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ASHEVILLE:  1963 


ALABAMA  -  JANUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:       79°  on  the  11th  at  Thomasville 

Lowest  Temperature:        -8°  on  the  24th  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:      9.  66  inches  at  Brookwood 
Least  Total  Precipitation:       1.  26  inches  at  Waterloo 

Greatest  One-Day  Precipitation:      4.  30  inches  on  the  20th  at  Enterprise 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:    6.  1  inches  at  Garden  City 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:      3  inches  on  the  13th  at  Decatur 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  dominant  features  of  the  January  weather  in  Alabama 
were  the  several  strong  outbreaks  of  polar  air  crossing 
the  State  during  the  month  and  the  record-breaking  tem- 
peratures on  the  24th. 

Record  low  January  temperatures  were  recorded  almost 
stations.    A  minimum  temperature  of  5°  at  Montgomery 
on  the  24th  equalled  the  lowest  of  record  for  January  in 
some  90-years  of  record.    The  previous  January  low  was 
5°  on  the  9th  in  1886.    A  minimum  temperature  of  7.  8°at 
Mobile  on  the  24th  was  the  fourth  lowest  temperature 
ever  recorded  at  Mobile.    A  minimum  temperature  of -2° 


at  Birmingham  on  the  24th  was  the  lowest  January  tem- 
perature ever  recorded  in  Birmingham. 

Precipitation  was  above  normal  in  all  divisions  except  the 
Northern  Valley. 


Arthur  R.  T^ong 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,  RFD  2 
Montgomery,  Alabama 


1962  ANNUAL 

The  1962  Annual  issue  of  this  bulletin  for  this  section 
will  be  published  a  few  months  later  than  usual  this  year 
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GREENVILLE 

55,6 

33.5 

44.  7 

-  5.5 

73 

11  + 

5 

24 

625 

0 

2 

17 

0 

6.93 

2.21 

1  .59 

20 

.0 

0 

10 

4 

4 

HEADLAND 

54.6 

31.0 

42.8 

75 

12 

a 

25  + 

582 

7.13 

3.12 

20 

.0 

0 

9 

3 

2 

HIGHLAND  HOME 

52,5 

32.4 

42.5 

-  9,5 

73 

12 

3 

24 

594 

0 

2 

15 

0 

7.20 

2.34 

.0 

0 

LOCKHART 

56.6 

34.9 

45.8 

75 

1  2 

9 

24 

591 

0 

1 

15 

0 

6.97 

2.82 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

NATCHEZ 

56.4 

28.6 

42,5 

75 

10 

0 

25 

590 

0 

2 

18 

1 

5.96 

1  .88 

20 

.0 

0 

10 

4 

3 

OZARIC  6  NNW 

54.9 

43.3 

-  9.0 

73 

13+ 

5 

24 

566 

0 

1 

17 

0 

5.17 

2.05 

2.51 

20 

.0 

0 

7 

3 

2 

PHENIX  CITY  2  NNW 

52.5 

29.4 

41.0 

70 

1  3 

3 

24 

738 

0 

2 

20 

0 

7.27 

1  .  59 

21 

.0 

0 

10 

4 

4 

PUSHMATAHA 

51.5 

25.2 

38.4 

-10.5 

78 

12 

2 

24 

817 

0 

3 

26 

0 

5.03 

.57 

1.01 

12 

T 

0 

8 

5 

1 

SEALE 

55.6 

30.4 

43.0 

73 

12 

3 

24 

575 

0 

0 

21 

0 

8.16 

2.88 

20 

.0 

0 

9 

4 

3 

ThOMASV I LLE 

52.0 

27.1 

39.5 

-10.0 

79 

11 

1 

24 

780 

0 

3 

22 

0 

8.00 

3.29 

2.35 

18 

T 

0 

11 

6 

3 

TROY 

55. 5M 

33.8 

44. 7M 

-  5.9 

72 

11  + 

5 

24 

518 

8.02 

3.51 

2.47 

20 

.0 

0 

9 

6 

2 

WHATLEY 

56. 4M 

29. 8M 

43. IM 

75 

31  + 

3 

24 

576 

0 

2 

21 

0 

6.41 

1.75 

21 

.0 

0 

8 

4 

3 

DIVISION 

43.4 

-  7.8 

7.41 

2.95 

T 

GULF 

BAY  MINETTE 

57.0 

35.4 

46.2 

73 

11  + 

6 

576 

0 

2 

14 

0 

5.48 

2.60 

.0 

0 

7 

4 

2 

CITRONELLE 

58.1 

35.1 

46.6 

-  5.2 

75 

10 

6 

24 

655 

0 

1 

13 

0 

4.98 

.22 

1.50 

19 

.0 

0 

7 

3 

2 

CODEN 

59.1 

36.4 

47.8 

72 

10 

8 

24 

529 

0 

0 

14 

D 

6.88 

2.88 

20 

.0 

0 

9 

4 

1 

FAIRHOPE   2  NE 

58.6 

36.1 

47,4 

-  5.2 

75 

10 

8 

24 

642 

0 

0 

12 

0 

6.81 

1  .50 

2.41 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

FORT  MORGAN 

56.8 

41  .4 

48,5 

57 

11  + 

15 

24 

500 

0 

0 

6 

0 

6.24 

1.80 

20 

.0 

0 

6 

4 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

56.4 

35.0 

45.2 

-  5.3 

73 

10 

8 

24 

576 

0 

2 

12 

0 

7.14 

2.60 

3.18 

19 

.0 

0 

6 

3 

3 

MOBILE 

55.5 

35.5 

45.5 

-  7.4 

72 

11 

7 

24 

697 

0 

2 

13 

0 

5.52 

2.15 

2.38 

12 

.0 

0 

5 

4 

3 

ROBERTSDALE  1  E 

58.1 

33.2 

45.7 

74 

11 

7 

24 

595 

0 

1 

21 

0 

6.31 

.88 

1.55 

20 

.0 

0 

9 

4 

2 

DIVISION 

45.8 

-  5.5 

6.93 

1  .49 

.0 

Precipitation 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6:00  A 
CST 

NOON  1 
CST 

6:00  P 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

66-OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NNW 

11 

9.4 

31 

NW 

23 

86 

87 

58 

81 

5 

4 

7 

I 

1 

1 

19 

39 

7.  1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

13 

9.7 

36++ 

NNW 

23 

73 

77 

60 

67 

8 

2 

5 

4 

0 

0 

19 

6.4 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

14 

8.7 

34++ 

NW 

23 

75 

76 

61 

72 

1 

7 

3 

0 

2 

1 

14 

7.7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NW 

13 

9.4 

32 

NW 

23 

68 

72 

55 

6ft 

2 

4 

3 

3 

2 

I 

15 

37 

7.5 

See  reference  rotes  following  Station  Index. 


-    4  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 

ALABAMA 
JANUARY  1963 


Tota. 

Day  of  Month 

I   1  2  1  3 

4  I  5  1  6 

7  1  8  1  9 

in  1 

1 1  1 

1 

12 

13  I 

14  1  IS 

lb 

,_  1 

lo 

in  ! 

1 

21 

22 

I 

23 

lA 

1 

2o 

21. 

1 

29 

30 

31 

ABBevtLLE  1  NNW 

6 

62 

■  16 

7 

i 

.70 

.14 

•  61 

•  06 

2*38 

.96 

•  23 

1 — 

.38 

ALBERTA 

6 

85 

•  29 

•  05 

1 

•  10 

.15 

1^49 

•  39 

.89 

•  96 

.02 

•  19 

«  1 

•  65 

.26 

IL25RTVILLE  2  SE 

4 

99 

•  30 

1 

14 

•  14 

1.61 

.91 

•  42 

.47 

1L5X1N45R   39TY  6  N5 

07 

T 

•  13 

.02 

1^22 

36 

7 

.20 

.64 

1  .42 

.19 

T 

•  15 

1.13 

.05 

ALICEVILLE 

5 

19 

93 

•  58 

1.50 

.80 

•  18 

1  .20 

ANDALUSIA  1  ^W 

6 

14 

.23 

•  06 

1 

67 

.27 

37 

3  97 

.79 

•  10 

.34 

AMNISTON  FAA  AIRPORT 

6 

13 

T 

.07 

1^51 

19 

•  09 

.12 

•  32 

1.70 

•  45 

.26 

•  26 

T 

•  25 

.B*; 

.04 

ARLEY  3  S 

5 

33 

■  06 

•  11 

86 

.26 

•  21 

.10 

1.18 

■  16 

.15 

.  12 

.23 

1,77 

.12 

ASHVILLE  4  W 

•  11 

3 

09 

.34 

.45 

3.01 

.55 

.63 

ATHENS  2 

2 

31 

.04 

•  44 

.26 

.04 

.28 

.  10 

1.15 

ATHORE  STATE  FARM 

7 

33 

.05 

.29 

•  05 

7 

•  95 

52 

.26 

4  09 

.55 

AUBURN  3  SW 

9 

13 

.12 

•  03 

7 

1 

.45 

2.2E 

.71 

1^13 

1.47 

T 

.60 

•  10 

.84 

.40 

AUTAUGAVILLE  3  N 

7 

05 

.21 

•  02 

1 

31 

K97 

•  46 

•  82 

•  91 

.51 

.62 

.22 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

•  04 

.12 

.30 

•  ^' 

.04 

1  .46 

.20 

.24 

.40 

.66 

.51 

BAY  MINETTE 

6 

4a 

.55 

1 

.72 

.03 

.42 

2  .50 

.90 

.11 

.25 

BELLE  M 1 NA  2  N 

[>  3 

45 

•  03 

O  ^20 

0 

.05 

.  90 

.65 

BESSEMER  3  SSH 

9 

12 

•  01 

.23 

7 

.04 

2 

16 

•  42 

T 

.41 

.01 

3!75 

.32 

.02 

.31 

T 

.27 

T 

.44 

.67 

BILLINGSLEY  1  SE 

6 

52 

•  10 

.06 

1 

31 

•  14 

1.71 

.33 

.93 

.72 

•  11 

.13 

.66 

.32 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

32 

•  04 

•  03 

1 .98 

2] 

•  13 

•  21 

*  ^1 

2  .99 

.26 

■  15 

.42 

•  03 

.70 

.01 

BOAZ 

4 

74 

•  08 

1 

14 

•  38 

•  23 

•  02 

1.50 

•  35 

.89 

.15 

BRANTLEY 

7 

85 

.42 

•  02 

1 

76 

.61 

.35 

•  08 

3.40 

.85 

.03 

.17 

.16 

BREWTON  3  SSE 

6 

38 

.52 

•  04 

1 

.68 

.42 

.35 

.04 

3.86 

.89 

.06 

.25 

.12 

.13 

BRIDGEPORT   2  W 

6 

57 

T 

.05 

.13 

2^30 

32 

.30 

.26 

.77 

,23 

.25 

.90 

.99 

•  05 

BROOKWOOO 

9 

66 

•  11 

•  13 

2 

.50 

•  35 

•  65 

3.40 

.31 

■  07 

•  30 

•  44 

1  .28 

.12 

BRUNDIOOE 

7 

73 

.32 

1 

.90 

•  36 

.10 

■  40 

.25 

2.15 

1  .65 

• 

• 

• 

•  23 

.37 

CALERA  2  SH 

7 

21 

1  ^28 

.50 

1.36 

1.36 

CAMDEN  3  NW 

7 

59 

.05 

.22 

•  71 

.05 

.12 

.31 

1  .6< 

1  .29 

1I79 

■  02 

.19 

.05 

*  10 

.08 

.64 

.12 

CAMP  HILL  2  NW 

7 

45 

.05 

.06 

7 

.84 

.20 

1  .85 

.34 

1.28 

.95 

•  12 

.2] 

•  67 

.88 

CARBON  HILL 

1.15 

.25 

.25 

.06 

1.07 

.21 

.  34 

.07 

•  10 

.41 

.83 

.09 

CENTRE   5  SW 

6 

62 

T 

T 

7 

.18 

1  ^98 

35 

7 

•  42 

•  40 

2.32 

•  10 

.30 

.45 

.09 

.03 

CEMTREVILLE 

7 

87 

.08 

•  05 

1 

20 

.25 

.06 

1  ^02 

•  12 

1^91 

.87 

•  35 

.92 

1 .02 

CHATOM 

7 

64 

.13 

.06 

1.19 

05 

.35 

1.16 

2^70 

1^45 

•  15 

■  37 

.03 

CHILDERSBURG 

5 

75 

.02 

.07 

88 

.20 

.10 

.60 

.05 

1.63 

.57 

.12 

•  39 

.70  .42 

CMILOERSBURG  WTR  PLANT 

.06 

.01 

.06 

.94 

21 

.26 

•  70 

1.16 

•  90 

•  15 

.11 

.16 

.98 

.05 

CtTRONELLE 

4 

98 

.02 

.20 

1 

53 

.05 

•  53 

1  .50 

.47 

.25 

•  05 

.26 

.02 

Claiborne 

7 

85 

.20 

1 

92 

.18 

03 

.02 

.23 

.12 

CLANTON 

6 

93 

.10 

7 

1 

60 

.15 

1 .41: 

Il5 

1.00 

.7- 

•  20 

.3( 

.60 

.70 

CLAYTON 

8 

18 

.13 

2 

55 

.43 

.45 

•  11 

1.98 

1.54 

.55 

.44 

COOEN 

5 

88 

.18 

•  1 1 

•  1 7 

58 

.24 

.46 

.55 

2.68 

•  01 

.04 

.66 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

6 

49 

•  25 

•  05 

1 

42 

.45 

3.10 

.97 

T 

■  15 

.10 

COLLINSVILLE 

4 

97 

1 

10 

.27 

28 

02 

54 

.56 

.31 

COLUMBIA  1  E 

7 

99 

•  37 

•  36 

1 

78 

.16 

.47 

.05 

3.09 

l.OC 

.09 

.22 

.40 

CORDOVA 

5 

44 

•  05 

.09 

1 

20 

.24 

.28 

.04 

1.40 

.20 

.02 

.30 

•  05 

.29 

.79 

.49 

COTTONTON 

6 

82 

2 

51 

.91 

1  >  16 

■  28 

1^72 

I  ^51 

.32 

.03 

.36 

CUBA 

6 

86 

T 

•  21 

7 

I 

14 

.18 

•  90 

•  15 

2  .04 

•  51 

.36 

.29 

.90 

.18 

DAOEVILLE 

6 

44 

•  05 

•  06 

.01 

85 

.11 

2.30 

•  46 

1^11 

■  82 

■  48 

.74 

1.45 

DANCY  4  N 

2 

11 

.50 

.20 

•  14 

.30 

.90 

,07 

DAYTON 

6 

88 

•  26 

•  06 

2 

05 

1.25 

.25 

•  95 

.74 

•  45 

.87 

DECATUR 

3 

27 

•  05 

7 

.04 

30 

.05 

•  17 

•  09 

•  42 

•  21 

•  29 

T 

.  U 

1.47 

.07 

DELTA 

6 

26 

•  07 

.03 

1 

82 

1  ^23 

■  17 

1,00 

.58 

T 

.16 

.39 

.46 

.33 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  OAM 

8 

07 

.03 

•  15 

•  05 

2 

65 

.10 

.02 

.69 

•  06 

2.16 

.53 

.26 

.29 

.30 

.57 

.19 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

7 

69 

.28 

•  22 

1  .64 

.11 

.31 

.10 

2  ^94 

1.60 

.01 

•  01 

.14 

.33 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

4 

44 

•  03 

.02 

.08 

50 

•  40 

•  20 

.72 

.60 

•  19 

1.65 

.05 

ELBA 

6 

82 

•  35 

•  10 

1 

85 

.55 

•  27 

•  10 

2.54 

.70 

■  10 

.06 

.20 

elroo 

5 

95 

1 

40 

.15 

■  40 

1.40 

.30 

2.00 

.30 

ENTERPR 1 SE 

7 

64 

.05 

•  34 

•  03 

1 

20 

.05 

.11 

•  45 

•  08 

4.30 

.06 

■  46 

•  22 

.03 

Eufaula 

8 

93 

•  05 

.07 

1.72 

60 

•  55 

3^58 

1  .38 

T 

T 

■  30 

.16 

•  52 

7 

EVERGREEN 

9 

40 

•  57 

7 

I 

60 

.26 

T 

•  62 

.10 

2.32 

2.85 

.21 

•  25 

.62 

FAIRHOPE  2  NE 

5 

81 

■  04 

•  11 

.20 

1 

15 

.33 

.22 

•  55 

•  63 

2.41 

•  02 

•  13 

•  02 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

8 

77 

•  28 

•  38 

1 

60 

•  18 

•  40 

1.10 

* 

4^40 

.05 

■  20 

T 

•  18 

FALKVILLE 

4 

12 

•  05 

.82 

09 

.15 

•  16 

.71 

•  22 

.14 

•  08 

•  45 

•  05 

FALLS  CITY  6LK  POND  TWR 

4 

35 

•  12 

90 

•  15 

.19 

.20 

.90 

.44 

.65 

.80 

FAYETTE 

4 

45 

.05 

1 

45 

.01 

1.03 

•  22 

.15 

.19 

1.20 

.15 

FLORENCE 

2 

38 

•  04 

•  02 

7 

7 

.39 

02 

•  07 

.46 

.08 

.19 

•  31 

.14 

T 

•  64 

.02 

FORT  DEPOSIT 

6 

25 

•  24 

•  03 

1 

86 

1.46 

I  .76 

.90 

FORT  MORGAN 

5 

24 

.10 

>  50 

06 

•  60 

•  30 

1  .80 

FORT  PAYNE 

4 

20 

T 

7 

.08 

1 

.08 

.29 

•  16 

.02 

1  .42 

.07 

■  05 

.23 

T 

.4C 

T 

.31 

.09 

FRISCO  CITY 

6 

18 

.32 

.04 

1 

.28 

.46 

T 

■  82 

T 

1  .56 

1.20 

.04 

.03 

.07 

.28 

.08 

GADSDEN 

6 

92 

.08 

1 

76 

.38 

•  49 

.07 

2*23 

.12 

.03 

.12 

.61 

.79 

.24 

GADSDEN  GAS  PLANT 

6 

41 

•  11 

1 

93 

•  34 

■  36 

■  04 

2^26 

.14 

.27 

.63 

.33 

GA  1 NE  SV 1  CLE 

8 

57 

.02 

•  09 

7 

.0 

1 

.73 

.33 

T 

80 

37 

.68 

.20 

GARDEN  CITY 

56 

T 

7 

I 

.02 

.31 

.28 

T 

1.26 

.15 

.12 

.12 

T 

.4« 

.72 

.09 

GENEVA 

6 

56 

•  42 

•  14 

I 

.35 

.05 

•  49 

•  02 

3^10 

.50 

.05 

.13 

T 

.31 

GEORGI ANNA 

6 

67 

•  22 

•  04 

1 

•  42 

.34 

•  61 

.04 

2^31 

1.21 

.02 

.12 

■  06 

.26 

GI LBERTOWN 

6 

78 

•  05 

•  16 

1  •  32 

7 

.30 

1  .68 

1  .20 

•  93 

•  14 

•  09 

.63 

GORGA  S 

5 

19 

.07 

•  06 

7 

92 

.36 

1  ^36 

.15 

•  20 

.77 

.34 

GREEN  BAY 

7 

32 

.41 

•  08 

1 

.31 

.07 

.01 

.4< 

•  03 

3.65 

.91 

loi 

■  n 

T 

.17 

GREENVILLE 

6 

93 

•  21 

•  03 

1 

.56 

.32 

1.03 

.11 

1.69 

1.29 

.16 

■  06 

.23 

.24 

GULF   SHORES  POST  OFFICE 

4 

89 

•  20 

•  07 

85 

7 

•  26 

1  .08 

.10 

1  .04 

1  .05 

■  18 

.04 

GUNTERSVILLE 

4 

18 

.05 

•  09 

•  91 

.18 

.35 

•  95 

.33 

.04 

•  40 

■  21 

.67 

GUNTERSV  t  LLE   T VA 

4 

67 

7 

7 

•  06 

11 

.27 

.35 

1  00 

■  32 

.14 

.66 

•  02 

HALEYVILLE 

3 

41 

•  03 

•  12 

88 

.18 

.36 

.96 

•  66 

HAMILTON  3  S 

3 

87 

•  07 

•  27 

7 

13 

.17 

.10 

.21 

.56 

•  13 

.60 

.05 

.10 

.52 

.69 

•  07 

MAYNEVILLE 

7 

67 

•  23 

•  07 

94 

.13 

1.65 

•  60 

1.34 

1*56 

•  25 

.41 

•  49 

HEADLAND 

7 

13 

.33 

•  14 

1 

66 

•  10 

•  35 

3.12 

.89 

•  05 

.33 

■  16 

5 

53 

7 

•  IS 

1^10 

16 

7 

.67 

•  56 

.21 

•  36 

.65 

.44 

•  14 

HIGHLAND  HOME 

7 

20 

1 

.40 

.46 

1.20 

1.60 

1.43 

.85 

.26 

HIGHTOWER 

5 

57 

1 

.68 

1.18 

•  13 

.86 

.10 

.60 

.18 

.48 

.36 

MODGES 

3 

52 

•  10 

25 

.23 

•  21 

.47 

.23 

•  54 

•  14 

.52 

.77 

.06 

HUNTSVILLE  WB  AP 

3 

59 

T 

•  04 

T 

7 

7 

.70 

.16 

.01 

T 

•  15 

.58 

.16 

T 

.41 

.75 

T 

.11 

.52 

JACKSON 

5 

•9e 

7 

•  20 

•  08 

.85 

.24 

•  78 

.10 

1.56 

.05 

.31 

.06 

JACKSONVILLE  2  SW 

6 

13 

T 

.13 

1 

.32 

.33 

•  39 

T 

2.68 

.34 

■  1: 

.19 

.51 

.12 

JASPER  4  N 

5 

24 

.05 

.12 

•  18 

.96 

.05 

.21 

•  26 

1.22 

.22 

.14 

.31 

•  52 

.05 

.93 

JORDAN  DAM 

6 

70 

.06 

.06 

1 

.18 

.09 

1.70 

•  39 

1.17 

.68 

.02 

.071 

.52 

.56 

LAFAYETTE 

7 

40 

■  13 

.96 

■  12 

1  .82 

1 .63 

•  95 

.15 

•  20 

1.44 

LAY  DAM 

6 

.97 

•  11 

■  04 

1 

.37 

.19 

1 .  32 

•  27 

1  .09 

•  63 

.35 

■  48 

.68 

LEEDS 

8 

•  01 

T 

7 

.14 

2 

.08 

.37 

•  47 

.02 

3.70 

.35 

T 

.20 

T 

.26 

.55 

.29 

LEESBURG 

6 

.7! 

.25 

2 

.05 

.27 

.44 

2.02 

•  12 

.17 

■  3^ 

.80 

.31 

LIVINGSTON 

7 

.58 

.13 

•  03 

.85 

.Id 

2.08 

.96 

2.05 

.44 

•  10 

.11 

.70 

.03 

LOCKHART 

' 

■  97 

•  31 

•  06 

2 

.24  .04 

T 

.57 

.03 

2*82 

•  67 

•  04 

■  0^ 

T 

.14 

LOUISVILLE 

8 

•  62 

•  15 

2 

•  35 

.08 

2.35 

2^02 

.21 

.0? 

.18 

.43 

MADISON 

3 

.39 

.01 

•  05 

7 

•  03 

.60 

:« 

.11 

.46 

.20 

•  26 

.67 

.10 

.65 

NAGCLLA 

7 

.98 

•  02 

•  01 

T 

.04 

2 

.21 

T 

.37 

•  07 

3.18 

.26 

.25 

T 

T 

■  28 

T 

.45 

.41 

MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

6 

.73 

•  la 

•  03 

.411  .15 

1  .32 

.  38 

■  89 

•  25. 

•  27 

.65 

.11 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6 

.86 

.09 

•  15 

7 

1.40 

.OtI  .16 

•  14 

U19 

1.45 

.90 

A 

•  25 

.13 

•  10 

T 

.75 

.05 

MARTIN  OAM 

.13 

.03 

.16 

.94 

.06 

•  12 

.10 

1.71 

.97 

1.41 

•  12 

•  01 

•il 

1.24 

•  11 

MATHEWS  1  SSW 

i 

.80 

T 

.19 

1 

.26 

.17 

T 

1  .44 

•  44 

1  .43 

1  .56 

.31 

.09 

.59 

•  32 

MELVIN 

.44 

.35 

.63 

1 

.02 

.43 

1.44 

•  34 

U59 

•  60 

.30 

.48 

.14 

M£RT2  PONOVILLE  TOWER 

7 

.86 

.02 

•  18 

.05 

1 

.35 

.06 

1.30 

•  10 

2.90 

•  30 

.22 

.48 

.60 

MILLERS  FERRY 

7 

.34 

.25 

.10 

.81 

•  10 

2.12 

•  90 

.78 

1^02 

.13 

.48 

.53 

NILSTEAD 

.57 

I 

.03 

7 

1 

.64 

T 

2.12 

•  86 

1.02 

1.86 

T 

.65 

.68 

.36 

MINTER   3  NW 

a 

.16 

.18 

.04 

1 

.01 

1.55 

.73 

1.28 

1.30 

.59 

.40 

Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JANUARY  1963 


-5                                                                                            Day  oi  Month 
Station  o   1  1  '  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  


To 

1 

I  2 

 ' 

3 

4  1  5  I  6 

1  1 

7      8  9 

 '  '  

10  1  11  1 

 '  ^ 

12 

13  j 

 ^ 

I 

14  15 

 '  

16  1  17  1 

 '  '- 

18 

19  1 

 '- 

20 

 ^ 

21 

22 



23 

I 

24 

25 

26 



27 

28     29  I 

 \  L 

30 

31 

MITCMEUL  DAM 

.00 

.08 

1.2s 

.14 

1.33 

.30 

1.33 

.82 

.06 

■  22 

.15 

.47 

.78 

MOBILE  WB  AIRPORT 

_ 

.11 

• 

*n- 

1.68 

.03 

.03 

.10 

.32 

3.18 

1.39 

T 

•  09 

.03 

.01 

•  03 

MOBILE 

.62 

'2* 

2.36 

T 

T 

.55 

T 

2.34 

1. 10 

T 

T 

T 

MONTEVALLO 

7 

.25 

•  0* 

.02 

T 

1.39 

.03 

.46 

.92 

.10 

2.02 

.53 

T 

T 

.47 

•  75 

•  52 

MONTGOMERY  WS  AP  R 

7 

■  14 

.13 

.05 

.96 

.02 

.09 

.50 

1.08 

2.00 

1.35 

.15 

•  02 

T 

.29 

.50 

T 

MOULTON  2 

3 

.141 

■  02 

•  20 

.12 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

•  03 

T 

T  .33 

T 

.01 

.43 

.09 

.03 

.21 

,40 

.06 

.24 

.30 

.01 

NATCHEZ 

•  2! 

.10 

1.78 

.16 

.75 

T 

1.88 

1.40 

T 

T 

.22 

.25 

•  19 

NEW  MARKET  2 

3 

.661 

.95 

T 

•  15 

T 

.05 

.43 

.10 

.08 

•  90 

1.00 

T 

NEWTON 

6 

.66 

.S& 

.11 

1.4S 

•  07 

T 

.27 

.02 

2.30 

1.00 

.40 

T 

.19 

5 

.73 

.18 

•  30 

■  05 

.45 

OPEL IKA 

7 

.83 

•  05 

.02 

l!2' 

•  14 

1)95 

.49 

l!32 

1.35 

.06 

.72 

.53 

ORRVILLE 

■  48 

•  25 

•  61 

•  12 

.17 

.41 

.62 

.54 

.51 

•  30 

.19 

.15 

.61 

OZARK  6  NNW 

6 

17 

•  29 

.01 

1^61 

•  12 

.44 

.05 

2.61 

.71 

•  04 

.01 

.09 

.19 

PALMEROALE  2  W 

5 

.67 

.10 

1.4C 

•  35 

.45 

2.00 

.10 

•  22 

.20 

.70 

.15 

PELL  C I  TY  I  NNE 

34 

•  35 

.51 

.20 
* 

.38 

.65 

.33 

PERRYVILLE 

78 

T 

•  06 

.08 

2.3( 

1.32 

.19 

1.09 

.86 

.07 

.17 

.47 

.15 

PHENIX  CITY  2  NNW 

7 

27 

•  0( 

.03 

.01 

1.09 

.27 

1.45 

.21 

1.47 

1.59 

.14 

.10 

.45 

.40 

PICKENSVILLE 

86 

T 

•  Ob 

T 

.02 

.74 

.05 

.49 

1.43 

.21 

.07 

.21 

.17 

.24 

.92 

.29 

PINE  HILL 

6 

72 

.25 

.06 

.54 

.12 

2.18 

.54 

.75 

1.30 

• 

• 

.60 

.38 

PINE  LEVEL 

7 

41 

•  IB 

.21 

PLANTERVILLE  2  SSE 

06 

.02 

1.5; 

T 

T 

1.39 

.29 

1I06 

l!o! 

T 

.09 

.51 

T 

.2: 

.4* 

!38 

PRATTVlLLE 

04 

10 

'  J  j 

1.70 

.10 

.20 

.35 

1.75 

.55 

1.90 

.28 

.06 

.13 

.77 

.05 

PRIMROSE  FARM 

8 

38 

.19 

I 

.93 

.14 

.07 

2.00 

.97 

2.21 

.71 

.18 

.04 

.73 

.21 

PUSHMATAHA 

5 

03 

1.01 

•  08 

.79 

.08 

.62 

.63 

.77 

.01 

.10 

,17 

.70 

.07 

2 

47 

•  0* 

.30 

.03 

.26 

REDSTONE  ARSENAL 

? 

60 

T 

*n« 

.01  T 

.02  .52 

.0: 

.06 

.21 

.60 

.15 

T 

.55 

.78 

.10 

.5C 

.02 

RIVER  FALLS 

84 

"1  £ 

.07 

1.92 

.59 

.23 

.11 

3.64 

.76 

.08 

.06 

T 

.18 

ROBERTSOALE  1  E 

5 

31 

Il3 

1.60 

.24 

.67 

.14 

1.65 

.58 

.03 

.12 

.15 

ROCKFORD 

23 

.10 

1.60 

.08 

1.70 

.25 

1.10 

.60 

1.00 

.80 

ROCK  MILLS 

6 

78 

.02 

.03 

1.07 

1  .81 

■  36 

1.02 

.04 

.12 

.40 

.58 

.27 

RUSSELLVILLE  2 

b  1 

99 

.40 

.02 

•  20 

0  .10 

.05 

.11 

.35 

T 

.33 

T 

.43 

SAINT  BERNARD 

98 

T 

.13 

1.11 

D  .05 

.25 

.07 

1.22 

.19 

.41 

.04 

.35 

1.07 

.08 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

66 

.13  1.25 

T 

.24 

1  .49 

.26 

T 

.43 

•  B6 

SCOTTSBORO 

50 

.03 

.02 

.05  1.08 

.32 

.20 

.19 

.98 

.24 

.60 

.28 

.73 

T 

.56 

.12 

.10 

SEALE 

Q 

16 

•  07 

1.70 

.05 

1 .26 

■  01 

SELMA 

67 

•  03 

•  20 

.07 

1.21 

!l6 

1.42 

.40 

.92 

.9* 

.02 

.26 

T 

.13 

.3( 

.49 

SNOW  MILL 

7 

29 

•  26 

.34 

•  12 

1.88 

.30 

1.30 

1.60 

.20 

.32 

.11 

.47 

.17 

SUTTLE 

6 

62 

T 

.24 

1.45 

•  20 

T 

1.32 

.13 

1.29 

.85 

T 

.13 

.75 

.26 

SYLACAUGA  4  NE 

7 

35 

T 

.08 

T 

.03  2.22 

T 

•  30 

T 

1.27 

1.30 

.65 

.20 

.09 

.17 

•  97 

.07 

TALLADEGA 

83 

.03 

.11  1.53 

1 .28 

.21 

.17 

THOMASVILLE 

s 

00 

•  02 

.35 

.05 

.8< 

•  12 

2.3? 

.60 

1.28 

1.10 

.05 

.30 

.20 

•  50 

.19 

THORSBY  EXP  STATION 

83 

1.32 

.02 

T 

.22 

1.58 

.85 

1.20 

.18 

.21 

.12 

1.01 

.05 

THURLOW  DAM 

8 

80 

•  12 

.02  .01 

1.51 

•  13 

1.75 

.63 

1.78 

1.22 

.03 

.16 

.10 

.72 

.62 

TRAFFORD 

5 

20 

.11 

.95 

•  26 

.38 

1.80 

.10 

.23 

.35 

.77 

.25 

TROY 

8 

02 

•  241 

1.91 

.60 

.53 

.43 

2.47 

.84 

.  14 

.02 

.73 

.02 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

7 

77 

.01 

T 

.08  2.18 

.36 

.06 

.33 

.17 

2.02 

.31 

.22 

.39 

•  67 

.91 

T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8 

21 

.08 

.15 

2.15 

.23 

.72 

.04 

2.29 

.22 

.06 

.25 

.01 

.33 

1.14 

,50 

TUSKEGEE  2 

5 

72 

•  0<> 

.08 

.01 

.92 

.06 

.20 

1.03 

2.10 

.27 

.  10 

.80 

•  11 

UNION  SPRINGS  5  S 

7 

54 

.15 

1.33 

.30 

1.25 

.26 

2.05 

1.04 

.56 

.60 

UN  I ONTOWN 

7 

00 

j2 

•  15 

1.95 

T 

1.15 

.35 

1.10 

.65 

■  15 

T 

•  55 

T 

.68 

.15 

VALLEY  HEAD 

t» 

88 

.02 

T 

.14 

1.12 

•  30 

.46 

.03 

1  .36 

.18 

.06 

.11 

.02 

•  43 

T 

.  30 

.31 

VERNON 

25 

.05 

•  54 

•  17 

.23 

.91 

.24 

.40 

.  15 

.46 

1.06 

.04 

WAOLEY 

63 

.05 

1^19 

1.22 

.31 

1.19 

.76 

.09 

.43 

.52 

•  72 

WALLACE  2  E 

6 

94 

I37 

T 

1^10 

T 

•  70 

2.95 

1.45 

T 

T 

•  37 

WALNUT  GROVE 

3. 

05 

.10 

.50 

1.70 

.10 

.65 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6 

46 

.11 

•  03 

1^20 

.21 

.04 

.99 

.07 

2.30 

.36 

.13 

.14' 

,47 

.39 

WATERLOO 

1 

26 

.03 

.01 

.45 

.77 

WEST  BLOCTON 

9. 

02 

T 

•  10 

.05 

1.70 

.40 

1.35 

.12 

3.10 

.45 

.45 

.90 

.40 

WETUMPKA 

6. 

84 

T 

.04 

T  r 

T 

.97 

.07 

1.87 

.47 

1.10 

I. 01 

T 

.19 

T 

.10 

.68 

•  34 

WHATLEY 

6. 

41 

.28 

.68 

1.30 

.25 

1.65 

1.75 

T 

.25 

.25 

WINFIELD  2  SW 

4, 

13 

.05 

•  01 

.44 

.23 

.17 

.04 

.66 

.06 

.62 

.17 

.42 

.93 

•  13 

YATES  HYDRO  PLANT 

8. 

44 

.12 

•08  .01 

1.20 

.17 

1.76 

.55 

1.61 

1.35 

.22 

.21 

.64 

•  52 

DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JANUARY  1963 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 [ 

26 

27 

j 

26 

29 

30 

31 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

*; 

45 

48 

54 

52 

52 

47 

43 

49 

64 

62 

64 

49 

29 

29 

38 

50 

49 

48 

51 

46 

29 

61 

43 

29 

39 

41 

24 

35 

42 

49 

46.0 

24 

25 

25 

28 

32 

39 

35 

34 

32 

32 

49 

49 

20 

12 

12 

15 

20 

30 

38 

44 

17 

15 

24 

-  4 

-  6 

5 

20 

8 

8 

25 

32 

23.9 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

5* 

55 

60 

59 

58 

53 

64 

69 

67 

65 

50 

36 

46 

53 

46 

52 

62 

55 

50 

64 

55 

26 

46 

54 

65 

42 

44 

50 

53 

63.2 

M 1 N 

16 

16 

19 

21 

35 

36 

20 

43 

57 

47 

23 

15 

21 

13 

16 

38 

46 

39 

17 

16 

19 

-  1 

6 

27 

21 

11 

24 

32 

38 

25.1 

ALICEVILLE 

MAX 

5S 

56 

61 

58 

56 

48 

47 

54 

62 

75 

73 

63 

41 

26 

34 

44 

53 

56 

54 

62 

36 

48 

48 

23 

24 

40 

41 

41 

41 

48 

50 

48.6 

27 

29 

31 

36 

45 

46 

41 

33 

34 

42 

62 

40 

18 

9 

11 

13 

15 

19 

35 

34 

16 

18 

-  2 

3 

5 

12 

19 

11 

9 

12 

38 

24.5 

ANOALUSI*    !  NW 

MAX 

57 

56 

54 

58 

59 

58 

50 

51 

55 

66 

74 

75 

67 

41 

33 

43 

55 

52 

61 

71 

64 

46 

60 

69 

28 

46 

64 

40 

46 

61 

67 

65.4 

HIN 

25 

26 

27 

28 

33 

45 

42 

34 

28 

30 

54 

63 

30 

19 

23 

22 

32 

38 

49 

66 

24 

24 

30 

6 

8 

22 

29 

22 

24 

38 

46 

31.2 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

51 

52 

58 

55 

5^ 

53 

44 

53 

65 

69 

69 

62 

37 

34 

45 

55 

50 

57 

55 

53 

38 

58 

53 

25 

48 

53 

39 

46 

45 

52 

52 

51.0 

M 1 N 

22 

23 

25 

28 

38 

40 

31 

31 

28 

51 

51 

37 

18 

17 

20 

19 

28 

40 

48 

27 

20 

21 

5 

-  I 

12 

37 

18 

12 

26 

34 

36 

27.2 

ATHENS  2 

MAX 

45 

47 

49 

53 

54 

52 

48 

48 

62 

64 

64 

65 

45 

22 

28 

37 

47 

46 

50 

48 

38 

33 

51 

25 

17 

35 

32 

22 

33 

46 

47 

43.6 

Ml  N 

22 

23 

23 

26 

35 

40 

29 

31 

36 

48 

47 

40 

16 

4 

9 

14 

23 

35 

41 

»29 

1 1 

17 

25 

-  6 

-  1 

15 

12 

6 

9 

34 

25 

23.1 

ATMORE   STATE  FARM 

MAX 

60 

60 

61 

6? 

58 

52 

50 

56 

55 

73 

71 

63 

49 

32 

51 

57 

51 

60 

70 

70 

46 

60 

67 

29 

41 

59 

67 

47 

56 

70 

70 

56. B 

M  1  N 

30 

31 

29 

32 

43 

46 

44 

31 

32 

38 

58 

49 

23 

18 

21 

26 

32 

44 

51 

37 

23 

28 

27 

4 

16 

34 

24 

20 

28 

44 

48 

32.6 

AUBURN   3  SW 

MAX 

53 

56 

50 

60 

60 

58 

49 

47 

51 

64 

70 

70 

66 

34 

30 

46 

54 

47 

63 

61 

57 

43 

67 

62 

30 

43 

57 

38 

45 

44 

60 

62.1 

M  1  N 

25 

22 

26 

26 

27 

41 

31 

33 

27 

28 

47 

67 

31 

17 

21 

24 

24 

36 

44 

52 

20 

20 

24 

0 

1 

16 

28 

13 

14 

33 

37 

27.3 

BANKHEAD  LOCK    AND  DAM 

MAX 

53 

52 

53 

53 

55 

56 

47 

45 

56 

62 

72 

66 

48 

22 

32 

42 

53 

50 

61 

65 

38 

38 

55 

51 

25 

43 

46 

30 

39 

49 

62 

48.0 

23 

26 

26 

26 

29 

43 

39 

31 

29 

29 

53 

47 

20 

12 

15 

16 

17 

27 

44 

37 

19 

17 

23 

1 

3 

8 

19 

10 

10 

23 

22 

24.0 

BAY  MINETTE 

MAX 

63 

56 

63 

63 

55 

53 

51 

59 

68 

73 

73 

63 

46 

30 

45 

58 

53 

61 

72 

60 

47 

63 

68 

26 

43 

59 

58 

48 

56 

72 

65 

67.0 

35 

34 

37 

46 

48 

43 

31 

37 

53 

60 

45 

26 

21 

28 

28 

36 

46 

63 

39 

25 

29 

25 

6 

15 

39 

27 

23 

31 

49 

52 

35.4 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 

49 

48 

55 

54 

53 

50 

45 

51 

64 

66 

68 

97 

36 

29 

38 

49 

46 

50 

52 

63 

28 

52 

62 

36 

36 

34 

33 

47 

48 

43 

47.4 

M  1  N 

22 

24 

25 

28 

37 

40 

37 

32 

28 

50 

55 

36 

16 

5 

9 

16 

20 

40 

46 

28 

13 

20 

11 

-  5 

6 

27 

14 

8 

25 

34 

27 

24.9 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

51 

51 

57 

57 

!4 

49 

44 

56 

62 

72 

66 

56 

43 

31 

41 

62 

48 

57 

66 

54 

38 

57 

53 

23 

43 

47 

46 

43 

43 

53 

51 

60.1 

M 1  N 

21 

21 

23 

26 

38 

41 

39 

31 

29 

50 

56 

43 

19 

14 

17 

16 

25 

41 

47 

32 

18 

22 

15 

0 

10 

33 

18 

12 

24 

37 

33 

27.5 

BIRMINGHAM  W8  AP 

MAX 

52 

51 

57 

56 

56 

49 

44 

52 

63 

70 

67 

67 

32 

30 

41 

51 

48 

56 

54 

63 

35 

64 

51 

22 

41 

51 

34 

40 

43 

54 

49 

48.8 

MIN 

25 

26 

27 

30 

39 

44 

39 

34 

32 

52 

56 

31 

16 

13 

17 

20 

27 

42 

46 

23 

18 

24 

4 

-  2 

11 

34 

17 

11 

28 

39 

33 

27.6 

BRANTLEY 

MAX 

58 

59 

53 

61 

61 

59 

51 

51 

55 

66 

75 

74 

68 

35 

32 

41 

58 

48 

63 

70 

61 

46 

60 

68 

28 

48 

66 

39 

47 

66 

66 

55.5 

MIN 

22 

22 

22 

23 

29 

41 

43 

34 

26 

28 

52 

52 

31 

20 

23 

19 

20 

33 

46 

63 

24 

21 

23 

6 

7 

16 

29 

19 

21 

35 

45 

28.6 

8REWT0N  3  SSE 

MAX 

61 

57 

63 

64 

65 

52 

51 

58 

69 

76 

75 

69 

52 

32 

45 

58 

49 

62 

72 

70 

48 

63 

70 

30 

44 

63 

58 

48 

56 

73 

68 

68.7 

M  1  N 

24 

23 

24 

26 

40 

47 

45 

29 

27 

45 

60 

52 

29 

21 

29 

20 

26 

45 

45 

41 

25 

24 

27 

5 

11 

35 

29 

23 

26 

46 

64 

32  .3 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

49 

50 

56 

56 

53 

51 

54 

49 

63 

60 

67 

61 

51 

33 

39 

49 

44 

47 

48 

52 

34 

52 

43 

22 

35 

38 

38 

34 

47 

44 

46 

47.2 

M  1  N 

19 

20 

19 

23 

31 

37 

34 

35 

45 

29 

43 

18 

6 

8 

15 

18 

36 

42 

32 

13 

16 

8 

-  6 

16 

25 

16 

6 

15 

32 

31 

22.7 

CALERA   2  SK 

MAX 

54 

48 

58 

57 

54 

46 

47 

59 

63 

68 

67 

68 

46 

31 

43 

53 

54 

55 

56 

55 

38 

56 

61 

28 

44 

61 

49 

38 

44 

55 

53 

50.8 

18 

20 

20 

24 

37 

42 

37 

32 

24 

48 

55 

44 

19 

12 

16 

14 

18 

40 

46 

34 

18 

18 

18 

-  2 

8 

31 

19 

10 

21 

35 

35 

26.2 

CAMDEN    3  NW 

MAX 

57 

57 

60 

60 

56 

52 

49 

96 

66 

75 

72 

61 

43 

30 

44 

55 

44 

51 

61 

68 

42 

60 

63 

24 

43 

59 

57 

43 

53 

64 

64 

54.2 

MIN 

26 

27 

27 

31 

42 

46 

41 

32 

37 

54 

59 

42 

21 

18 

18 

19 

28 

39 

47 

36 

20 

23 

20 

3 

10 

31 

23 

18 

23 

42 

43 

30.  5 

CAMP  HILL    2  HM 

MAX 

52 

54 

51 

60 

58 

57 

50 

42 

52 

62 

69 

69 

67 

32 

32 

45 

55 

44 

50 

62 

66 

40 

56 

60 

28 

45 

56 

35 

43 

44 

60 

51.2 

M 1 N 

22 

20 

21 

24 

26 

38 

30 

32 

28 

32 

40 

55 

30 

17 

19 

20 

21 

26 

44 

48 

20 

20 

21 

-  I 

1 

10 

27 

11 

13 

30 

37 

25.2 

CENTRE  5  SW 

MAX 

49 

49 

51 

58 

52 

92 

51 

47 

52 

64 

63 

67 

56 

27 

33 

43 

51 

48 

47 

60 

49 

64 

66 

51 

23 

34 

43 

29 

36 

42 

44 

47.6 

M 1  N 

27 

22 

23 

26 

30 

37 

28 

35 

24 

34 

44 

51 

25 

15 

16 

17 

23 

26 

42 

44 

18 

19 

24 

-  3 

2 

16 

22 

10 

16 

25 

33 

CENTREVILLE 

MAX 

56 

55 

55 

60 

59 

59 

49 

45 

56 

63 

75 

66 

64 

24 

33 

44 

55 

iZ 

57 

56 

50 

42 

60 

53 

26 

45 

50 

34 

46 

46 

55 

50.9 

22 

22 

24 

25 

35 

45 

37 

32 

25 

26 

54 

52 

21 

15 

11 

15 

16 

25 

25 

49 

20 

20 

20 

1 

2 

9 

21 

13 

14 

20 

39 

CMATOM 

MAX 

62 

58 

62 

62 

53 

52 

50 

62 

70 

76 

72 

62 

47 

32 

46 

57 

66 

28 

46 

62 

75 

47 

52 

74 

67 

57.5 

24 

27 

25 

38 

42 

47 

43 

28 

29 

47 

65 

40 

22 

18 

21 

19 

22 

41 

49 

38 

23 

22 

22 

4 

9 

32 

24 

19 

23 

35 

43 

30.0 

CHILOERSBURG  KTR  PLANT 

MAX 

51 

52 

59 

56 

55 

54 

47 

64 

64 

71 

68 

59 

48 

32 

43 

54 

52 

54 

53 

53 

38 

57 

55 

24 

44 

55 

48 

42 

45 

54 

54 

51.5 

20 

20 

21 

24 

38 

43 

30 

38 

24 

51 

58 

47 

22 

16 

19 

14 

18 

41 

47 

38 

20 

19 

21 

0 

9 

36 

22 

12 

22 

36 

35 

CITRONELLE 

MAX 

63 

58 

62 

64 

58 

54 

50 

60 

68 

76 

73 

66 

47 

30 

44 

56 

53 

59 

70 

58 

62 

61 

61 

37 

44 

60 

68 

55 

56 

70 

69 

58.1 

40 

44 

36 

39 

41 

48 

44 

30 

36 

48 

61 

46 

28 

19 

26 

28 

36 

43 

48 

53 

23 

29 

37 

6 

12 

20 

24 

20 

29 

48 

47 

CLANTON 

MAX 

53 

53 

52 

58 

58 

55 

49 

45 

54 

64 

71 

69 

69 

23 

32 

43 

53 

48 

52 

62 

54 

39 

66 

54 

23 

43 

62 

32 

42 

45 

51 

49.8 

24 

24 

25 

27 

30 

41 

36 

37 

29 

30 

49 

53 

23 

16 

16 

19 

22 

30 

46 

51 

20 

21 

23 

-  1 

0 

16 

21 

13 

15 

30 

39 

26.5 

CLAYTON 

MAX 

54 

56 

51 

59 

58 

58 

71 

47 

52 

64 

71 

72 

71 

53 

35 

44 

49 

54 

58 

65 

62 

44 

58 

67 

26 

44 

61 

38 

44 

52 

62 

54.8 

MIN 

30 

28 

29 

34 

39 

40 

39 

33 

35 

40 

53 

57 

34 

20 

23 

28 

30 

28 

30 

49 

23 

24 

34 

5 

6 

11 

31 

18 

19 

32 

42 

30.4 

COOEN 

MAX 

62 

60 

67 

66 

56 

55 

60 

62 

69 

72 

71 

71 

46 

33 

47 

59 

53 

62 

66 

64 

52 

66 

68 

35 

48 

60 

60 

49 

66 

69 

66 

59.1 

M 1  N 

31 

33 

31 

34 

46 

51 

47 

30 

34 

55 

59 

48 

29 

24 

30 

28 

33 

48 

50 

44 

26 

29 

34 

8 

16 

42 

29 

25 

29 

61 

54 

DAYTON 

MAX 

55 

58 

55 

60 

61 

57 

49 

48 

66 

65 

70 

71 

50 

22 

29 

43 

52 

48 

64 

57 

41 

40 

60 

57 

25 

42 

50 

33 

40 

50 

62 

50.3 

MIN 

29 

30 

29 

33 

33 

48 

41 

31 

35 

42 

58 

49 

20 

19 

21 

20 

28 

35 

49 

40 

22 

26 

38 

4 

11 

25 

21 

16 

22 

36 

40 

30.7 

DECATUR 

MAX 

47 

49 

49 

55 

55 

55 

47 

43 

50 

64 

67 

67 

45 

23 

32 

39 

48 

48 

49 

54 

29 

30 

54 

43 

18 

37 

33 

23 

34 

47 

51 

44.7 

MIN 

22 

22 

24 

25 

29 

40 

37 

33 

30 

30 

54 

44 

17 

8 

11 

13 

16 

25 

41 

28 

15 

15 

23 

-  3 

-  3 

12 

14 

8 

9 

28 

28 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

24 

26 

28 

28 

32 

43 

42 

33 

30 

35 

64 

49 

20 

17 

18 

21 

20 

28 

46 

44 

23 

23 

26 

3 

3 

14 

23 

11 

11 

17 

40 

26  8 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

58 

52 

61 

61 

57 

50 

51 

54 

64 

69 

75 

74 

92 

36 

47 

51 

46 

68 

72 

71 

46 

58 

66 

29 

45 

59 

63 

43 

55 

63 

63 

56.4 

Ml  N 

30 

29 

30 

35 

41 

46 

41 

35 

34 

60 

60 

62 

28 

26 

31 

31 

36 

47 

57 

40 

27 

28 

19 

10 

17 

36 

28 

23 

33 

44 

57 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

52 

53 

53 

58 

54 

56 

46 

42 

56 

64 

69 

64 

49 

21 

32 

42 

63 

50 

50 

64 

35 

35 

53 

45 

22 

40 

36 

26 

40 

44 

51 

46.5 

MIN 

22 

24 

26 

25 

30 

41 

39 

33 

28 

31 

51 

43 

15 

3 

10 

11 

16 

23 

42 

34 

14 

14 

21 

-  3 

-  3 

8 

14 

6 

6 

22 

28 

21.7 

ENTERPRISE 

MAX 

60 

62 

61 

61 

59 

50 

50 

56 

66 

74 

74 

73 

64 

35 

46 

54 

49 

66 

71 

70 

47 

60 

68 

34 

47 

63 

57 

46 

53 

63 

62 

68.1 

M  1  N 

31 

31 

32 

36 

40 

45 

43 

37 

31 

46 

45 

58 

33 

23 

29 

29 

34 

42 

66 

43 

26 

26 

34 

8 

10 

33 

31 

21 

32 

44 

54 

EUFAULA 

MAX 

59 

57 

62 

60 

58 

56 

59 

64 

69 

72 

70 

73 

72 

34 

49 

55 

56 

68 

64 

66 

49 

68 

69 

38 

44 

60 

59 

55 

69.2 

M 1  N 

24 

22 

24 

25 

45 

35 

30 

28 

46 

55 

63 

31 

32 

21 

28 

26 

24 

40 

41 

40 

24 

26 

36 

4 

12 

25 

23 

19 

31 

32 

56 

30.9 

EVERGREEN 

MAX 

60 

59 

56 

61 

61 

57 

50 

50 

98 

67 

76 

73 

64 

41 

90 

45 

57 

49 

61 

71 

59 

47 

61 

70 

28 

47 

62 

40 

48 

55 

66 

66.4 

MIN 

25 

26 

26 

27 

30 

43 

44 

32 

29 

30 

52 

57 

29 

21 

22 

26 

28 

34 

47 

55 

24 

24 

25 

5 

6 

16 

28 

22 

22 

34 

48 

30.2 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

59 

56 

62 

64 

56 

55 

54 

59 

69 

75 

72 

68 

47 

33 

46 

59 

50 

64 

72 

67 

50 

63 

69 

33 

48 

61 

61 

50 

58 

73 

65 

68.6 

MIN 

34 

34 

32 

36 

42 

50 

41 

33 

37 

54 

61 

44 

28 

23 

29 

29 

34 

47 

50 

41 

26 

29 

33 

8 

13 

41 

29 

25 

32 

51 

64 

36.1 

FALKVILLE 

MAX 

11 

52 

50 

51 

55 

46 

43 

95 

64 

68 

67 

55 

28 

32 

41 

54 

51 

60 

55 

36 

35 

55 

20 

21 

40 

36 

27 

40 

45 

51 

46.2 

MIN 

29 

22 

27 

36 

41 

36 

34 

32 

41 

63 

42 

16 

5 

8 

12 

22 

40 

42 

32 

15 

17 

1  7 

4 

7 

1 3 

IS 

7 

9 

28 

28 

24.6 

FAYETTE 

MAX 

53 

54 

60 

53 

55 

48 

42 

55 

66 

73 

70 

57 

37 

31 

42 

49 

50 

51 

55 

54 

35 

55 

50 

23 

40 

42 

39 

41 

47 

61 

49.3 

MIN 

22 

24 

25 

30 

41 

39 

39 

30 

28 

47 

57 

37 

17 

10 

12 

16 

19 

40 

46 

34 

16 

23 

15 

-  1 

8 

32 

16 

10 

21 

38 

w 

26.6 

FLORENCE 

MAX 

54 

55 

59 

55 

53 

51 

48 

56 

67 

68 

65 

57 

33 

33 

44 

52 

49 

55 

53 

54 

33 

56 

48 

21 

35 

36 

34 

37 

46 

46 

44 

48.3 

MIN 

23 

26 

27 

30 

42 

42 

46 

34 

35 

51 

65 

31 

14 

9 

12 

17 

27 

29 

46 

24 

13 

24 

9 

-  4 

10 

31 

12 

7 

25 

37 

25 

26.1 

r«f»r*DC«  notcB  rollovlDg  Station  Index. 


DAILY  TEMPERATURES 


Conllnued 


StaUon 

Day  Of  Month 

C 

§■ 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 



27 

28 

29 

30 

31 

< 

FORT  MORGAN 

1  ' 



57 

53 

58 

60 

57 

58 

55 

57 

64 

67 

67 

65 

49 

35 

-- 
43 



59 

48 

63 

65 

64 

45 

60 

63 

38 

46 

59 

58 

40 

56 

64 

57 

55.8 

MIN 

34 

37 

41 

47 

50 

44 

32 

39 

38 

15 

24 

43 

33 

28 

36 

46 

50 

41  .4 

FR  1  SCO  C 1 T Y 

MAX 

60 

60 

55 

61 

63 

56 

50 

48 

59 

66 

74 

72 

60 

26 

30 

45 

58 

48 

59 

70 

58 

45 

61 

68 

26 

50 

58 

35 

48 

55 

70 

54.7 

MIN 

30 

3 1 

34 

41 

55 

56 

23 

19 

21 

26 

30 

36 

47 

54 

22 

23 

31 

4 

10 

25 

24 

19 

22 

35 

47 

32.  1 

48 

50 

56 

52 

50 

49 

46 

51 

61 

66 

66 

55 

43 

32 

41 

48 

47 

48 

47 

46 

46 

53 

46 

34 

38 

43 

37 

34 

43 

44 

47 

47.3 

MIN 

19 

24 

22 

24 

30 

16 

16 

26 

35 

42 

32 

19 

18 

12 

-  2 

10 

28 

20 

9 

24 

31 

34 

26.6 

fVA  1  MP  Cu  (IIP 

MAX 

55 

56 

58 

60 

60 

62 

49 

45 

59 

63 

76 

66 

48 

22 

32 

42 

52 

48 

61 

66 

38 

40 

60 

52 

21 

40 

52 

30 

41 

45 

58 

49.2 

MIN 

2* 

26 

1 5 

17 

18 

25 

44 

37 

22 

23 

30 

2 

3 

12 

19 

13 

1 3 

31 

37 

26.4 

GEN8 VA 

56 

58 

53 

59 

60 

60 

50 

51 

55 

65 

72 

75 

72 

39 

37 

47 

52 

56 

69 

73 

72 

46 

60 

55 

30 

42 

52 

42 

43 

55 

63 

66.1 

MIN 

26 

28 

31 

43 

59 

36 

28 

29 

38 

56 

56 

27 

26 

27 

10 

11 

1 8 

34 

2  5 

25 

38 

48 

32.7 

G 1 LBER  T  OWN 

60 

60 

63 

62 

53 

51 

50 

62 

68 

78 

70 

60 

42 

30 

46 

56 

53 

54 

61 

57 

46 

64 

50 

26 

43 

52 

58 

46 

50 

68 

58 

55.8 

MIN 

" 

24 

29 

41 

1 5 

2 1 

4 1 

50 

35 

2 1 

2 1 

2  3 

4 

8 

36 

2  3 

2 1 

43 

29.7 

GR  FEN V 1 LLE 

57 

53 

59 

60 

58 

55 

49 

54 

66 

73 

73 

67 

57 

30 

45 

55 

53 

55 

67 

58 

43 

59 

55 

26 

45 

55 

57 

45 

53 

63 

53 

65.8 

MIN 

32 

43 

26 

30 

4 1 

50 

41 

23 

25 

26 

5 

1  5 

33 

26 

19 

3 1 

43 

48 

33.5 

GUNTERSV 1 LLE 

MAX 

49 

50 

56 

54 

58 

51 

49 

51 

66 

63 

67 

62 

44 

31 

39 

48 

53 

50 

52 

48 

36 

54 

50 

25 

39 

45 

35 

36 

44 

47 

48 

48.7 

MIN 

20 

12 

2 1 

37 

43 

30 

20 

24.5 

HAL  EVV 1 LLE 

52 

52 

51 

52 

55 

55 

46 

40 

55 

63 

69 

63 

44 

21 

34 

40 

53 

50 

50 

53 

33 

35 

53 

43 

20 

27 

39 

24 

41 

43 

50 

46.4 

MIN 

21 

10 

1 5 

29 

42 

32 

15 

16 

2  7 

g 

10 

8 

25 

30 

22.6 

HAM  1 LTON   3  5 

MAX 

55 

57 

56 

61 

55 

55 

48 

41 

57 

65 

73 

64 

46 

24 

35 

42 

54 

52 

52 

55 

31 

37 

54 

49 

22 

40 

37 

27 

41 

46 

50 

47.8 

MIN 

16 

19 

22 

23 

28 

40 

38 

27 

23 

23 

56 

44 

16 

-  1 

4 

4 

10 

17 

42 

31 

1 1 

12 

20 

-  2 

-  1 

5 

13 

7 

7 

19 

29 

19.5 

HA YNF V 1 LL  E 

MAX 

56 

57 

50 

56 

62 

55 

48 

52 

60 

66 

75 

74 

60 

30 

30 

46 

55 

45 

52 

65 

55 

43 

59 

50 

22 

45 

60 

31 

42 

50 

65 

52.8 

MIN 

44 

35 

3  5 

49 

55 

28 

18 

21 

20 

27 

32 

44 

52 

23 

23 

25 

5 

5 

14 

25 

19 

19 

32 

44 

29.1 

HE AOL  AN  D 

MAX 

57 

58 

51 

60 

58 

56 

50 

50 

53 

63 

67 

75 

73 

40 

37 

42 

50 

53 

55 

72 

45 

57 

55 

58 

44 

44 

58 

42 

43 

54 

53 

54.6 

M  1  N 

28 

35 

42 

33 

33 

51 

69 

36 

24 

25 

29 

29 

36 

40 

26 

20 

30 

31 

8 

8 

17 

33 

22 

22 

37 

43 

31.0 

HEFLIN 

MAX 

50 

52 

56 

55 

52 

49 

45 

49 

62 

67 

66 

60 

30 

31 

42 

52 

46 

54 

63 

52 

34 

54 

50 

30 

50 

45 

28 

41 

40 

50 

50 

48.2 

MIN 

18 

22 

40 

46 

17 

14 

19 

5 

15 

21 

8 

10 

1 7 

33 

34 

22.2 

HIGHLAND  HOME 

52 

55 

58 

58 

56 

50 

50 

45 

53 

65 

72 

73 

59 

39 

30 

42 

54 

45 

55 

64 

57 

42 

51 

50 

25 

47 

55 

35 

44 

57 

67 

52.5 

MIN 

25 

32 

3 1 

45 

54 

22 

3 1 

3 

25 

25 

32.4 

HUNTSVILLE   W6  AP 

48 

48 

54 

53 

54 

48 

43 

50 

65 

65 

67 

56 

27 

31 

38 

52 

48 

50 

55 

52 

29 

54 

48 

18 

38 

38 

30 

39 

45 

•49 

43 

46.3 

MIN 

" 

1 8 

27 

4 1 

45 

9 

24.8 

JASPER   4  N 

57 

52 

57 

52 

56 

47 

47 

53 

66 

69 

66 

67 

36 

30 

39 

50 

48 

50 

55 

56 

33 

55 

48 

22 

40 

39 

39 

38 

45 

53 

50 

48.5 

M*N 

55 

3  5 

1 5 

1 1 

1 5 

39 

43 

29 

1 5 

1  5 

-  1 

5 

30 

1 7 

8 

1 5 

36 

31 

24.0 

L AFAYE  TTE 

MAX 

55 

50 

59 

59 

59 

48 

44 

51 

63 

69 

69 

70 

55 

30 

45 

53 

45 

48 

60 

60 

41 

57 

50 

26 

45 

56 

52 

41 

41 

50 

54 

52.1 

MIN 

26 

25 

24 

2  7 

32 

33 

30 

35 

30 

40 

45 

55 

27 

18 

22 

20 

27 

40 

45 

41 

20 

21 

25 

-  1 

10 

25 

23 

1 1 

23 

29 

40 

28.0 

L 1 V 1 NGSTON 

MAX 

58 

52 

61 

60 

54 

49 

48 

60 

66 

76 

68 

59 

33 

31 

42 

52 

45 

51 

55 

55 

41 

50 

54 

24 

42 

57 

37 

41 

44 

52 

64 

51.3 

MIN 

26 

28 

27 

31 

44 

46 

39 

29 

30 

53 

59 

32 

20 

16 

20 

17 

22 

41 

49 

30 

22 

24 

1 8 

3 

11 

35 

20 

1  5 

22 

41 

39 

29.3 

LOCKHAR  T 

MAX 

58 

60 

55 

61 

61 

58 

50 

51 

56 

66 

73 

75 

73 

34 

34 

46 

65 

60 

66 

72 

70 

47 

50 

68 

30 

45 

52 

41 

46 

52 

69 

56.6 

MIN 

30 

30 

32 

34 

46 

45 

35 

33 

47 

57 

57 

33 

23 

26 

28 

32 

38 

55 

58 

25 

27 

37 

9 

11 

23 

31 

23 

28 

38 

50 

34.9 

MAO  1  SON 

MAX 

49 

47 

55 

53 

52 

49 

45 

50 

64 

65 

67 

55 

39 

31 

39 

50 

47 

50 

51 

50 

29 

63 

47 

18 

35 

36 

34 

35 

47 

48 

42 

45.2 

MIN 

2 1 

26 

25 

29 

39 

41 

37 

31 

32 

50 

55 

39 

16 

7 

10 

17 

28 

40 

45 

27 

1 3 

20 

1 0 

-  6 

9 

31 

14 

7 

24 

34 

27 

25.7 

MARION    JUNCTION    2  NE 

MAX 

58 

58 

62 

58 

53 

49 

48 

56 

64 

76 

69 

56 

45 

33 

45 

54 

44 

53 

64 

55 

44 

60 

58 

25 

43 

51 

48 

45 

47 

52 

61 

53.1 

MIN 

29 

39 

56 

19 

17 

1 9 

38 

48 

38 

20 

2 1 

1 9 

0 

8 

32 

20 

14 

23 

38 

28.4 

MARTIN  DAM 

MAX 

54 

50 

57 

56 

56 

50 

48 

50 

64 

68 

70 

64 

50 

30 

43 

55 

46 

49 

61 

67 

44 

56 

52 

25 

43 

55 

56 

43 

46 

55 

56 

52.3 

M  1  N 

37 

27 

42 

56 

50 

26 

33 

40 

48 

42 

2  3 

2 

25 

31.4 

MINTER    3  NW 

MAX 

57 

54 

60 

61 

56 

50 

45 

56 

65 

74 

71 

57 

26 

30 

46 

55 

44 

53 

66 

54 

42 

60 

54 

25 

43 

58 

35 

43 

52 

54 

58 

62.4 

MIN 

30 

43 

32 

22 

29.6 

MOBILE   W6  AIRPORT 

MAX 

62 

59 

63 

61 

57 

53 

53 

60 

66 

73 

70 

62 

35 

31 

44 

56 

55 

65 

71 

60 

48 

61 

68 

29 

44 

58 

48 

48 

55 

72 

51 

56.4 

MIN 

36 

38 

36 

49 

49 

34 

57 

58 

35 

24 

24 

28 

37 

49 

g 

28 

35.0 

MOB  1 LE 

MAX 

60 

63 

55 

62 

65 

56 

53 

54 

61 

63 

72 

68 

64 

40 

31 

43 

58 

55 

63 

66 

58 

47 

59 

58 

28 

48 

58 

39 

45 

55 

63 

55.5 

MIN 

37 

39 

37 

39 

4 1 

49 

46 

38 

40 

50 

58 

58 

26 

22 

24 

2  9 

30 

39 

48 

58 

26 

27 

3  5 

7 

8 

2 1 

28 

24 

38 

54 

35.5 

MONTGOMERY   W6  AP 

MAX 

56 

52 

60 

57 

55 

50 

48 

55 

64 

74 

74 

60 

41 

31 

45 

53 

43 

50 

65 

56 

42 

58 

65 

26 

41 

68 

47 

41 

47 

62 

61 

52.8 

MIN 

26 

26 

27 

30 

41 

46 

36 

36 

29 

46 

57 

41 

23 

21 

27 

21 

25 

42 

49 

32 

24 

25 

1 3 

5 

1 5 

31 

24 

1 8 

28 

39 

30.7 

MOULTON  2 

MAX 

50 

51 

56 

55 

56 

48 

45 

54 

64 

68 

66 

56 

32 

32 

41 

50 

48 

50 

56 

56 

32 

54 

49 

19 

38 

37 

34 

35 

45 

52 

43 

47.5 

MIN 

20 

22 

24 

28 

37 

42 

36 

35 

33 

5 1 

55 

3 1 

15 

3 

26.0 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

MAX 

50 

53 

55 

54 

53 

47 

42 

53 

65 

68 

65 

45 

22 

29 

46 

52 

48 

56 

54 

37 

29 

54 

49 

17 

36 

34 

24 

33 

45 

42 

41 

46.1 

MIN 

19 

22 

24 

2  7 

37 

39 

35 

31 

28 

52 

45 

22 

10 

5 

20 

10 

20 

22.4 

NATCHEZ 

MAX 

60 

53 

62 

63 

59 

52 

49 

58 

67 

75 

72 

65 

45 

31 

46 

57 

50 

58 

69 

59 

45 

61 

55 

26 

47 

60 

58 

48 

53 

58 

68 

55.4 

MIN 

20 

22 

22 

50 

36 

44 

42 

29 

27 

49 

57 

41 

2 1 

1 1 

22 

20 

28.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 

43 

42 

55 

55 

52 

47 

46 

50 

64 

61 

66 

55 

42 

32 

38 

51 

47 

49 

53 

55 

29 

45 

49 

15 

35 

38 

34 

37 

40 

47 

43 

45.7 

MIN 

40 

30 

20 

23.0 

ONEONTA 

MAX 

51 

50 

51 

57 

57 

54 

54 

43 

52 

54 

63 

66 

50 

30 

33 

41 

53 

49 

54 

54 

46 

34 

55 

48 

19 

43 

46 

27 

40 

44 

52 

47.4 

MIN 

12 

19 

37 

33 

25 

20 

20 

10 

30 

21.5 

OPEL  I KA 

MAX 

53 

54 

50 

58 

57 

56 

50 

47 

52 

64 

71 

67 

71 

45 

33 

45 

54 

45 

52 

61 

60 

42 

57 

53 

29 

44 

57 

37 

43 

44 

61 

52.3 

MIN 

27 

33 

20 

30 

25.9 

OZARK   6  NNW 

MAX 

58 

54 

51 

61 

59 

59 

50 

50 

54 

64 

72 

73 

73 

36 

36 

45 

56 

50 

63 

68 

58 

44 

58 

68 

28 

37 

62 

41 

47 

54 

53 

54.9 

MIN 

31 

29 

3 1 

35 

37 

50 

58 

35 

32 

36 

42 

31.6 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

50 

50 

50 

56 

53 

55 

49 

44 

51 

62 

68 

67 

61 

66 

31 

41 

50 

48 

53 

53 

60 

35 

55 

49 

22 

42 

45 

45 

38 

45 

51 

48.8 

MIN 

19 

20 

21 

2 1 

24 

36 

30 

36 

22 

22 

49 

47 

22 

12 

1 3 

1 3 

1 3 

18 

39 

45 

1 8 

16 

1 7 

-  3 

_  2 

8 

20 

8 

9 

25 

33 

21.7 

PHENIX    CITY  2  NNW 

MAX 

53 

54 

50 

59 

58 

58 

48 

54 

51 

65 

69 

69 

70 

38 

32 

45 

63 

46 

50 

62 

61 

42 

55 

64 

29 

44 

57 

38 

44 

46 

61 

52.5 

MIN 

22 

26 

29.4 

PRATTVILLE 

MAX 

55 

52 

60 

60 

55 

54 

52 

54 

65 

76 

72 

68 

64 

34 

46 

54 

48 

64 

63 

63 

50 

56 

65 

28 

42 

54 

50 

42 

47 

55 

60 

54.7 

MIN 

25 

31 

27 

29 

41 

45 

40 

33 

28 

43 

55 

55 

25 

20 

27 

27 

35 

40 

50 

41 

22 

23 

28 

4 

14 

30 

27 

19 

28 

34 

42 

31.9 

PUSHMATAHA 

MAX 

57 

59 

57 

62 

61 

51 

50 

46 

60 

68 

75 

78 

42 

22 

31 

44 

54 

46 

53 

50 

42 

44 

63 

57 

22 

45 

60 

35 

43 

55 

55 

51.5 

MIN 

25 

28 

26 

28 

32 

43 

42 

29 

29 

31 

31 

38 

19 

11 

20 

16 

16 

25 

46 

41 

22 

21 

21 

2 

5 

11 

21 

15 

18 

30 

39 

25.2 

RED  BAY 

MAX 

50 

49 

53 

58 

55 

54 

47 

41 

54 

63 

69 

63 

43 

22 

33;  40 

50 

48 

48 

52 

47 

34 

53 

34 

18 

36 

34 

32 

36 

43 

47 

46.3 

MIN 

27 

27 

31 

33 

40 

43 

36 

31 

31 

39 

54 

42 

13 

5 

13 

16 

18 

31 

31 

38 

14 

14 

29 

-  4 

-  2 

10 

11 

5 

8 

30 

27 

23.9 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

49 

47 

54 

54 

54 

47 

42 

51 

63 

65 

67 

53 

25 

26 

40l  50 

50 

50 

56 

51 

30 

53 

48 

22 

39 

56 

29 

35 

47 

53 

44 

46.8 

MIN 

19 

22 

22 

26 

36 

36 

34 

28 

26 

52 

52 

23 

6 

1 

6 

11 

25 

39 

46 

19 

14 

15 

-  2 

-  5 

5 

28 

10 

5 

27 

33 

26 

22.2 

See  reference  notes  folloalng  Station  Index, 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


StaHon 

Da;  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 



17 



18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MUHtK  T  bDALC     1  K 

61 

62 

61 

'  - 

64 

64 

56 

52 

34 

59 



67 

74 

72 

71 

35 

33 

47 

58 

62 

66 

73 

70 

49 

61 

66 

31 

49 

62 

42 

49 

67 

72 

66. 

1 

MIN 

30 

32 

30 

32 

35 

46 

46 

30 

31 

32 

58 

57 

29 

22 

25 

28 

30 

38 

55 

59 

25 

25 

30 

7 

9 

20 

26 

24 

25 

37 

62 

33. 

2 

ROCKFORO 

MAX 

39 

59 

69 

59 

61 

63 

69 

67 

66 

60 

60 

59 

MIN 

19 

20 

23 

39 

40 

30 

30 

33 

24 

38 

38 

50 

16 

22 

23 

22 

29 

48 

50 

50 

22 

-  1 

11 

18 

22 

6 

10 

24 

29 

42 

38 

28. 

0 

Dn^k*     M  1  1  1  c 

KUv,  ^    f"  1  LI.  -1 

52 

53 

59 

59 

54 

53 

46 

50 

62 

67 

67 

67 

50 

33 

45 

52 

46 

50 

55 

60 

41 

55 

66 

25 

45 

58 

53 

41 

41 

57 

65 

51. 

9 

MIN 

16 

16 

20 

24 

37 

41 

27 

37 

21 

32 

58 

48 

26 

18 

24 

15 

18 

37 

46 

40 

20 

18 

23 

0 

9 

25 

24 

11 

24 

31 

40 

26. 

6 

RUSSELLVILLF  2 

MAX 

50 

52 

57 

56 

55 

54 

47 

41 

54 

64 

69 

66 

43 

23 

32 

39 

51 

49 

50 

55 

29 

33 

53 

35 

20 

35 

34 

23 

36 

45 

50 

45. 

3 

MIN 

17 

21 

21 

21 

26 

41 

36 

35 

26 

34 

55 

41 

15 

-  2 

3 

4 

9 

31 

41 

29 

11 

13 

25 

-  5 

-  5 

5 

12 

5 

5 

28 

26 

20. 

3 

SAINT  BERNARD 

MAX 

«9 

48 

46 

55 

53 

54 

46 

43 

54 

63 

65 

65 

45 

19 

30 

36 

51 

51 

51 

52 

36 

29 

55 

29 

17 

40 

40 

23 

37 

47 

50 

44. 

6 

MIN 

21 

21 

25 

25 

29 

38 

40 

35 

25 

30 

51 

43 

17 

7 

10 

10 

17 

21 

42 

35 

15 

15 

17 

-  5 

-  5 

9 

15 

7 

8 

25 

26 

21. 

6 

SAND  HT  SUBSTATION  A  U 

MAX 

41 

50 

53 

51 

50 

50 

46 

48 

60 

60 

63 

57 

43 

29 

39 

50 

47 

48 

49 

50 

36 

51 

48 

17 

36 

36 

38 

35 

39 

47 

49 

45 

7 

MIN 

20 

22 

23 

26 

35 

38 

30 

32 

32 

46 

54 

43 

17 

10 

11 

12 

26 

35 

43 

30 

14 

19 

10 

-  7 

6 

27 

15 

6 

23 

29 

29 

24 

6 

SC0TTS60R0 

MAX 

56 

57 

55 

50 

52 

49 

42 

52 

62 

61 

67 

50 

23 

32 

41 

52 

49 

49 

52 

45 

21 

41 

40 

20 

35 

38 

25 

42 

46 

42 

41 

44 

8 

MIN 

20 

25 

23 

24 

35 

31 

34 

22 

22 

50 

49 

20 

8 

9 

11 

15 

19 

20 

41 

15 

15 

12 

-  6 

-  5 

8 

10 

6 

8 

16 

30 

31 

20 

0 

SEALE 

MAX 

58 

49 

60 

60 

59 

49 

56 

53 

66 

71 

70 

73 

60 

33 

46 

54 

50 

51 

52 

62 

45 

56 

67 

33 

45 

50 

58 

45 

50 

56 

64 

66 

6 

MIN 

23 

22 

23 

25 

38 

43 

30 

31 

25 

46 

57 

54 

32 

20 

28 

20 

25 

40 

50 

43 

23 

20 

29 

3 

12 

26 

30 

15 

26 

34 

49 

30 

4 

SELMA 

MAX 

58 

55 

63 

59 

56 

51 

50 

55 

65 

74 

70 

61 

48 

32 

45 

52 

51 

53 

65 

57 

42 

58 

50 

25 

43 

53 

52 

42 

50 

63 

63 

63 

6 

MIN 

29 

30 

30 

33 

43 

46 

42 

36 

32 

49 

61 

48 

25 

19 

29 

23 

30 

40 

60 

42 

23 

27 

24 

4 

13 

35 

25 

18 

29 

39 

46 

33 

0 

SYLACAUGA   1*  NE 

MAX 

52 

51 

58 

56 

55 

51 

50 

53 

63 

71 

69 

65 

47 

33 

45 

54 

52 

56 

61 

57 

40 

57 

55 

25 

46 

65 

53 

46 

46 

55 

55 

52 

7 

MIN 

20 

20 

22 

24 

38 

43 

30 

38 

25 

49 

60 

47 

23 

16 

20 

14 

22 

42 

46 

39 

20 

20 

21 

0 

8 

35 

23 

12 

22 

35 

36 

28 

2 

T  ALL A0E6A 

MAX 

*9 

48 

56 

54 

55 

50 

45 

51 

64 

68 

66 

58 

46 

30 

40 

52 

49 

55 

55 

54 

36 

55 

53 

22 

43 

54 

46 

40 

46 

54 

62 

49 

9 

MIN 

21 

21 

22 

26 

34 

42 

30 

36 

27 

43 

57 

45 

21 

14 

19 

15 

21 

39 

47 

34 

17 

16 

16 

-  2 

9 

33 

21 

10 

19 

41 

33 

25 

7 

THOMASV 1  LLP 

MAX 

56 

57 

55 

60 

60 

55 

49 

45 

55 

65 

79 

65 

54 

25 

30 

43 

53 

44 

55 

64 

50 

50 

59 

60 

30 

44 

58 

34 

43 

51 

64 

62 

0 

MIN 

26 

29 

28 

31 

33 

41 

41 

28 

28 

35 

55 

49 

18 

16 

17 

22 

23 

31 

42 

49 

19 

19 

24 

1 

3 

13 

20 

15 

16 

28 

41 

27 

1 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

54 

53 

58 

58 

55 

49 

46 

53 

62 

71 

68 

58 

45 

32 

43 

52 

44 

53 

59 

56 

38 

55 

53 

23 

43 

49 

50 

43 

44 

53 

65 

50 

8 

MIN 

28 

31 

31 

32 

41 

44 

38 

34 

32 

43 

57 

45 

21 

16 

22 

22 

27 

40 

49 

40 

20 

23 

20 

0 

10 

34 

21 

12 

28 

35 

37 

30 

1 

TROY 

MAX 

57 

51 

60 

59 

57 

50 

47 

53 

65 

72 

72 

60 

50 

50 

45 

55 

47 

56 

65 

60 

45 

50 

63 

23 

56 

64 

48 

52 

50 

54 

55 

5 

MIN 

31 

30 

31 

37 

41 

45 

40 

34 

37 

46 

58 

51 

27 

20 

26 

26 

34 

42 

51 

43 

23 

29 

25 

5 

14 

33 

26 

19 

31 

41 

49 

33 

.8 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

53 

56 

61 

58 

56 

43 

47 

58 

62 

11 

67 

57 

30 

33 

43 

53 

50 

55 

57 

54 

40 

56 

62 

24 

39 

45 

35 

42 

45 

52 

47 

50 

»0 

MIN 

24 

27 

27 

3  1 

43 

46 

38 

32 

28 

56 

30 

17 

15 

18 

20 

23 

43 

50 

26 

21 

24 

6 

3 

11 

35 

20 

14 

25 

41 

36 

28 

.6 

TUSCALOOSA  OL I VER  DAM 

MAX 

54 

54 

55 

59 

52 

56 

48 

45 

57 

63 

66 

66 

48 

22 

32 

41 

53 

49 

54 

57 

40 

39 

66 

51 

23 

40 

46 

30 

41 

45 

53 

48 

,3 

MIN 

24 

25 

27 

28 

32 

45 

40 

31 

29 

33 

47 

47 

19 

13 

16 

17 

19 

24 

45 

36 

20 

20 

25 

1 

1 

11 

19 

13 

13 

33 

36 

25 

.5 

TUSKEGEE  2 

MAX 

55 

49 

58 

58 

57 

50 

48 

52 

64 

71 

71 

67 

54 

31 

45 

53 

44 

51 

62 

58 

44 

58 

64 

27 

46 

60 

57 

42 

46 

58 

61 

53 

.5 

MIN 

28 

27 

27 

30 

43 

43 

35 

36 

39 

40 

59 

53 

27 

19 

28 

26 

31 

41 

50 

42 

23 

24 

22 

3 

14 

32 

27 

16 

30 

35 

46 

32 

.1 

UNION  SPRINGS  9  S 

MAX 

54 

55 

50 

59 

59 

58 

54 

46 

56 

64 

71 

72 

70 

35 

30 

44 

56 

46 

54 

61 

60 

42 

55 

67 

24 

45 

52 

37 

42 

51 

60 

52 

,9 

MIN 

25 

28 

27 

28 

32 

40 

38 

34 

30 

38 

43 

52 

31 

19 

24 

24 

32 

36 

43 

49 

23 

23 

30 

4 

7 

17 

28 

17 

17 

32 

40 

29 

.4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

45 

47 

52 

55 

55 

52 

56 

45 

46 

63 

62 

66 

58 

21 

32 

38 

51 

49 

47 

54 

44 

31 

52 

43 

20 

38 

42 

25 

37 

41 

45 

45 

■  6 

MIN 

10 

12 

15 

15 

18 

26 

28 

32 

18 

18 

48 

48 

17 

5 

4 

4 

10 

35 

36 

44 

14 

14 

15 

-  7 

-  4 

7 

16 

4 

7 

27 

31 

18 

,3 

VERNON 

MAX 

56 

56 

57 

61 

55 

55 

49 

42 

58 

65 

74 

65 

45 

24 

35 

44 

52 

53 

51 

56 

33 

38 

55 

47 

23 

40 

41 

27 

43 

49 

62 

48 

.4 

MIN 

22 

23 

26 

27 

31 

40 

38 

27 

27 

30 

59 

45 

7 

9 

11 

12 

15 

22 

43 

32 

16 

17 

25 

0 

1 

10 

18 

9 

10 

28 

31 

22 

.9 

WATERLOO 

MAX 

47 

50 

55 

55 

54 

57 

58 

59 

60 

66 

69 

64 

36 

27 

33 

42 

46 

49 

56 

52 

25 

33 

55 

16 

19 

30 

30 

33 

44 

48 

44 

45 

.5 

MIN 

18 

22 

24 

27 

31 

32 

34 

27 

28 

34 

45 

32 

12 

0 

5 

3 

12 

21 

38 

23 

10 

14 

14 

-  8 

-  2 

6 

10 

3 

6 

39 

23 

18 

.9 

WHATLEY 

MAX 

62 

52 

63 

63 

52 

52 

60 

60 

56 

75 

72 

40 

32 

46 

58 

52 

52 

59 

56 

55 

62 

64 

28 

46 

60 

68 

46 

54 

70 

75 

56 

,4 

MIN 

24 

26 

25 

28 

38 

46 

30 

25 

28 

52 

62 

22 

19 

23 

18 

22 

42 

46 

40 

22 

22 

26 

3 

8 

32 

22 

18 

23 

46 

56 

29 

.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

.5 

.5 

T 

T 

BESSEMER  3  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CALERA  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CAMDEN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

CENTRE  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.6 

3 

2 

1 

T 

.3 

T 

.  1 
T 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

FLORENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  1 

T 

T 

1.0 

GAINESVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

T 

T 

T 

GILBERTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

1.5 

T 

8««  r*f*r«iK:«  Dot«a  following  Station  Index. 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1963 


Station 


Day  of  month 


HAMILTON  3  S 
HUNTSVILLE  wa  AIRPORT 

JASPER  4  M 
MADISON 

MONTGOMERY  W8  AIRPORT 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 
ONEONTA 
PUSHMATAHA 
REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SUBSTATION  A  U 
SCOTTSBORO 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AI RPORT 
VALLEY  HEAD 
VERNON 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  6-  DAM 

iVAP 
rflND 
<1AX 
1IN 

.07 

19 
52 
31 

.03 

20 
58 
29 

.10 

12 

58 
28 

.09 

23 
62 
33 

.10 

30 
66 
42 

* 
25 
68 
45 

* 

55 

65 
43 

.32 

55 
60 
32 

.10 
17 

60 
37 

.08 
23 
62 

39 

.11 

179 
72 
56 

60 
68 
53 

42 

22 

29 

27 

27 

45 
43 
23 

21 

55 
46 

55 
57 
43 

83 

38 

66 
51 
24 

170 

58 

45 

93 

70 

24 

47 

62 
63 
48 

1542 

FAIRHOPE  2  NE 

£VAP 

Wind 

•lAX 
•1IN 

.07 
27 
61 

39 

.03 
1 

58 
39 

.10 
21 

62 
37 

.02 

20 
62 
40 

.03 

6 
62 
48 

.01 

35 
55 
51 

.04 

40 
56 
46 

.05 

39 
62 
39 

.04 

23 
66 
42 

.07 
42 
78 
55 

.04 

55 
75 
63 

.14 

45 
72 
55 

.06 

84 
58 
39 

* 
58 

.12 

35 
42 
31 

.06 

20 
54 
35 

14 

53 
35 

42 
63 
45 

.03 
23 
62 
48 

36 
62 
51 

.08 

75 
55 
35 

.04 

20 
61 

37 

.05 

53 
65 
51 

* 
100 

.12 

17 
53 
32 

.03 
27 
50 
38 

.08 

89 
56 
40 

.06 

56 
49 
34 

.04 
20 
56 
38 

.01 
17 

70 
52 

.05 

49 
70 
59 

81.63 
1190 
60.3 
43.2 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

.09 
44 

.09 

42 

.05 

29 

.02 

25 

.05 
15 

.01 
22 

.02 
25 

.04 

32 

.04 

37 

.05 
25 

.04 

64 

.12 

28 

.10 

85 

* 

76 

* 
65 

.15 

49 

.06 

31 

35 

.10 
* 

80 

.07 

80 

.03 
16 

58 

« 
149 

66 

» 

29 

.32 

117 

111 

27 

.15 

26 

.02 

48 

B1.85 
1536 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


1963 


STATION 

d 
z 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

P 

0 
z 
q 

ELEVATION 

OBSERVATI 
TIME  AN 
TABLES 

3 

_ 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

M 

6 
E 
3 

3 
c 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

,   TEMP.  1 

1 

< 

B 

PRECIP.  1 

EVAP.  1 

SPEClAlJ 

ABBEVILLE  1  NNW 

000« 

HENRY 

B»  19 

7A 

c 

JOHN  S.  RICHSURG 

LIVINGSTON 

32  39 

6 

•  11 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPhEy 

AOOISOH 

2 

3«  13 

7« 

c 

PALMER  GOOSEY 

LOCKHART 

*B22 

COVINGTON 

31  01 

6 

6  22 

290 

BA 

BA 

H 

M.    C.  YOUNG 

ALBCRTA 

01«0 

WILCOX 

1 

32  1* 

S7  25 

179 

SIDNEY  J.  HARDY*  SR> 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  *6 

6 

9  33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

ALBERTVILLE  2  SE 

0146 

MARSHALL 

•6  10 

JESSE  M.  CULP 

MADISON 

MADISON 

6 

6  49 

SP 

H 

JOHN  D.  STONEf)  JR. 

ALEXANDER  CITY  b  HI 

0163 

TALLAPOOSA 

85  52 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

[MAGELLA 

JEFFERSON 

33  30 

6 

6  91 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

13 

33  07 

140 

7A 

TA 

MRS.  CHERRY  J.  MERNOON 

'magnolia 

500* 

DR.   T.  H.  GAILLARD 

ANDALUSIA   I  NH 

0252 

COVINGTON 

l\  it 

•  6  30 

260 

8A 

6A 

JAMES  P>  GILLIS 

iMARION    1  N 

5108 

PERRY 

32  38 

8 

'  18 

210 

TA 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

599 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ImaRION  JUNCTION  1  ENE 

51  16 

DALLAS 

32  27 

8 

7  13 

202 

TA 

R.  L*  SIMONTON 

ARLEV  )  S 

0338 

WINSTON 

J 

B7  13 

mS.  DORA  R.  DAVIS 

iMAfllON  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

32  2a 

6 

7  13 

AUBuRN  UNIVERSITY 

ASHLAND 

CLAY 

85  51 

6P 

C  H 

HENRY  L.  MC  OUEEN 

1  MART  IN  DAM 

ELMORE 

32  *0 

6 

9  99 

ALABAMA  POWER  CO. 

ASHVlLLC  M 

7 

33  31 

590 

7A 

JOHN   T.  SWINOALL 

Imathews  I  SSW 

51T2 

MONTGOMERY 

, 

E.  PAUL  GOWAN 

ATHENS  2 

0  J95 

LIMESTONE 

3*  *B 

86  59 

720 

VA 

9A 

RADIO  STATION  WJHH 

melvin 

535* 

CHOCTAW 

13 

31  56 

8 

1  27 

350 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

ATMORE  STATE  FARM 

0*02 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

300 

»P 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM 

IhERTI  PONOVlLLE  TOWER 

9362 

BIBB 

32  93 

8 

7  20 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AUBURN  3  SU 

0*22 

LEE 

B5  31 

MRS*  MARTHA    1 >  MOORE 

MIDWAY 

9397 

BULLOCK 

32  04 

6 

9  32 

490 

MRS.  SARA  0.  HALL 

AUBURN  ARS  10 

0*2T 

LEE 

85  29 

CLOSED  12/31/61 

MILLERS  FERRY 

32  06 

8 

7  22 

FREO  HENDERSON 

1 

32  28 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

|hilstead 

5*39 

BAMCMCAO  lock  AND  DAN 

0305 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

;minter  3  NW 

DALLAS 

'J 

32  06 

( 

'  03 

370 

7A 

TA 

H 

HENRY  jt'*TAT£S 

BAY  MINETTE 

OSes 

BALDWIN 

30  53 

•  7  *T 

266 

TP 

7P 

GROVER  w*  WOODWARD 

IMINTER   *  NW 

5*5* 

DALLAS 

32  OT 

8 

7  03 

C 

T.  E.  LIDE 

BELLE  NINA  7  N 

D6SS 

LIMESTONE 

86  53 

AUBURN  UNIVERSITY 

IMirCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32  46 

a 

6  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

8ERRV 

0T4B 

FAYETTE 

87  36 

MISS  Clara  r<  olive 

MOBILE  we  AIRPORI 

MOBILE 

30  41 

a 

6  19 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BESSEMER  3  SSH 

2 

33  22 

533 

bP 

6A 

H 

JAMES  E>  MC  CRAVY 

MOBILE 

5*63 

MOBILE 

8A 

ROBERT  C.  BETANCOUftf 

BEXAR  2  SE 

0T90 

MARION 

3*  10 

BB  07 

970 

C 

OSCAR  W.  LOCKRIDCE 

Imontevallo 

5537 

SHELBY 

33  06 

'  52 

462 

TA 

BILLINCSLET   1  SE 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  39 

B6  42 

420 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  16 

c 

195 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHtP  BUREAU 

SIRMINCHAM  W3  AP 

0S31 

JEFFERSON 

B6  49 

610 

MID 

C  MJ 

{moulton 

LAWRENCE 

34  29 

B 

7  17 

TVA-361 

OOAI 

09ST 

MARSHALL 

86  10 

jMOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

3*  29 

8 

7  16 

6 

31  35 

.6  16 

274 

aA 

8A 

M 

R.  E.  HENDERSON 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCV 

BRE«TON  )  SSE 

lOe* 

ESCAMBIA 

6 

31  0* 

87  03 

dl 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVT 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

31  *3 

7  16 

182 

7A 

H 

BRIDCEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

12 

3*  56 

BS  45 

9P 

,NEW  BROCKTON 

98*2  ICOFFEE 

31  24 

C 

5  56 

460 

C 

BROOKHOOO 

11*3 

TUSCALOOSA 

87  17 

MRS.  WILLIE  M*  STYRON 

NEW  MARKET  2 

MAO  I  SON 

J* 

34  94 

>  26 

HISS  LUCILE   M.  MtREFORU 

BRUNDIDCE 

IITB 

PIKE 

5 

31  *3 

85  49 

495 

NEWTON 

5B75 

DALE 

31  20 

SASCOM  N.  8R0WN 

33  05 

940 

9P 

9P 

H 

PIERCE  A.  GARRETT 

.ONEONTA 

6  OUNT 

2 

6  29 

'A 

LONNIE  R .  NOPR I S 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

'it 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

OPELlKA 

11 

32  36 

9  23 

750 

8A 

6A 

H 

RADIO  STATION  UJHO 

CAMPBELL 

1313 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

JOE  PICKENS 

ORRVILLE 

32  16 

a 

7  14 

200 

eA 

EDWARD  B.  WARPEN 

CAMP  HILL  2  NH 

132* 

TALLAPOOSA 

89  41 

AUBURN  UNIVERSITY 

>02ARK  6  NNW 

31  32 

a 

JACOB  0.  BARMES 

CARBON  MILL 

13TT 

87  32 

1  PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

6  20 

TVA-69 

CENTRE  S  SO 

T 

3*  06 

620 

7A 

H 

DON  R.  WATSON 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

6  41 

GEORGE   I.  POStY 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

J 

32  57 

B7  08 

22* 

7A 

7A 

HUEY  C0L6URN 

PELL  CITY  I  NNE 

33  36 

8 

6  16 

999 

7A 

7A 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  27 

8B  15 

187 

5P 

PERRYVILLE 

32  36 

8 

7  09 

500 

6A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

CMlLDERSBuRCi 

1615 

TALLADEGA 

B6  21 

PETERMAN 

31  35 

a 

7  16 

MRS.  HINTa  EDDINS 

CHILOERSBUHG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

86  20 

CITY  WATER  PLANT 

.PHENU  city  2  NNW 

6390 

RUSSELL 

* 

32  30 

85  01 

6A 

D>  R*  MC  LEMORE 

CI  TRONELLt 

9 

31  05 

331 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RBD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Tdble  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table ;   "Daily  Precipitation"  Table ;   "Daily  Temperature"  Table ;   and  "Evaporat ion  and  Wind"  Table ;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observat  ion  t  ime  for  all  except  Weather  Bureau  and  FA A  s tat  ions .     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Stat  ion .     Hourly  prec  ipitat  ion  values  are  processed  for  special  purposes ,  and  are  publ Ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snorfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  est imated ,  us ing  a  rat io  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observat  ion  column  in  Stat  ion  Index  means  observat  ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  th©  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the   1961      annual  issues  of  Local  Climatological  Dai 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2,50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  DoQuments,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.   —  3/22/63  ~  800 


-  12  - 


■o- 

CorlDth,  Hiss. 


Colbert  Stoan  PI 


Tishomingo  1  N,  HI: 


/ 


I  •  @  ^^'\  fBelle  Ulna  2  N 

..."Jjcl*  Shonls  FAA  SP  V  "O"  '.^ 


Chuttanoogn  WB  AP,  Tenn.  ^ 
Bridgeport   2  wl 


ALABAMA 


Red  Bay 


.    _  Muscle  Shoals  FAA  AP 

NORTHERN^.-^ 

RussellvlUc  2l  , 


/ 


:sboro  / 


■  . 

mas    {B"'»r  2 
I  Hanlltc 


-8- 

Moulton  2 


Hfcley'vllle 


Double  Spring 


P:ant  Rock  2  N 

@    r  ^ 

,  ..jntsviUe  wt  AP  Scott; 

II  '-^       I  Valley  Head 

VALLEY    'v-.>^      ^-^-K  ^* 

ilkvlUe  i  CuntersvlUe  TVA  V 

 — *— 'AlbertvllU  2  SE   ^'^l"'  " 

^\  O  I 


-O-LaFayette,  Ca 


STATUTE  MILES 

10  20  30 


Saint  Bernard 


I  O^Co^llDHvllle 
'      '•^••^  Leesburg 

[^.Centre  5  SW 


BrooksvUle  Exp.   Sta.,  Wiss^q 


■     xfliuAiiun  J  5  j  —    uouDic  springs  f  \  ^  —  '   

/  )0-        Palls  city  aik  Pond  Twr  j  AnO/M    ft^l/lfAA,  'V»  ^-.CentreSSI 

-y4,  „ss     I  \  o    o   I     APPALAGWIAN       >        o.dsd.„  \o 

 JJ— ^  ^  J  p  (_   Arley  3  3  Garden  City  Walnuf  Grove  _g_  \ 

/—  I  UPPER  "T°""  ..SX^--'"X^_j^ --rf  \ 

Pal.erd.°e  2.)  ^-'^'^  ^TERN  "i!^" 

ilngha.  WB  AP        ;  <^'ty  I.  ™E     'Y»nniston  FAA  A?  I 

^         Lee'd.  -OC'  V— ©,  „  ,1 

>\_  V-  °  t 

l.dega   r^_,-^^-ut  \ 

9  1  \ 

.  Ashland     „   I 


^  / 

Tdeen,  Miss.  I 

t 
■ 

/ 

^••r  

L  1 

fPlckensvllle 


Fayett 
•O 


 :  Gorga 


ordova  J-t'' 
O  fsayr 


Cedartown,  Ga. 

GEORGIA 
75TH  MERIDIAN  TIME  ZONE 


Bankhead  Lock   U  Dam 
1  swo 


PLAINS  «'—»"^ 

■g    -Tuscaloosa  FAA  AP  ^""K-ooV^  / 


-o  I 

I  Tallapoosa  2  NNW,  Ca. 


Carrollton,  Ga. 


0«a.^_a^/^  1/  J*^*^'"^^'^^  

'n 

.•^  Chlldersburs     Wtr  PI  _.l     .  k.     .h         I  I  I 

r  \    T    PIEDMONT  \     o  I 

Sylacauga  4  NE  |  |  I    Franklin.  Ca 


iburg 
ChUdersburgf 

■     ^"l"  '  I  i[         \/AI    I    CV  ^^^'""1'  i  IE  \  "  \    Franklin.'  Ca. 

^  I    Al.cevlU.  Tuscaloosa  Oliver  Da„  J  VALLEY          <^  -OjJ         |  Rock  Mills  | 

-aeon  2  »E,  MISS./  ^[/^\  /-      o        I         Calera  2  S.       )  -LP:i_M 

/pancvjN^tfy           i                                      "r'"'-""     .ohe°riir*'  v/  T  '        i'         '  ■ 

0               P«=T  !  ^                       .        !  1          i  Ale^nder  City  S  \  ■<»-| 

Shuqualak,  Miss.    I  r  i  *  I  Centrevllle  %  '  "*T  7v  '  •  1  

I          c                                (■  u     .     n    '                    -O-        I  '                           (»  Lay  Dam                        1        ^                     1  1 

•          S                             J>  "ertz  PondvlUe  T.r  ^  '  Thorsby  1  SW    \                 Rocktord                                             LaFayette  I 

J  i  I— «>.  •O-  I'-orsbT  E,p  sta     -O    _  \  O  \  | 


Newnan,   Ca . 

•o 


-o- 

Klpllng,  Miss 


"0->         Warrior  Lock  k  Dan. 
Galaesvllle  I 

Greensborc 


s 

Livingston 


Russell  2  WNW,    Miss  « 
I  ^  i5  Cuba 


erldtan  WB  AP,  M 


Crandall  12  N.  U 


(JL  Greensb 

?0 


.._,rC  r- 


Marlon  1  N 


aba  Twr 

I 


y-O^  I  I  •O-  Thorsby  jxp  st 

I"     aarrlsburs  Cahaba  tTr  "O  C 

I  O  I  Cl.nton 

Mitchell  Daia 


Dadevllle  2   Camp  Hll 


di       3illlnKsley  1  SE 


Jordan  0am 

O  Yates  Hydro  PI 


LaFayette  I 
,        — ...^  4  aiH  2  WW  West  Point 

|_  Da!E.i;f  I  PLATEAU  S 
I    ■;  }-  1\  ■  S 

Martin  Dam        J  '  I 

I      -6-  I  Opellka  } 


Goat  Rock,   Ga . 

ilumbus  WB  AP,  Ga 


upellka  >  ' 

_        \  I       %               ^                     4    Jordan  0am           I       Y                                      ^  ^  Goat 

Perryvuie         °i      3illlnKsley  1  SE   j           Q               Yates  Hydro  Plant  \  \ 

,-Je>-'o..opol.s  Ljck  »  Oa.          OSu,tl.'-'"r"""'^  '                  f               QWetumpkl        ?      p"V     -C*  V"- 

/     ^       I  I  ^".rloa  Junction  2'»E                      Prattvjlle                        .1     ,           '              Aubuj^SW  @ 

■                 .,  a                         I  =n=                 I           V                          "-ran V  lie                          Thurlow  Dam                                        —  -  ^-^ 

Umontowno       I           ^-Jf            _^      Au't.ugavllle  3  N                           V^.-l*^            -Q.                  I    Phenlx  City  2  NN.IJ  Colunbu, ,  Ga 

on  1  ENE    „rr^.        V  ..Jl     >V            r                          ^W.MHstead   „      |—  £ 


Q 


o 

Shubuta,  Ml 


7 

/Pu^mataha  7^ 

;  i                   Magnolia    I       "   ^-y;                 -           I  "               ^             ,      '                       "I  I 

q'  (                                                                                       7  !  uLlon  springs  S  S  [  ^  Q-' 

■"■/  \                             I                              \      -0-»lnter  3  .vw                             |                  Pine  Level          -O-             Midway    I  ) 

-     •  o.  I                                            Snow  Hill  Fort  Deposit         -Q-         i                                          /      ^.^^^.^^  .# 

,         GUbfrtown  /  Thom.svUlj,                                                       |  |  Highland  Home          |  "^gon 


O  Primrose  Farm 

^Alberta    "  C  "^v®      Mathews  1  SSW^'S 

^^^^    I      0»^PRA|R|E  r  ^  "-tgomery  WB  AP  oj^         \  j 

a    ^  Mlnter  4  NW  Havnouillo     I  I  I 


seale  jP 
tton.on 


Lumpkin,  Ga 

o 


-o- 

Cuthbert ,  Ga. 


REVISED  6/62  WRPC,  CHA  USCOMM- WB-A»hev  1 1 1 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHELDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


FEBRUARY  1963 
Volume  69      No.  2 


ASHEVILLE:  1963 


ALABAMA  -  FEBRUARY  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    82°  on  the  2d  at  Brewton  3  SSE 

Lowest  Temperature:     -1°  on  the  22d  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:  7.  57  inches  at  Newton 
Least  Total  Precipitation:       1.  20  inches  at  Dancy  4  N 

Greatest  One-Day  Precipitation:  4.  08  inches  on  the  11th  at  Dothan  FAA  Airport 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:      5.  0  inches  at  Valley  Head 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       2  inches  on  the  12th  at  Elrod 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


February  was  the  third  consecutive  month  with  tempera- 
tures considerably  below  normal.    The  winter  of  1962- 
1963  (December,  January,  February)  was  the  coldest  of 
record  in  Alabama,  with  statewide  temperatures  averag- 
ing nearly  7°  below  normal  for  the  winter.    The  following 
table  gives  some  idea  of  the  low  mean  temperatures  and 
departures  from  normal: 

Average  Temperatures  and  Departures  from  Normal 

Climatological         Dec.     Jan.     Feb.  Winter 
Division  1962     1963     1963   (Avg.  Dec. -Feb.  ) 


Northern  Valley 
Temperature 
Departure 

Appalachian  Mtn. 
Temperature 
Departure 

Upper  Plains 
Temperature 
Departure 

Eastern  Valley 
Temperature 
Departure 

Piedmont  Plateau 
Temperature 
Departure 

Prairie 

Temperature 
Depa  rture 

Coastal  Plain 
Temperature 
Departure 

Gulf 

Temperature 
Departure 


38.7  34.8 
-5.2  -8.3 


37.  3 
-7.  9 


39.2  35.0  37.6 
-5.  1     -8.9     -8.  3 


41.5      37.2  40.0 


-5.  3 


-9.  5 


■8.  7 


41.2     38.0  40.^ 


-4.  5 


-7.7  -7.2 


43.  3     39.  1     41.  3 


-4.  6 


-8.  5 


44.  8     41.1  43.8 


-4. 9     -8. 6 


-8.  0 


46.9  43.4  45.7 
-4.3     -7.8  -7.6 


50.9  46.8  48.5 
-3.0     -6.5  -6.8 


36.  9 
-7.  1 


37.  3 
-7.  4 


39.  6 
-7.  8 


39.  9 
-6.  5 


41.  2 
-7.  3 


43.  2 
-7.  2 


45.  3 
-6.  6 


48.  7 
-5.  4 


With  records  dating  back  to  1895,  the  winter  of  1962-1963 
was  the  coldest  on  record  in  Birmingham,  with  a  mean 
temperature  of  40.  4°.    The  previous  coldest  winter  was 
1904-1905  when  the  mean  temperature  was  40.  9°.  The 
low  temperature  of  9°  on  the  22d  was  the  lowest  tempera- 
ture on  record  for  so  late  in  the  winter  season. 

With  records  dating  back  to  September,  1872,  the  winter 
of  1962-1963  was  the  coldest  on  record  in  Montgomery, 
with  a  mean  winter  temperature  of  43.  4°.    The  minimum 
temperature  of  17°  on  the  22d  is  the  lowest  of  record  so 
late  in  the  winter. 

Precipitation  averaged  below  normal  in  all  Climatological 
Divisions  of  the  State;  percentages  of  normal  being  as  fol- 
lows: 

Percentage 


of 


DIVISION 

Northern  Valley 
Appalachian  Mtn. 
Upper  Plains 
Eastern  Valley- 
Piedmont  Plateau 
Prairie 
Coastal  Plain 
Gulf 


Normal 
(%) 


48 
40 
48 
58 

66 
74 
89 
97 


-  16  - 


Arthur  R.  Long 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Dannelly  Field,  RFD  2 
Montgomery,  Alabama 
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NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

47.0 

22.6 

34,  8 

66 

25  + 

4 

22 

839 

0 

3 

25 

0 

2.82 

1.00 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

BELLE  MINA   2  N 

50. 

26.0M 

38, 4M 

55 

2 

5 

22 

754 

0 

1 

20 

0 

2.38 

1.05 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

OECATUP 

48.3 

35.9 

-10.2 

55 

7 

22 

807 

0 

2 

25 

0 

2.54 

-  2.90 

1,01 

19 

0 

6 

2 

1 

FALKVILLE 

S2.0 

24,2 

38.1 

59 

25  + 

7 

22 

745 

0 

1 

26 

0 

1.87 

,96 

19 

.0 

0 

4 

1 

0 

FLORENCE 

53.9 

27.6 

40.  8 

59 

5 

6 

22 

571 

0 

0 

19 

0 

3.93 

1.06 

3 

0 

4 

4 

1 

HUNTSVILLE  W8  AP 

50.8 

25.2 

38.0 

-7.1 

55 

26  + 

6 

22 

747 

0 

1 

22 

0 

1.88 

-  3.34 

,82 

18 

T 

12 

5 

2 

0 

MAO  1  SON 

51.6 

26.1 

38.9 

-  5,8 

56 

6 

5 

22 

725 

0 

1 

20 

0 

2.19 

-  3.29 

1,15 

19 

0 

4 

1 

1 

HOULTON  2 

52.7 

26.1 

39.4 

58 

5 

6 

22 

707 

0 

0 

21 

0 

2.36 

1,07 

19 

0 

5 

2 

1 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

50.4 

24.1 

37.3 

59 

6 

6 

22 

758 

0 

I 

23 

0 

2.01 

.70 

2 

0 

4 

2 

0 

NEW  MARKET  2 

52. 3M 

23  •4M 

37. 9M 

67 

6 

2 

22 

741 

0 

1 

22 

0 

2.20 

.90 

19+ 

,0 

0 

3 

2 

0 

RED  BAY 

48.6 

24.7 

36.7 

68 

7 

6 

22 

787 

0 

2 

23 

0 

2.69 

.95 

12 

3 

3 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

50.3 

23.4 

36,9 

54 

26  + 

5 

22 

784 

0 

1 

24 

0 

2.08 

.35 

18 

,0 

0 

5 

2 

0 

RUSSELLVILLE  2 

48.4 

20.6 

34,  5 

55 

25+ 

4 

23+ 

847 

0 

2 

25 

0 

3,06 

1.03 

1  9 

0 

6 

3 

1 

WATERLOO 

48.0 

21.0 

34.5 

55 

25 

-  1 

22 

847 

0 

2 

27 

1 

3,19 

1.45 

11 

3 

3 

1 

D I V I  S  I  ON 

37.3 

-  7,9 

2,61 

-  2.57 

T 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE  2  SE 

47.6 

23.3 

35.5 

-  3.9 

57 

7 

6 

23 

819 

0 

2 

22 

0 

1,27 

-  4.38 

1.12 

3 

,0 

0 

1 

1 

1 

BESSEMER   3  SSW 

55.4 

28.5 

42,0 

72 

2 

10 

22 

640 

0 

0 

20 

0 

3,00 

1.13 

3 

,1 

T 

12 

4 

2 

2 

BIRMINGHAM  W8  AP 

R 

53.6 

27.9 

40,  8 

-  5.9 

69 

5+ 

9 

22 

572 

0 

0 

22 

0 

3.25 

-  2.03 

1.62 

2 

,5 

T 

12 

4 

2 

1 

BRIDGEPORT  2  W 

52.0 

23.8 

37,9 

59 

6 

4 

22 

750 

0 

0 

22 

0 

2.05 

-  3.58 

.76 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

GUNTERSVILLE 

54.  1 

25,2 

39,  7 

69 

5 

6 

22 

701 

0 

I 

21 

0 

1.46 

,59 

19 

.0 

0 

5 

1 

0 

ONEONTA 

50.4 

2  3,1 

36,8 

59 

7 

6 

22 

781 

0 

0 

24 

0 

3,45 

1  .83 

3 

.5 

0 

4 

2 

2 

SAINT  BERNARD 

48.8 

22,5 

35,7 

-  9.2 

57 

7 

5 

23+ 

814 

0 

2 

24 

0 

2.02 

-  3.79 

.91 

19 

T 

0 

5 

2 

0 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

50.6 

25,7 

38.2 

55 

6 

3 

22 

745 

0 

2 

23 

0 

2.17 

.92 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

SCOTTSBORO 

48.3 

22,8 

35,6 

-  9,9 

68 

7 

5 

22 

818 

0 

3 

26 

b 

1,86 

-  4,07 

.96 

18 

,  3 

0 

5 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

47.8 

19,8 

33.8 

-10,4 

59 

7 

1 

22 

859 

0 

1 

25 

0 

2.07 

-  3,51 

1.03 

19 

5.0 

1 

12 

3 

2 

1 

DIVISION 

37.5 

-  8.3 

2.26 

-  3,37 

.6 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

51.4 

2  5.7 

38.6 

73 

3 

9 

22 

735 

0 

0 

27 

0 

2.73 

1.55 

3 

.0 

0 

3 

2 

2 

3ANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

53.0 

25,3 

39.2 

70 

7 

23 

718 

0 

0 

24 

0 

3.70 

2.26 

3 

,0 

0 

5 

2 

1 

CENTREVILLE 

55.6 

24,8 

40.  2 

-  9.2 

75 

3 

1 2 

22 

588 

0 

0 

25 

0 

3.49 

-  2,01 

1.41 

3 

,0 

0 

5 

2 

2 

CLANTON 

53.8 

27,5 

40.  7 

-  8,1 

74 

3 

12 

22 

576 

0 

0 

21 

0 

3.01 

-  2,22 

1.20 

3 

,0 

0 

5 

2 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

51.0 

21.7 

36.4 

71 

7 

2 

22 

795 

0 

0 

25 

0 

2.02 

.98 

19 

,0 

0 

4 

2 

0 

FAYETTE 

56.0 

28.5 

42,3 

70 

6 

9 

22 

629 

0 

0 

18 

0 

2.03 

1.04 

19 

,0 

0 

3 

2 

1 

HALEYVILLE 

50.0 

23.8 

36,9 

68 

7 

5 

22 

779 

0 

1 

26 

0 

1,97 

.89 

19 

,0 

0 

5 

2 

0 

HAMILTON   3  S 

51.5 

20.4 

36,0 

70 

7 

5 

22 

806 

0 

1 

26 

0 

1,92 

1.06 

1  9 

T 

T 

12 

4 

1 

1 

JASPER  4  N 

54.6 

25.0 

39,8 

59 

5 

9 

27+ 

700 

0 

0 

23 

0 

1  ,82 

.80 

19 

T 

0 

S 

I 

0 

PRATTVILLE 

60.1 

30, IM 

45. IM 

-  5,0 

78 

2 

1 3 

22 

566 

0 

0 

1  7 

0 

4,03 

-  ,75 

1.45 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

56.0 

30,9 

43.6 

73 

2 

1 1 

22 

598 

0 

0 

16 

0 

2  ,  54 

1,18 

3 

.0 

0 

4 

2 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

55.9 

29,0 

42.5 

73 

2 

1 2 

22 

527 

0 

0 

20 

0 

2,53 

.89 

18 

T 

0 

4 

2 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

53.4 

26,9 

40.2 

-  9.1 

73 

3 

1 2 

22 

591 

0 

0 

23 

0 

2.36 

~  2,95 

1.04 

19 

.0 

0 

3 

2 

I 

VERNON 

52.8 

24,1 

38.5 

70 

7 

1 0 

22 

735 

0 

0 

25 

0 

1  .91 

,99 

19 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

40.0 

-  8.7 

2.56 

-  2.83 

T 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

54.4 

27,3 

40.9 

72 

5 

10 

22 

572 

0 

1 

22 

0 

2.75 

1.23 

2 

T 

0 

6 

2 

1 

CALERA  2  SW 

56.5 

27.3 

41.9 

71 

2 

9 

22 

540 

0 

0 

19 

0 

3.78 

-  1.64 

1.54 

3 

0 

6 

2 

2 

CENTRE   5  SW 

51  .2 

27.1 

39.2 

70 

7 

8 

22 

717 

0 

1 

21 

0 

3.54 

1.40 

2 

.5 

0 

5 

3 

1 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

57.4 

28.6 

43.0 

73 

2 

1 1 

22 

610 

0 

0 

15 

0 

3,43 

1.15 

3 

.0 

0 

6 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

50.9 

26.0 

38.5 

-  8.1 

71 

5 

8 

22 

737 

0 

1 

23 

0 

1  •  79 

1.37 

3 

.0 

0 

3 

1 

1 

PELL   CITY  1  NNE 

51.4 

22.1 

35.8 

59 

7 

7 

23+ 

784 

0 

0 

25 

0 

3,06 

1.40 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

SYLACAUGA  1*  NE 

56.3 

27.8 

42.1 

73 

2 

22 

535 

0 

0 

19 

0 

3,24 

1.33 

3 

0 

5 

2 

1 

TALLADEGA 

54.6 

26.1 

40.4 

-  8.4 

70 

5+ 

8 

22 

584 

0 

0 

21 

0 

3,33 

-  2.03 

1.22 

3 

T 

0 

5 

2 

2 

DIVISION 

40.4 

-  7.2 

3.13 

-  2.  31 

.1 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

59.9 

26.1 

43.0 

73 

5 

9 

27 

507 

0 

0 

1  9 

0 

2.83 

1.25 

3 

T 

0 

4 

2 

2 

ASHLAND 

52.5 

27.8 

40.2 

70 

5 

12 

21 

590 

0 

1 

19 

0 

4.55 

1.75 

2 

T 

0 

4 

4 

3 

AUBURN   3  SW 

56.4 

28.1 

42,3 

-  8.0 

75 

3 

12 

27+ 

531 

0 

0 

1  9 

0 

3.81 

-  1.13 

1.04 

19 

.0 

0 

5 

4 

1 

:AMP  hill  2  NW 

54.3 

26,3 

40,3 

75 

7 

10 

22 

685 

0 

1 

22 

0 

3.48 

1.22 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

'tEFLIN 

51.3 

22,5 

35.9 

70 

6 

5 

21 

781 

0 

1 

25 

0 

2.91 

1.50 

18 

,0 

0 

4 

2 

1 

LAFAYETTE 

56.0 

29,0 

42.6 

72 

7+ 

1 0 

22 

525 

0 

0 

17 

0 

3.29 

1.16 

1  8 

,0 

0 

5 

3 

1 

I4ART1N  OAH 

56.8 

32,0 

44.4 

76 

2 

1  6 

22 

569 

0 

0 

1  7 

0 

3.05 

-   1  .77 

.93 

19 

,0 

0 

5 

3 

0 

DPELIKA 

55.8 

26.8 

41.3 

75 

3 

1 2 

23 

658 

0 

0 

21 

0 

3.19 

.86 

19 

0 

5 

4 

0 

^OCKFORD 

54. 9N 

2  5  ,  3K 

40. IM 

74 

5 

1 0 

28+ 

692 

0 

0 

1  8 

0 

2.95 

1.10 

20 

,0 

0 

^OCK  MILLS 

55.9 

27, C 

41.6 

552 

0 

0 

21 

0 

3.31 

,0 

4 

3 

2 

OIVl SION 

41.3 

-  8.5 

3  .  34 

-  1.70 

PRAIRIE 

JAYTON 

55.4 

32.0 

43.7 

75 

3 

1  5 

22 

593 

0 

0 

16 

0 

3.25 

1.70 

3 

,0 

0 

3 

2 

2 

)EMOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

M 

28.1 

f 

16 

24+ 

22 

0 

2.90 

-  2.08 

1.20 

19 

,0 

0 

4 

2 

2 

lAINESVILLE 

54.2 

28.3 

41.3 

75 

3 

14 

22 

558 

0 

0 

20 

0 

3.01 

1.31 

3 

.8 

1 

12 

4 

2 

2 

;reensboro 

58.1 

30.6 

44.4 

-  7.0 

74 

2 

14 

22 

670 

0 

0 

16 

0 

3.40 

-  1.92 

1.23 

3 

T 

0 

6 

2 

2 

^AYNEVILLE 

57.5 

28.8 

43.2 

78 

3 

16 

22 

502 

0 

0 

22 

0 

4.04 

1.27 

19 

.0 

0 

6 

5 

1 

.  IVI NGSTON 

57. IM 

29.8 

43. 5H 

77 

2 

15 

22 

597 

0 

0 

17 

0 

2.77 

.80 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

lARION  JUNCTION  2  NE 

58.0 

29.8 

43,9 

75 

2 

13 

22 

587 

0 

0 

17 

0 

3.36 

1.41 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

IINTER   3  NW 

56.  7M 

28. 6M 

42.  7M 

77 

3 

15 

23+ 

518 

0 

0 

18 

0 

4.44 

1.30 

19 

.0 

0 

5 

5 

2 

lONTGOMERY  WB  AP 

R 

55.3 

30.9 

43.5 

-  5.7 

75 

2 

17 

22 

591 

0 

0 

16 

0 

3.30 

-  1.06 

1.00 

18+ 

T 

0 

4 

3 

2 

lELMA 

59.3 

34.5 

45.9 

-  5.2 

78 

2 

19 

22 

505 

0 

0 

12 

0 

3.80 

-  1.14 

1.50 

19+ 

.0 

0 

4 

2 

2 

USKEGEE  2 

57.6 

32.3 

45.0 

-  6.6 

76 

2 

15 

22 

550 

0 

0 

14 

0 

4.57 

.03 

2.23 

11 

.q 

q 

6 

3 

1 

INION  SPRINGS  5  S 

56.3 

31.3 

43.8 

-  8.4 

76 

3 

16 

22 

687 

0 

0 

16 

0 

3.57 

-  1.15 

1.02 

19 

.0 

0 

5 

4 

I 

DIVISION 

43.8 

-  8.0 

3.53 

-  1.25 

,1 

See  Reference  Notes  Following 
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Stotion  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
FEBRUARY  1963 


Temperature 


Station 

Averoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

Averoge 

Departure 

- 

E 

z 

E 

2 

Highest 

Dote 

Lowest 

Dote 

Degree  Doys 

No.  of  Days 

— 

o 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

J 

s 

J 

c 

° 

o 
0 

n.lOorMore 

1    .50  or  More  | 

1.00  or  More 

5  , 

•o  J 

s  < 

s 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NW 

58.1 

32.7 

45.4 

77 

3 

19 

27 

544 

0 

0 

14 

0 

4.56 

1.36 

19 

.0 

0 

5 

4 

3 

ATMORE  STATE  FARM 

60>9 

34.5 

47.7 

76 

2 

20 

22 

479 

0 

0 

14 

0 

3.77 

1.31 

19 

.0 

0 

6 

3 

2 

BRANTLEY 

59.1 

30.0 

44.6 

78 

3 

17 

27 

556 

0 

0 

20 

0 

3.65 

-  1.16 

1.00 

19+ 

.0 

0 

5 

4 

2 

BREWTON  3  SSE 

62.9 

32.0 

47.5 

_ 

6.2 

82 

2 

18 

27 

490 

0 

0 

15 

0 

3.66 

-  .93 

1.46 

19 

.0 

0 

5 

4 

1 

CAMDEN   3  NW 

59.1 

31.8 

45.5 

77 

2 

15 

22 

545 

0 

0 

15 

0 

4.80 

1.70 

11 

.0 

0 

4 

4 

3 

CHATOM 

61.9 

30.3 

46.1 

76 

2 

17 

27 

529 

0 

0 

18 

0 

4.25 

1.20 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

CLAYTON 

56.4 

32.2 

44.3 

70 

7+ 

1 2 

22 

573 

0 

0 

14 

0 

3.22 

-   1 .62 

.87 

19 

•  0 

0 

5 

4 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

59.0 

35.9 

47.5 

78 

2 

21 

27 

491 

0 

0 

12 

0 

7.15 

2.57 

4.08 

11 

.0 

0 

7 

4 

2 

ENTERPRISE 

61.5 

36.3 

2 

2  1 

0 

0 

n 

0 

5.90 

11 

0 

6 

2 

2 

EUFAULA 

M 

31.4 

M 

17 

22 

0 

0 

18 

0 

3.46 

-  1.12 

1.23 

12 

.0 

0 

4 

4 

2 

EVERGREEN 

59.0 

30.8 

44.9 

74 

2 

19 

27 

557 

0 

3.58 

1.12 

12 

.0 

0 

5 

4 

1 

FRISCO  CITY 

58.5 

32.3 

45.7 

78 

3 

19 

22 

534 

0 

0 

16 

0 

3.13 

-  1.39 

1.03 

19 

.0 

0 

4 

4 

1 

GENEVA 

59.6 

34.2 

46.9 

78 

3 

22 

27 

498 

Q 

I  5 

Q 

5.40 

2.09 

3.57 

12 

.0 

5 

3 

2 

GILBERTOWN 

61.1 

29.6 

45.4 

78 

2 

16 

27 

550 

0 

0 

18 

0 

4.01 

1.75 

3 

.0 

0 

5 

3 

2 

GREENV I LLE 

60.7 

34.0 

47.4 

_ 

5.9 

80 

2 

18 

22 

495 

3.09 

-  1.85 

1.23 

1  9 

.0 

0 

4 

3 

1 

HEADLAND 

59.0 

34.0 

46.  5 

79 

3 

22 

27+ 

511 

0 

0 

14 

0 

5.35 

3.70 

12 

.0 

0 

5 

3 

2 

HIGHLAND  HOME 

56.7 

31.8 

44.3 

8.5 

79 

3 

15 

27+ 

574 

0 

0 

15 

0 

2.85 

-  2.17 

.0 

Q 

LOCKHART 

59.3 

35.2 

47.3 

78 

3 

22 

27 

492 

0 

0 

14 

0 

5.10 

2.30 

11 

.0 

0 

5 

4 

3 

NATCHE  Z 

61.3 

27.8 

44.6 

77 

2 

15 

27+ 

570 

0 

0 

20 

0 

3.07 

1.24 

1 9 

.0 

0 

4 

3 

1 

OZARK  6  NNW 

60.3 

33.3 

46.  6 

7.4 

75 

7 

1  9 

27+ 

504 

0 

0 

12 

0 

3.32 

-  1.33 

2.20 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

56.8 

30.1 

43.0 

71 

7 

15 

23+ 

611 

0 

0 

17 

0 

3.81 

1.61 

12 

.0 

0 

5 

3 

1 

PUSHMATAHA 

56.5 

28.6 

42.6 

8.5 

75 

3 

15 

22 

624 

0 

0 

20 

0 

3.75 

-  1.44 

1.66 

3 

.0 

0 

3 

3 

2 

SEALE 

60.1 

30.9 

45.5 

78 

2 

15 

27+ 

541 

0 

0 

17 

0 

3.45 

1.55 

11 

.0 

0 

4 

4 

1 

THOMASVILLE 

56.2 

28.6 

42.4 

9.4 

75 

3 

14 

22 

627 

3.54 

-  1.50 

1.29 

3 

.0 

0 

4 

4 

1 

TROY 

59.3 

34.3 

46.8 

5.8 

78 

2 

17 

22 

508 

0 

0 

13 

0 

3.55 

-  .84 

1.02 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

WMATLEY 

60.6 

31.5 

46.1 

78 

2 

15 

22 

528 

0 

0 

16 

0 

4.57 

1.45 

11 

.0 

0 

5 

4 

2 

D 1 V I S I  ON 

45.7 

-  .52 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

61.4 

36.0 

48.7 

76 

2 

22 

27 

455 

0 

0 

11 

0 

3.88 

1.64 

19 

.0 

0 

4 

3 

1 

CITRONELLE 

51.9 

35.7 

48.  8 

6.2 

79 

2 

20 

22 

454 

0 

0 

10 

0 

4.40 

-  .05 

1.33 

11 

.0 

0 

5 

4 

3 

CODEN 

61.0 

36.8 

48.9 

72 

10+ 

22 

27 

443 

0 

0 

11 

0 

3.94 

1.39 

19 

.0 

0 

5 

4 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

62.0 

37.5 

49.8 

5.6 

78 

3+ 

24 

27 

424 

0 

0 

9 

0 

4.01 

.13 

1.60 

19 

.0 

0 

5 

4 

1 

FORT  MORGAN 

56.1 

41.7 

48.9 

67 

2 

29 

22 

44  3 

0 

0 

1 

0 

3.83 

1.35 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

59.7 

35.9 

47.8 

6.9 

75 

2 

25 

27+ 

473 

0 

0 

11 

0 

4.11 

-  .48 

1.40 

18 

T 

0 

5 

3 

3 

MOBILE 

57.9 

36.5 

47.2 

7.8 

73 

8  + 

24 

22 

491 

0 

0 

11 

0 

4.05 

-  .02 

1.85 

19 

.0 

0 

4 

4 

1 

ROBERTSDALE  1  E 

60.0 

35.0 

47.5 

77 

3 

23 

27 

485 

0 

0 

14 

0 

4.52 

.35 

1.73 

19 

.0 

0 

5 

4 

1 

DIVISION 

48.5 

6.6 

4.09 

-  .11 

T 

Precipitation 


S«e  ref«reac«  notes  follovlng  Statloa  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NNW 


*eBEVILLE 
ALBERTA 

AL9ERTVILLE  2  5E 
ALEXANOFR  CITY  6  NE 
ALICEVtLLE 

ANDALUSIA   1  NW 
ANNtSTON  FAA  AIRPORT 
ARLEV   3  S 
ASHLAND 
A^MVILLE  «  W 

ATHENS  2 

atmope  state  farm 
auburn  3  sw 

AUTaUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

SAV  MINFTTF 
BELLE  MJNA  2  N 
BESSEMER   3  SSW 
BILLINGSLEV  1  SE 
SIRHINGHAH  WB  AP 

80AZ 

9RANTLEV 
BREWTON   3  SSE 
BRIDGEPORT  2  M 
BROOKWOOO 

BRUNOIDGE 
CALERA  2  SW 
CAMDEN   3  NW 
CAMP  HILL   2  NW 
CARBON  MILL 

CENTRE  ^  SW 

CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSSURG 

CMILDERSSURG  WTft  PLANT 

CI THONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

CODEN 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA  I  E 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

DAOEVILLE 
OANCV  4  N 
DAYTON 
DECATUR 

DELTA 

DEMCPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTMAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 

ELftOD 

ENTERPRI SE 
eUFAULA 
EVERGREEN 
FAIRhOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
PALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 

GILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 
GUNTERSVILLE 
SUNTERSVILLE  TvA 
HALEWILLE 
►HAMILTON   3  S 

«VNEV|LLE 

HEADLAND 

HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HIGMTOWER 

■tOOGES 

flJNTSVILLE  W8  AP 
iACKSON 

JACKSONVILLE   2  SW 
JASPER  h  N 

fOROAN  DAM 
.AFAYETTE 
AY  0AM 

,EEDS 
EESBUPG 

IVINGSTON 
OCXHART 
OOISVILLE 
lADISOV 
lAGELLA 

lARlON  1  H 

ARION  JUNCTION  I  ENE 
ARION  JUNCTION  2  NE 
ART  IN  DAM 
AThEWS   I  SSW 

ELVIN 

ert;  ponoville  tower 
illers  ferry 


m 

(2 

1 

2 

J  I  

7.0 

0 

.51 

3.2 

9 

U93 

1.2 

7  .09 

1^12 

2. a 

3  .09 

02 

1  •25 

2#7 

3 

U55 

6  .03 

•^^ 

2.7 

t  .11 

2.1 

3  .02 

•  71 

*.5 

5 

■ 

2.84J  .14 

U30 

2.8 

2  .09 

•  02 

•  60 

S.7 

r 

•** 

3.6 

I  .04 

3.4 

1 

I  *52 

3,7 

.02 

2^26 

3.6 

•  42 

2.3 

•  07 

3.0 

)  7 

'03 

2.8 

■ 

3.2 

.01 

1^52 

2.51 

3.6' 

T 

3.6C 

2.09 

.09 

2  .76 

•  90 

3.64 

3*78 

.10 

4.80 

1  »a 

3.48 

.05 

04 

I  09 

2.34 

.02 

7 

•  85 

3«64 

•  63 

40 

* 

3.41 

03 

I 

4.25 

3.49 

•  05 

03 

I  *15 

3.43 

.06 

•  01 

M5 

4.40 

02 

3.46 

•  57 

3.01 

T 

3.22 

7 

^*40 

•  02 

•  72 

6.62 

•  10 

3.06 

.04 

•  65 

9.46 

1 02 

.05 

•  41 

2.46 

•  20 

•  93 

3.50 

.01 

•  59 

3.20 

•  37 

07 

.04 

•  24 

1  .20 

3.25 

.70 

2.54! 

.13 

7 

.75 

3«72l 

.13 

1 .39 

2  90 

1 

.12 

.03 

.13 

•  28 

2.021 

•  07 

.02 

3.99 

•  35 

1 

•  40 

5*90 

03 

.30 

3.06 

3.56 

■  21 

T 

.55 

4.01 

.50 

4.99 

.27 

.30 

1 .671 

08 

.03 

.45 

1.99 

.73 

.01 

•  66 

3,93 

!o5 

.91  1 

•  06 

3.49 

•  64 

3.83! 

15 

•  10 

2.21 

02  1 

•  07 

3.13 

7 

•  58 

3.22I 

•  13 

09  1 

•  41 

1.79 

•  11 

08  1 

.37 

3.01 

1 

31 

i.sa 

7  1 

76 

5.40 

02 

36 

2.81 

49 

k.Ol 

1 

75 

i.30 

7  , 

02 

82 

S.37 

•  02  . 

01 

44 

1.40 

1 

23 

).09 

46 

.89 

7  T 

20 

.46 

.15  • 

20  , 

32 

.04 

•  11  • 

66  . 

37 

.97 

•  14 

66 

.92 

•  01  , 

01  • 

49 

•02     •Ol  1.38 


Day  ol  Month 


10     II  12 


13     U  IS 


2^90  2^02 
•  10 
•08  2^65 
•  09 

•05  1.37 


.06 
1.49 


.70 


16       17  18 


19    20  21 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


1.11 

1.15 


1.43 
1.20 
1.04 


1.60 
1.80 


1.61 
1.13 
1.23 


1.34 
1.12 
1.05 
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DAILY  PRECIPITATION 


FEBfUARY  1963 


Day  of  Month 


11  I 

12 

•  28 

•  56 

.72 

.71 

.01 

•  36 

T 

.80 

T 

•  59 

•  94 

T 

•  35 

T 

•  42 

T 

.68 

.40 

1  »50 

3.61 

T 

.20 

.50 

.74 

•  08 

.19 

2*20 

.11 

■  20 

.12 

•  20 

•  OT 

•  30 

.53 

1.61 

•  17 

•  25 

.30 

•  28 

.68 

•  38 

•  74 

•  22 

•  58 

.46 

.05 

•  02 

•  95 

•  18 

.05 

•  09 

1.20 

•  93 

•  33 

.94 

•  10 

•  40 

T 

.80 

.54 

.25 

.06 

.10 

T 

.08 

•  09 

.31 

1.55 

■  01 

•  36 

•  63 

•  96 

T 

.41 

•  19 

•  31 

•  24 

.33 

•  08 

.52 

•  01 

•  27 

.17 

•  ^7 

•  12 

1  ,02 

•  80 

.34 

T 

.02 

•  03 

^■23 

.10 

•  72 

■  80 

T 

•  40 

T 

.15 

.15 

.36 

.10 

.69 

.05 

•  26 

1.45 

•  40 

•  61 

1.18 

1.45 

.45 

.17 

.07 

.74 

13     14  15 


16     17  18 


MINTER   3  NW 
MITCHELL  0AM 
M06ILE  W8  AIRPORT 
MOB  I LE 

MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 
NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 

OZARK  6  NNW 
PALMERDALE  2  W 
PELL  CITY   1  NNE 
PERRYVILLE 
PHENIX  CITY  2  NNW 

PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 
PLANTERVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 

RIVER  FALLS 
R08ERTSDALE  1  E 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

SAYRE 

SCOTTSBORO 
SEALE 

5ELMA 
SNOW  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  fc  NE 
TALLADEGA 

TMOMASVILLE 
TH0RS8Y  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 
TRAFFORD 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 
VERNON 
WAOLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUMPKA 

WHATLEY 


•02     «03  1.37 


1.12 
.06 
1.07 


1.03 
•  99 
1.04 


39     T         T  T 


40     T  .01 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1963 


Station 

Da7  Of  Montb 

• 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBEPTVILLE  2  SE 

MAX 

*6 

40 

67 

38 

43 

52 

♦7.6 

MIN 

30 

40 

24 

22 

26 

25 

33 

34 

28 

33 

35 

23 

18 

20 

20 

18 

19 

18 

22 

26 

34 

6 

'5 

19 

19 

31 

13 

11 

23.3 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

57 

58 

58 

52 

70 

S9.9 

MIN 

42 

49 

31 

25 

38 

24 

29 

35 

23 

26 

38 

24 

12 

21 

22 

12 

2ft 

22 

35 

24 

34 

10 

12 

35 

21 

35 

9 

19 

26.1 

ALICEVILLE 

MAX 

66 

46 

36 

38 

50 

50 

68 

38 

48 

58 

48 

50 

91.4 

MIN 

30 

28 

22 

20 

24 

25 

29 

32 

29 

32 

34 

22 

19 

18 

19 

23 

28 

32 

28 

32 

9 

15 

32 

28 

30 

29 

30 

25.7 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

51 

48 

40 

49 

55 

47 

65 

63 

ft3 

60 

66 

51 

96 

68.1 

MIN 

52 

58 

37 

11 

34 

33 

35 

40 

27 

37 

48 

29 

23 

27 

25 

24 

29 

36 

ftl 

28 

33 

22 

21 

37 

30 

36 

19 

25 

32.7 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

6 1 

50 

42 

51 

3? 

A5 
65 

68 

94.ft 

MIN 

39 

40 

31 

26 

33 

29 

36 

30 

30 

37 

31 

21 

18 

32 

25 

20 

25 

30 

3ft 

18 

10 

IS 

29 

27 

21 

14 

28 

27.3 

ASHLAND 

MAX 

54 

47 

45 

6ft 

41 

66 

52.5 

MIN 

»3 

32 

25 

32 

34 

36 

35 

26 

27 

36 

23 

1ft 

19 

22 

18 

20 

2ft 

31 

26 

36 

12 

19 

23 

31 

ftO 

18 

33 

43 

27.8 

ATHENS  2 

MAX 

61 

59 

35 

43 

5 1 

ft8 

3ft 

50 

»7.0 

MIN 

27 

42 

18 

18 

28 

27 

38 

33 

21 

30 

29 

20 

16 

23 

16 

18 

19 

22 

32 

29 

20 

6 

8 

25 

24 

10 

28 

22.6 

ATMORF    STATE  FARM 

MAX 

70 

58 

58 

ftft 

63 

56 

66 

60.9 

MIN 

53 

60 

32 

27 

40 

37 

43 

37 

30 

40 

39 

26 

24 

29 

28 

24 

30 

41 

37 

31 

41 

20 

26 

39 

*2 

40 

21 

30 

34.9 

AUBURN  3  SW 

MAX 

58 

68 

55 

74 

33 

50 

50 

68 

42 

56 

58 

63 

60 

50 

56.4 

MIN 

41 

47 

35 

29 

30 

37 

33 

36 

32 

33 

38 

28 

17 

20 

22 

19 

24 

27 

37 

27 

29 

12 

14 

32 

25 

32 

12 

18 

28.1 

BANKHEAO  LOCK   AND  DAM 

MAX 

52 

59 

42 

54 

63 

70 

56 

43 

66 

56 

40 

39 

56 

63 

49 

54 

53.0 

MIN 

34 

50 

25 

23 

22 

28 

29 

37 

27 

26 

38 

25 

21 

22 

23 

20 

21 

23 

29 

30 

29 

11 

10 

16 

25 

32 

14 

16 

25.3 

BAT  NINETTE 

MAX 

70 

76 

67 

58 

65 

72 

74 

60 

73 

40 

51 

63 

5ft 

57 

54 

61 

62 

58 

70 

61.4 

MIN 

5» 

62 

34 

28 

41 

37 

44 

40 

32 

40 

39 

29 

25 

31 

31 

26 

32 

4ft 

39 

35 

40 

23 

28 

41 

40 

37 

22 

34 

36.0 

BELLE  WINA  2  N 

MAX 

59 

65 

52 

63 

61 

61 

40 

61 

34 

40 

ft6 

51 

49 

52 

48 

62 

34 

52 

57 

so.e 

MIN 

35 

44 

19 

20 

29 

29 

38 

34 

24 

29 

22 

19 

29 

18 

19 

24 

27 

32 

30 

22 

5 

17 

36 

25 

12 

36 

26.0 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

66 

72 

48 

59 

39 

ft7 

51 

ft7 

63 

55 

40 

53 

57 

65 

55 

54 

66 

55.4 

MIN 

38 

48 

26 

20 

30 

28 

38 

37 

24 

40 

32 

2ft 

20 

31 

23 

20 

27 

29 

36 

30 

27 

10 

17 

35 

27 

31 

1ft 

35 

28.5 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

63 

69 

ft7 

51 

45 

49 

38 

62 

55 

53 

53 

66 

93.6 

MIN 

45 

36 

25 

24 

32 

30 

40 

29 

27 

41 

27 

25 

21 

30 

22 

19 

29 

33 

32 

31 

18 

9 

20 

32 

28 

22 

15 

40 

27.9 

BRANTLEV 

MAX 

78 

63 

73 

56 

60 

68 

60 

39 

52 

61 

11 

54 

54 

99.1 

MIN 

50 

56 

37 

30 

31 

33 

33 

40 

25 

29 

42 

29 

20 

26 

23 

21 

25 

40 

27 

31 

19 

18 

25 

27 

32 

17 

22 

30.0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

82 

65 

64 

66 

63 

45 

5ft 

63 

56 

48 

70 

62.9 

MIN 

52 

63 

37 

25 

42 

30 

32 

40 

25 

37 

42 

30 

22 

23 

23 

19 

23 

38 

40 

27 

33 

22 

19 

40 

26 

42 

18 

26 

32.0 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 

45 

51 

33 

52 

58 

S3 

52.0 

MIN 

35 

43 

24 

19 

27 

26 

34 

34 

25 

29 

31 

19 

13 

26 

12 

16 

15 

20 

32 

27 

20 

ft 

12 

35 

21 

23 

9 

36 

23.6 

CALERA  2  S« 

MAX 

62 

50 

58 

56 

53 

55 

38 

55 

57 

63 

58 

53 

67 

66.5 

MIN 

37 

60 

26 

27 

33 

28 

33 

36 

22 

36 

33 

24 

17 

28 

20 

14 

19 

25 

34 

28 

30 

9 

1ft 

35 

2ft 

32 

14 

25 

27.3 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

70 

70 

67 

49 

47 

58 

41 

56 

50 

58 

66 

99.1 

MIN 

50 

62 

30 

22 

35 

36 

45 

39 

26 

38 

34 

26 

22 

30 

25 

21 

2ft 

36 

36 

32 

33 

16 

20 

38 

30 

35 

18 

30 

31.8 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

51 

57 

32 

48 

56 

'2 

50 

94.3 

MIN 

45 

to 

34 

26 

30 

27 

30 

30 

33 

32 

35 

26 

17 

19 

2ft 

19 

20 

25 

30 

29 

33 

10 

13 

18 

26 

28 

12 

14 

26.3 

CENTRE  5  SW 

MAX 

50 
50 

52 

65 

70 

58 

46 

55 

58 

40 

32 

50 

51 

51 

43 

62 

53 

65 

53 

51.2 

MIN 

37 

28 

29 

24 

28 

28 

36 

36 

27 

33 

37 

25 

19 

29 

22 

20 

25 

25 

35 

30 

35 

8 

16 

29 

25 

31 

1ft 

26 

27,1 

CENTREVILLE 

MAX 

56 

65 

61 

67 

ftO 

53 

58 

54 

99.6 

MIN 

38 

52 

29 

22 

22 

26 

28 

27 

22 

27 

44 

26 

19 

19 

19 

18 

18 

28 

32 

22 

27 

12 

16 

23 

23 

23 

14 

17 

24.8 

CHATOM 

MAX 

56 

65 

71 

70 

64 

62 

70 

65 

44 

53 

63 

57 

59 

56 

66 

46 

52 

67 

68 

61.9 

MIN 

53 

63 

30 

25 

32 

30 

36 

37 

24 

30 

37 

26 

23 

22 

25 

20 

22 

36 

36 

26 

35 

18 

19 

38 

28 

33 

17 

27 

30.3 

CHIL0ERSBUR6  WTR  PLANT 

MAX 

63 

51 

56 

52 

67 

57.4 

MIN 

37 

59 

29 

21 

29 

26 

3ft 

38 

24 

34 

37 

25 

18 

3ft 

22 

20 

19 

26 

35 

28 

35 

11 

16 

37 

25 

35 

13 

33 

28.6 

CITRONELLE 

MAX 

65 

45 

50 

58 

57 

61.9 

MIN 

53 

62 

30 

27 

34 

40 

47 

38 

33 

38 

40 

28 

26 

30 

30 

3ft 

2ft 

36 

38 

35 

41 

20 

28 

35 

38 

42 

30 

41 

35.7 

CLANTON 

MAX 

74 

50 

53.8 

MIN 

40 

42 

26 

24 

26 

32 

36 

37 

26 

33 

39 

24 

20 

26 

25 

20 

22 

29 

36 

29 

31 

12 

13 

23 

26 

31 

15 

23 

27.9 

CLAYTON 

MAX 

70 

70 

61 

51 

52 

fte 

59 

50 

52 

53 

53 

50 

61 

41 

62 

55 

59 

63 

52 

51 

96.4 

MIN 

50 

56 

40 

30 

32 

40 

41 

39 

35 

38 

39 

29 

23 

26 

28 

23 

26 

31 

35 

33 

36 

12 

18 

32 

35 

38 

18 

19 

32.2 

:OOEN 

MAX 

63 

63 

60 

69 

61.0 

MIN 

54 

57 

34 

29 

38 

35 

45 

42 

30 

35 

43 

30 

26 

30 

32 

29 

31 

4ft 

ftl 

36 

45 

26 

27 

45 

3ft 

ft6 

22 

ft3 

3«.a 

)AYTON 

MAX 

51 

56 

44 

48 

40 

53 

62 

57 

99.4 

MIN 

41 

62 

29 

24 

28 

36 

45 

39 

28 

39 

40 

26 

22 

32 

22 

18 

30 

34 

36 

32 

44 

15 

22 

37 

30 

38 

17 

31 

32.0 

leCATUR 

MAX 

61 

35 

5 1 

45 

ft6 

52 

60 

29 

52 

49 

62 

51 

48.3 

MIN 

28 

46 

19 

20 

22 

25 

31 

35 

24 

24 

33 

23 

18 

22 

19 

20 

20 

27 

27 

31 

28 

6 

7 

17 

27 

29 

13 

17 

23.5 

CMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

MIN 

40 

43 

31 

27 

25 

27 

34 

38 

27 

25 

40 

27 

23 

23 

30 

2ft 

23 

30 

37 

31 

32 

16 

16 

15 

28 

29 

18 

26 

28.1 

OTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

56 

54 

66 

61 

40 

49 

59 

49 

5ft 

55 

67 

50 

6ft 

99.0 

MIN 

56 

63 

39 

33 

43 

46 

45 

37 

35 

40 

39 

32 

27 

32 

30 

26 

32 

39 

39 

34 

32 

23 

26 

42 

34 

31 

21 

28 

39.9 

OUBLE  SPRINGS 

MAX 

50 

65 

52 

52 

5ft 

91.0 

MIN 

28 

44 

19 

18 

21 

31 

32 

27 

21 

26 

33 

20 

12 

13 

16 

17 

19 

28 

32 

26 

28 

2 

3 

25 

23 

2ft 

7 

11 

21.7 

NTERPRISE 

MAX 

62 

49 

49 

59 

55 

56 

55 

53 

63 

67 

65 

49 

53 

62 

66 

61 

53 

68 

61.5 

MIN 

55 

61 

41 

32 

42 

44 

44 

41 

32 

37 

49 

30 

25 

29 

25 

31 

38 

42 

33 

39 

36 

21 

2ft 

ftO 

35 

ftl 

21 

27 

36.3 

UFAULA 

MAX 

65 

57 

58 

56 

54 

52 

58 

65 

49 

55 

58 

59 

61 

60 

68 

MIN 

48 

41 

39 

30 

30 

30 

34 

40 

40 

43 

51 

29 

21 

29 

25 

25 

21 

29 

ftft 

28 

33 

17 

23 

29 

26 

28 

20 

26 

31.4 

/ERSREEN 

MAX 

61 

74 

66 

52 

58 

61 

72 

73 

59 

61 

68 

62 

ftS 

53 

63 

52 

55 

58 

55 

48 

55 

64 

46 

55 

62 

66 

62 

66 

99.0 

MIN 

50 

59 

35 

30 

32 

35 

33 

34 

28 

32 

46 

30 

21 

22 

26 

2ft 

2ft 

34 

ftO 

28 

30 

20 

21 

24 

29 

33 

19 

22 

30.8 

URHOPE  2  NE 

MAX 

69 

78 

78 

61 

67 

70 

70 

63 

56 

72 

65 

46 

48 

60 

55 

52 

59 

57 

56 

62 

66 

56 

55 

62 

67 

60 

56 

70 

62.0 

MIN 

52 

60 

35 

29 

41 

41 

47 

40 

31 

38 

43 

30 

28 

38 

32 

28 

3ft 

45 

40 

35 

45 

25 

28 

43 

36 

46 

24 

36 

37.5 

ILKVILLE 

MAX 

50 

65 

67 

39 

55 

65 

69 

46 

48 

54 

63 

40 

36 

54 

48 

40 

48 

54 

51 

59 

62 

32 

36 

53 

51 

69 

49 

53 

52.0 

HIN 

31 

46 

20 

19 

21 

28 

30 

35 

23 

28 

32 

22 

19 

23 

17 

17 

20 

28 

31 

32 

28 

7 

9 

21 

26 

29 

20 

15 

24.2 

IVETTE 

MAX 

66 

65 

65 

54 

65 

70 

55 

43 

56 

62 

61 

38 

54 

51 

45 

ft9 

5ft 

53 

51 

63 

56 

40 

53 

55 

65 

62 

66 

96.0 

HIN 

43 

62 

20 

30 

28 

38 

36 

25 

34 

33 

22 

19 

3ft 

22 

20 

20 

28 

33 

31 

26 

9 

16 

36 

27 

30 

39 

ZB.S 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Oi  Month 

rage 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1  30 

31 

FLORENCE 

MAX 

63 

65 

42 

59 

64 

69 

61 

42 

52 

60 

53 

37 

51 

47 

41 

46 

55 

52 

50 

63 

56 

34 

53 

52 

68 

61 

56 

56 

53.9 

MIN 

35 

41 

15 

26 

25 

29 

40 

35 

25 

35 

29 

20 

22 

30 

27 

19 

26 

29 

33 

35 

22 

5 

20 

38 

30 

24 

15 

42 

27.6 

FORT  MORGAN 

MAX 

59 

67 

53 

54 

58 

59 

60 

56 

55 

66 

60 

46 

47 

55 

50 

49 

56 

60 

53 

58 

60 

47 

54 

57 

59 

68 

54 

63 

56.1 

MIN 

49 

51 

38 

37 

45 

47 

46 

42 

43 

44 

42 

33 

34 

43 

39 

34 

40 

41 

43 

43 

48 

29 

39 

46 

44 

42 

33 

41.7 

FRISCO  CITY 

MAX 

61 

71 

78 

49 

58 

64 

70 

71 

50 

61 

69 

60 

42 

52 

61 

50 

52 

59 

55 

49 

64 

60 

47 

55 

60 

66 

45 

58 

58.6 

MIN 

45 

59 

31 

27 

32 

35 

45 

38 

30 

37 

50 

27 

24 

29 

27 

22 

28 

34 

37 

32 

37 

19 

20 

30 

34 

45 

20 

32.8 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

49 

48 

46 

52 

62 

71 

54 

40 

52 

57 

52 

32 

49 

50 

39 

44 

50 

51 

42 

60 

49 

39 

51 

52 

64 

54 

61 

64 

50.9 

MIN 

27 

38 

29 

24 

28 

28 

35 

35 

24 

32 

32 

25 

17 

25 

22 

20 

24 

24 

36 

28 

24 

8 

14 

37 

24 

27 

13 

26.0 

GAINESVILLE 

MAX 

56 

73 

75 

46 

53 

65 

70 

54 

46 

58 

68 

39 

39 

55 

57 

46 

48 

58 

40 

46 

65 

41 

39 

68 

58 

65 

42 

57 

54.2 

MIN 

37 

56 

26 

24 

25 

34 

35 

38 

27 

31 

37 

25 

23 

27 

23 

22 

22 

26 

38 

31 

36 

14 

16 

22 

29 

32 

17 

IB 

28.3 

GENEVA 

63 

71 

78 

55 

58 

62 

71 

76 

57 

57 

65 

61 

42 

50 

60 

51 

53 

55 

58 

53 

63 

69 

47 

56 

62 

68 

57 

52 

59.6 

MIN 

56 

60 

42 

32 

33 

41 

39 

42 

30 

38 

42 

32 

25 

28 

28 

26 

28 

35 

42 

30 

33 

24 

24 

32 

31 

37 

22 

26 

34.2 

G  I  LBERTOWN 

MAX 

71 

78 

72 

58 

67 

74 

70 

52 

62 

62 

69 

45 

54 

62 

55 

50 

59 

53 

49 

65 

64 

47 

59 

63 

65 

68 

60 

68 

61.1 

MIN 

50 

64 

28 

23 

33 

29 

35 

39 

23 

26 

30 

25 

19 

25 

22 

19 

21 

35 

37 

25 

36 

17 

18 

39 

28 

38 

16 

28 

29.6 

GREENSBORO 

70 

74 

63 

58 

67 

71 

65 

50 

58 

67 

60 

41 

53 

59 

56 

54 

58 

50 

46 

64 

51 

41 

66 

59 

61 

56 

54 

67 

58.1 

MIN 

44 

51 

28 

24 

34 

35 

43 

38 

28 

40 

35 

24 

20 

26 

24 

19 

28 

36 

36 

30 

31 

14 

21 

35 

29 

36 

17 

32 

30.6 

GREENVI LLE 

MAX 

70 

80 

74 

55 

60 

70 

70 

61 

61 

69 

61 

56 

51 

61 

58 

53 

58 

54 

50 

64 

60 

43 

57 

59 

63 

62 

56 

64 

60.7 

MIN 

52 

61 

34 

29 

40 

46 

37 

39 

31 

39 

41 

27 

21 

28 

28 

23 

29 

39 

37 

30 

40 

18 

23 

39 

31 

42 

20 

28 

34.0 

f^l  IKITC  D  CU  I  1  1  C 
UUn  I  C.'^OV  1  LLC 

54 

64 

47 

52 

63 

69 

65 

46 

51 

60 

63 

32 

52 

51 

46 

47 

52 

52 

51 

62 

57 

38 

50 

52 

66 

60 

53 

60 

54.1 

MIN 

35 

45 

20 

19 

27 

26 

35 

34 

24 

33 

30 

23 

15 

25 

20 

20 

21 

22 

33 

28 

24 

5 

13 

35 

23 

28 

11 

25.2 

HALE YV I LLE 

50 

64 

62 

38 

64 

62 

68 

42 

38 

54 

61 

35 

35 

51 

46 

45 

48 

52 

51 

49 

60 

32 

37 

53 

60 

55 

35 

54 

50.0 

MIN 

31 

41 

18 

26 

27 

28 

32 

20 

21 

35 

19 

16 

18 

20 

19 

21 

28 

33 

30 

32 

5 

9 

32 

31 

30 

10 

23.8 

HAMILTON   3  S 

52 

66 

65 

41 

56 

65 

70 

43 

41 

55 

62 

34 

38 

54 

43 

43 

51 

55 

52 

51 

62 

32 

37 

55 

54 

67 

37 

55 

51.5 

MIN 

28 

44 

20 

18 

19 

23 

23 

36 

22 

25 

33 

23 

13 

14 

18 

.17 

16 

16 

22 

26 

27 

5 

8 

13 

21 

22 

9 

10 

20.4 

HA YNEV I LLE 

56 

74 

78 

48 

57 

64 

70 

69 

58 

67 

61 

58 

48 

52 

60 

49 

52 

55 

49 

46 

65 

55 

41 

57 

59 

63 

46 

54 

67.5 

MIN 

42 

50 

33 

28 

30 

32 

35 

30 

27 

28 

42 

27 

23 

25 

25 

19 

22 

32 

35 

30 

32 

16 

18 

22 

30 

32 

19 

21 

28.8 

HE  ADL AND 

69 

69 

79 

57 

58 

60 

74 

75 

55 

53 

65 

65 

41 

58 

58 

50 

63 

53 

57 

56 

60 

61 

43 

64 

60 

64 

55 

49 

59.0 

MIN 

54 

56 

41 

32 

34 

42 

45 

41 

34 

36 

39 

31 

26 

26 

30 

25 

30 

33 

39 

30 

32 

22 

22 

32 

36 

38 

22 

26 

34.0 

HEFLIN 

50 

65 

47 

54 

62 

70 

62 

44 

52 

57 

52 

28 

46 

51 

40 

48 

52 

54 

41 

59 

43 

36 

52 

51 

62 

46 

47 

65 

61.3 

MIN 

40 

30 

19 

26 

23 

27 

35 

23 

25 

29 

24 

11 

16 

19 

12 

13 

19 

25 

27 

30 

5 

10 

28 

21 

28 

8 

18 

36 

22.5 

60 

70 

79 

49 

55 

57 

70 

70 

57 

60 

66 

59 

39 

52 

61 

48 

54 

55 

55 

45 

63 

59 

40 

40 

58 

63 

48 

55 

56.7 

MIN 

47 

52 

34 

30 

31 

38 

40 

36 

31 

34 

39 

25 

20 

28 

28 

21 

27 

31 

37 

32 

35 

16 

18 

35 

36 

42 

16 

30 

31.8 

HUNTSVILLE   WB  AP 

58 

63 

37 

54 

62 

66 

49 

40 

50 

61 

56 

33 

50 

46 

35 

49 

54 

53 

46 

60 

46 

30 

63 

50 

66 

44 

54 

58 

50.8 

MIN 

40 

32 

19 

20 

29 

29 

36 

27 

25 

37 

25 

21 

19 

27 

19 

18 

29 

26 

33 

33 

12 

5 

16 

30 

27 

18 

14 

25.2 

JASPER   4  N 

64 

65 

44 

54 

63 

69 

53 

41 

56 

64 

57 

38 

53 

53 

41 

48 

54 

57 

50 

59 

54 

51 

54 

54 

67 

50 

56 

62 

54.6 

MIN 

38 

44 

22 

18 

28 

27 

34 

37 

22 

29 

31 

24 

23 

20 

19 

15 

24 

33 

29 

32 

9 

16 

28 

21 

29 

9 

28 

25.0 

1  AFAYFTTF 

57 

72 

67 

52 

59 

72 

72 

51 

52 

63 

56 

41 

47 

56 

50 

50 

51 

50 

42 

60 

56 

41 

55 

57 

63 

55 

53 

67 

56.0 

MIN 

44 

44 

33 

27 

38 

36 

42 

35 

20 

29 

40 

26 

19 

28 

22 

18 

22 

28 

30 

29 

35 

10 

18 

36 

30 

35 

13 

29.0 

U  1  V  1  Nuo  1  UPl 

73 

77 

49 

54 

65 

71 

59 

46 

56 

69 

40 

54 

58 

47 

47 

57 

47 

47 

65 

54 

39 

57 

60 

66 

67 

57 

71 

57.1 

MIN 

50 

48 

27 

24 

32 

33 

41 

37 

26 

34 

32 

25 

21 

27 

22 

20 

21 

35 

37 

30 

26 

15 

19 

36 

29 

34 

17 

36 

29.8 

LOCKHART 

MAX 

63 

73 

78 

52 

57 

63 

71 

73 

55 

60 

65 

62 

42 

50 

60 

50 

54 

56 

55 

49 

69 

69 

44 

51 

61 

69 

55 

55 

59.3 

MIN 

54 

61 

39 

31 

42 

41 

39 

40 

30 

30 

45 

30 

24 

29 

30 

33 

36 

43 

30 

39 

23 

25 

37 

32 

47 

22 

29 

35.2 

MAD  I  SON 

58 

64 

42 

53 

62 

66 

51 

41 

48 

60 

56 

34 

50 

46 

35 

47 

52 

51 

47 

60 

53 

30 

52 

61 

65 

57 

56 

57 

51.6 

MIN 

36 

42 

18 

20 

31 

31 

38 

34 

24 

35 

29 

22 

16 

25 

18 

18 

23 

29 

33 

31 

22 

5 

16 

35 

27 

23 

11 

36 

26.1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

70 

75 

69 

58 

63 

68 

66 

53 

60 

69 

59 

39 

51 

58 

51 

52 

57 

50 

45 

63 

52 

40 

56 

57 

60 

56 

67 

70 

58.0 

MIN 

46 

59 

28 

22 

35 

32 

40 

37 

26 

38 

35 

24 

20 

27 

22 

17 

26 

31 

35 

29 

33 

13 

17 

35 

27 

35 

15 

29 

29.8 

MAR T IN  DAM 

64 

75 

70 

52 

62 

70 

69 

52 

52 

62 

59 

41 

49 

58 

52 

52 

50 

49 

49 

62 

55 

38 

55 

55 

62 

57 

50 

68 

56.8 

MIN 

47 

58 

35 

32 

41 

39 

32 

36 

29 

31 

40 

28 

21 

29 

30 

25 

29 

30 

37 

30 

35 

15 

18 

38 

39 

21 

23 

32.0 

M I NTER    3  NW 

70 

77 

50 

56 

63 

68 

67 

52 

62 

68 

59 

38 

51 

60 

48 

50 

56 

49 

45 

63 

55 

42 

;8 

60 

63 

47 

55 

56.7 

MIN 

58 

31 

25 

27 

35 

" 

39 

28 

31 

40 

27 

23 

23 

25 

21 

21 

29 

34 

33 

34 

15 

15 

25 

31 

33 

17 

17 

28.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

71 

75 

52 

59 

67 

71 

73 

49 

59 

70 

64 

47 

51 

61 

53 

53 

58 

56 

55 

63 

65 

46 

53 

62 

64 

53 

54 

67 

59.7 

MIN 

57 

48 

34 

30 

40 

39 

45 

35 

32 

39 

34 

30 

28 

32 

32 

28 

33 

41 

40 

39 

31 

25 

30 

42 

41 

33 

25 

43 

35.9 

60 

64 

73 

51 

56 

64 

72 

73 

50 

57 

66 

61 

46 

53 

63 

51 

51 

57 

54 

56 

57 

66 

45 

52 

63 

60 

51 

50 

57.9 

MIN 

52 

53 

30 

30 

33 

43 

46 

40 

34 

35 

47 

29 

29 

32 

34 

29 

31 

44 

39 

41 

45 

24 

25 

35 

42 

40 

27 

32 

36.6 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

71 

75 

50 

55 

60 

71 

69 

51 

57 

66 

59 

37 

49 

58 

48 

51 

53 

48 

45 

61 

56 

39 

57 

68 

60 

50 

64 

67 

56.3 

MIN 

49 

47 

33 

28 

39 

36 

40 

34 

29 

34 

33 

28 

26 

30 

27 

22 

27 

33 

36 

32 

25 

17 

21 

37 

31 

27 

20 

25 

30.9 

MOULTON  2 

MAX 

62 

64 

41 

53 

63 

68 

56 

40 

55 

61 

58 

35 

50 

46 

39 

48 

53 

51 

48 

60 

53 

35 

54 

48 

66 

56 

52 

60 

52.7 

MIN 

36 

39 

18 

20 

28 

39 

26 

23 

34 

28 

20 

21 

31 

18 

19 

21 

28 

33 

32 

22 

6 

17 

36 

27 

25 

13 

40 

26.1 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

MAX 

64 

65 

37 

52 

61 

69 

47 

38 

51 

60 

44 

35 

49 

45 

38 

44 

53 

51 

47 

60 

47 

32 

52 

49 

67 

43 

54 

67 

50.4 

MIN 

35 

31 

16 

20 

26 

27 

37 

26 

24 

31 

25 

20 

22 

24 

19 

21 

22 

26 

33 

34 

11 

6 

17 

28 

26 

19 

13 

37 

24.1 

NATCHEZ 

MAX 

71 

77 

72 

55 

59 

71 

71 

53 

62 

67 

65 

65 

53 

62 

62 

54 

59 

53 

51 

65 

59 

44 

55 

60 

67 

60 

57 

66 

61.3 

MIN 

51 

57 

30 

19 

32 

25 

31 

37 

22 

32 

35 

25 

17 

23 

20 

16 

20 

32 

35 

24 

35 

16 

15 

33 

24 

35 

15 

23 

27.8 

NEW  MARKET  2 

MAX 

55 

62 

42 

53 

56 

67 

59 

49 

47 

56 

56 

31 

49 

44 

39 

48 

52 

53 

49 

59 

55 

50 

65 

61 

49 

54 

52.3 

MIN 

33 

40 

11 

18 

25 

22 

36 

34 

21 

30 

27 

20 

14 

22 

15 

15 

20 

22 

32 

27 

20 

2 

28 

24 

24 

9 

40 

23.4 

ONEONTA 

MAX 

50 

60 

65 

43 

55 

63 

69 

53 

41 

51 

60 

37 

34 

51 

52 

42 

50 

54 

48 

44 

61 

33 

36 

54 

53 

65 

33 

53 

50.4 

MIN 

31 

47 

24 

20 

24 

26 

26 

34 

20 

34 

36 

24 

14 

22 

19 

15 

20 

22 

31 

26 

32 

6 

8 

15 

22 

28 

9 

13 

23.1 

OPEL IKA 

MAX 

60 

67 

75 

50 

53 

58 

72 

71 

54 

58 

63 

54 

33 

49 

59 

42 

52 

53 

50 

44 

61 

58 

47 

66 

59 

64 

48 

62 

56.8 

MIN 

41 

49 

32 

28 

28 

40 

32 

33 

29 

33 

35 

28 

18 

18 

25 

20 

20 

25 

33 

30 

32 

13 

12 

17 

25 

26 

14 

13 

26.8 

OZARK  6  NNW 

72 

73 

68 

58 

63 

72 

75 

64 

57 

64 

63 

47 

50 

61 

57 

55 

55 

54 

55 

55 

66 

47 

53 

61 

66 

59 

52 

66 

60.3 

MIN 

42 

46 

40 

31 

41 

44 

43 

38 

30 

36 

46 

29 

23 

30 

28 

22 

28 

36 

34 

34 

37 

19 

21 

39 

35 

34 

19 

26 

33.3 

PELL   CITY   1  NNE 

51 

60 

68 

44 

52 

60 

69 

60 

41 

51 

61 

46 

34 

50 

54 

40 

47 

51 

53 

44 

60 

42 

38 

62 

54 

64 

40 

53 

51.4 

MIN 

33 

42 

27 

20 

20 

29 

29 

36 

23 

26 

30 

23 

15 

17 

16 

19 

19 

19 

25 

28 

29 

7 

7 

13 

23 

23 

10 

10 

22.1 

PHENIX   CITY   2  NNW 

MAX 

62 

67 

69 

54 

56 

60 

71 

70 

52 

53 

62 

53 

36 

48 

58 

47 

51 

52 

52 

46 

61 

69 

43 

57 

59 

64 

51 

49 

55.8 

47 

46 

37 

31 

31 

42 

41 

37 

35 

33 

34 

31 

22 

23 

25 

23 

25 

30 

35 

32 

32 

15 

15 

20 

31 

33 

17 

20 

30.1 

PRATTVILLE 

MAX 

72 

78 

75 

55 

62 

72 

72 

71 

56 

66 

68 

45 

51 

60 

54 

52 

55 

52 

49 

63 

58 

43 

55 

61 

56 

51 

61 

70 

60.1 

MIN 

42 

53 

33 

27 

35 

29 

33 

36 

31 

33 

38 

25 

22 

23 

29 

31 

27 

29 

34 

32 

30 

13 

17 

36 

27 

21 

26 

30.1 

PUSHMATAHA 

MAX 

62 

73 

76 

46 

65 

65 

71 

66 

45 

60 

70 

42 

42 

53 

59 

49 

47 

59 

42 

47 

65 

49 

44 

59 

60 

64 

54 

59 

56.5 

MIN 

35 

61 

27 

22 

31 

32 

41 

38 

23 

27 

38 

25 

23 

29 

19 

26 

21 

25 

35 

29 

34 

15 

18 

26 

25 

35 

16 

27 

28.6 

S«e  reference  notes  follovlng  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1963 


Day  Oi  Month 


aianon 

.|. 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RED  B«v 

MAX 

*5 

64 

63 

36 

53 

63 

68 

41 

38 

51 

58 

31 

35 

50 

46 

39 

46 

54 

48 

50 

60 

26 

35 

52 

52 

66 

37 

53 

l>e.6 

MIN 

26 

45 

17 

16 

25 

32 

38 

34 

26 

29 

29 

21 

21 

24 

19 

19 

21 

32 

32 

33 

25 

5 

8 

19 

34 

26 

14 

19 

2*. 7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

59 

64 

36 

52 

63 

64 

44 

40 

46 

60 

53 

34 

49 

45 

37 

46 

54 

52 

46 

57 

48 

32 

54 

46 

64 

44 

52 

58 

50.3 

MIN 

31 

19 

16 

26 

27 

36 

25 

22 

34 

25 

22 

18 

25 

18 

16 

24 

24 

32 

30 

14 

6 

10 

25 

22 

15 

10 

40 

23.4 

R08ERTS0ALE  I  E 

MAX 

66 

68 

77 

54 

59 

65 

71 

70 

50 

61 

72 

63 

46 

49 

60 

53 

54 

58 

60 

56 

63 

66 

47 

55 

62 

66 

54 

54 

60.0 

MIN 

55 

60 

26 

31 

42 

42 

40 

29 

32 

50 

29 

26 

29 

30 

27 

30 

40 

40 

34 

40 

24 

25 

36 

34 

40 

23 

30 

35.0 

ROCKFORD 

MAX 

74 

72 

70 

69 

52 

62 

58 

34 

35 

52 

56 

46 

52 

56 

51 

45 

62 

49 

46 

57 

69 

64 

44 

54.9 

MIN 

32 

32 

34 

24 

24 

30 

24 

27 

22 

20 

20 

18 

26 

25 

36 

25 

35 

10 

15 

34 

24 

34 

10 

25.3 

ROCK  MILLS 

MAX 

52 

69 

69 

53 

60 

71 

70 

55 

51 

61 

60 

41 

47 

55 

53 

49 

52 

52 

42 

60 

57 

41 

53 

53 

62 

60 

52 

66 

55.9 

MIN 

39 

40 

33 

28 

38 

26 

30 

35 

26 

28 

41 

27 

14 

19 

23 

19 

22 

22 

31 

29 

32 

10 

15 

32 

23 

37 

12 

20 

27.0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

A6 

64 

64 

37 

53 

56 

65 

46 

34 

53 

59 

32 

35 

49 

44 

39 

49 

54 

62 

49 

60 

27 

35 

52 

49 

65 

33 

53 

48.4 

MIN 

39 

42 

18 

16 

24 

25 

30 

34 

17 

21 

31 

20 

17 

21 

17 

17 

15 

15 

22 

26 

27 

4 

12 

21 

27 

7 

7 

20.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

48 

62 

63 

38 

53 

61 

67 

45 

38 

SO 

61 

35 

32 

52 

46 

37 

46 

63 

51 

46 

62 

30 

34 

53 

50 

66 

34 

53 

48.8 

MIN 

26 

44 

20 

20 

21 

31 

35 

34 

24 

27 

33 

22 

15 

16 

16 

17 

19 

22 

27 

28 

29 

5 

5 

16 

23 

24 

11 

14 

22.5 

SAND  MT   SUBSTATION   A  U 

MAX 

'>9 

58 

48 

49 

61 

66 

60 

40 

52 

56 

54 

30 

49 

46 

40 

46 

49 

50 

48 

60 

55 

30 

48 

48 

62 

58 

48 

\l 

50.6 

M  I  N 

37 

38 

22 

24 

29 

32 

39 

32 

26 

32 

30 

21 

16 

30 

17 

17 

24 

30 

32 

29 

22 

3 

16 

33 

24 

23 

10 

33 

25. 7 

SCOTTSRORO 

MAX 

50 

53 

52 

52 

61 

67 

68 

46 

52 

56 

38 

30 

32 

46 

36 

47 

52 

53 

42 

38 

42 

32 

49 

52 

51 

54 

49 

51 

48.3 

MIN 

38 

38 

16 

21 

26 

27 

35 

24 

29 

31 

24 

16 

11 

18 

18 

16 

24 

24 

26 

32 

25 

5 

16 

16 

25 

22 

12 

21 

22.8 

SEALE 

MAX 

69 

78 

72 

57 

62 

73 

72 

63 

55 

65 

60 

51 

51 

60 

53 

62 

54 

52 

51 

63 

62 

43 

56 

62 

66 

60 

52 

67 

60.1 

MIN 

42 

52 

37 

30 

40 

41 

33 

37 

29 

29 

49 

30 

19 

20 

21 

20 

26 

26 

40 

26 

32 

15 

24 

39 

26 

42 

15 

20 

30.9 

SELMA 

MAX 

71 

78 

73 

56 

63 

70 

70 

53 

60 

68 

65 

40 

52 

56 

54 

50 

55 

52 

49 

63 

60 

40 

56 

59 

62 

60 

64 

70 

59.3 

MIN 

61 

33 

28 

40 

38 

39 

40 

30 

41 

40 

29 

26 

34 

28 

23 

31 

37 

38 

31 

40 

19 

24 

39 

32 

41 

21 

33 

34.5 

SYLACAUGA   1>  NE 

MAX 

61 

73 

70 

57 

61 

70 

64 

47 

51 

62 

60 

37 

49 

65 

50 

60 

56 

52 

48 

61 

53 

39 

55 

56 

64 

56 

53 

67 

56.3 

MIN 

37 

30 

23 

30 

27 

34 

38 

25 

36 

36 

26 

15 

24 

22 

16 

20 

25 

37 

28 

30 

11 

15 

37 

26 

34 

12 

29 

27.8 

TALLADEGA 

MAX 

59 

70 

51 

53 

61 

70 

63 

44 

55 

61 

56 

35 

49 

56 

45 

49 

63 

53 

43 

61 

55 

37 

55 

55 

65 

51 

55 

67 

54. 6 

MIN 

34 

50 

28 

26 

35 

28 

36 

36 

24 

32 

34 

24 

14 

26 

22 

17 

20 

26 

25 

27 

26 

8 

13 

36 

23 

29 

9 

26 

26.1 

THOMASVILLE 

MAX 

60 

69 

75 

48 

56 

64 

68 

67 

49 

66 

67 

48 

40 

50 

59 

46 

48 

57 

46 

47 

63 

54 

43 

56 

60 

64 

45 

57 

56.2 

MIN 

41 

58 

27 

24 

28 

33 

35 

37 

27 

31 

42 

24 

20 

23 

24 

20 

21 

26 

34 

29 

31 

14 

15 

31 

29 

34 

17 

23 

28.6 

THORSBV   EXP  STATION 

MAX 

66 

73 

70 

55 

58 

69 

64 

47 

55 

64 

61 

37 

48 

55 

47 

48 

64 

54 

45 

60 

68 

36 

54 

56 

61 

57 

50 

64 

S6.0 

MIN 

41 

59 

28 

24 

37 

38 

44 

37 

27 

37 

36 

24 

21 

30 

24 

20 

29 

29 

35 

32 

33 

11 

20 

36 

31 

36 

15 

31 

30.9 

TROY 

MAX 

71 

78 

70 

58 

59 

71 

72 

59 

58 

66 

59 

43 

50 

61 

52 

56 

66 

51 

51 

62 

62 

42 

56 

60 

63 

57 

64 

65 

99.3 

MIN 

51 

61 

37 

30 

39 

39 

41 

39 

31 

38 

42 

26 

23 

29 

27 

23 

29 

39 

39 

32 

39 

17 

27 

39 

34 

39 

18 

29 

34.3 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

73 

47 

58 

67 

71 

59 

46 

57 

65 

61 

40 

53 

55 

47 

49 

57 

52 

46 

62 

43 

36 

54 

57 

64 

53 

63 

66 

55.9 

MIN 

47 

40 

29 

25 

35 

'1 

39 

39 

29 

37 

29 

27 

24 

29 

25 

21 

25 

30 

33 

30 

21 

12 

19 

31 

28 

24 

17 

37 

29.0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

52 

70 

73 

45 

55 

64 

69 

56 

45 

58 

66 

42 

36 

53 

54 

44 

47 

66 

50 

47 

62 

43 

38 

56 

56 

66 

37 

54 

S3. 4 

MIN 

34 

49 

27 

23 

24 

30 

31 

37 

28 

28 

40 

26 

23 

24 

25 

21 

22 

26 

36 

28 

28 

12 

13 

23 

26 

29 

17 

20 

26.9 

TUSKEGEE  2 

MAX 

71 

76 

69 

55 

60 

71 

70 

53 

52 

65 

59 

44 

49 

56 

49 

61 

62 

50 

49 

61 

56 

40 

57 

59 

63 

55 

51 

66 

ST.6 

MIN 

45 

59 

37 

30 

41 

33 

37 

37 

30 

35 

43 

28 

21 

24 

27 

22 

26 

33 

38 

29 

36 

15 

23 

36 

30 

41 

17 

26 

32.3 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

59 

71 

76 

54 

56 

58 

66 

72 

48 

56 

65 

60 

34 

51 

59 

47 

54 

54 

51 

45 

62 

60 

43 

51 

57 

64 

50 

51 

56.3 

MIN 

44 

51 

37 

29 

30 

38 

43 

39 

29 

36 

41 

27 

22 

26 

27 

21 

28 

33 

37 

30 

36 

16 

19 

37 

28 

32 

17 

24 

31.3 

VALLEY  HEAD 

MAX 

49 

48 

54 

44 

52 

62 

69 

52 

52 

55 

50 

35 

30 

46 

46 

38 

45 

51 

51 

40 

68 

33 

34 

48 

48 

60 

38 

48 

47.8 

MIN 

31 

36 

25 

21 

24 

23 

25 

32 

22 

26 

33 

2  3 

10 

1 1 

14 

18 

18 

22 

24 

28 

1 

1 2 

1 9 

20 

8 

19.8 

VERNON 

MAX 

53 

68 

65 

43 

54 

65 

70 

45 

43 

57 

63 

36 

39 

56 

52 

45 

49 

67 

50 

52 

63 

34 

49 

55 

55 

65 

40 

66 

92.8 

MIN 

31 

49 

22 

20 

21 

27 

30 

37 

28 

32 

34 

25 

18 

22 

16 

17 

18 

22 

26 

29 

29 

10 

11 

20 

26 

27 

14 

11 

24.1 

WATERLOO 

MAX 

43 

64 

62 

40 

49 

51 

63 

46 

43 

39 

50 

33 

35 

49 

48 

51 

52 

52 

50 

49 

69 

27 

36 

50 

50 

66 

32 

64 

46.0 

MIN 

26 

38 

14 

16 

24 

24 

30 

25 

20 

26 

21 

20 

19 

20 

22 

21 

23 

27 

29 

20 

-  1 

12 

18 

23 

22 

8 

23 

21.0 

MAX 

70 

78 

75 

57 

66 

70 

72 

62 

62 

65 

62 

43 

53 

54 

57 

61 

60 

60 

51 

65 

61 

45 

50 

51 

67 

61 

54 

65 

60.6 

MIN 

58 

64 

30 

25 

39 

28 

33 

39 

25 

40 

39 

28 

21 

25 

22 

21 

21 

39 

37 

27 

34 

15 

25 

33 

30 

40 

17 

27 

31.6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dizection 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

« 
1 

Station 

Pisvailing 

Percent  of 
tune  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

[Hrection 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6  lOO  PM 
CST 

Trace 

60-10 

Ol 

A 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sv 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

N 

16 

11.4 

36 

N 

2 

74 

82 

54 

56 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

9 

56 

5.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

N 

17 

12.3 

45++ 

ESE 

19 

67 

75 

52 

51 

8 

1 

3 

2 

0 

0 

14 

5.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

N 

20 

9.8 

29++ 

NNW 

18+ 

69 

71 

47 

54 

5 

0 

2 

0 

3 

0 

10 

5.2 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

12 

11.1 

32 

N 

2 

66 

72 

50 

50 

5 

1 

1 

1 

2 

0 

10 

58 

5.5 

S*«  r*t*r«nc*  Dot«K  follovlai  StatloD  Iim1«m. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALEXANDER  CITY  6  SE 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

ASHLAND 

BESSEMER  3  SSW 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

CALERA  2  SW 

CENTRE  5  SW 

DECATUR 

FLORENCE 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAMILTON  3  S 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

JASPER  4  N 

MADISON 

MOBILE  WB  AIRPORT 
MONTGOMERY  WB  AIRPORT 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
ONEONTA 
OPELIKA 
RUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SCOTTSBORO 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
VALLEY  HEAD 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 

1      2     3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14     IS     16  17 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEliOPOLIS  LOCK  &  DAH 

EVAP 

.03 

.08 

.09 

.13 

.07 

.14 

.01 

.  18 

.26 

.08 

WIND 

30 

103 

174 

82 

74 

28 

29 

91 

40 

13 

74 

148 

88 

75 

89 

83 

38 

41 

106 

77 

48 

142 

28 

44 

52 

60 

129 

51 

2037 

UAX 

66 

71 

55 

66 

67 

68 

63 

64 

68 

67 

53 

56 

62 

57 

58 

55 

32 

UIN 

54 

4S 

33 

33 

33 

40 

33 

36 

43 

35 

30 

30 

30 

35 

38 

43 

45 

FAIRHOPE  2  ME 

EVAP 

.02 

.08 

.20 

.09 

.13 

.11 

.09 

.  10 

.05 

.03 

.05 

.15 

.09 

.20 

.  10 

.02 

.06 

.  10 

.09 

.08 

.  10 

.  17 

.07 

.09 

.11 

.14 

.  14 

.04 

2.70 

WIND 

29 

66 

124 

48 

45 

5 

92 

63 

29 

16 

25 

120 

73 

99 

33 

52 

16 

27 

92 

27 

58 

83 

13 

50 

15 

67 

54 

15 

1436 

UAX 

71 

83 

79 

62 

67 

71 

73 

71 

70 

70 

70 

65 

59 

66 

62 

60 

60 

60 

58 

69 

71 

46 

55 

70 

68 

57 

62 

71 

65.9 

UIN 

60 

63 

42 

37 

42 

44 

47 

44 

37 

39 

52 

36 

36 

39 

40 

38 

39 

46 

44 

42 

48 

37 

39 

46 

45 

53 

38 

45 

43.5 

UARTIN  DAy 

EVAP 

.01 

.04 

« 

.39 

.12 

.09 

.  14 

.09 

.03 

02 

« 

.07 

.09 

.08 

.15 

.09 

.11 

.07 

.02 

.08 

.08 

.10 

.09 

.08 

.14 

.11 

.08 

B  2.46 

WIND 

20 

48 

209 

118 

62 

26 

49 

120 

23 

55 

21 

70 

99 

33 

MAXIMUM  AND 

MINIMUM 

IN 

ABOVE  TABLE 

REFER  TO 

EXTREME 

S  OF 

JEM 

PERA 

TURE 

OF 

WATE 

R  IN 

PAN 

AS 

RECO 

RDED 

DUR 

ING 

THE 

24  HOURS 

ENDING 

AT  THE  TIME 

OF  OBSERVATION. 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

D«DEX  NO. 

COUNTY 

U 

U 
§ 

U 

5 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

■ 

ODDEnVEn 

DRAIN. 

LONG 

FlEVt 

TIMP.J 

a 

EVAP. 

&s 

UBEVILLC  1  NNH 

OODS 

HCNRT 

85  19 

465 

7A 

c 

JOHN  S>  RICHSURG 

OOBl 

MINSTON 

87  11 

799 

0140 

MiLCOX 

SIDNEY    J*   HARDYt   SR • 

0148 

MARSHALL 

AkElANDER  CITt  6  HI 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

0176 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

140 

7A 

7A 

MRS*  CHERRY  J,  HERNOON 

0252 

COVINGTON 

31  19 

•6  30 

260 

BA 

ANNISTOh  F*A  AP 

0272 

CALHOUN 

33  35 

FED*  AVIATION  AGENCY 

ARLE'C  3  S 

ossa 

WINSTON 

ASHLAND 

0)6» 

CLAY 

33  16 

NOBMA  K,  WILLIS 

ASHVILLE  4  M 

03T7  ST.  CLAIR 

39  51 

86  20 

990 

7A 

JOHN  T*  SWINDALL 

ATHENS  Z 

0)9» 

LIMESTONE 

12 

34  4B 

66  99 

720 

»* 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMME  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

31  10 

hp 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  }  SM 

0422 

LEE 

32  34 

•A 

MRS*  MARTHA   I.  MOORE 

AufiuAN  ARS  10 

0427 

LEE 

32  36 

CLOSED  12-?l-62 

AUTAU&AVILLE   }  N 

0440 

AUTAUGA 

32  2B 

86  41 

200 

6A 

J*  e*  NEIGHBORS 

BankhEad  lock  and  dam 

TUSCALOOSA 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAf  MINETTE 

ose3 

BALDWIN 

30  53 

7P 

7P 

GROVER  H.  WOODWARD 

BELlE    MltA   2  N 

OfrSS 

LIMESTONE 

SP 

AUBuAN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

33  40 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER   }  SSM 

0TS7 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

933 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVT 

0T90 

MARION 

13 

•  8  07 

970 

OSCAR  W*  LOCKRIDGE 

BtLLIN&SLET  1  SE 

0B23 

AUTAUGA 

6A 

083J 

JEFFERSON 

MID 

C  MJ 

U*S.  HEATHER  BUREAU 

60AI 

09»7 

MARSHALL 

34  13 

7A 

C 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTCE* 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

BA 

R.   £*  HENDtRSON 

BREaTON  1  SSE 

10B4 

ESCAMBIA 

89 

6Al 

BRIDGEPORT   2  M 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

4P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKhOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

MRS*  WILLIE  M.  STYRON 

BR UNO 1  DOE 

1178 

PIKE 

31  43 

JA 

MILDRED  P.  HHITTINGION 

CALERA  2  SH 

12Ba  'SHELBY 

33  05 

86  46 

940 

BR 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHOEN  }  NM 

MILCOX 

32  02 

87  20 

229 

9P 

9P 

AUBURN  UNlvEt'SlTY 

CAMPBELL 

CLARKE 

13 

c 

JOE  PICKENS 

CAMP  HlLL    2  NH 

TALLAPOOSA 

32  50 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  nlLL 

WALKER 

33  54 

" 

FLOTO  J.  GARRISON 

CENTRE  i  SH 

1S12 

CHEROKEE 

34  06 

85  49 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CCNTREVILLE 

BIBB 

32  57 

87  08 

224 

It 

TA 

CMATOM 

WASHINGTON 

13 

31  27 

5P 

JOHN  0.  MANNING 

CHlLOERSBuRC 

TALLADEGA 

33  17 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

CMItOCRSauRG  MTR  PLANT 

TALLADEGA 

33  IT 

»P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

168% 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P  , 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

CHILTON 

32  91 

7A 

MARION  H.  EASTERLING 

31  93 

MBS.   ELIZABETH  M.  WESTON 

COOCN 

MOBILE  9 

30  23 

9P  1 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFfEE  SP«1NCS  2  Mm 

1B07 

GENEVA 

5     31  11 

85  96 

250 

6A 

HENRY  F.  KElLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLBERT 

87  90 

470 

TA 

c 

COLLINSvIllE 

OE  KALB 

7     34  15 

TA 

B*  H.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

HOUSTON 

4     31  17 

TA 

ROBERT   E.  POPPIE  ' 

CORDOVA 

2    33  46 

BA 

MRS.  C*  GRESHAH 

COTTONION 

I97h 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

217 

TA 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

SUMTER  13 

32  26 

88  23 

219 

TA 

DADEVIllE 

TALLAPOOSA  11 

32  49 

TA 

WILLIAM  L*  BARTLETT 

DAOEVlLLE  7 

TALLAPOOSA  H 

32  50 

c 

H.  CLAY  PLESS 

OANCr  *  N 

PICKENS 

13     33  OA 

207 

6P 

MRS*  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

21B« 

MARENGO 

13    32  21 

87  39 

220 

7A 

TA 

JAMES  M*  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

3*  35 

B6  58 

980 

6A 

BA 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

CLAY 

TA 

MRS*  VERNA  B*  LANDERS 

DENOPOLtS  LOCK  AND  0AM 

2245 

MARENGO 

32  31 

BA 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOThAN  a  M 

2377 

HOUSTON 

31  13 

85  27 

JO  I 

c 

R.  E*  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7* 

MITCHELL  DRAKE  ' 

Elba 

2577 

COFFEE 

10     31  25 

TA 

HERBERT    S.  WHATLEY 

elrod 

2ft32 

TUSCALOOSA 

13     33  15 

TA 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5     31  19 

5P 

RADIO  STATION  WlRB 

EUFAULA 

272T 

BARBOUR 

4     31  52 

89  09 

207 

5P 

7A 

MARTIN  J.  DARITY 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

6     31  2* 

86  56 

220 

TA 

W*  DAVE  SIMONTON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

9    30  33 

5P 

9P 

5P 

JAMES  E*  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2832 

COVINGTON 

9     3)  06 

BA 

FALKVlLLE 

2840 

12     34  22 

7A 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist   at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RED  2,   Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  "alues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent   Inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WE.4THER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  throueh  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  issues  of  Local  Cllmatological  Da 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
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1 

0 

3,27 

-  2.92 

1.85 

6 

.0 

0 

5 

2 

1  ■ 

60.5 

3.2 

4,50 

-  1.38 

.0 

74.6 

46.9 

60.8 

88 

19 

29 

23 

192 

0 

0 

2 

0 

2.40 

1.11 

6 

.0 

0 

5 

1 

1  I 

44.0       59. 4 


27  8 


229 


Precipitation 


2.57 


See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 


30  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
MARCH  1963 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

« 
< 

Departure 
From  Normal 

Higheil 

Dole 

Lov/est 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Doyi 

Totol 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Doy 

Dote 

Snov^,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 

Totol 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 
Q 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1.00  or  More 

°  I 

sl 

s  J 

5  * 

'o£ 

BREWTON  3  SSc 

77.8 

46.  1 

62.0 

3.6 

89 

18  + 

27 

2  3+ 

163 

0 

0 

6 

0 

2.01 

-  4.26 

.96 

6 

•  0 

0 

4 

2 

0 

CAMDEN   3  NW 

75.9 

48.5 

62.2 

87 

31  + 

31 

23 

153 

0 

0 

2 

0 

3.66 

1.17 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

CHATOM 

76.5 

44.8 

60.  7 

88 

18 

28 

23+ 

195 

0 

0 

7 

0 

2.96 

.66 

14+ 

.0 

0 

8 

3 

0 

CLAY  TON 

72.1 

48.9 

60.  5 

86 

19 

34 

22 

183 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  4.  59 

.78 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

7'».4 

50.2 

62.3 

87 

18 

35 

22 

149 

0 

0 

0 

0 

1.24 

-  4.36 

•  28 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

ENTERPR I SE 

76.0 

50.9 

63.5 

87 

18 

35 

22 

125 

0 

0 

0 

0 

2.03 

.70 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

EUFAULA 

78.3 

46.8 

62.6 

4.2 

89 

31  + 

32 

24+ 

146 

0 

0 

4 

0 

1  .43 

-  4.33 

.80 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

EVERGREEN 

75.9 

44.9 

60.4 

88 

18 

30 

23+ 

194 

0 

0 

5 

0 

2.70 

1.80 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

FRISCO  CITY 

74.6 

49.1 

61.9 

87 

18 

34 

7 

169 

0 

0 

0 

0 

3.44 

-  3.24 

1.64 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

GENEVA 

75.1 

46.6 

61.0 

88 

20+ 

31 

8 

183 

0 

0 

2 

0 

1  .29 

-  61 

.47 

1  5 

.0 

0 

4 

0 

0 

G I LBERTOWN 

77.2 

46.9 

61.6 

89 

13 

28 

2  3+ 

171 

0 

0 

6 

0 

4.46 

.94 

5 

.0 

0 

9 

4 

0 

GREENVILLE 

76.4 

49.7 

63.1 

4.5 

89 

18 

33 

8 

140 

0 

0 

0 

0 

3.84 

-  3.10 

2.19 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

HEADLAND 

72. 6M 

48.  IM 

86 

20  + 

34 

1 

189 

0 

0 

0 

0 

1.55 

.61 

1  9 

.0 

0 

4 

1 

0 

HIGHLAND  HOME 

72.9 

48.6 

60.3 

2.7 

87 

19 

34 

22  + 

180 

0 

0 

0 

0 

4.01 

-  2.76 

1  .64 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

LOCKHART 

74.6 

49.0 

61.8 

87 

20  + 

34 

23 

158 

0 

0 

0 

0 

1.56 

.70 

6 

•  0 

0 

4 

1 

0 

NATCHEZ 

76.8 

45.1 

60.  5 

83 

31  + 

25 

8 

193 

0 

0 

5 

0 

3.76 

1.08 

6 

.0 

0 

8 

3 

1 

OZARK   6  NNW 

75.3 

49.9 

62.6 

3.3 

87 

18 

36 

22 

140 

0 

0 

0 

0 

3.70 

-  1.93 

1.28 

14 

.0 

0 

6 

3 

1 

PHENIX  city  2  NNW 

71.9 

46.7 

59.3 

86 

19 

32 

1 

209 

0 

0 

1 

0 

2.64 

1.04 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

PUSHMATAHA 

74.4 

43.6 

69.0 

2.5 

89 

19+ 

29 

23  + 

237 

0 

0 

6 

0 

3.20 

-  2.61 

•  95 

20+ 

.0 

0 

8 

2 

Q 

74,9 

44.4 

69.7 

86 

17 

28 

8 

206 

0 

0 

5 

0 

2.33 

1.03 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

THOMASV I LLE 

73.8 

45.4 

59.6 

2.3 

37 

19+ 

31 

8+ 

215 

0 

0 

3 

0 

3.61 

-  3.17 

U51 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

T  ROY 

74.9 

51.4 

63.2 

5.3 

86 

31  + 

32 

22 

123 

0 

0 

1 

0 

1  .85 

-  4.73 

1.18 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

76.9 

45.5 

61.2 

88 

31  + 

23 

23+ 

171 

0 

0 

3 

0 

3.73 

1.10 

4 

.0 

0 

7 

3 

1 

DI VI S ION 

61.2 

2.8 

2.76 

-  3.57 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

76.1 

60.9 

63.5 

88 

31  + 

34 

2 

116 

0 

0 

0 

0 

1.95 

1.32 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

CI TRONELLE 

76.9 

51.3 

64.1 

4.2 

88 

31  + 

36 

6+ 

109 

0 

0 

0 

0 

2.08 

-  4.72 

1.37 

6 

.0 

0 

6 

1 

1 

CODEN 

73.6 

50.9 

62.3 

34 

30  + 

34 

22 

141 

0 

0 

0 

0 

1.23 

.76 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

76.1 

51.6 

63.4 

3.4 

86 

18 

36 

22 

129 

0 

0 

0 

0 

1.75 

-  4.63 

.99 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  MORGAN 

68.1 

55.3 

61.7 

73 

17 

41 

1 

125 

0 

0 

0 

0 

.79 

.37 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

75.0 

52.7 

63.9 

4.6 

87 

17 

37 

22 

108 

0 

0 

0 

0 

1  .48 

-  5.75 

1  .04 

I 

•  0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE 

72.0 

53.4 

62.7 

2.7 

85 

31 

40 

22  + 

111 

0 

0 

0 

0 

1  .34 

-  6.47 

.10 

1 

.0 

0 

2 

1 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

74.1 

48.9 

61.6 

85 

31 

34 

23 

156 

0 

0 

0 

0 

1.18 

-  5.41 

.72 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

62.9 

2.9 

1  .48 

-  5.26 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:    89°  on  the  31st+  at  8  Stations 

Lowest  Temperature:    22°  on  the  22d  at  Waterloo,   and  on  the  7th  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:      15.20  inches  at  Bridgeport  2  W 
Least  Total  PrecipitationrO. 80  inch  at  Gulf  Shores  Post  Office 
Greatest  One-Day  Precipitation:    7.34  inches  on  the  12th  at  Athens  2 


See  Reference  Notes  following  Station  Index 
-  31  - 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
MARCH  1963 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

4 

5  J 

6 

1  1 

7  1  8  1  9 

1 

10 

1 

11 

12 

1 

13 

1 

14  15 

16  1 

17 

16 

in 
19 

20  £1 

00          00  OA 

ZO 

Zb 

__ 
£7 

OQ       OQ  m 
£0        £9  JU 

31 

ABBEVILLE   1  NNW 

2-23 

.16 

.53 

.05 

•  96 

•  09 

•  61 

•  42 

.53 

ALBERTA 

4.41 

■  03 

■  1  3 

10 

* 

18 

.50 

T  .25 

1.07 

ALICEVILLE 

4.96 

.65 

,10 

'?7 

2*00 

.04  .47 

.02 

.03 

.23 

2.40 

.14 

.04 

T 

.12 

.22 

.21 

ANN [ STON  FAA  A  1 RPORT 

6.27 

1,02 

T 

.13 

.45 

.27 

.48 

1.52 

.06 

.19 

1*19 

1  .89 

1.02 

.22 

.22 

•  97 

ASHLANO 

7.10 

1  .00 

•  40 

.30 

1  ,40 

ASHVILLE  4  W 

6.06 

•  72 

2*73 

06 

.12 

2.63 

•  30 

.80 

•  70 

13.87 

.04 

' 

7.34 

' 

2.05 

AURuRm  \ 

6.20 

.38 

.15 

1 40 

2-28 

10 

•  01 

■  87 

T 

.04 

.78 

1.10 

.09 

AUTAUGAVILLE   3  N 

3.99 

.06 

.48 

.49 

1.62 

.26 

.14 

.09 

.56 

.29 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

•  18 

10 

* 

10 

.  83 

.07 

•  06 

1.33 

BAY  MINETTE 

1  .95 

.21 

1.32 

.42 

BELLE  HINA  2  N 

11.95 

.23 

05 

2  81 

*  33 

•28 

•  22 

5-18 

.02 

•  12 

•  09 

•  82 

.36 

1  .44 

BESSEMER  3  SSW 

8.79 

.15 

,64 

•  07 

2,43 

T 

.  39 

•  14 

1  .90 

6ILLINGSLEY  1  SE 

5.01 

■  12 

.32 

2.02 

•  04 

.13 

1.68 

T 

.03 

.04 

•  28 

.35 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

6.31 

,69 

^69 

02 

T 

01 

•  02 

1 .83 

T 

.02 

T 

•  45 

■  68 

.21 

BOAZ 

• 

•  09 

•  09 

•  20 

1.15 

.65 

.08 

.  70 

BRANTLEY 

2.67 

.03 

,07 

07  84 

.40 

.22 

BREWTON  3  SSE 

2.01 

.18 

96 

.03 

.62 

•  22 

BRIDGEPORT  2  W 

15,20 

.78 

.12 

3.30 

.40 

.12 

1.35 

6.60 

■  06 

.10 

.29 

•  38 

.32 

,23 

1.15 

BROOK WOOD 

.02 

.08 

1  .  47 

•  32 

,65 

BRUNDIDGE 

2.05 

.11 

''' 

.57 

.21 

CALERA  2  SW 

4.90 

.46 

12 

2.80 

•  16 

CAMDEN  3  NW 

3.65 

.08 

.  08 

T 

•  12 

.02 

■  28 

CAMP  HILL  2  NW 

5.70 

.04 

.36 

1.75 

T 

.72 

.09 

.02 

.29 

1  .90 

.20 

CARBON  HILL 

1.19 

•  20 

09 

1  09 

•  36 

.51 

CENTRE  5  SW 

•  67 

3*01 

.36 

2.10 

T 

1 14I 

96 

41 

centreville 

6.22 

•  65 

.50 

'o4 

1  22 

10 

*  ,  , 

1  .98 

I38 

.54 

-57 

,13 

CHATOM 

2.96 

.02 

CMILDERSSURG 

7.36 

.24 

•  80 

1.50 

.66 

1  .40 

1.36 

1.40 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

7,67 

.87 

•  01 

,30 

* 

^  '  Oft 

CITRONELLE 

2.08 

'in 

* 

1  0 

* 

*  - 

•  05 

'o9 

04 

* 

•  , - 

CLAIBORNE 

2.51 

.11 

.03 

'04 

CLANTON 

7.44 

.63 

'l7 

1 164 

T 

3.25 

•  30 

Iso 

'65 

CLAYTON 

1.51 

•  12 

.78 

•  03 

.10 

•  07 

.06 

.28 

.07 

COO  EN 

1.23 

.18 

.06 

• 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1.14 

*77 

05 

.25 

- 

.02 

COLL  I NSVl LLE 

7.01 

.62 

21 

12 

* 

1*15 

_ 

• 

'or 

* 

COLUMBIA  1  E 

2.41 

.13 

'01 

.40 

*08 

'43 

.08  .98 

'l3  01 

.16 

CORDOVA 

7.59 

.  35 

.28 

.15 

2.46 

•  20 

.25 

.20 

1.05 

1.60 

.49 

•  56 

COTTONTON 

2.43 

^ .  - 

05 

• 

•  25 

* 

* 

CUBA 

'20 

2I5  3 

•  11 
* 

T 

1    1 1 

*39 

DADEVI LLE 

6.37 

.17 

.50 

1  13 

- 

* 

1  *06 

•  19 

1 '  95 
* 

3.23 

.35 

*  70 

1 .  70 

1  8 

07 

DAYTON 

5.42 

.  1 1 

.30 

•  12 

1.10 

.12 

.19 

1  .97 

.22 

1.00 

.29 

DECATUR 

22 

* 

.12 

* 

.01 

DELTA 

1.12 

*03 

1*99 

^'oT 

Ofl 

*7? 

'  84 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

1.24 

.12 

. 

_ 

*07 

01 

DOUBLE  SPR I N6S 

6.48 

.30 

.10 

ELBA 

2*42 

.10 

T 

T 

1.10 

T 

.01 

J 

T  .61 

.08  T 

T 

.52 

ELROD 

2  .90 

.30 

.80 

•  *2 

ENTERPRISE 

2*03 

.15 

_ 

* 

_ 

'o' 

30  T 

• 

.  0 

EUFAULA 

1.43 

• 

•  05 

EVERGREEN 

2.70 

.07 

1  *  80 

'10  *62 

*  1 1 

FAIRhOPE  2  NE 

1  .75 

.20 

.05 

-99 

.30 

■  10 

.11 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2  .20 

.16 

•  80 

'  '  4 

•  .90 

FALKVILLE 

*45 

* 

1  28 
* 

- 

* 

*  ' 

' - 

,24 

• 

• 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

5.62 

,67 

"oft 

FAYETTE 

7.46 

.40 

.06 

2  00 

'29 

01 

7' 

2*10 

'01 
* 

*79 

'25 
* 

*67 

FLORENCE 

8.64 

.60 

■  01 

.04 

1.54 

.16 

.08 

.78 

4.23 

.02 

T 

.28 

.05 

.01 

.08 

T 

.23 

.93 

FORT  DEPOSIT 

3.65 

.90 

.10 

.30 

FORT  MORGAN 

.79 

.12 

* 

FORT  PAYNE 

6.16 

T 

.61 

56 

FRISCO  CITY 

3.44 

.12 

.07 

' 

GADSDEN 

6.96 

.06 

.52 

.01 

2.39 

.03 

.29 

.01 

1.79 

.58 

•  07 

.42 

.79 

GADSDEN  GAS  PLANT 

6.73 

.69 

2.38 

T^^ 

.  56 

GAINESVILLE 

5.14 

.60 

•  1 1 

.08 

.08 

.02 

GARDEN  CITY 

8.56 

.37 

.25 

GENEVA 

1.29 

T 

.16 

' 

GEORGIANNA 

3.24 

.03 

.10 

T 

1.71 

•  07 

.21 

.05  .71 

.21 

.07 

.08 

GILBERTOWN 

G0RGA5 

5*83 

'03 

.16 

.06 

.0 

,15 

.08 

GREEN  BAY 

2.00 

.05 

,09 

Ql 

.05 

.18 

.0  .5 

*n 

GREENSBORO 

5,90 

1.26 

08 

1  47 

'24 

1  27 

'a 

40 

* 

*22 
' 

GREENVl LLE 

3.84 

,14 

.07 

■  09 

2.19 

T 

.21 

.02  .36 

.31 

.34 

.11 

GULF   SHORES  POST  OFFICE 

GUNTERSVILLE 

6*4? 

*65 

'° 

' 

* 

■  " 

.10 

•  86 

6UNTERSV1LLE  TVA 

7,36 

.86 

T 

.06 

1  .0 

• 

,04 

•  25 

.10 

.82 

HAMILTON  3  S 

7,76 

,27 

.01 

z'oo 

1  8 

T 

3  8* 

01 

.39 

.34 

•  13 

*oi 

* 

MAYNEVILLE 

.08 

.05 

.66 

.51 

.02 

.30 

.22 

,65 

.25 

HEADLAND 

»  e 

■  40 

.06 

■  26 

HEFLIN 

1.78 

*  ' 

•  20 

.32 

1  .02 

HIGHLAND  HOME 

4.01 

.15 

39 

T 

1ft 

HIGHTOWER 

7,93 

,20 

■  95 

' 

.56 

HODGES 

7.42 

.  35 

.15 

.87 

1.98 

•  28 

3.05 

.23 

.10 

.41 

HUNTSVILLE  WB  AP 

10,46 

.36 

1.52 

.20 

3.  76 

2*2'. 

.08 

.02 

.49 

.66 

JACKSON 

.11 

.28 

Jack  sonv i l l e  2  Sw 

6.54 

,08 

.93 

1.92 

T 

•  77 

.29 

.  95 

JASPER  <•  N 

7.03 

.63 

* 

1  32 

■  18 

.00 

,0 

.06 

•  91 

•  28 

.22 

.23 

JORDAN  DAM 

4.31 

.17 

.63 

1.42 

.02 

.03 

.53 

.02 

•  06 

.37 

.86 

.20 

LAFAYETTE 

8,17 

.40 

.  30 

2.40 

.61 

.9^ 

.39 

.39 

2.69 

LAY  DAM 

7,3B 

.82 

•  13 

1  .74 

.05 

2.76 

.04 

•  32 

•  36 

1.  16 

LEEDS 

7,00 

.30 

■  70 

•  03 

.01 

•  60 

.64 

LEESBURG 

8.89 

.77 

2^37 

.  36 

1.72 

1.40 

l^ll 

•  45 

•  71 

LIVINGSTON 

6.67 

1  .08 

2.10 

.05 

2.53 

.02 

.15 

.20 

.47 

.07 

LOCKHART 

1.56 

.09 

•  05 

.04 

•  01 

•  03 

,03  .39 

.  10 

.12 

LOUISVILLE 

2,46 

.11 

.09 

.06 

.06 

.57 

.10 

MAD  I  SON 

10.73 

,26 

.11 

•  20 

.01 

•  15 

.01 

•  45 

■  32 

1.15 

MAGELLA 

7.61 

.14 

.46 

03 

* 

.0 

"ft 

* 

2 

.  6 

•  45 

I  ,39 

MARION  1  N 

• 

1.70 

.06 

.02 

1.36 

•  32 

.50 

.38 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

4.1; 

.11 

.11 

.2( 

.91 

.02 

.53 

.  14 

MARION  JUNCTION  2  NE 

4.50 

.17 

'27 

"34 

I'o* 

13 

10 

20 

•  40 

■  01 

MARTIN  DAM 

4.97 

.29 

.54 

.85 

.90 

T 

.25 

.13 

•  32 

.50 

.01 

1.18 

MATHEWS  I  SSW 

4.83 

.15 

1.10 

2.34 

•  80 

.44 

MELVIN 

4.34 

.36 

.43 

1.20 

.14 

.92 

.70 

•  55 

.04 

MERT2  POHOVILLE  TOwER 

6,28 

.48 

.66 

1^88 

.09 

.10 

1.17 

.95 

•  58 

.37 

MILLERS  FERRY 

4.06 

.09 

.20 

.33 

1.78 

T 

.13 

.02 

.04 

T  .24 

T 

.01 

.01 

.60 

•  05 

.56 

MILSTEAO 

4,53 

.18 

.04 

T 

.42 

2.06 

.46 

.04 

.05 

.86 

.42 

T 

4.19 

.03 

.95 

K07 

.37 

.17 

.37 

•  56 

.67 

MITCHELL  DAM 

6.38 

.02 

.23 

.21 

2.30 

.09 

1.82 
T 

.06 

.04 

.76 

.85 

MOBILE  WB  AIRPORT 

1.48 

.15 

.09 

1.04 

T 

•  02 

T 

.01 

T 

T 

T 

.12 

.05 

T 

MOBILE 

1.34 

•  10 

T 

1.20 

T 

.04 

T 

s< 

Dotaa  to 

llMloc  Stktl 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

<  \ 

5  I 

6 

7   {  B   1  9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

IS 

16  I 

17 

16 

19  1 

20  1  21 

22  1  23  1  24 

 1  1  

25 



26 

— — 

27 

28  1  2 

 1 — 

9  1  30 

 1 

31 

MONTE  VAI.LO 

J 

T 

1 .  50 

T 

2.20 

•  12 

• 

MONTGOMERY  W6  AP  R 

3 

2E 

.07 

•  67 

1.10 

T 

01 

.2( 

X 

•  10 

X 

_ 

14 

*i  * 

MOULTON  2 

7 

86 

.29 

2.13 

•  15 

•  22 

.53 

3.2] 

.04 

,05 

'  02 

62 

*  35 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

•** 

•  06 

1.88 

•  18 

T 

3.49 

•  66 

.26 

loi 

•  07 

.61 

I25 

NATCHEZ 

• 

• 

•  66 

1.08 

.22 

.36 

.26 

.63 

.23 

.19 

NEW  MARKET  2 

42 

40 

3  05 

•  57 

38 

* 

•  20 

25 

* 

1  07 
* 

NEWTON 

2 

06 

.20 

.02 

63 

•  0. 

07 

* 

_ 

.52 

ONEONTA 

79 

.41 

•  25 

T 

1.81 

•  10 

10 

0( 

'94 

1  23 

"07  * 

74 

OPEL IKA 

.54 

1.98 

.01 

.76 

.66 

1.95 

•  41 

ORRV  ILLE 

42 

•  16 

•  02 

.30 

.07 

1.92 

.10 

•  09 

.41 

.33 

•  54 

•  48 

OZARK  6  NNW 

70 

.02 

.88 

X 

01 

05 

* 

03 

' 

1  26 
* 

01 

.32 

22 

75 

PALHERDALE  2  W 

4 

89 

.70 

1 .90 

*  1 0 
* 

05 

* 

* 

PELL   CITY    1  NNE 

7 

57 

1  .24 

04 

3*64 

*1 7 

1  '46 

22 

*80 

PHENIX  CITY  2  NNW 

** 

.28 

1.04 

T 

.23 

.01 

!05 

.31 

1 16 

.34 

PICKENSVILLE 

54 

.37 

.15 

T 

.56 

.09 

T 

1.12 

.64 

T 

■  34 

T 

•  07 

PINE  MILL 

03 

10 

•  70 

T 

1  57 

.17 

72 

' 

39 

• 

PINE  LEVEL 

3 

33 

.09 

1  '75 

PLANTERVILLE   2  SSE 

* 

B7 

• 

• 

40 

T 

'  '40 

02 

2*05 

20 

'47 

03 

PRATTVILLE 

•  22 

•  73 

.26 

.75 

.04 

.44 

.15 

.09 

l65 

•  05 

•  41 

PRIMROSE  fARH 

•  79 

.03 

1.67 

•  01 

T 

•  29 

.01 

.09 

.82 

•  62 

PUSMMATAMA 

20 

.23 

1  5 

•  23 

.95 

•  05 

.22 

.31 

•  95 

•  1 1 

RED  BAY 

9 

SB 

.60 

1.95 

•  01 

•  03 

•  50 

5.  62 

•  27 

REDSTONE  ARSENAL 

7 

64 

.47 

.12 

2.10 

.22 

1  ^65 

2.26 

•  1  6 

T 

.05 

•  03 

■  08 

T 

.34 

'  32 

REFORM 

* 

21 

T*' 

•  03 

.20 

.03 

.77 

•  06 

.07 

.05 

K31 

1.03 

.02 

.06 

.03 

.02 

.73 

RIVER  FALLS 

1.16 

T 

T 

T 

.06 

.80 

.25 

T 

.26 

ROBERTSOALE  1  E 

1 

IB 

1  3 

05 

.72 

•  02 

.  06 

•  05 

.03 

.05 

.07 

ROCKCORO 

9 

75 

.32 

.36 

.21 

2.80 

' 

ROCK  MILLS 

6 

57 

.16 

.29 

1  .40 

•  03 

2.55 

•  01 

•  03 

.07 

.31 

1I59 

.13 

RU5SELLVILLE  2 

t? 

*  il 

.43 

3.36 

.16 

5.20 

.03 

.22 

.19 

.56 

SAINT  BERNARD 

> 

.02 

.20 

1.97 

.16 

.26 

3.35 

.02 

■  16 

•  41 

•  40 

.80 

SAND  MT   SUBSTATJON  A  U 

45 

1.28 

1.05 

•06 
* 

•  21 

1  •  59 

.11 

•  59 

•  05 

•  76 

SAYRE 

5 

02 

.28 

•  31 

2.02 

02 

*  -  J 

84 

•  50 

•  52 

SCOTTSBORO 

10 

56 

.46 

•  23 

3,05 

1 8 

•  26 

2,03 

1*33 

30 

57 

1,10 

1  •OS 

SEALE 

'nt 

•  12 

T 

K03 

.11 

.05 

.11 

.02 

T 

•  07 

•  45 

T 

.23 

SELMA 

?A 

-03 

* 

.30 

•  09 

2^13 

.09 

.10 

.25 

T 

•  20 

.05 

•  68 

•  22 

slocomb 

57 

ni 

, 

13 

SNOW  hill 

4 

66 

1.41 

1^14 

06 

'49 

•  62 

'30 

5UTTLE 

75 

• 

* 

•  50 

1  .41 

•  22 

2.75 

.53 

■  34 

SYLACAUGA  4  NE 

tf 

.02 

.61 

1.35 

T 

T 

1.92 

T 

T 

.86 

.30 

•  01 

1 .35 

TALLADEGA 

T 

.55 

.66 

•  03 

2.36 

.02 

•  11 

•  06 

1.27 

THOMASVILLE 

61 

.  6 

•  6 

50 

1.51 

08 

20 

. , 

.36 

25 

TM0RS8Y  EXP  STATION 

6 

63 

• 

• 

•  05 

* 

TMU^iLOW  DAM 

4 

57 

.41 

1  .94 

'01 

*  36 

02 

20 

*53 

" 

41 

TRAFFORD 

■  23 

.10 

1.95 

.13 

•  09 

.13 

.60 

•  22 

.29 

.25 

TROY 

85 

.05 

•  04 

1.18 

T 

T 

.10 

.36 

T 

•  12 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

96 

56 

1 

' . 

07 

1  .02 

•  03 

.  1 1 

61 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

4 

51 

.08 

.56 

•  0 

* 

TUSKEGEE  2 

4 

11 

.27 

*25 

1  *  52 

'04 

10 

14 

55 

'52 
* 

UNION  SPRINGS  5  S 

.03 

1.85 

•  06 

•  06 

.11 

.44 

•  SB 

UNIONTOWN 

5 

32 

•  10 

.15 

•  18 

T 

1.22 

.05 

.21 

2.50 

T 

..8 

T 

.43 

VALLEY  HEAD 

B 

64 

.03 

.76 

.02 

2.51 

•  07 

.41 

1.10 

1.06 

T 

.10 

1  ^04 

•  96 

.58 

T 

VERNON 

4 

29 

•  35 

.09 

1.61 

.19 

.60 

•  20 

.08 

.24 

.20 

•  73 

WADLEY 

B 

41 

.32 

.24 

2.50 

2.97 

.26 

•  25 

1  .81 

.04 

WALLACE   2  E 

1 

92 

1.47 

T 

T 

T 

T 

WALNUT  GROVE 

7 

93 

•  15 

2.35 

•  15 

1.00 

1.73 

1.  60 

.95 

WARRIOR  LOCK  AND  OAH 

4 

96 

.57 

.42 

.11 

U22 

T 

.06 

1.09 

.02 

.05 

•  80 

•  62 

WATERLOO 

6 

69 

.65 

.10 

1.70 

.32 

.43 

2.20 

.32 

•  20 

.06 

.71 

WEST  BLOCTON 

6 

24 

.60 

.40 

.05 

1.60 

T 

.14 

1.60 

•  05 

.65 

1.15 

WETUMPKA 

3 

40 

.13 

.19 

•  02 

.49 

1.45 

T 

T 

•  27 

.02 

T 

T 

.42 

•  41 

T 

WMATLEY 

3 

73 

.11 

1.10 

•  87 

.35 

.14 

.SO 

•  08 

•  28 

WINFIELO  2  SW 

4 

66 

.38 

.05 

.08 

1.14 

.20 

•  04 

.84 

•  31 

■  42 

•  34 

•  31 

•  55 

YATES  HYDRO  PLANT 

5 

52 

•  05 

.41 

.62 

1.60 

.71 

.23 

•  49 

■  22 

.99 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1963 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

70 

64 

64 

65 

70 

73 

56 

63 

67 

66 

72 

70 

71 

59 

71 

74 

77 

80 

65 

84 

62 

63 

66 

73 

72 

74 

75 

79 

81 

84 

86 

71. 

9 

MIN 

<>1 

33 

35 

42 

52 

31 

32 

34 

38 

48 

51 

50 

49 

49 

56 

60 

54 

71 

70 

43 

40 

32 

34 

32 

35 

64 

56 

48 

43 

50 

68 

46. 

2 

AND ALUS  I A  1  NW 

65 

71 

77 

77 

59 

67 

69 

63 

74 

81 

82 

83 

73 

76 

80 

86 

88 

66 

66 

50 

65 

11 

76 

75 

78 

76 

80 

84 

65 

74. 

6 

MIN 

42 

36 

37 

49 

61 

39 

33 

32 

39 

44 

57 

65 

68 

55 

47 

54 

51 

62 

67 

52 

41 

34 

29 

45 

68 

45 

40 

38 

39 

41 

46. 

9 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

61 

74 

74 

73 

57 

62 

67 

61 

69 

76 

72 

85 

70 

66 

72 

84 

82 

84 

63 

54 

60 

72 

75 

72 

73 

75 

80 

65 

67 

69 

72. 

2 

MIN 

43 

39 

34 

51 

52 

38 

34 

31 

43 

39 

53 

50 

55 

43 

39 

57 

52 

51 

53 

44 

40 

35 

31 

37 

46 

50 

39 

45 

44 

45 

46 

44. 

5 

MAX 

63 

59 

70 

54 

67 

60 

66 

58 

68 

74 

70 

82 

57 

67 

67 

82 

82 

82 

62 

54 

59 

57 

73 

71 

72 

74 

78 

61 

82 

86 

69. 

9 

MIN 

34 

29 

41 

25 

36 

26 

38 

34 

41 

59 

56 

49 

37 

40 

53 

48 

56 

45 

39 

32 

31 

30 

30 

49 

35 

40 

37 

37 

30 

39 

39. 

2 

ATHENS  2 

MAX 

55 

56 

55 

62 

70 

65 

52 

57 

55 

52 

62 

74 

70 

50 

62 

72 

81 

81 

83 

61 

51 

57 

68 

74 

65 

66 

71 

79 

81 

63 

66. 

1 

MIN 

42 

30 

30 

40 

50 

33 

29 

28 

26 

30 

39 

55 

54 

41 

31 

40 

61 

41 

59 

39 

36 

27 

28 

37 

51 

50 

34 

45 

44 

45 

45 

40. 

1 

AUBURN  3  SW 

MAX 

66 

64 

63 

71 

71 

70 

57 

63 

66 

51 

71 

60 

82 

84 

74 

68 

72 

80 

82 

83 

68 

64 

72 

73 

76 

73 

75 

78 

82 

83 

72. 

5 

MIN 

33 

41 

35 

43 

56 

36 

29 

30 

44 

40 

47 

60 

56 

56 

42 

47 

57 

57 

52 

50 

39 

32 

32 

33 

40 

52 

38 

39 

40 

41 

43 

43. 

6 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

MAX 

64 

56 

60 

75 

74 

73 

55 

62 

67 

62 

67 

76 

70 

63 

63 

66 

83 

70 

70 

81 

70. 

6 

MIN 

42 

40 

31 

31 

54 

34 

29 

29 

29 

34 

35 

62 

49 

49 

37 

37 

56 

51 

52 

43 

42 

32 

29 

34 

39 

51 

36 

37 

41 

40 

42 

40. 

3 

BAY  MINETTE 

MAX 

65 

70 

74 

76 

69 

70 

70 

68 

75 

61 

78 

60 

74 

77 

75 

85 

85 

62 

73 

67 

75 

77 

81 

60 

88 

66 

76. 

1 

MIN 

54 

34 

45 

54 

61 

38 

40 

42 

46 

55 

60 

71 

56 

52 

40 

61 

67 

62 

64 

55 

41 

37 

39 

41 

65 

62 

45 

45 

47 

47 

51 

50. 

9 

BELLE   MINA   2  N 

MAX 

58 

55 

70 

79 

74 

59 

56 

64 

54 

62 

75 

72 

80 

72 

57 

70 

80 

80 

62 

78 

56 

58 

68 

75 

70 

56 

72 

79 

82 

84 

85 

70. 

4 

MIN 

39 

32 

33 

51 

57 

35 

33 

31 

44 

33 

46 

56 

53 

44 

32 

48 

54 

49 

65 

42 

38 

30 

30 

40 

60 

48 

38 

49 

47 

47 

47 

43. 

7 

MAX 

61 

62 

73 

73 

76 

60 

63 

67 

64 

68 

77 

76 

83 

69 

69 

69 

86 

82 

73 

61 

71 

71 

76 

80 

86 

86 

72. 

7 

MIN 

44 

40 

33 

54 

60 

35 

31 

31 

43 

36 

53 

51 

55 

50 

37 

55 

55 

53 

67 

46 

41 

33 

29 

37 

52 

58 

37 

42 

44 

43 

43 

45. 

5 

BIRMINGHAM  WB  AP 

61 

60 

72 

74 

76 

56 

62 

66 

61 

68 

77 

76 

63 

63 

69 

69 

86 

83 

82 

64 

55 

60 

70 

74 

71 

74 

74 

79 

83 

84 

65 

71. 

5 

MIN 

41 

40 

37 

57 

47 

37 

33 

33 

45 

39 

55 

53 

52 

39 

37 

56 

55 

56 

63 

47 

40 

32 

33 

40 

52 

48 

41 

46 

45 

50 

49 

46. 

2 

BRANTLEY 

MAX 

67 

70 

65 

74 

77 

75 

60 

67 

70 

62 

76 

82 

64 

85 

72 

76 

79 

67 

66 

64 

68 

62 

63 

72 

74 

76 

76 

77 

80 

85 

65 

74. 

8 

MIN 

33 

34 

32 

40 

60 

36 

30 

27 

35 

43 

55 

53 

67 

68 

46 

49 

60 

57 

65 

52 

36 

29 

28 

32 

41 

56 

38 

36 

37 

37 

39 

44. 

0 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

71 

67 

72 

76 

80 

75 

70 

71 

67 

78 

62 

83 

62 

60 

60 

76 

89 

69 

87 

76 

66 

67 

75 

77 

75 

80 

79 

82 

86 

87 

87 

77. 

8 

MIN 

52 

31 

34 

52 

67 

37 

30 

27 

38 

55 

51 

71 

57 

55 

48 

58 

66 

60 

67 

53 

36 

29 

27 

32 

45 

59 

36 

35 

35 

36 

39 

46. 

1 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 

57 

57 

72 

75 

72 

62 

59 

67 

63 

56 

68 

69 

79 

74 

60 

70 

82 

61 

60 

77 

68 

58 

70 

73 

69 

69 

72 

77 

61 

64 

86 

70. 

5 

MIN 

40 

36 

28 

49 

55 

36 

28 

26 

37 

36 

43 

55 

56 

47 

35 

48 

51 

45 

52 

42 

35 

26 

25 

33 

42 

52 

35 

44 

40 

40 

43 

41. 

1 

CALERA  2  SW 

MAX 

53 

62 

71 

72 

73 

71 

64 

62 

68 

70 

74 

74 

8, 

76 

75 

7  3 

57 

84 

60 

84 

85 

87 

73. 

1 

MIN 

46 

40 

30 

48 

64 

32 

28 

26 

47 

35 

55 

61 

tl 

52 

54 

47 

54 

54 

52 

55 

45 

40 

32 

26 

31 

57 

34 

39 

38 

36 

39 

44. 

3 

CAMDEN    3  NW 

MAX 

67 

65 

75 

78 

76 

73 

65 

70 

65 

73 

79 

80 

86 

75 

75 

50 

76. 

9 

MIN 

50 

37 

36 

54 

66 

35 

33 

32 

47 

41 

59 

67 

61 

52 

44 

56 

68 

67 

58 

51 

42 

34 

31 

39 

52 

60 

41 

44 

44 

44 

45 

46. 

5 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

62 

65 

62 

68 

68 

70 

55 

63 

66 

60 

70 

77 

78 

83 

^3 

70. 

4 

MIN 

30 

40 

31 

33 

55 

35 

30 

28 

30 

40 

45 

62 

56 

57 

40 

41 

58 

53 

56 

49 

40 

31 

27 

29 

36 

44 

37 

40 

36 

36 

42 

41. 

1 

CENTRE  5  SW 

MAX 

63 

63 

60 

72 

75 

72 

55 

60 

69 

58 

69 

75 

71 

81 

67 

70. 

0 

MIN 

35 

38 

30 

43 

51 

36 

33 

30 

37 

34 

45 

56 

55 

50 

38 

43 

57 

48 

52 

45 

40 

33 

26 

33 

43 

48 

38 

43 

42 

42 

42 

41. 

5 

CENTREVILLE 

MAX 

69 

62 

65 

74 

71 

75 

58 

55 

69 

64 

71 

79 

72 

85 

67 

7 1 

86 

86 

58 

60 

65 

73 

74 

8 1 

86 

87 

73. 

2 

MIN 

43 

42 

32 

35 

35 

35 

30 

28 

23 

23 

28 

27 

27 

53 

41 

43 

55 

54 

53 

47 

41 

32 

28 

32 

39 

53 

37 

40 

40 

40 

41 

38. 

0 

CMATOM 

MAX 

68 

66 

73 

75 

74 

58 

67 

71 

70 

75 

79 

82 

87 

80 

77 

87 

85 

80 

70 

76 

78 

80 

81 

86 

66 

76. 

5 

MIN 

52 

30 

30 

57 

49 

38 

29 

28 

40 

43 

60 

59 

64 

50 

45 

59 

59 

59 

69 

52 

39 

28 

28 

34 

32 

61 

36 

37 

38 

36 

38 

44. 

8 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

65 

62 

73 

72 

73 

71 

63 

68 

66 

68 

79 

78 

85 

82 

71 

70 

85 

84 

85 

74 

53 

51 

70 

74 

74 

76 

75 

80 

84 

83 

87 

74. 

2 

MIN 

52 

41 

30 

42 

66 

38 

30 

28 

43 

37 

44 

52 

52 

53 

39 

57 

67 

52 

67 

48 

43 

34 

26 

34 

49 

57 

37 

43 

40 

41 

41 

45. 

0 

CITRONELLE 

MAX 

70 

68 

76 

74 

74 

73 

69 

71 

69 

80 

83 

83 

78 

78 

80 

81 

85 

86 

86 

76. 

9 

MIN 

43 

36 

44 

62 

66 

36 

40 

41 

49 

51 

60 

70 

67 

47 

45 

60 

57 

67 

69 

48 

43 

38 

45 

45 

52 

51 

46 

44 

44 

50 

54 

51. 

3 

CLANTON 

MAX 

68 

63 

62 

71 

71 

73 

55 

63 

57 

63 

70 

78 

75 

62 

68 

70 

69 

82 

84 

83 

65 

56 

61 

70 

72 

72 

74 

77 

81 

82 

71. 

1 

MIN 

35 

42 

32 

36 

55 

35 

32 

30 

37 

38 

42 

64 

59 

58 

41 

43 

59 

57 

59 

50 

43 

31 

31 

35 

45 

52 

40 

45 

44 

44 

45 

43. 

9 

CLAYTON 

MAX 

65 

66 

62 

73 

74 

78 

56 

64 

57 

71 

81 

6  3 

82 

74 

72 

75 

84 

65 

82 

65 

59 

61 

57 

70 

76 

75 

74 

76 

75 

82 

72. 

1 

MIN 

37 

40 

41 

45 

58 

38 

36 

42 

46 

48 

52 

61 

66 

64 

45 

48 

55 

63 

53 

51 

44 

34 

39 

4'- 

50 

60 

48 

46 

50 

47 

49 

48. 

9 

CODEN 

MAX 

62 

64 

68 

70 

73 

66 

67 

71 

69 

71 

78 

80 

73 

79 

84 

60 

78 

75 

72 

67 

71 

73 

75 

76 

73 

73 

81 

84 

81 

73. 

6 

MIN 

55 

38 

42 

60 

62 

36 

35 

36 

57 

54 

60 

65 

67 

54 

50 

63 

64 

66 

68 

56 

36 

34 

35 

36 

49 

63 

45 

42 

42 

45 

45 

50. 

9 

OAYTON 

MAX 

70 

65 

62 

72 

80 

75 

57 

65 

70 

55 

72 

62 

84 

59 

71 

78 

89 

66 

84 

61 

59 

63 

72 

76 

75 

78 

75 

80 

65 

65 

73 . 

4 

MIN 

45 

43 

41 

53 

60 

35 

35 

35 

48 

42 

52 

59 

62 

55 

43 

51 

62 

65 

66 

49 

44 

33 

35 

40 

54 

62 

43 

49 

47 

47 

48 

48. 

8 

DECATUR 

MAX 

60 

58 

55 

71 

78 

67 

54 

58 

67 

55 

51 

75 

70 

80 

52 

58 

70 

82 

80 

63 

62 

51 

57 

58 

75 

66 

69 

75 

81 

82 

85 

67. 

9 

MIN 

40 

37 

32 

45 

56 

34 

34 

32 

35 

34 

37 

58 

55 

44 

34 

36 

57 

50 

55 

43 

40 

35 

31 

31 

36 

52 

37 

45 

47 

46 

48 

41. 

9 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

63 

69 

76 

78 

60 

68 

66 

61 

73 

62 

64 

79 

74 

74 

74 

86 

67 

86 

73 

61 

63 

70 

75 

76 

76 

75 

80 

82 

83 

85 

74. 

MIN 

47 

40 

43 

58 

57 

41 

38 

39 

45 

49 

61 

70 

66 

55 

50 

57 

65 

65 

66 

49 

43 

35 

37 

39 

45 

56 

48 

45 

45 

50 

50 

50. 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

64 

55 

61 

74 

78 

69 

54 

60 

56 

59 

68 

75 

73 

83 

75 

82 

71 

64 

82 

63 

63 

55 

60 

73 

75 

67 

71 

75 

81 

84 

65 

71  • 

2 

MIN 

43 

34 

35 

51 

52 

32 

29 

28 

30 

30 

35 

58 

53 

43 

30 

35 

42 

50 

52 

37 

37 

24 

28 

36 

50 

51 

34 

35 

45 

46 

45 

39. 

7 

ENTERPRISE 

MAX 

66 

65 

71 

77 

78 

74 

68 

69 

61 

75 

60 

82 

83 

75 

75 

79 

86 

67 

66 

79 

66 

55 

72 

75 

77 

78 

77 

79 

63 

84 

85 

76. 

0 

MIN 

48 

40 

41 

52 

65 

3* 

40 

40 

45 

51 

61 

69 

68 

65 

46 

56 

66 

63 

67 

51 

43 

35 

38 

36 

44 

64 

46 

51 

46 

48 

51 

50. 

9 

EUFAULA 

MAX 

68 

66 

71 

75 

60 

76 

77 

70 

61 

75 

61 

85 

88 

61 

75 

73 

89 

85 

85 

84 

80 

68 

76 

78 

62 

60 

83 

85 

78. 

3 

MIN 

46 

32 

32 

45 

64 

45 

35 

32 

39 

41 

51 

58 

63 

60 

46 

51 

53 

59 

54 

64 

52 

40 

34 

32 

45 

62 

41 

36 

41 

36 

42 

46. 

8 

EVERGREEN 

MAX 

68 

71 

68 

71 

78 

78 

62 

68 

70 

66 

75 

83 

82 

84 

76 

78 

86 

67 

78 

71 

64 

67 

73 

78 

76 

61 

79 

82 

86 

85 

75. 

9 

MIN 

39 

31 

35 

44 

61 

37 

31 

30 

34 

46 

48 

64 

65 

67 

46 

47 

59 

51 

67 

54 

40 

32 

30 

34 

39 

52 

39 

39 

39 

39 

41 

44. 

9 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

67 

65 

70 

74 

78 

68 

68 

72 

69 

74 

60 

79 

78 

62 

74 

77 

84 

85 

61 

77 

69 

56 

70 

71 

75 

79 

75 

73 

83 

83 

63 

75. 

1 

MIN 

37 

39 

43 

61 

66 

40 

37 

40 

48 

58 

50 

69 

66 

60 

48 

52 

57 

67 

69 

54 

41 

36 

39 

41 

54 

62 

46 

49 

45 

45 

50 

51. 

5 

FALKVILLE 

MAX 

60 

56 

59 

72 

78 

69 

54 

60 

55 

66 

70 

75 

70 

81 

54 

59 

59 

81 

60 

81 

62 

54 

59 

72 

74 

68 

70 

75 

79 

82 

84 

68. 

3 

MIN 

43 

35 

34 

40 

53 

30 

37 

30 

34 

35 

39 

60 

53 

43 

31 

36 

52 

48 

55 

41 

38 

30 

28 

39 

51 

54 

36 

45 

60 

48 

45 

41. 

7 

FAYETTE 

MAX 

57 

62 

75 

76 

73 

55 

61 

69 

63 

67 

78 

77 

84 

84 

55 

78 

84 

84 

65 

81 

66 

64 

74 

75 

74 

71 

77 

61 

64 

66 

66 

73. 

7 

41 

37 

32 

53 

51 

35 

31 

30 

41 

31 

55 

67 

53 

46 

35 

50 

57 

53 

68 

44 

40 

30 

30 

35 

56 

66 

37 

45 

45 

44 

44 

FLORENCE 

MAX 

57 

59 

73 

81 

73 

55 

60 

69 

64 

65 

76 

76 

61 

75 

57 

70 

63 

61 

83 

72 

59 

62 

72 

77 

71 

58 

75 

82 

84 

84 

87 

72. 

1 

MIN 

38 

35 

36 

55 

51 

34 

32 

34 

44 

62 

62 

56 

49 

42 

33 

47 

63 

52 

59 

42 

37 

29 

34 

45 

53 

49 

39 

61 

62 

52 

51 

45. 

8 

FORT  MORGAN 

MAX 

62 

68 

" 

63 

65 

64 

63 

70 

72 

75 

74 

55 

69 

78 

75 

72 

71 

65 

64 

65 

67 

71 

70 

68 

69 

74 

75 

58. 

1 

MIN 

41 

46 

51 

56 

50 

43 

45 

56 

57 

58 

63 

64 

57 

55 

62 

62 

62 

62 

63 

55 

45 

62 

50 

59 

62 

58 

54 

51 

57 

60 

55. 

3 

FRISCO  CITY 

MAX 

66 

69 

68 

73 

76 

75 

60 

66 

70 

67 

75 

81 

80 

84 

72 

76 

73 

87 

66 

82 

70 

62 

65 

73 

75 

75 

78 

77 

60 

85 

85 

74. 

6 

MIN 

42 

36 

42 

47 

63 

37 

34 

35 

44 

46 

55 

67 

67 

67 

45 

46 

59 

66 

67 

52 

45 

35 

38 

40 

52 

62 

42 

44 

46 

45 

61 

49. 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

61 

59 

73 

74 

70 

65 

60 

67 

56 

67 

74 

73 

81 

74 

59 

72 

83 

81 

83 

76 

57 

59 

56 

75 

69 

70 

74 

80 

62 

63 

67 

71. 

7 

MIN 

42 

37 

29 

46 

64 

36 

33 

29 

38 

35 

46 

51 

55 

49 

35 

55 

63 

47 

51 

46 

41 

33 

27 

32 

43 

53 

37 

42 

40 

40 

42 

43. 

3 

Sea 

rvlerence 

stall 

-  34  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  1963 


Day  Oi  Month  |  Si 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

MAX 

69 

62 

65 

75 

77 

78 

56 

65 

70 

11 

73 

80 

70 

66 

63 

68 

75 

88 

88 

86 

65 

58 

62 

72 

76 

73 

76 

75 

81 

85 

85 

73.4 

MIN 

41 

37 

37 

45 

57 

36 

33 

33 

33 

42 

66 

56 

50 

42 

43 

65 

62 

69 

49 

44 

34 

33 

41 

49 

50 

41 

48 

47 

47 

46 

45.8 

MAX 

67 

65 

62 

72 

76 

78 

61 

68 

66 

63 

76 

81 

83 

79 

80 

76 

86 

68 

88 

72 

66 

66 

72 

76 

75 

75 

80 

84 

85 

75.1 

MIN 

36 

38 

39 

50 

61 

40 

34 

31 

38 

46 

53 

63 

69 

68 

49 

52 

60 

53 

67 

56 

42 

34 

32 

35 

40 

46 

43 

39 

40 

43 

45 

46.8 

MAX 

65 

67 

76 

79 

74 

61 

69 

72 

71 

7  5 

60 

79 

69 

83 

75 

80 

86 

88 

85 

75 

67 

68 

76 

76 

76 

79 

79 

62 

66 

87 

87 

77.2 

MIN 

•>2 

31 

32 

55 

54 

33 

29 

26 

46 

35 

60 

65 

60 

50 

45 

58 

69 

61 

70 

50 

37 

30 

28 

49 

46 

57 

37 

39 

38 

38 

39 

45.9 

MAX 

56 

65 

72 

78 

76 

57 

62 

67 

64 

69 

60 

69 

71 

65 

86 

MIN 

".7 

42 

38 

53 

52 

34 

33 

35 

45 

39 

59 

62 

59 

54 

41 

58 

67 

52 

65 

47 

41 

33 

31 

40 

51 

59 

41 

47 

49 

47 

49 

47I8 

MAX 

67 

65 

74 

77 

84 

69 

67 

70 

66 

75 

81 

80 

87 

81 

79 

50 

63 

72 

74 

76 

75 

62 

87 

76.4 

MIN 

41 

43 

54 

66 

36 

34 

33 

44 

51 

69 

69 

64 

55 

46 

57 

57 

52 

67 

51 

45 

34 

35 

39 

47 

50 

44 

45 

45 

48 

51 

49.7 

MAX 

60 

60 

70 

75 

63 

60 

68 

67 

75 

83 

82 

83 

57 

69 

70 

72 

80 

62 

85 

66 

72.1 

MIN 

42 

36 

28 

47 

52 

34 

30 

28 

39 

39 

40 

52 

54 

44 

35 

49 

62 

45 

61 

44 

39 

34 

28 

35 

46 

54 

35 

41 

42 

43 

43 

42.1 

MAX 

67 

58 

63 

75 

80 

71 

54 

61 

68 

63 

70 

77 

78 

64 

60 

61 

73 

85 

84 

66 

64 

56 

63 

73 

76 

66 

70 

75 

80 

84 

66 

71.3 

MIN 

34 

28 

30 

57 

34 

26 

25 

26 

30 

30 

61 

50 

43 

29 

30 

61 

47 

49 

37 

38 

27 

26 

26 

33 

51 

31 

32 

39 

40 

40 

37.3 

MAX 

66 

68 

64 

73 

76 

66 

65 

69 

68 

69 

70 

62 

82 

82 

71 

73 

62 

84 

88 

85 

7 1 

52 

65 

62 

72 

78 

78 

76 

80 

84 

85 

74.2 

MIN 

36 

41 

37 

40 

54 

35 

32 

37 

38 

40 

41 

55 

62 

62 

45 

47 

46 

66 

67 

51 

44 

34 

32 

39 

42 

50 

42 

42 

43 

44 

42 

44.8 

MAX 

65 

64 

63 

68 

75 

78 

60 

61 

67 

60 

73 

83 

84 

80 

75 

73 

73 

85 

86 

66 

56 

60 

63 

70 

74 

77 

76 

71 

79 

62 

72.6 

MIN 

34 

39 

42 

50 

59 

40 

39 

39 

43 

46 

53 

60 

69 

64 

48 

46 

52 

62 

55 

53 

43 

35 

37 

40 

47 

52 

47 

41 

48 

46 

48.1 

MAX 

59 

61 

72 

69 

68 

55 

60 

63 

55 

66 

73 

80 

82 

71 

67 

70 

82 

81 

50 

5 1 

60 

70 

72 

74 

71 

73 

80 

82 

83 

86 

70.3 

MIN 

38 

25 

35 

53 

35 

27 

22 

34 

30 

37 

52 

57 

45 

35 

42 

54 

42 

46 

46 

40 

30 

26 

29 

38 

39 

35 

39 

35 

36 

36 

41 

38.1 

66 

67 

62 

72 

57 

57 

65 

70 

72 

76 

80 

87 

62 

56 

60 

51 

68 

75 

79 

75 

75 

78 

84 

85 

72.9 

MIN 

41 

40 

42 

45 

59 

34 

37 

37 

43 

45 

52 

63 

64 

65 

45 

46 

56 

53 

53 

50 

44 

34 

40 

43 

47 

52 

49 

45 

50 

54 

54 

48.6 

MAX 

57 

56 

70 

80 

68 

54 

59 

68 

54 

63 

75 

67 

81 

56 

58 

7  3 

82 

61 

52 

52 

57 

71 

75 

65 

68 

81 

85 

86 

68 

69.3 

MIN 

38 

37 

33 

55 

44 

35 

32 

32 

39 

37 

50 

56 

53 

37 

33 

54 

54 

50 

55 

42 

38 

30 

32 

40 

54 

45 

39 

49 

49 

50 

49 

43.3 

MAX 

57 

60 

75 

80 

70 

57 

63 

69 

61 

66 

78 

74 

83 

63 

57 

70 

85 

82 

83 

76 

58 

61 

72 

77 

58 

74 

77 

82 

65 

86 

66 

72.2 

MIN 

42 

38 

28 

40 

52 

33 

27 

25 

33 

33 

42 

63 

55 

47 

32 

50 

65 

47 

55 

40 

35 

28 

26 

31 

45 

54 

31 

37 

38 

38 

48 

40.9 

MAX 

64 

62 

69 

65 

70 

66 

63 

67 

60 

70 

77 

75 

82 

73 

68 

69 

81 

82 

85 

77 

65 

55 

65 

75 

74 

75 

74 

75 

79 

83 

85 

71.9 

MIN 

45 

40 

35 

46 

60 

36 

36 

36 

49 

40 

50 

61 

56 

57 

39 

54 

62 

55 

53 

48 

42 

31 

35 

37 

43 

55 

43 

42 

44 

46 

46 

46.2 

MAX 

64 

63 

74 

78 

76 

58 

66 

70 

70 

71 

81 

77 

85 

72 

70 

66 

67 

86 

78 

50 

63 

72 

76 

72 

77 

77 

81 

85 

85 

87 

75.0 

MIN 

46 

39 

38 

55 

51 

35 

34 

32 

46 

36 

61 

62 

56 

43 

54 

51 

70 

49 

44 

32 

32 

38 

55 

62 

41 

48 

45 

46 

45 

45.9 

MAX 

69 

69 

66 

70 

76 

77 

60 

68 

68 

62 

74 

80 

81 

79 

80 

76 

78 

66 

67 

67 

70 

52 

55 

72 

77 

74 

79 

76 

79 

83 

64 

74.6 

MIN 

43 

39 

41 

52 

62 

38 

36 

36 

43 

50 

54 

64 

69 

67 

49 

56 

60 

53 

55 

63 

43 

35 

34 

37 

45 

59 

45 

42 

43 

45 

49 

49.0 

MAX 

57 

56 

70 

77 

71 

61 

58 

67 

65 

63 

71 

72 

80 

70 

58 

71 

83 

80 

83 

78 

55 

56 

67 

73 

64 

68 

71 

78 

81 

83 

65 

70.1 

MIN 

39 

34 

36 

52 

59 

34 

32 

33 

43 

33 

49 

59 

53 

43 

32 

48 

65 

53 

65 

39 

35 

30 

29 

42 

52 

53 

38 

50 

48 

50 

52 

44.5 

MAX 

64 

65 

^2 

79 

69 

63 

68 

64 

73 

77 

84 

69 

80 

64 

74  .  8 

MIN 

47 

41 

33 

50 

63 

34 

33 

29 

45 

37 

58 

60 

60 

52 

41 

56 

66 

63 

66 

48 

41 

32 

29 

36 

48 

60 

41 

43 

44 

43 

43 

45.5 

MAX 

66 

60 

68 

70 

70 

69 

65 

67 

61 

67 

78 

80 

60 

76 

70 

81 

65 

50 

60 

66 

73 

74 

73 

76 

82 

84 

72.5 

MIN 

45 

41 

35 

50 

61 

36 

31 

29 

42 

42 

51 

61 

56 

55 

43 

56 

61 

55 

63 

51 

45 

38 

37 

34 

44 

55 

42 

42 

41 

41 

42 

45.0 

MAX 

65 

67 

65 

73 

76 

75 

57 

63 

70 

64 

73 

76 

80 

87 

66 

75 

59 

71 

74 

76 

71 

80 

65 

7,  , 
73.1 

MIN 

34 

41 

39 

41 

55 

35 

34 

33 

34 

44 

45 

63 

63 

55 

44 

44 

53 

55 

66 

51 

42 

33 

32 

38 

45 

52 

41 

41 

46 

45 

50 

45.5 

MAX 

69 

67 

70 

70 

74 

60 

68 

66 

68 

73 

77 

80 

77 

82 

74 

76 

87 

83 

83 

74 

69 

69 

73 

71 

76 

61 

76 

76 

82 

85 

85 

75.0 

MIN 

47 

42 

46 

62 

52 

40 

40 

42 

51 

56 

63 

69 

65 

53 

50 

64 

58 

69 

70 

53 

46 

37 

40 

44 

55 

59 

51 

50 

47 

49 

52 

52.7 

MAX 

64 

71 

67 

68 

69 

73 

63 

65 

69 

64 

72 

70 

76 

78 

62 

73 

74 

75 

76 

72 

65 

67 

71 

58 

71 

81 

72 

74 

79 

85 

72.0 

HIN 

47 

43 

44 

55 

61 

40 

43 

45 

51 

55 

59 

65 

65 

65 

50 

52 

63 

57 

68 

56 

46 

40 

44 

47 

58 

62 

53 

50 

52 

52 

55 

53.4 

MAX 

66 

61 

72 

75 

73 

55 

63 

66 

63 

70 

82 

80 

83 

72 

71 

85 

86 

84 

71 

60 

54 

68 

73 

77 

73 

73 

75 

81 

81 

63 

73.0 

MIN 

47 

42 

37 

50 

52 

39 

36 

33 

47 

50 

61 

65 

63 

49 

46 

57 

66 

52 

66 

45 

42 

33 

35 

37 

44 

56 

44 

45 

43 

45 

45 

46.0 

MAX 

52 

58 

72 

79 

71 

56 

56 

67 

55 

64 

77 

73 

81 

70 

52 

70 

63 

81 

83 

77 

54 

59 

71 

75 

67 

67 

76 

76 

62 

85 

87 

70.  3 

MIN 

39 

34 

33 

54 

50 

33 

35 

32 

43 

30 

46 

57 

50 

43 

32 

47 

64 

50 

68 

31 

35 

29 

30 

40 

49 

50 

48 

37 

41 

50 

46 

42.6 

MAX 

57 

55 

72 

61 

66 

55 

58 

68 

56 

63 

79 

77 

79 

53 

57 

70 

86 

81 

82 

63 

53 

50 

70 

76 

66 

67 

75 

80 

64 

85 

86 

69.7 

MIN 

37 

34 

32 

55 

37 

34 

33 

29 

39 

29 

49 

60 

53 

38 

35 

52 

55 

54 

63 

45 

38 

32 

33 

41 

55 

45 

39 

48 

52 

51 

50 

43.1 

MAX 

69 

61 

75 

72 

76 

72 

68 

70 

68 

75 

79 

81 

88 

76 

75 

74 

85 

86 

80 

76 

60 

63 

73 

75 

75 

79 

76 

80 

65 

65 

88 

75.8 

MIN 

46 

33 

33 

51 

63 

34 

27 

25 

39 

40 

57 

66 

62 

50 

43 

56 

66 

62 

57 

50 

43 

27 

27 

32 

50 

60 

37 

37 

38 

37 

39 

45.1 

MAX 

52 

56 

69 

75 

74 

61 

58 

66 

62 

63 

73 

72 

79 

75 

57 

59 

81 

61 

77 

57 

52 

69 

75 

70 

67 

70 

78 

62 

84 

85 

69.6 

MIN 

39 

34 

27 

54 

55 

33 

28 

26 

28 

29 

42 

52 

41 

41 

30 

48 

61 

45 

61 

38 

35 

26 

30 

35 

51 

53 

35 

44 

44 

43 

44 

40.5 

MAX 

62 

60 

48 

73 

75 

71 

66 

61 

66 

58 

69 

76 

70 

63 

68 

71 

72 

84 

80 

84 

62 

53 

59 

71 

76 

69 

72 

75 

79 

82 

84 

69.9 

MIN 

43 

36 

28 

45 

64 

35 

29 

27 

38 

33 

36 

60 

62 

46 

34 

40 

55 

46 

50 

44 

39 

25 

25 

26 

45 

54 

34 

38 

38 

41 

40 

40.3 

MAX 

67 

63 

63 

70 

68 

70 

57 

66 

60 

74 

71 

76 

63 

82 

75 

69 

65 

81 

61 

85 

65 

56 

72 

75 

74 

77 

75 

76 

78 

62 

83 

72.5 

MIN 

28 

42 

31 

32 

55 

36 

29 

29 

45 

45 

42 

59 

55 

56 

41 

43 

44 

54 

55 

60 

41 

33 

35 

41 

31 

45 

38 

36 

37 

37 

37 

41.4 

MAX 

66 

63 

71 

75 

78 

73 

67 

68 

60 

74 

80 

82 

63 

75 

75 

76 

85 

67 

85 

79 

62 

63 

71 

73 

77 

79 

76 

80 

62 

84 

66 

75.  3 

MIN 

48 

39 

38 

54 

65 

37 

37 

39 

44 

49 

57 

70 

68 

59 

46 

54 

65 

62 

67 

51 

45 

35 

36 

38 

44 

59 

47 

49 

47 

46 

52 

49.9 

MAX 

66 

62 

60 

73 

72 

71 

65 

61 

66 

60 

68 

75 

70 

62 

66 

69 

70 

63 

81 

83 

63 

5.4 

59 

70 

74 

72 

73 

75 

79 

82 

83 

70.2 

MIN 

34 

39 

28 

28 

46 

36 

29 

27 

27 

33 

35 

59 

55 

49 

35 

36 

66 

46 

49 

46 

40 

31 

26 

26 

28 

44 

36 

35 

38 

38 

39 

38.1 

MAX 

60 

65 

62 

70 

69 

74 

67 

64 

66 

59 

71 

79 

82 

83 

77 

67 

73 

62 

86 

63 

67 

56 

63 

69 

73 

76 

75 

75 

78 

82 

84 

71.9 

MIN 

32 

42 

41 

43 

65 

36 

37 

36 

40 

46 

50 

60 

59 

60 

45 

46 

56 

54 

63 

63 

41 

36 

37 

42 

46 

52 

46 

45 

43 

51 

54 

46.7 

MAX 

67 

64 

70 

74 

72 

72 

67 

69 

64 

71 

60 

80 

86 

77 

71 

72 

65 

86 

66 

61 

82 

66 

70 

71 

76 

76 

80 

61 

85 

85 

89 

76-1 

MIN 

35 

51 

60 

32 

33 

31 

46 

45 

51 

65 

62 

58 

45 

66 

64 

59 

64 

43 

43 

31 

42 

35 

42 

69 

41 

42 

41 

43 

43 

46.9 

MAX 

69 

65 

66 

74 

79 

75 

60 

67 

70 

70 

70 

61 

77 

88 

57 

73 

79 

89 

89 

66 

68 

62 

66 

72 

77 

72 

78 

78 

82 

85 

82 

74,4 

MIN 

52 

32 

32 

36 

63 

33 

30 

29 

34 

36 

36 

66 

60 

53 

43 

45 

57 

64 

68 

48 

42 

30 

29 

35 

35 

57 

37 

45 

41 

40 

40 

43.5 

MAX 

63 

55 

59 

72 

79 

64 

53 

56 

68 

68 

66 

77 

75 

81 

53 

59 

70 

82 

79 

63 

62 

53 

69 

72 

74 

65 

67 

74 

80 

63 

68.6 

MIN 

43 

35 

35 

42 

56 

32 

33 

37 

41 

34 

36 

67 

52 

41 

33 

35 

59 

58 

61 

43 

38 

29 

35 

44 

51 

51 

42 

46 

64 

56 

w 

44.2 

MAX 

56 

57 

70 

76 

66 

52 

67 

66 

54 

67 

74 

66 

60 

57 

66 

70 

80 

79 

80 

62 

52 

57 

70 

73 

66 

67 

73 

78 

82 

63 

64 

68.2 

MIN 

38 

31 

29 

53 

40 

36 

29 

30 

39 

37 

48 

64 

61 

38 

34 

55 

54 

50 

55 

44 

43 

31 

31 

37 

54 

43 

36 

45 

44 

46 

45 

41.9 

MAX 

70 

66 

68 

70 

72 

l\ 

62 

66 

66 

71 

75 

79 

79 

77 

83 

75 

73 

84 

82 

81 

73 

66 

67 

73 

71 

74 

79 

76 

77 

81 

85 

74.1 

MIN 

47 

38 

42 

53 

62 

36 

39 

50 

44 

58 

66 

67 

67 

48 

61 

63 

66 

67 

53 

43 

35 

34 

37 

45 

57 

43 

41 

41 

42 

45 

48.9 

MAX 

69 

65 

63 

71 

70 

70 

67 

65 

69 

61 

72 

78 

73 

65 

68 

72 

70 

83 

65 

84 

73 

56 

61 

72 

74 

73 

75 

80 

86 

75 

71.9 

HIN 

29 

40 

32 

45 

57 

34 

26 

26 

40 

33 

35 

62 

69 

53 

40 

65 

58 

52 

57 

42 

38 

29 

27 

27 

27 

40 

36 

36 

40 

40 

40.6 

MAX 

64 

61 

71 

66 

70 

62 

67 

66 

70 

76 

76 

61 

62 

67 

69 

84 

64 

83 

80 

64 

62 

72 

73 

74 

73 

77 

61 

83 

85 

86 

73.7 

MIN 

40 

40 

29 

36 

29 

26 

39 

33 

40 

60 

55 

49 

38 

64 

63 

48 

47 

46 

39 

31 

26 

31 

37 

56 

"I 

42 

37 

38 

39 

40.9 

9—  r«f«r*ac«  Bot«a  follovlng  Stktloa  Intfaz. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

Average 

•J 

g 

g 

10 

\\ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSSELLVILLE  J 

MAX 

63 

58 

59 

71 

79 

65 

52 

53 

67 

56 

66 

76 

74 

81 

55 

57 

70 

82 

79 

82 

62 

62 

69 

70 

75 

66 

66 

73 

79 

82 

83 

68. 

0 

MIN 

42 

33 

27 

42 

53 

33 

26 

26 

26 

28 

29 

57 

41 

41 

32 

32 

57 

52 

55 

41 

39 

24 

24 

30 

45 

49 

30 

32 

40 

45 

40 

37. 

° 

SAINT  BERNARD 

MAX 

61 

57 

57 

73 

77 

68 

55 

60 

67 

65 

66 

73 

66 

82 

54 

57 

70 

83 

80 

81 

61 

51 

56 

70 

76 

56 

72 

74 

80 

84 

85 

58. 

6 

MIN 

40 

36 

30 

42 

53 

32 

28 

31 

36 

47 

58 

55 

43 

31 

42 

66 

50 

53 

43 

38 

28 

28 

35 

41 

51 

35 

43 

42 

43 

43 

40. 

SAND  MT    SUBSTATION   A  U 

MAX 

59 

55 

68 

73 

69 

62 

65 

63 

58 

63 

69 

71 

79 

71 

61 

68 

80 

80 

SI 

76 

56 

52 

68 

72 

68 

70 

70 

75 

80 
48 

81 

83 

68. 

9 

MIN 

42 

34 

36 

44 

56 

32 

32 

32 

44 

33 

46 

56 

53 

47 

32 

49 

60 

50 

62 

41 

36 

29 

29 

40 

49 

27 

36 

47 

51 

48 

42  . 

5 

SCOTTSBORO 

MAX 

41 

58 

70 

71 

68 

50 

58 

68 

50 

63 

70 

65 

68 

74 

56 

68 

81 

81 

81 

60 

60 

57 

68 

73 

62 

67 

70 

78 

81 

82 

87 

66. 

5 

MIN 

29 

28 

32 

55 

36 

28 

28 

28 

36 

36 

49 

58 

38 

32 

38 

53 

46 

62 

42 

38 

32 

35 

33 

36 

53 

41 

40 

40 

40 

41 

44 

SEALE 

MAX 

67 

65 

71 

72 

76 

73 

64 

69 

60 

72 

80 

85 

84 

78 

68 

74 

86 

85 

84 

78 

63 

64 

59 

74 

77 

77 

77 

SO 

S3 

S3 

85 

74, 

9 

MIN 

43 

39 

35 

43 

61 

37 

30 

28 

39 

39 

45 

67 

60 

54 

45 

55 

62 

57 

62 

52 

42 

30 

30 

32 

40 

57 

38 

37 

38 

39 

40 

44. 

* 

SELMA 

MAX 

67 

64 

71 

78 

77 

71 

65 

68 

64 

72 

79 

81 

86 

80 

70 

74 

87 

88 

86 

79 

61 

66 

70 

75 

76 

76 

76 

79 

83 

82 

85 

75. 

3 

MIN 

52 

43 

39 

52 

66 

38 

36 

35 

49 

40 

60 

66 

63 

62 

44 

68 

68 

64 

66 

62 

46 

35 

35 

40 

60 

64 

44 

47 

47 

46 

47 

50- 

SYLACAUGA   4  NE 

MAX 

64 

62 

70 

70 

70 

68 

63 

67 

62 

70 

78 

77 

84 

75 

70 

70 

83 

83 

84 

76 

60 

62 

70 

73 

73 

73 

76 

78 

82 

86 

86 

73. 

0 

MIN 

49 

41 

31 

48 

62 

38 

29 

28 

44 

37 

44 

62 

52 

51 

38 

57 

66 

60 

65 

49 

43 

33 

27 

34 

47 

58 

36 

42 

39 

41 

41 

TALLADEGA 

MAX 

62 

69 

73 

72 

71 

68 

61 

68 

60 

66 

75 

74 

82 

70 

69 

72 

84 

82 

84 

70 

58 

59 

67 

75 

74 

73 

72 

78 

83 

82 

85 

71. 

9 

MIN 

45 

39 

29 

45 

64 

36 

28 

27 

40 

34 

40 

61 

61 

49 

37 

56 

61 

48 

59 

45 

37 

27 

26 

32 

43 

52 

35 

39 

36 

41 

40 

THOMASVILLE 

MAX 

65 

65 

65 

74 

77 

73 

59 

68 

69 

67 

72 

78 

77 

86 

61 

74 

75 

87 

87 

85 

68 

61 

65 

72 

75 

76 

78 

78 

81 

85 

84 

73. 

8 

MIN 

39 

34 

39 

43 

58 

33 

31 

31 

36 

41 

60 

66 

64 

59 

42 

42 

61 

56 

67 

48 

37 

32 

34 

34 

46 

57 

40 

44 

43 

44 

47 

45. 

* 

TH0RS8V   EXP  STATION 

MAX 

64 

62 

68 

69 

73 

68 

60 

65 

64 

69 

76 

74 

83 

75 

70 

67 

82 

S3 

SO 

72 

57 

60 

70 

71 

72 

74 

75 

78 

81 

82 

85 

71. 

9 

MIN 

47 

40 

34 

53 

64 

34 

35 

34 

47 

43 

53 

62 

58 

58 

39 

55 

65 

57 

66 

46 

40 

33 

35 

40 

60 

59 

44 

47 

46 

48 

47 

47. 

TROY 

MAX 

68 

64 

70 

77 

75 

72 

66 

68 

60 

73 

SO 

82 

83 

75 

75 

75 

85 

86 

82 

75 

61 

63 

71 

73 

77 

77 

75 

80 

83 

85 

86 

74. 

9 

MIN 

47 

41 

54 

65 

65 

36 

38 

41 

47 

56 

60 

69 

67 

56 

47 

55 

66 

62 

67 

51 

45 

32 

40 

44 

60 

58 

45 

48 

47 

50 

53 

51. 

* 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

59 

62 

74 

76 

76 

56 

63 

67 

64 

71 

80 

74 

83 

67 

71 

73 

87 

86 

84 

67 

59 

65 

71 

73 

72 

73 

75 

79 

82 

84 

85 

72 

8 

MIN 

44 

40 

33 

54 

44 

36 

31 

30 

42 

35 

60 

52 

51 

43 

40 

59 

58 

56 

65 

49 

41 

32 

31 

36 

53 

61 

39 

43 

44 

43 

44 

44 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

65 

60 

63 

75 

77 

78 

55 

61 

68 

66 

70 

74 

72 

70 

66 

70 

76 

85 

86 

84 

65 

58 

63 

71 

75 

72 

73 

75 

80 

83 

84 

71. 

6 

MIN 

44 

39 

34 

36 

56 

35 

ll 

31 

31 

35 

36 

64 

51 

40 

41 

42 

59 

55 

66 

48 

43 

33 

34 

34 

40 

55 

40 

41 

46 

48 

45 

42 

TUSKEGEE  2 

MAX 

65 

62 

70 

73 

73 

69 

65 

68 

63 

72 

81 

82 

85 

80 

71 

75 

84 

83 

86 

79 

62 

63 

71 

76 

78 

75 

75 

79 

83 

84 

88 

74 

8 

MIN 

48 

42 

40 

51 

66 

37 

29 

29 

42 

42 

52 

69 

59 

58 

44 

66 

63 

68 

66 

52 

42 

31 

28 

29 

44 

60 

38 

39 

41 

40 

43 

46 

UNION  SPRINC3  5  S 

MAX 

65 

69 

61 

71 

75 

75 

55 

65 

65 

60 

72 

81 

83 

84 

SO 

73 

75 

S4 

85 

84 

65 

58 

61 

69 

74 

76 

74 

74 

77 

81 

83 

72 

7 

MIN 

40 

41 

36 

48 

57 

37 

35 

31 

36 

40 

51 

61 

64 

62 

48 

50 

57 

60 

62 

52 

44 

34 

33 

34 

43 

50 

44 

40 

41 

45 

54 

45 

1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

57 

60 

58 

68 

70 

66 

50 

67 

65 

56 

65 

71 

61 

79 

63 

56 

70 

78 

80 

80 

59 

48 

56 

70 

73 

65 

67 

71 

77 

80 

82 

66 

4 

MIN 

25 

36 

25 

30 

52 

35 

25 

24 

26 

36 

43 

49 

57 

41 

33 

37 

50 

41 

49 

41 

36 

25 

23 

28 

37 

44 

32 

36 

36 

40 

38 

35 

5 

VERNON 

MAX 

69 

58 

63 

75 

77 

72 

66 

62 

69 

66 

69 

78 

78 

80 

61 

63 

72 

85 

86 

85 

64 

55 

53 

73 

74 

69 

70 

77 

81 

83 

85 

71 

6 

MIN 

45 

34 

32 

34 

57 

33 

30 

29 

33 

30 

35 

64 

48 

46 

34 

35 

62 

53 

55 

42 

40 

27 

29 

32 

49 

61 

35 

38 

43 

43 

41 

40 

6 

WATERLOO 

MAX 

57 

55 

69 

71 

80 

65 

53 

58 

67 

67 

63 

73 

76 

77 

53 

64 

76 

82 

80 

81 

58 

51 

60 

62 

75 

53 

64 

73 

79 

82 

82 

68 

3 

MIN 

45 

31 

33 

42 

59 

34 

25 

25 

27 

37 

45 

57 

42 

41 

29 

32 

44 

45 

58 

37 

39 

22 

26 

32 

34 

42 

30 

42 

43 

47 

44 

38 

4 

WHATLEY 

MAX 

65 

70 

72 

■^2 

75 

74 

70 

70 

71 

78 

80 

84 

88 

86 

SI 

83 

76 

88 

88 

78 

64 

52 

64 

70 

77 

82 

79 

82 

83 

84 

88 

76 

9 

MIN 

40 

50 

48 

42 

68 

36 

50 

28 

38 

42 

46 

71 

66 

51 

50 

50 

52 

62 

53 

51 

39 

31 

28 

35 

33 

62 

38 

38 

38 

39 

38 

45 

5 

S««  r«f*rtac«  Botes  followlag  StktloD  Indax. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


ALABAMA 

MARCH  1963 


Day  of  month 


OUDOD 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

.09 

.  10 

.08 

.04 

.07 

.23 

.13 

.14 

.03 

.10 

.14 

.09 

.03 

.16 

.14 

.09 

.09 

.14 

.11 

.24 

.31 

.18 

.17 

.11 

.12 

.12 

.21 

.14 

.20 

.18 

.19 

4.17 

WIND 

63 

5 

60 

70 

106 

25 

19 

15 

20 

87 

83 

27 

51 

27 

39 

36 

17 

25 

92 

74 

43 

27 

17 

22 

55 

31 

24 

17 

18 

26 

1269 

MAX 

69 

70 

68 

75 

79 

75 

74 

75 

80 

79 

85 

83 

82 

85 

77 

80 

86 

91 

89 

84 

74 

69 

79 

76 

76 

88 

84 

82 

88 

89 

88 

80.0 

MIN 

43 

47 

50 

62 

66 

45 

46 

47 

55 

62 

63 

71 

70 

70 

54 

65 

69 

75 

72 

62 

46 

41 

44 

48 

57 

65 

52 

52 

51 

52 

55 

56.7 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.03 

.10 

.12 

.00 

.12 

.15 

.11 

.06 

.15 

.05 

.05 

.15 

.12 

.16 

.10 

.05 

.11 

.18 

.21 

.27 

.24 

.15 

.18 

.11 

.18 

.25 

.14 

.22 

.19 

.21 

B4.30 

WIND 

7 

19 

78 

18 

20 

95 

38 

11 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  fa. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  vnth  precipitation 

inaet 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

iastest  mile 

Date  oi 
iastest  mile 

>1IDNIGHT 
CST 

6i00  A.M. 
CST 

NOON 
CST 

6i00  P.M. 
CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

RMINGHAM  WB  AIRPORT 

S 

16 

10.7 

38 

W 

19+ 

71 

80 

48 

49 

5 

4 

2 

2 

1 

1 

15 

66 

5.0 

NTSVILLE  WB  AIRPORT 

SSE 

15 

11.1 

62++ 

WNW 

11 

69 

78 

46 

50 

3 

2 

4 

2 

1 

2 

14 

4.8 

BILE  WB  AIRPORT 

SW 

11 

8.7 

32++ 

S 

11 

74 

81 

51 

58 

7 

4 

2 

0 

1 

0 

14 

6.  1 

NTGOMERY  WB  AIRPORT 

S 

13 

9.7 

37 

w 

5 

71 

80 

51 

51 

5 

2 

4 

2 

1 

0 

14 

64 

5.4 

See  relerence  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t  \ 

U 

< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PIIECIP. 

£) 

1  SPECIAL  1 

ABBEVILLE  1  NNW 

HENRY 

it  35 

JOHN  S.  RICHBURC 

ADDISON 

WINSTON 

34  13 

PALMER  OODSEY 

ALBERTA 

OlAO 

HJLCOX 

1 

32  14 

67  25 

175 

aA 

SIDNEY  J.  HARDY*  SR> 

ALBERIVILLe  2  SE 

OlAB 

MARSHALL 

12 

66  10 

1140 

5A 

SA 

JESSE  M.  GULP 

ALEXANDER  CITY  6  HE 

TALLAPOOSA 

32  59 

SP 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

OITS 

PICKENS 

13 

33  07 

68  07 

140 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  MERNOON 

ANDALUSIA  1  NM 

COV INGTON 

86  30 

260 

SA 

8A 

ANNISTON  FAA  *P 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

a»  51 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEf  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

5  DO 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

CLAY 

33  16 

85  51 

1050 

8A 

c 

NORMA  K,  WILLIS 

ASHVILLC  «  M 

037T 

ST.  CLAIR 

33  51 

66  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SHINOALL 

ATHENS  2 

0395 

12 

86  59 

720 

9A 

9A 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

8 

31  10 

87  29 

4P 

C  M 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SW 

0422 

LEE 

1 1 

32  34 

6A 

8A 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

042T 

LEE 

32  36 

85  29 

700 

c 

CLOSED  12-31-62 

AUTAUGAVILLE  J  N 

AUTAUGA 

"  " 

66  41 

200 

J.  e.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAH 

OS09 

2 

67  20 

280 

7A 

7A 

6AV  NINETTE 

BALDW1N°^* 

30  53 

87  AT 

268 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELLE  NINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

5P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

492 

c 

MISS  CLARA  R.  OL I VE 

BESSEMER  3  SSW 

0T57 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

0790 

13 

68  OT 

570 

c 

BILLINGSLEY   I  SE 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  39 

66  42 

420 

6A 

JOHN  R.  Thomas 

BIRHINGHAH  H3  AC 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOA! 

0957 

3*  13 

66  10 

1070 

7A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

6A 

R.  E.  HENDERSON 

10B4 

67  03 

65 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  H 

JACKSON 

34  55 

65  45 

660 

5P 

SR 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

605 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDtDOE 

PIKE 

5 

31  43 

65  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITIINGTON 

CALERA  2  SH 

1288 

SHELBY 

66  46 

540 

5P 

SP 

PIERCE  A.  GARRETT 

1301 

32  02 

67  20 

225 

5P 

SP 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

c 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

WALKER 

33  54 

87  32 

430 

TA 

jFLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE   i  SW 

1512 

CHEROKEE 

7 

34  06 

65  45 

620 

7A 

1520 

3 

67  08 

224 

7A 

TA 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  27 

88  15 

187 

5P 

SP 

JOHN   D.  ^^ANN1NG 

CHlLOEBSBURG 

TALLADEGA 

33  17 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOEHSBURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

] 

33  17 

86  20 

416 

SP 

SP 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONCLLE 

MOBILE 

9 

31  05 

a«  14 

331 

6P 

6P 

MRS.ESTHER  a.m.  JONES 

1690 

MONROE 

1 

67  31 

183 

TA 

TOLLIE  L.  HASKEW 

clanton"^ 

CHILTON 

32  51 

66  38 

560 

TA 

MARION  Wi  EASTERlING 

CLAYTON 

I  725 

BARBOUR 

5 

31  53 

65  26 

596 

8A 

BA 

MRS,  ELIZABETH  M.WESTON 

CODEN 

MOBILE 

9 

30  23 

68  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C  tHRlSTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

leUT 

GENEVA 

5 

31  11 

65  56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

C 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1649 

DE  KALB 

'7 

34  15 

85  52 

734 

7A 

8i  W.  APPlETON 

COLUMBIA  1  E 

IB65 

HOUSTON 

31  17 

85  06 

68 

ROBERT  £•  POPPIE 

CORDOVA 

WALKER 

87  11 

BA 

MRS.  C.  GRESHAM 

COTTONTON 

197* 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

217 

HUGH   S.  KITE 

2079 

13 

86  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

7A 

DAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

730 

C 

h1'"clay  pless"^*^^" 

DANCY  A  N 

2141 

PICKENS 

13 

68  17 

207 

6P 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

2166 

MARENGO 

13 

32  21 

67  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

2207 

MORGAN 

12 

86  56 

560 

8A 

aA 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

11 

33  26 

65  42 

1030 

7A 

Hps.  VERNA  B.  LANDERS 

OEHOPOLIS  LOCK  AND  DAH 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

6A 

6A 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

85  26 

321 

HID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DO THAN  4  W 

2377 

HOUSTON 

5 

31  13 

65  27 

301 

C 

H.  E.  PILCHEH 

2366 

2 

67  24 

7. 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

2S77 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

TA 

HERBERT   S.  WMATLEY 

EL  ROD 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

7A 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

360 

5P 

5P 

RADIO  STATION  w 1 RB 

EUFAULA 

2727 

BAfteOuR 

31  52 

85  09 

207 

5P 

MARTIN  J.  OARllY 

2758 

86  56 

220 

7A 

W.  DAVE  SIMONTON 

FAIflMOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  53 

123 

5P 

5P  5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

31  05 

232 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

2640 

MORGAN 

12 

34  22 

86  55 

620 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITY  8LK  POND  TWR 

2848 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

U.S.   FOREST  SERVICE 

2883 

13 

?70 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

67  41 

578 

5P 

SP 

HARRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

31  59 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

68  01 

10 

ep 

6P 

C  H 

WM.    H.  CHANDLER 

FORT  Payne 

3043 

DE  KAlB 

3*  27 

85  43 

934 

eA 

c 

CARL  PARKER 

3105 

8 

87  24 

410 

8A 

eA 

MRS,  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAM 

34  01 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

^3 

88  09 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

86  45 

500 

6A 

c 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3255 

5 

31  02 

65  52 

107 

7a' 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271 

BUTLER 

31  38 

86  44 

293 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

GILBEPTOWN 

3308 

CHOCTAW 

66  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3430 

'1 

33  39 

67  13 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

260 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

3511 

2 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  MAMNEft  C088S 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

31  50 

85  38 

5P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

* 

31  50 

86  38 

420 

c 

L.  RAYMOND  BODIFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

87  41 

TA 

GILBERT  H.  MELCHEfi 

CUNTEBSVlLLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  ZO 

86  19 

576 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

3578 

6* 

c 

TvA-765 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

67  37 

910 

6A 

6A 

C  M 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

3645 

MARION 

13 

67  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

MARR1S6L/HG  CAHA8A  TOWER 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

600 

8A 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

1 

HAYNEVILLE 

3746 

32  11 

66  36 

ISO 

7A 

7A 

MRS.  J.  W.  DOSWELL 

3761 

HENRY 

5 

85  20 

370 

7A 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLJN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

6A 

eA 

CITY  OF  HEFLIN 

|h|GHLAND  HOME 

3616 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

3642 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

BA 

THOMAS  J.  HART 

1 

HODGES 

3699 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

• 

FRANK  L.  MAYNES 

HUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  42 

66  35 

605 

KID 

KID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4193 

CLARKE 

13 

67  53 

210 

c 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

[JACKSONVILLE   2  SW 

4209  iCALHOUN 

S5  46 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

'JASPER  «  N 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

67  16 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

11  11 

86  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

CHAMBERS 

85  24 

830 

6P 

6P 

CLARENCE  H.  F I NCHER 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  56 

86  31 

420 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MART  K,  LEE 

LEESauRG 

4527 

CHEROKEE 

34  11 

flUFuS  M.  sewELL 

STAHON 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  TEMP. 

1  PRECIP^ 

a: 
m! 

> 
u 

SPECIAL 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

7P 

PROF.  E.  J.  HURPHEY 

LOCKHART 

4622 

COVI NGTON 

31  01 

86  22 

BA 

BA 

LOUISVILLE 

4684 

BARBOUR 

5 

31  48 

85  33 

470 

BA 

JOHN  e.  ARD 

MADISON 

MADISON 

5P 

JOHN  D.  STONER  JR. 

MACELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

66  51 

6S4 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOL lA 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

67  39 

165 

C 

DR.   T.  H.  GAILLARD 

MARION  1  N 

5108 

2 

32  38 

67  18 

210 

c 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

R*  L.  SIHONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  55 

335 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

190 

7A 

£.  PAUL  GOWAN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

88  27 

350 

7A 

MEHTZ   PONDVILLE  TOWER 

5362 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCK 

* 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

6417 

WILCOX 

32  06 

87  22 

78 

SA 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

11 

32  27 

85  54 

206 

9A 

C.  D>  HAMMOND.  JR. 

5449 

QALLAS 

1 

32  06 

87  03 

370 

7A 

HENRY  J<  YATES 

MINTER  4  NM 

5454 

DALLAS 

1 

32  07 

67  03 

T.  E.  UIDE 

CHI LTON 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

88  IS 

211 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5463 

MOB  I LE 

9 

30  41 

68  02 

119 

BA 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

5537 

3 

33  06 

86  52 

462 

7A 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

1 

32  IB 

86  24 

195 

MID 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

MOULTON 

LAWRENCE 

C 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

12 

34  29 

87  18 

645 

6P 

6P 

H 

JOHN   M.  KELLY 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

535 

MIO 

HID 

FED.  AVIAT ION  AGENCY 

NATCHE  z 

S7B5 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

162 

5P 

7A 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

5 

31  24 

85  56 

460 

C 

E.  l',  dean 

NEW  MARKET  2 

llll 

MAO  1  SON 

^5 

5P 

5P 

HISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

DALE 

31  20 

85  36 

220 

7A 

GLADYS  G.  BROWN 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

66  29 

875 

7A 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPEUKA 

5129 

1  1 

32  36 

85  23 

750 

BA 

OftRVILLE 

6161 

DALLAS 

1 

32  18 

87  14 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK    5  NNW 

DALE 

6P 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

c 

TvA-59 

PELL^caY^l^NNE 

6246 

srCLAIR*^ 

2 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

5329 

7 

33  36 

86  16 

955 

7A 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  36 

87  09 

500 

8A 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETEHMAN 

MONROE 

I 

c 

MRS.  MINTA  EDOINS 

PMENIX   CITY    2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

570 

8A 

D.  R.  MC  LEMORE 

PICKENSVILLE 

6460 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

165 

7A 

HAS  MARY  A.  HEDRICK 

1 

31  59 

67  36 

110 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

506 

7A 

HRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTtRSVILLE   2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

■7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  28 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

CHOCTAW^'" 

32  16 

86  15 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

13 

32  12 

88  21 

260 

8A 

8A 

RED  BAY 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

68  08 

560 

7A 

HRS  AUT 1 E  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

573 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

228 

CURRY  MC  OONALO 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  32 

180 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVI NGTON 

31  22 

66  31 

190 

c 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

"* 

30  32 

67  40 

155 

7A 

MICHAEL  w';^BALOWJN°''^' 

ROCKFOBO 

COOSA 

6A 

HOCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

6P 

JOHN    T.  9AILE' 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

67  44 

860 

RADIO  STATION  WfcWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

2 

34  12 

66  47 

7A 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

1195 

6P 

6P 

AUBURN  UNI  VERS  1 TT 

5AYRE 

JEFFERSON 

86  58 

7A 

MRS.  M.   W.  PRIDMDRE 

SC0TI580R0 

7304 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

615 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WCRl 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

390 

5P 

5P 

HOHER  D.  TEAL 

7366 

1 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

ROBERT  J.  Chandler 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

31  07 

65  36 

260 

J.   S.  DEAL 

SNOW  MILL 

WILCOX 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAT 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA    4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

66  12 

490 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

8024 

33  27 

86  06 

555 

6P 

6P 

THOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

TH0RS6Y   I  SW 

CHILTON 

c 

AUBURN  UNIVERSl Tt 

ThORSBT  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

1 

32  53 

86  42 

660 

6P 

AUBURN  UNIVERS 1 TY 

TON£T°*' 

8215 

MAD?S0N 

11 

32  32 

85  54 

266 

ALABAMA  POWER  CO. 

6259 

12 

34  54 

86  44 

750 

c 

TRAFFORD 

6285 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

PIKE 

6A 

C  H 

THOMAS  J.  DILLARU 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

Tuscaloosa 

2 

33  13 

87  35 

152 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

8403 

1 1 

32  26 

85  42 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  5  S 

8438 

BULLOCK 

32  06 

85  48 

470 

8A 

LIVINGSTON  PAULK 

8446 

32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPTHA    S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

34  34 

1040 

C  ♦  M  LUMBER  COMPAWr 

8517 

.16  08 

180 

7A 

JOHN  8.  GUIN 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

8>  34 

640 

7A  1 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

3637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

7A 

HAS,  ESSIE  H.  CHAVtPi 

WALNUT  GROVE 

6648 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

650 

7A| 

HRS, FLORENCE  PARKEP 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

2 

32  47 

67  50 

110 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

34  55 

88  04 

465 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BlOCTON 

8809 

BIBB 

33  07 

87  07 

500 

7A  1 

HRS  ELIZA  J.  BEARLE'. 

WETUHPKA 

8859 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

7A 

HAXWELL   J.  NORRIS 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

HRS.  VELHA  G.  COLtt--'. 

WINFIELD  2  SW 

8996 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

7A 

W.  W.  COTNET 

YATES   HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

as  54 

3" 

6A 

ALABAHA  POWER  CO. 

1-ALABAMA,      2-BLACK  WAfiRIOR,     3-CAH*eA|     4-CHATTAMOOCHEE 1  5-CH0CTAWMATCHEE| 


8-ESCAMBIA,     9-GULf 1     10-PEA,     11-TALLAPOOSA,     IZ-TENNESSEE i  13-TOMeiGBEE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  laformatlon  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatolc^lst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RED  2,  Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  aad  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles .     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4- foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind'  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stat Ions  are  cl imatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960 . 

Water  equivalent  values  publ Ished  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equ ivalent  of  snow ,  sleet ,  or  ice  on  the  ground . 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  success Ive  observations ;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result   in  apparent  Incons istenc les  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data   in  the  "Extremes"  Table;   -Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind'  Table;   and  snowfall  In  the 
"Snowf al 1  and  Snow  on  Ground"     Table ;  when  publ ished ,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation ,     The  Stat  ion  Index  shows  observat  ion 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stat  ions  snow  on  ground  values  are  at  6: 00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  Table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed .     This  station  is  not  equipped  with  aut omat Ic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement ,   t Ime  dlstrlbut  ion  unknown , 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observat  ion  column  In  Stat Ion  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowf  al 1  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall . 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2,50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uBents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Temperature 

Precipitat 

ion 

Sraiion 

Averoge 
Maximum 

Averogo 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dote 

o 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

_ 

Departure 
From  Normal 

>. 
a 
■s 

S 

£ 
o 

1 
o 

Snow,  Sleet 

No,  of  Doyj 

Max. 

M 

n. 

Total 

a 

0 

5 

0 

a 

.10  or  More 

1    .50  or  More  | 

1 .00  or  Mora 

"  J 
%< 

o£ 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

74.2 

50.7 

62.5 

85 

22 

34 

1  5 

133 

0 

0 

5  .64 

1*55 

•  0 

6 

4 

3 

BELLE  MINA  2  N 

75  .  4 

52.5 

64.0 

86 

22 

103 

0 

0 

0 

0 

9.08 

3  .  53 

?ft 

.0 

0 

7 

5 

5 

OECATUR 

74*6 

52»9 

63.8 

1.4 

86 

23  + 

3  7 

1 5 

110 

0 

0 

0 

0 

6  •60 

2*33 

2*60 

28 

•  0 

0 

7 

3 

3 

FALKVI LLE 

75.  4 

50  .8 

63.  1 

85 

23+ 

32 

16+ 

126 

0 

0 

2 

0 

7,35 

2*64 

29 

•  0 

0 

10 

4 

3 

FLORENCE 

78.2 

53.8 

66.0 

86 

1 

38 

\  5 

68 

0 

0 

0 

0 

5  .  30 

1  *  57 

26 

•  0 

0 

7 

4 

2 

HUNTSVILLE   WB  AP 

75.4 

52.9 

64.  2 

2.6 

88 

22 

38 

15+ 

114 

° 

0 

0 

9.05 

5.06 

3*50 

28 

•  0 

0 

4 

3 

3 

MADISON 

74.2 

52*0 

63.1 

2*1 

86 

22 

36 

15+ 

127 

0 

0 

9.27 

4*  74 

3.75 

26 

•  0 

0 

7 

5 

4 

MOULTON  2 

75.  3 

50.4 

62.9 

86 

22 

32 

16 

116 

]^ 

7.82 

2.53 

26 

•  0 

6 

5 

3 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

75.0 

53.5 

64,  3 

86 

21  + 

36 

15 

104 

4.49 

1*59 

28 

.0 

7 

3 

1 

NEW  MARKET  2 

75.  2M 

49.  3 

62.  3M 

88 

23 

31 

15 

144 

7,51 

2,40 

.0 

6 

6 

3 

RED  BAY 

74.5 

52.7 

63.6 

87 

1 

42 

27+ 

119 

4.94 

1*68 

29 

.0 

0 

7 

4 

2 

REDSTONE  ARSENAL 

73.7 

50.3 

62.0 

85 

22 

33 

\  5 

146 

6  .  80 

2,61 

28 

•  0 

5 

3 

3 

RUSSELLVILLE  2 

74,8 

48.6 

61.7 

85 

2  + 

2  9 

1  5 

150 

0 

5*91 

1.73 

29 

*0 

0 

6 

4 

2 

WATERLOO 

74.9 

50.6 

62.8 

85 

22  + 

3 1 

14 

124 

0 

4.57 

1.36 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

U 1 V I d 1 UN 

63.3 

2.0 

6.75 

2*33 

*0 

A PP A LACH I AN  MOUNT A 1 N 

AL8ERTVILLE   2  SE 

73.5 

50.9 

62.2 

2.1 

85 

1 

39 

\  5 

1  34 

0 

0 

0 

0 

7  .47 

2*97 

3.22 

30 

•  0 

0 

5 

3 

3 

BESSEMER   3  SSW 

53  .  6 

65  .  5 

86 

22 

33 

15 

74 

Q 

Q 

0 

0 

5.60 

2.57 

30 

.0 

0 

7 

4 

1 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

54  •  0 

3.1 

22 

37 

15 

84 

0 

0 

6.70 

2*23 

3*44 

29 

.0 

0 

6 

4 

3 

BRIDGEPORT   2  W 

49.5 

22+ 

30 

15 

119 

I 

6.66 

2.28 

2*61 

29 

•  0 

6 

4 

3 

GUNTERSVILLE 

It  ' 

51.4 

64.0 

86 

22 

35 

15 

94 

9.97 

5*01 

29 

•  0 

6 

5 

3 

ONEONTA 

75  •  9 

49.  3 

62  .  6 

86 

2  3+ 

30 

15 

129 

Q 

1 

5.33 

1.46 

•  0 

8 

5 

1 

SAINT  BERNARD 

75.  1 

51 .  2 

63.2 

2.6 

86 

23 

39 

14 

126 

5.55 

1.12 

1.78 

.0 

6 

4 

3 

C  A  kirv     UT     CIIDCTATl/^M     A  II 

73.0 

50  .9 

62.0 

84 

22 

33 

1  5 

131 

8.70 

4*  34 

29 

.0 

5 

3 

2 

SCOTTSBORO 

72.7 

47  »  8 

60*  3 

-  0.6 

85 

20 

31 

14 

1 76 

- 

- 

8  •  46 

3.  70 

3*72 

29 

.0 

6 

4 

3 

VALLEY  HEAD 

74.  3 

45.4 

59.9 

0.7 

85 

23+ 

27 

1  5 

181 

10  •  05 

5.23 

4*  1 8 

30 

.0 

6 

2 

Divio  iKjfi 

62.8 

1.8 

7.45 

2.63 

.0 

iiDdcd    DI  ATUC 

AL ICEVI LLE 

77.0 

54.4 

65.7 

88 

18 

43 

14 

67 

0 

0 

1  99 

1  07 

28 

.0 

^ 
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69.9 

5.7 

94 

18+ 

37 

15 

19 

1.99 

-  3.46 

•  75 

6 

•  0 

4 

2 

0 

THORSBY  EXP  STATION 
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77.9 
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65.9 

86 
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85 
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77.0 

51.3 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    94"  on  the  18th+  at  Prattville,  and  on  the  11th  at  Brewton  3  SSE 

Lowest  Temperature:    27°  on  the  15th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:  U.  27  inches  at  Hightower 
Least  Total  Precipitation:  0.  70  inch  at  Pine  Hill 

Greatest  One-Day  Precipitation:  6.  15  inches  on  the  29th  at  Anniston  FAA  Airport 


Sett  Refflrttnce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ABBEVILLE    I  NNW 
ALBERTA 

ALBEflTVILLE   2  SE 
ALEXANDER  CI TY  6  NE 
ALICEVILLE 

ANDALUSIA   1  NW 
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MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
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MILLERS  FERRY 


<».4a 

7.47 
5.18 
1.99 


1.70 
6.66 
6.91 


2.54 
6.00 
1.50 


1.96 

1.70 
9.97 
8.92 
7.16 
5.50 

1.76 


1.24 
2.36 
9.27 


5.00 
1.57 
1.55 


l.Ofl 
.86 
1.40 


.39 
1.00 
1.45 


.22  .08 
.83 
«0 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


.63 
.27 


.31  .36 

1.17  .11 

.16 
.02  ,07 

.29  .24 


.16  .73 
.06  .03 
.12  2.00  3.22 


.98  6.15 

.67  1.46 

1.20  1.20 

8  2.00 


1.37  1.55 
5  ,72 
0  .22 


1.14  3.44 
1.13 


.18 
3.59 
1.45 
1.03 


.02  T 
.25  .51 
1.20 

.14 

2.60  1.49 

.39  3.23 
.55  .16 


.87  2.52 
.04  .05 
1.14  2.56 

2.53 
.04  2.57 
.69  1.84 


2.01  5.01 
1.23  2.00 
1.25  2.27 
.73  1.93 


1.53  4.36 
T  T 
.26  3.05  I 

1.21  2.36 
3.50  3.32 
.05 
.57  1.50 
.72  1.75 


4.79 
.27 
2.38 


.45 


.30 


3.01i 
3.621 
I.4l! 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


To 

1   1  2  1  3 

4  1  5  1 

6 

7  1  8 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  I  17  1  18 

19  1 

20"! 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

00  1 

29 

30 

31 

>TEAD 

3  3* 

•  52 

T 

•  04 

•  06 

•  08 

.26 

2.36 

£R   3  NU 

ll29 

.73 

.07  .02 

•  47 

"HELL  D*M 

.32 

•  15 

.19 

2*30 

•08 

•  15 

•  60 

.15 

.64 

LE  WB  AIRPORT 

1.83 

T 

T 

T 

T 

T 

LE 

2»t7 

1  ^20 

,15 

1.12 

EVALLO 

8  16 

.10 

.33 

T 

T 

.23 

•  55 

•  89 

T 

T 

.90 

,91 

1.39 

2.66 

gomeRy  we  AP  R 

1.36 

•  54 

•  01 

T 

.10 

T 

T 

.01 

.03 

,04 

.46 

■  15 

TON  Z 

7.82 

.57 

1.20 

,83 

T 

.16 

•  32 

T 

.17 

2,53 

1.97 

,07 

:lE  SMOALS  fAA  AP 

•18 

.91 

T 

•  40 

T 

.03 

.24 

.26 

1,59 

.86 

:mez 

2.38 

1*34 

.10 

.06 

*8& 

MARKET  2 

7.51 

1.05 

.60 

.69 

T 

T 

2,20 

2.40 

.57 

roN 

2.85 

2.39 

T 

•  11 

.35 

3NTA 

5.33 

.75 

,71 

•  10 

•  33 

•  23 

.78 

.97 

1.46 

.IKA 

.14 

•  40 

,11 

.07 

.41 

1.24 

/ILLE 

3.03 

.29 

•  03 

.05 

.11 

.60 

1.75 

?K  6  NNW 

2  41 

1.48 

.57 

.01  T 

T 

T 

.35 

>1ER0ALE  2  W 

5.30 

.50 

.80 

,05 

•05 

.50 

.20 

.70 

■  60 

1.70 

.  CITY    1  NNE 

7.9* 

.20 

.46 

•  40 

,34 

•  27 

.65 

1.22 

4.20 

(YVILLE 

.05 

.30 

■  11 

1.00 

•  41 

•  18 

.50 

•02 

.66 

.03 

2.10 

■ilX  CITY  2  NNW 

2*57 

.74 

•  12 

.05 

.05 

•  34 

1.27 

CENSVILLE 

3  23 

.85 

T 

.25 

.04 

T 

.70 

.12 

1.00 

.27 

'  MILL 

.10 

.10 

.50 

:  LEVEL 

1.29 

.72 

.07 

.50 

^TERVILLE  2  SSE 

T 

T 

,47 

.94 

•  19 

T 

-69 

.11 

1.49 

fTV I LLE 

' 

,75 

,05 

•  07 

T 

•06 

.28 

•  63 

•  13 

4R0SE  FARM 

'  91 

.04 

.62 

.21 

T 

•  02 

T 

•  08 

.52 

.42 

'1MATAHA 

ils2 

.09 

.10 

T 

1.03 

.30 

.30 

BAY 

*.94 

.58 

.50 

.30 

.38 

1.30 

1.66 

•  20 

STONE  ARSENAL 

.07 

1.24 

•  15 

•  03 

•  04 

.35 

2.81 

2.11 

3RM 

3*4* 

.81 

.09 

.20 

.12 

•  09 

1.30 

.26 

.55 

.02 

Efi  FALLS 

1  la 

T 

1.15 

.03 

T 

T 

T 

T 

ERTSDALE  I  e 

2.Ae 

1.06 

.28 

•  14 

.  16 

1.10 

CFORO 

5.33 

.65 

T 

T 

1.55 

T 

•  65 

.51 

.54 

1.15 

C  MILLS 

T 

.22 

.05 

1,25 

,32 

•  41 

.15 

.43 

1.65 

SEULVILLE  2 

•  55 

•  79 

•  34 

•  32 

•  29 

1  ,69 

1.73 

•  20 

IT  BERNARD 

5  5^ 

•  32 

1,18  T 

•22 

•  22 

.20 

•  50 

1.78 

1  •IS 

3  MT   SUBSTATION  A  U 

8,70 

.95 

•  42 

•  07 

.06 

2-52 

4.34 

.34 

5.97 

.57 

1,27 

.03 

.37 

,17 

•  51 

.70 

2.25 

rTSBOflO 

.23 

1.28 

.10 

T 

T 

.05 

.83 

2^25 

3.72 

-E 

2.55 

•  82 

.20 

.20 

T 

•  36 

•  17 

■  78 

VIA 

2  19 

.45 

.21 

•  02 

.04 

•  03 

•  07 

T 

.70 

•  06 

.61 

:0H8 

.92 

.92 

ri  HILL 

2.44 

•  18 

1.82 

.44 

TLE 

~_ 

- 

.21 

.12 

1.24 

.08 

,15 

•  42 

1.00 

ACAUGA  4  NE 

,30 

1.71 

.03 

.19 

•  52 

•  47 

1  .48 

LAOEGA 

6  3T 

T 

.27 

•  02 

.04 

.79 

.61 

•  02 

•  90 

1^23 

2,49 

hasville 

2. 2d 

.04 

.60 

.60 

.09 

T 

.05 

•  04 

.76 

RSBY  Exp  STATION 

4.19 

.12 

.27 

1.47 

,68 

.02 

.67 

•  35 

.61 

RLOW  DAM 

,49 

.10 

•01 

.01 

.16 

.14 

2,73 

FFORD 

4  .89 

.70 

.68 

•60 

•  22 

■  65 

•  80 

1,24 

Y 

2  49 

T 

1.35 

•  02 

1.12 

CALOOSA  FAA  AIRPORT 

3.64 

.05 

.28 

T 

T  .48 

•  01 

•  04 

T 

T 

.81 

,29 

.31 

1.28 

.09 

CALOOSA  OLIVER  DAM 

5,42 

.18 

.29 

.37 

.58 

•  02 

.10 

.03 

1.02 

,60 

1.05 

1.18 

KEGEE  2 

,64 

,01 

•  13 

.02 

•  10 

2,70 

□N  SPRINGS  *>  S 

1.85 

1  .10 

T 

.75 

OHTOWN 

2»1* 

.58 

-07 

•  30 

•  10 

.27 

T 

,20 

•  22 

.40 

.EY  HEAD 

10. OS 

.20 

.92 

.03  T 

•  21 

.02 

.02 

.03 

•  48 

3.96 

4,18 

«.35 

•  74 

.15 

.26 

.03 

.26 

•  49 

1.15 

•  87 

LEY 

».51 

.15 

.11 

1.58 

.35 

.17 

.21 

.35 

1,59 

LACE  2  E 

1.79 

.65 

.10 

.11 

.40 

.32 

NUT  GROVE 

6.74 

1.15 

.15 

.40 

1.25 

1.30 

2,49 

RIOR  LOCK  AND  DAM 

».73 

.19 

.03 

.06 

.07 

.23 

•  12 

.24 

1.07 

2.46 

•  26 

ERLOO 

k.57 

.96 

,22 

.20 

•  49 

•  77 

.55 

1,38 

T  BLOCTON 

7.25 

.25 

•  45 

.35 

.45 

.70 

•  10 

1.15 

•  45 

1.80 

1,55 

UMPKA 

5.55 

•  69 

T 

.12 

T 

.08 

T 

•  34 

•  12 

.06 

4.12 

TLEY 

1.35 

1.20 

.55 

.05 

.05 

FIELD  2  SW 

3.97 

•  62 

.26 

.06 

•  47 

•  56 

,46 

1.26 

,26 

ES  HYDRO  PLANT 

2. ".7 

,47 

,10 

.02 

.13 

T 

■  16 

1.57 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

StAbOD 

> 
£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

« 

_1 

»  0 

5  a 

MIDNIGHT 
CST 

< 

0  in 
0  u 

NOON 
CST 

6t00  P.M. 
CST 

Trace 

01-09 

.10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
\  siinrise  to  si 

miNGHAM  we  AIRPORT 

s 

13 

10.8 

38 

NW 

29 

75 

79 

48 

52 

5 

3 

2 

1 

2 

1 

14 

59 

6.0 

ITSVILUE  WB  AIRPORT 

ssw 

15 

11.0 

32++ 

N 

30 

66 

73 

44 

46 

1 

6 

1 

0 

1 

2 

11 

5.8 

IILE  WB  AIRPORT 

s 

15 

8.9 

29++ 

SSW 

29 

83 

88 

53 

62 

5 

0 

0  . 

0 

1 

0 

6 

6.2 

ITGOMERY  WB  AIRPORT 

s 

16 

8.7 

35 

SW 

29 

76 

85 

54 

54 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

11 

54 

6.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAf 
APRIL  H( 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

85 

83 

83 

81 

69 

63 

50 

71 

75 

74 

74 

75 

Tl 

70 

65 

70 

60 

80 

80 

82 

81 

83 

83 

71 

65 

67 

73 

71 

68 

73 

73. 

MIN 

58 

55 

55 

58 

44 

43 

44 

44 

49 

53 

51 

53 

45 

44 

39 

43 

51 

60 

60 

57 

68 

66 

65 

41 

41 

49 

49 

51 

51 

58 

50* 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

84 

84 

85 

81 

76 

70 

72 

79 

74 

65 

83 

80 

73 

72 

76 

84 

65 

84 

82 

80 

62 

66 

86 

75 

70 

78 

72 

81 

77 

80 

79. 

MIN 

41 

44 

48 

52 

43 

50 

48 

37 

50 

52 

55 

50 

37 

32 

26 

41 

56 

61 

60 

60 

47 

61 

66 

43 

49 

49 

46 

56 

63 

68 

49. 

ALICEVILLE 

MAX 

80 

82 

84 

80 

79 

72 

62 

68 

79 

77 

70 

79 

76 

72 

74 

62 

84 

88 

84 

64 

81 

64 

86 

80 

76 

68 

60 

68 

79 

79 

77. 

MIN 

60 

58 

53 

50 

49 

50 

47 

47 

57 

60 

48 

52 

46 

43 

47 

52 

59 

62 

64 

62 

66 

67 

67 

47 

50 

61 

54 

61 

65 

58 

64. 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

86 

84 

86 

87 

84 

85 

76 

68 

79 

78 

88 

87 

75 

74 

72 

75 

66 

66 

87 

85 

91 

68 

89 

62 

74 

60 

77 

81 

86 

83 

82. 

MIN 

44 

50 

51 

59 

50 

62 

54 

47 

51 

62 

63 

64 

47 

40 

41 

52 

56 

62 

64 

66 

62 

66 

68 

54 

54 

56 

64 

58 

67 

68 

56. 

ANNISTON  EAA  AIRPORT 

MAX 

85 

85 

84 

77 

73 

60 

7* 

76 

70 

82 

82 

78 

70 

71 

73 

63 

85 

64 

85 

74 

81 

64 

80 

72 

57 

76 

71 

72 

78 

75 

76. 

MIN 

52 

57 

55 

55 

50 

48 

47 

42 

55 

56 

60 

53 

39 

38 

35 

46 

60 

63 

60 

60 

62 

63 

56 

47 

51 

52 

51 

66 

60 

46 

52. 

ASHLAND 

MAX 

80 

83 

84 

77 

74 

64 

69 

78 

68 

81 

81 

75 

69 

69 

72 

79 

82 

62 

82 

68 

79 

83 

80 

73 

58 

75 

77 

76 

76 

76 

75. 

MIN 

44 

47 

5^ 

47 

46 

39 

45 

56 

54 

51 

37 

37 

52 

57 

61 

59 

60 

56 

60 

64 

42 

41 

49 

45 

53 

65 

57 

39 

49. 

ATHENS  2 

MAX 

S3 

84 

83 

83 

66 

67 

51 

73 

78 

60 

76 

73 

60 

65 

67 

72 

84 

84 

81 

83 

84 

85 

84 

69 

65 

64 

70 

74 

67 

71 

74. 

MIN 

49 

48 

56 

56 

45 

46 

45 

47 

35 

46 

46 

48 

36 

37 

34 

51 

60 

60 

62 

57 

60 

61 

62 

35 

48 

54 

62 

53 

56 

53 

SO. 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

88 

83 

80 

80 

78 

85 

86 

80 

83 

MIN 

60 

67 

64 

55 

53 

65 

64 

60 

67 

AUBURN  3  SW 

MAX 

84 

82 

83 

85 

80 

75 

60 

68 

77 

70 

75 

83 

73 

74 

71 

75 

78 

84 

84 

84 

75 

82 

67 

86 

77 

60 

76 

74 

82 

77 

77. 

MIN 

46 

51 

51 

54 

46 

56 

49 

41 

50 

56 

53 

52 

45 

34 

33 

42 

50 

60 

57 

66 

59 

60 

66 

47 

61 

49 

60 

54 

60 

61 

61. 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

86 

85 

84 

84 

76 

70 

70 

73 

76 

75 

80 

81 

76 

70 

71 

75 

83 

84 

82 

63 

78 

61 

86 

76 

70 

60 

71 

67 

77 

68 

77. 

MIN 

46 

47 

52 

52 

49 

48 

47 

40 

44 

56 

55 

49 

39 

36 

37 

43 

58 

63 

64 

65 

63 

64 

66 

47 

49 

50 

51 

57 

63 

59 

52. 

BAY  MINETTE 

MAX 

85 

85 

85 

85 

87 

73 

67 

76 

76 

87 

90 

60 

81 

71 

81 

83 

84 

84 

83 

86 

87 

68 

84 

76 

62 

80 

83 

65 

84 

65 

62. 

MIN 

52 

54 

56 

64 

55 

57 

54 

50 

55 

63 

65 

67 

49 

45 

52 

57 

59 

65 

65 

66 

69 

67 

69 

56 

58 

57 

62 

66 

69 

70 

59. 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

85 

83 

84 

78 

61 

60 

73 

78 

79 

77 

75 

73 

68 

70 

73 

83 

64 

82 

84 

82 

85 

86 

63 

65 

61 

76 

66 

66 

73 

69 

75, 

MIN 

52 

50 

55 

59 

44 

47 

48 

43 

59 

47 

53 

50 

41 

36 

50 

61 

62 

63 

60 

64 

67 

62 

38 

49 

48 

62 

65 

61 

60 

62. 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

84 

84 

84 

76 

73 

63 

73 

76 

74 

82 

82 

76 

71 

71 

75 

83 

84 

83 

83 

76 

83 

86 

60 

72 

62 

77 

71 

76 

61 

76 

77. 

MIN 

50 

52 

54 

57 

48 

48 

49 

41 

56 

58 

61 

51 

38 

36 

33 

50 

62 

62 

63 

63 

63 

66 

67 

46 

50 

52 

50 

59 

66 

58 

53. 

BIRMINGHAM  MB  AP 

MAX 

83 

84 

84 

74 

71 

56 

72 

80 

75 

80 

82 

74 

70 

72 

74 

84 

85 

85 

86 

77 

83 

87 

77 

71 

56 

76 

69 

74 

79 

74 

76. 

MIN 

56 

56 

57 

53 

51 

49 

48 

45 

60 

56 

64 

52 

39 

36 

37 

50 

63 

64 

64 

65 

65 

69 

49 

43 

50 

53 

53 

59 

61 

49 

54. 

BRANTLEY 

MAX 

87 

83 

85 

87 

65 

85 

73 

68 

79 

76 

8t 

88 

74 

75 

72 

75 

83 

83 

85 

85 

90 

87 

90 

83 

76 

80 

79 

62 

64 

78 

81. 

MIN 

42 

46 

50 

56 

44 

57 

52 

43 

49 

60 

61 

61 

42 

36 

34 

44 

50 

62 

63 

65 

63 

68 

64 

54 

47 

52 

48 

56 

66 

64 

53. 

BREWTON  J  SSE 

MAX 

84 

84 

89 

86 

86 

77 

65 

81 

78 

68 

94 

85 

77 

74 

79 

66 

67 

67 

87 

91 

89 

92 

83 

78 

82 

81 

65 

90 

66 

85 

83. 

MIN 

42 

45 

55 

62 

47 

58 

55 

42 

50 

63 

63 

62 

42 

36 

36 

45 

52 

59 

63 

67 

64 

79 

67 

52 

53 

50 

55 

58 

69 

67 

56. 

BRIDSEPORT  2  W 

MAX 

84 

83 

83 

79 

64 

65 

75 

76 

76 

77 

79 

74 

66 

67 

74 

61 

83 

81 

83 

64 

85 

66 

82 

80 

64 

78 

69 

61 

68 

70 

75. 

MIN 

45 

52 

50 

60 

45 

46 

46 

38 

55 

48 

55 

47 

37 

34 

30 

43 

61 

58 

59 

59 

56 

65 

60 

36 

49 

42 

47 

63 

69 

52 

49. 

CALERA  2  SW 

MAX 

82 

84 

86 

78 

74 

65 

74 

80 

72 

78 

84 

78 

73 

72 

76 

82 

85 

85 

83 

76 

61 

85 

80 

72 

60 

77 

70 

80 

78 

78 

77. 

MIN 

45 

44 

49 

54 

46 

47 

48 

36 

54 

53 

58 

48 

35 

33 

29 

42 

58 

57 

60 

58 

62 

63 

65 

44 

48 

61 

49 

58 

65 

58 

50. 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

84 

86 

86 

80 

81 

72 

70 

79 

76 

87 

67 

78 

75 

72 

76 

85 

85 

65 

84 

85 

86 

69 

83 

72 

69 

78 

76 

65 

83 

82 

80. 

MIN 

48 

50 

55 

60 

43 

56 

52 

48 

56 

62 

67 

59 

43 

40 

42 

55 

57 

62 

64 

67 

68 

65 

68 

60 

54 

54 

54 

63 

68 

62 

56. 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

85 

81 

82 

84 

85 

75 

58 

68 

76 

67 

82 

82 

75 

72 

70 

75 

80 

84 

83 

83 

75 

61 

82 

82 

75 

59 

69 

76 

80 

76 

76. 

MIN 

47 

50 

51 

55 

44 

45 

47 

40 

42 

57 

59 

56 

41 

36 

31 

34 

48 

55 

59 

64 

60 

63 

46 

43 

45 

50 

51 

51 

66 

60 

49. 

CENTRE  5  SW 

MAX 

86 

82 

85 

86 

75 

66 

68 

73. 

76 

75 

60 

7a 

77 

70 

70 

74 

83 

85 

83 

85 

83 

86 

66 

79 

67 

59 

78 

68 

67 

77 

77. 

MIN 

48 

50 

51 

58 

48 

45 

47 

41 

52 

52 

56 

55 

40 

40 

32 

41 

52 

62 

60 

60 

61 

62 

66 

42 

49 

46 

46 

57 

69 

57 

51. 

CENTREVILLE 

MAX 

89 

85 

86 

86 

81 

76 

66 

76 

81 

76 

87 

85 

78 

74 

79 

76 

85 

87 

87 

85 

72 

83 

67 

82 

71 

59 

76 

72 

62 

82 

79. 

MIN 

45 

45 

50 

53 

46 

46 

46 

39 

46 

46 

61 

53 

39 

37 

34 

47 

47 

61 

64 

67 

60 

66 

67 

48 

48 

52 

52 

52 

62 

62 

51* 

CHATOM 

MAX 

86 

83 

83 

80 

81 

76 

68 

77 

76 

64 

91 

89 

74 

73 

64 

82 

82 

84 

82 

81 

66 

87 

82 

70 

78 

71 

62 

83 

80 

80 

80. 

MIN 

42 

44 

57 

59 

47 

51 

52 

40 

57 

59 

59 

56 

41 

36 

44 

46 

51 

58 

63 

66 

63 

66 

66 

47 

62 

54 

66 

63 

65 

71 

64. 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

84 

86 

86 

64 

74 

71 

74 

80 

78 

61 

60 

79 

74 

71 

75 

64 

65 

85 

85 

83 

62 

66 

86 

74 

66 

75 

74 

79 

80 

77 

79. 

MIN 

49 

51 

54 

57 

45 

49 

50 

41 

57 

56 

69 

51 

36 

34 

32 

43 

61 

64 

64 

62 

60 

64 

69 

46 

51 

5X 

50 

56 

66 

60 

63. 

CITRONELLE 

MAX 

85 

84 

85 

85 

85 

75 

69 

80 

76 

87 

92 

83 

75 

62 

83 

85 

65 

85 

83 

86 

86 

69 

82 

76 

84 

72 

65 

84 

66 

86 

82. 

MIN 

54 

54 

60 

63 

53 

53 

53 

51 

57 

63 

63 

66 

70 

69 

56 

62 

64 

65 

66 

60 

60 

67 

68 

55 

57 

57 

63 

67 

59 

71 

60. 

CLANTON 

MAX 

84 

80 

81 

83 

78 

76 

64 

73 

77 

74 

84 

86 

75 

73 

71 

75 

81 

84 

83 

62 

70 

80 

■^4 

61 

71 

69 

75 

71 

60 

77 

77. 

MIN 

49 

50 

53 

58 

45 

53 

51 

43 

54 

60 

63 

53 

43 

39 

36 

48 

55 

62 

63 

67 

61 

65 

6> 

50 

64 

53 

53 

59 

60 

62 

64. 

CLAYTON 

MAX 

83 

78 

80 

81 

85 

74 

62 

63 

70 

76 

72 

82 

69 

71 

70 

61 

80 

82 

82 

82 

85 

85 

81 

77 

74 

64 

76 

77 

62 

76 

76. 

MIN 

56 

55 

57 

56 

52 

50 

50 

50 

52 

53 

68 

60 

50 

45 

43 

54 

55 

59 

60 

61 

63 

64 

60 

51 

53 

52 

56 

62 

66 

61 

55. 

CODEN 

MAX 

79 

81 

81 

84 

81 

76 

71 

75 

78 

82 

60 

65 

81 

77 

76 

80 

82 

81 

81 

84 

84 

64 

84 

79 

60 

83 

84 

65 

86 

62 

80.1 

MIN 

49 

51 

53 

62 

56 

61 

54 

47 

61 

66 

60 

69 

52 

43 

50 

60 

67 

69 

70 

68 

72 

71 

69 

62 

57 

61 

61 

66 

70 

73 

61.1 

DAYTON 

MAX 

88 

85 

80 

85 

79 

80 

72 

73 

80 

80 

86 

85 

73 

75 

74 

76 

85 

62 

65 

84 

74 

85 

87 

82 

65 

63 

76 

76 

83 

83 

79.! 

MIN 

51 

53 

50 

62 

48 

58 

51 

47 

57 

62 

66 

55 

45 

42 

42 

56 

59 

66 

63 

68 

65 

67 

68 

60 

55 

55 

55 

62 

69 

62 

6T.( 

DECATUR 

MAX 

86 

85 

83 

85 

67 

61 

63 

72 

79 

80 

72 

75 

71 

66 

68 

72 

83 

83 

82 

83 

82 

84 

86 

70 

64 

58 

73 

64 

66 

74 

74.1 

MIN 

52 

52 

58 

60 

47 

48 

48 

43 

48 

49 

51 

52 

43 

42 

37 

47 

60 

62 

63 

63 

62 

65 

66 

43 

47 

50 

64 

56 

60 

68 

52.t 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

MIN 

44 

45 

53 

56 

51 

51 

51 

44 

43 

57 

59 

60 

49 

39 

40 

50 

55 

59 

64 

67 

68 

68 

66 

52 

51 

56 

56 

55 

69 

63 

54.. 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

85 

87 

86 

62 

72 

61 

79 

80 

65 

67 

75 

75 

70 

75 

83 

84 

86 

83 

89 

87 

90 

82 

79 

76 

82 

82 

64 

79 

80 

60. 

MIN 

52 

55 

57 

56 

53 

57 

51 

46 

56 

67 

66 

62 

52 

47 

45 

49 

55 

57 

61 

68 

68 

66 

65 

58 

54 

65 

69 

66 

66 

63 

57. 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

86 

85 

85 

85 

75 

63 

57 

75 

61 

60 

79 

78 

75 

70 

72 

75 

85 

81 

62 

85 

82 

61 

87 

68 

63 

55 

76 

65 

69 

76 

75. 

MIN 

49 

51 

53 

55 

47 

45 

46 

38 

45 

50 

51 

51 

35 

33 

33 

36 

40 

42 

50 

56 

63 

62 

65 

38 

45 

47 

48 

66 

59 

54 

48. 

ENTERPRISE 

MAX 

82 

85 

87 

86 

83 

78 

66 

79 

60 

86 

67 

86 

75 

72 

76 

83 

63 

85 

84 

89 

67 

68 

84 

78 

77 

80 

61 

85 

79 

82 

61* 

MIN 

51 

55 

56 

58 

53 

57 

52 

49 

53 

67 

64 

63 

51 

46 

47 

46 

53 

60 

62 

68 

67 

67 

68 

56 

65 

53 

56 

56 

66 

69 

57. 

EUFAULA 

MAX 

85 

83 

89 

89 

84 

76 

66 

80 

81 

79 

88 

81 

73 

76 

79 

83 

86 

65 

86 

87 

77 

89 

89 

86 

62 

72 

66 

65 

86 

62 

62. 

MIN 

51 

50 

50 

56 

50 

54 

47 

42 

52 

55 

56 

40 

51 

57 

57 

55 

67 

68 

66 

52 

51 

55 

53 

60 

60 

52. 

EVERGREEN 

MAX 

88 

84 

85 

88 

86 

85 

84 

72 

79 

76 

88 

91 

76 

77 

75 

78 

85 

84 

88 

85 

83 

89 

91 

82 

75 

80 

76 

83 

86 

81 

62. 

MIN 

45 

49 

66 

60 

44 

39 

39 

70 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

80 

82 

83 

85 

83 

74 

71 

75 

76 

84 

84 

81 

78 

75 

79 

61 

82 

83 

84 

65 

85 

85 

85 

77 

80 

82 

64 

83 

85 

62 

61. 

MIN 

52 

54 

57 

61 

56 

59 

55 

48 

56 

67 

66 

63 

57 

49 

52 

55 

60 

66 

66 

67 

69 

67 

72 

60 

57 

58 

62 

67 

70 

71 

60- 

FALKVILLE 

MAX 

85 

85 

84 

64 

71 

63 

58 

74 

76 

79 

75 

77 

74 

68 

71 

75 

82 

83 

81 

82 

82 

82 

85 

70 

62 

60 

76 

69 

71 

75  I 

75. 

MIN 

51 

52 

57 

57 

45 

46 

47 

41 

51 

49 

52 

51 

37 

36 

32 

32 

58 

63 

62 

60 

64 

66 

68 

39 

46 

50 

47 

65 

51 

56 

50. 

FAYETTE 

MAX  ! 

87 

85 

85 

82 

68 

53 

76 

80 

80 

83 

84 

77 

70 

72 

74 

66 

86 

86 

85 

61 

61 

68 

84 

69 

61 

78 

68 

75 

79 

73 

77. 

MIN  ;  48 

50 

57 

60 

50 

48 

50 

42 

55 

57 

55 

51 

40 

37 

36 

51 

64 

62 

65 

69 

66 

66 

61 

45 

49 

51 

53 

59 

64 

57  ' 

54. 

Sea  Reference  Notes  Following  SutioD  Indt 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

APRIL  1963 


SlatloD 

Day  Ol  Monlh 

rag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

12 

13 

14 

1 

1 

1  " 

18 

19 

20 

21 

22 

1  23 

1 

! " 

1  " 

27 

28 

29 

30  31 

• 

1  -s 

FLORENCE 

MAX 

88 

86 

86 

89 

89 

60 

76 

81 

S3 

78 

76 

87 

79 

73 

71 

69 

86 

83 

81 

64 

87 

84 

82 

69 

1  62 

76 

69 

1  70 

71 

68 

'  78.2 

MIN 

56 

55 

61 

5'' 

46 

47 

45 

44 

62 

47 

50 

91 

92 

39 

38 

46 

63 

64 

67 

57 

66 

67 

61 

49 

1  49 

48 

53 

97 

61 

55 

53.8 

FORT  MORGAN 

MAX 

T2 

74 

78 

80 

74 

74 

69 

71 

79 

77 

79 

78 

76 

70 

72 

77 

70 

79 

1  60 

80 

80 

83 

79 

79 

i  76 

61 

80 

81 

83 

SO 

76.8 

HIN 

60 

62 

61 

66 

63 

61 

97 

99 

64 

64 

65 

70 

62 

97 

63 

63 

63 

68 

70 

70 

72 

72 

69 

69 

66 

68 

67 

67 

72 

67 

64.9 

FRISCO  CITY 

MAX 

87 

83 

84 

87 

83 

85 

73 

66 

80 

74 

87 

91 

74 

76 

79 

78 

83 

84 

89 

84 

89 

89 

89 

80 

74 

80 

74 

82 

85 

83 

81.5 

MIN 

50 

53 

56 

59 

52 

58 

53 

52 

96 

65 

66 

65 

47 

44 

48 

96 

58 

64 

64 

66 

68 

68 

66 

95 

56 

54 

59 

63 

67 

70 

98.7 

GADSDEN  Gas  PLANT 

MAX 

8« 

84 

84 

77 

65 

61 

74 

78 

74 

78 

79 

75 

67 

66 

73 

82 

83 

82 

63 

61 

81 

86 

82 

68 

1  62 

76 

69 

69 

76 

70 

79.7 

MIN 

*5 

49 

50 

98 

48 

49 

44 

38 

54 

54 

56 

54 

39 

37 

32 

43 

61 

62 

61 

62 

60 

62 

65 

44 

1  49 

51 

46 

96 

55 

55 

91.2 

GA I NESV I LLE 

MAX 

87 

85 

89 

86 

77 

73 

J? 

75 

82 

80 

86 

83 

74 

72 

73 

76 

86 

87 

86 

89 

74 

S3 

87 

75 

68 

59 

79 

71 

80 

83 

78.7 

HIN 

50 

52 

57 

99 

49 

90 

52 

45 

92 

61 

63 

63 

44 

42 

44 

52 

63 

61 

66 

66 

66 

65 

69 

61 

93 

53 

57 

60 

66 

63 

56.1 

GENEVA 

MAX 

86 

84 

89 

87 

88 

85 

74 

64 

78 

83 

87 

88 

77 

77 

74 

77 

S3 

83 

85 

84 

90 

1  88 

91 

87 

81 

80 

89 

83 

87 

79 

62.7 

MIN 

48 

52 

53 

98 

50 

60 

54 

44 

93 

62 

63 

63 

49 

42 

38 

46 

91 

57 

61 

68 

67 

67 

65 

54 

93 

53 

68 

60 

65 

69 

56.1 

GI LBEPTOWN 

87 

85 

85 

84 

81 

73 

74 

82 

79 

87 

91 

86 

78 

77 

80 

85 

86 

86 

85 

80 

as 

89 

87 

76 

79 

77 

81 

85 

86 

84 

82.6 

MIN 

42 

44 

54 

57 

44 

93 

93 

39 

99 

57 

61 

97 

39 

37 

44 

51 

57 

61 

66 

70 

64 

66 

66 

94 

'  92 

56 

66 

65 

70 

65 

55.3 

GREENSBORO 

85 

84 

85 

86 

75 

71 

76 

81 

78 

86 

86 

76 

74 

79 

76 

89 

86 

85 

85 

79 

84 

87 

79 

71 

57 

69 

74 

78 

82 

78 

79.2 

MIN 

5* 

53 

56 

62 

49 

91 

90 

44 

94 

61 

69 

92 

45 

43 

43 

53 

58 

61 

62 

66 

66 

67. 

66 

90 

'  52 

53 

53 

1  63 

65 

62 

66.0 

CREENV ILLE 

MAX 

8» 

85 

86 

83 

81 

78 

78 

76 

76 

82 

87 

83 

79 

72 

73 

83 

89 

85 

64 

66 

89 

68 

83 

76 

65 

76 

78 

1  83 

78 

80 

80.7 

MIN 

SI 

53 

96 

61 

51 

60 

92 

49 

55 

63 

66 

66 

49 

44 

49 

SI 

64 

63 

67 

66 

67 

66 

55 

96 

55 

57 

67 

64 

98.0 

GUNTERSV 1 LLE 

MAX 

84 

84 

85 

81 

68 

64 

74 

78 

78 

76 

77 

76 

66 

70 

73 

82 

84 

83 

84 

64 

84 

86 

64 

66 

64 

79 

74 

66 

75 

71 

76.6 

MIN 

54 

55 

60 

48 

46 

42 

39 

53 

56 

92 

38 

36 

39 

47 

45 

61 

61 

57 

64 

69 

64 

44 

49 

51 

49 

57 

58 

56 

51.4 

HALEYV I LLE 

MAX 

\l 

83 

83 

83 

70 

62 

91 

73 

79 

80 

76 

76 

73 

68 

70 

75 

82 

63 

61 

SO 

63 

62 

65 

72 

63 

56 

75 

66 

76 

77 

74.9 

MIN 

54 

52 

55 

55 

48 

46 

50 

40 

41 

52 

64 

53 

36 

33 

39 

36 

56 

62 

59 

60 

62 

64 

66 

42 

43 

61 

47 

51 

60 

65 

50.6 

HAM  I L TON    3  S 

MAX 

87 

86 

85 

89 

73 

64 

57 

74 

79 

79 

81 

79 

76 

70 

73 

76 

85 

84 

83 

83 

83 

SI 

86 

69 

64 

57 

76 

66 

75 

80 

76.5 

MIN 

42 

44 

47 

92 

50 

48 

90 

37 

40 

53 

52 

53 

34 

32 

30 

34 

48 

64 

66 

63 

64 

62 

65 

39 

44 

49 

49 

52 

63 

54 

49.3 

HAYNE V I LLE 

MAX 

86 

87 

88 

89 

82 

81 

68 

75 

82 

83 

85 

38 

78 

74 

74 

75 

77 

78 

80 

82 

81 

82 

89 

62 

72 

72 

77 

78 

83 

78 

80.2 

MIN 

48 

50 

53 

94 

46 

47 

92 

41 

43 

56 

66 

59 

41 

39 

38 

46 

48 

55 

68 

66 

64 

61 

68 

49 

64 

48 

92 

55 

59 

62 

52.3 

HEADLAND 

MAX 

85 

82 

84 

86 

87 

81 

72 

62 

77 

79 

86 

85 

80 

76 

71 

76 

82 

83 

84 

65 

86 

89 

89 

64 

79 

71 

82 

82 

64 

80 

80.9 

MIN 

52 

55 

57 

97 

53 

60 

51 

49 

54 

60 

63 

65 

51 

44 

43 

50 

53 

55 

60 

65 

69 

69 

6S 

55 

94 

94 

58 

64 

66 

66 

67.1 

HEFLI N 

MAX 

83 

83 

83 

79 

70 

91 

71 

76 

66 

79 

80 

76 

67 

66 

71 

80 

83 

81 

81 

72 

78 

64 

78 

71 

99 

74 

71 

70 

72 

72 

74.1 

MIN 

44 

46 

54 

45 

44 

49 

34 

45 

50 

52 

54 

34 

33 

29 

36 

56 

65 

56 

62 

39 

46 

90 

44 

50 

58 

52 

38 

47.4 

HI GHLANO  HOME 

MAX 

85 

81 

85 

87 

80 

81 

68 

67 

79 

75 

86 

72 

72 

71 

73 

63 

85 

65 

84 

66 

84 

87 

88 

72 

72 

72 

72 

84 

78.5 

MIN 

54 

55 

56 

57 

43 

56 

50 

49 

90 

56 

63 

49 

42 

43 

49 

96 

57 

62 

66 

67 

66 

67 

53 

52 

92 

55 

97 

61 

55.2 

HUNT SV I LLE   W8  AP 

MAX 

87 

86 

86 

71 

63 

52 

73 

80 

79 

73 

76 

72 

67 

68 

73 

86 

87 

84 

86 

89 

87 

88 

74 

69 

62 

75 

67 

67 

74 

68 

75.4 

MIN 

54 

56 

61 

51 

46 

48 

48 

43 

60 

50 

54 

52 

41 

38 

38 

61 

61 

63 

64 

63 

67 

69 

50 

43 

90 

49 

53 

58 

60 

47 

52.9 

Jasper  n 

MAX 

87 

86 

86 

75 

65 

94 

57 

81 

76 

78 

80 

75 

72 

73 

76 

65 

85 

84 

85 

61 

S3 

87 

78 

69 

56 

79 

68 

70 

79 

74 

75.9 

MIN 

42 

43 

47 

57 

48 

47 

49 

36 

53 

53 

52 

53 

37 

36 

31 

46 

62 

63 

61 

66 

65 

63 

62 

42 

46 

90 

47 

58 

64 

69 

61.1 

LAFAYETTE 

MAX 

81 

84 

89 

81 

79 

70 

66 

78 

70 

83 

83 

77 

72 

70 

79 

62 

86 

85 

82 

72 

80 

83 

84 

74 

69 

77 

71 

11 

72 

76 

77.3 

MIN 

49 

51 

55 

60 

44 

49 

40 

48 

53 

60 

57 

50 

45 

40 

40 

46 

55 

60 

59 

60 

61 

64 

66 

45 

46 

48 

50 

55 

62 

58 

62.6 

L I V I NGSTON 

MAX 

85 

85 

86 

79 

72 

71 

75 

82 

82 

86 

84 

76 

76 

75 

76 

66 

66 

86 

64 

77 

89 

88 

79 

69 

56 

79 

79 

79 

86 

SO 

79.4 

MIN 

49 

51 

97 

60 

51 

51 

52 

44 

58 

59 

56 

56 

44 

40 

46 

54 

63 

61 

65 

66 

66 

66 

63 

92 

96 

96 

57 

65 

66 

69 

56.3 

LOCKHART 

MAX 

85 

82 

89 

87 

85 

86 

75 

66 

79 

80 

86 

88 

78 

74 

73 

76 

63 

83 

83 

64 

ee 

88 

88 

83 

79 

76 

82 

77 

84 

80 

81.4 

MIN 

51 

52 

54 

61 

63 

62 

54 

49 

53 

65 

66 

64 

60 

46 

45 

45 

59 

62 

64 

69 

67 

67 

69 

57 

57 

93 

59 

59 

68 

69 

98.1 

HAD  I  SON 

MAX 

84 

83 

85 

71 

60 

99 

70 

78 

79 

70 

74 

70 

66 

67 

71 

62 

84 

80 

83 

82 

84 

86 

80 

64 

62 

73 

70 

66 

72 

70 

74.2 

MIN 

55 

54 

58 

57 

45 

47 

48 

42 

56 

48 

54 

50 

39 

36 

36 

62 

61 

62 

63 

61 

61 

66 

62 

36 

38 

46 

53 

55 

61 

92.0 

maRion  Junction  2  ne 

MAX 

82 

85 

88 

81 

81 

74 

74 

81 

79 

87 

86 

77 

74 

73 

77 

65 

87 

87 

85 

75 

85 

88 

S3 

69 

62 

75 

74 

84 

83 

79 

80.0 

MIN 

49 

49 

55 

58 

45 

58 

50 

42 

99 

96 

66 

54 

43 

39 

39 

49 

96 

60 

62 

66 

64 

65 

67 

49 

53 

53 

54 

62 

67 

60 

54.6 

MARTIN  DAM 

MAX 

81 

82 

84 

76 

76 

72 

67 

78 

79 

81 

83 

78 

72 

68 

73 

81 

64 

84 

63 

78 

82 

85 

82 

74 

66 

74 

74 

80 

77 

79 

77.6 

HIN 

75 

49 

50 

55 

52 

56 

91 

42 

49 

57 

99 

94 

93 

43 

34 

44 

52 

60 

60 

63 

67 

64 

68 

52 

54 

53 

53 

58 

63 

61 

94.7 

HINTER   3  NW 

MAX 

88 

81 

84 

85 

79 

81 

70 

69 

71 

78 

74 

85 

69 

71 

73 

71 

76 

84 

89 

85 

83 

85 

87 

83 

72 

70 

79 

77 

85 

79 

79.2 

MIN 

50 

51 

54 

57 

48 

50 

48 

51 

46 

50 

57 

65 

99 

44 

40 

44 

48 

53 

58 

62 

66 

65 

66 

51 

51 

99 

56 

98 

62 

62 

54.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

83 

82 

86 

85 

72 

67 

75 

77 

85 

90 

81 

79 

78 

77 

80 

82 

82 

84 

86 

86 

87 

87 

76 

82 

81 

64 

82 

84 

84 

81.6 

HIN 

53 

55 

60 

64 

56 

58 

99 

52 

99 

64 

63 

62 

53 

49 

" 

96 

62 

67 

67 

67 

69 

68 

64 

60 

58 

61 

63 

69 

71 

64 

60.8 

MOBILE 

HAX 

81 

77 

76 

79 

84 

81 

72 

66 

71 

78 

60 

66 

63 

77 

76 

79 

74 

76 

78 

79 

SO 

SO 

84 

86 

77 

60 

60 

82 

81 

79 

78.7 

HIN 

54 

59 

60 

60 

57 

60 

55 

56 

60 

67 

67 

69 

66 

93 

57 

99 

67 

69 

70 

69 

71 

71 

70 

60 

59 

60 

62 

69 

72 

65 

62.8 

MONTGOMERY  WB  AP 

HAX 

80 

83 

86 

82 

79 

68 

70 

79 

79 

82 

85 

73 

75 

73 

73 

83 

66 

85 

84 

78 

85 

88 

84 

72 

65 

79 

78 

83 

79 

81 

79.0 

HIN 

48 

51 

54 

56 

48 

56 

92 

48 

54 

57 

65 

58 

47 

42 

39 

46 

53 

62 

63 

63 

63 

65 

62 

51 

96 

54 

94 

61 

67 

59 

59.2 

MOULT ON  2 

HAX 

85 

84 

84 

73 

62 

57 

74 

79 

80 

74 

75 

72 

68 

71 

74 

64 

85 

82 

83 

83 

84 

86 

80 

64 

60 

79 

67 

67 

76 

79.3 

HIN 

52 

54 

43 

58 

46 

47 

49 

42 

58 

49 

61 

61 

39 

36 

34 

32 

47 

64 

55 

60 

66 

67 

94 

37 

49 

49 

49 

96 

60 

57 

90.4 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

HAX 

86 

85 

89 

70 

60 

93 

74 

80 

81 

72 

73 

74 

66 

71 

73 

89 

86 

84 

83 

83 

86 

85 

78 

65 

99 

74 

63 

71 

74 

70 

75.0 

MIN 

52 

53 

58 

94 

49 

49 

48 

46 

61 

51 

54 

50 

43 

41 

36 

57 

63 

64 

64 

56 

68 

69 

92 

42 

51 

49 

54 

59 

64 

48 

93.5 

NATCHEZ 

HAX 

83 

86 

87 

81 

83 

73 

69 

80 

75 

87 

88 

78 

75 

73 

77 

84 

64 

65 

84 

88 

87 

88 

64 

75 

79 

78 

80 

86 

83 

83 

81.4 

HIN 

42 

45 

50 

98 

42 

99 

53 

42 

54 

63 

65 

61 

41 

35 

36 

46 

57 

59 

64 

64 

66 

66 

69 

50 

52 

93 

91 

60 

68 

63 

94.4 

NEW  MARKET  2 

HAX 

83 

83 

84 

80 

61 

59 

72 

77 

78 

76 

74 

69 

66 

61 

72 

82 

79 

84 

62 

85 

81 

SO 

88 

69 

61 

69 

79.2 

HIN 

46 

57 

93 

49 

41 

49 

47 

39 

54 

45 

50 

45 

45 

32 

31 

47 

61 

62 

63 

93 

60 

60 

60 

38 

48 

41 

48 

48 

68 

52 

49.3 

OMEONTA 

MAX 

86 

84 

89 

84 

74 

67 

53 

74 

76 

75 

79 

80 

75 

68 

V 

75 

82 

84 

83 

79 

82 

S3 

66 

76 

69 

98 

76 

64 

68 

79 

79.9 

MIN 

45 

49 

92 

52 

48 

42 

46 

36 

49 

52 

51 

51 

39 

36 

30 

33 

59 

60 

62 

69 

69 

61 

67 

41 

43 

49 

46 

92 

57 

56 

49.3 

OPELI KA 

MAX 

83 

82 

83 

84 

84 

78 

62 

71 

70 

75 

82 

83 

73 

72 

69 

73 

80 

83 

83 

62 

76 

SO 

89 

81 

78 

57 

77  ' 

71 

77 

72 

76.6 

MIN 

37 

47 

50 

53 

48 

91 

49 

39 

44 

57 

98 

60 

47 

36 

33 

40 

47 

56 

56 

63 

60 

59 

66 

47 

49 

49 

46 

50 

50 

61 

90.3 

OZARK   6  NNW 

MAX 

82 

84 

86 

86 

82 

74 

64 

77 

77 

89 

67 

81 

79 

71 

76 

82 

83 

84 

83 

69 

86 

66 

82 

I*  t 

79 

81 

82 

84 

84 

83 

81.0 

MIN 

52 

53 

55 

57 

49 

95 

50 

50 

93 

63 

63 

63 

50 

42 

42 

50 

55 

60  1 

61 

68 

64 

66 

67 

54 

91 

92 

94 

60 

61 

63 

96.1 

PCLL  CITY   1  NNE 

MAX 

85 

83 

84 

85 

76 

73 

74 

72 

79 

72 

80 

80 

75 

69 

70 

73 

82 

85 

84 

64 

75 

81 

69 

79 

69 

95 

74 

69 

73 

79 

76.6 

MIN 

40 

45 

46 

49 

47 

46 

46 

37 

39 

55 

55 

66 

42 

37 

31 

33 

44 

63 

59 

64 

58 

62 

62 

38 

39 

49 

46 

48 

67 

68 

48.4 

PHENIX   CITY   2  NNW 

HAX 

84 

82 

84 

85 

84 

78 

59 

64 

77 

71 

83 

82 

72 

74 

70 

74 

80 

83 

63 

84 

61 

82 

86 

84 

76 

60 

78 

77 

79 

76 

77.7 

HIN 

55 

56 

58 

60 

51 

57 

49 

46 

50 

56 

62 

62 

50 

45 

44 

45 

95 

60 

60 

65 

65 

64 

68 

50 

52 

52 

52  i 

59 

62 

61 

99.7 

PRATTVILLE 

HAX 

83 

84 

88 

90 

87 

79 

71 

79 

75 

85 

94 

87 

89 

90 

79 

85 

87 

94 

88 

86 

89 

89 

87 

78 

63 

SO 

85 

89 

78 

82 

83.7 

MIN 

.46 

49 

92 

58 

49 

98 

52 

94 

52 

55 

64 

97 

50 

69 

37 

47 

95 

61 

70 

60 

60 

65 

66 

53 

59 

55 

54 

60 

62 

61 

96.1 

■USHMATAHA 

HAX 

84 

85 

86 

86 

79 

n 

73 

74 

82 

79 

88 

89 

75 

77 

79 

77 

86 

86 

87 

84 

75 

87 

69 

79 

75 

78 

78 

77 

S3 

88 

81.3 

MIN 

45 

47 

95 

61 

43 

51 

52 

41 

50 

55 

60 

97 

45 

38 

43 

51 

53 

60 

65 

69 

67 

68 

67 

47 

50 

55 

56 

60 

70 

62 

9*. a 

S*«  R«l«r«DC*  Nolva  roUowiog  SuUod  lod«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
APRIL  1963 


wonnnuea 

Day  Of  Month 

irage 

StaHon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IG 

17 

IB 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

30 

31 

> 

MAX 
MIN 

87 
61 

86 
57 

84 

59 

75 

58 

59 
47 

63 
46 

SI 

47 

73 

49 

79 

56 

79 
51 

74 

51 

76 

53 

72 
45 

69 
42 

71 
45 

75 
4S 

84 
59 

85 
64 

62 
65 

80 
49 

86 

60 

63 
66 

85 
61 

66 
42 

63 
43 

55 
42 

73 
42 

66 
55 

73 
62 

SO 

67 

74.5 
52*7 

REDSTONE  ARSENAL 

MIN 

83 
48 

82 
51 

83 
57 

69 
50 

65 
45 

51 

45 

72 
43 

76 
41 

77 
59 

73 
50 

75 
55 

71 
43 

67 
38 

68 
36 

73 
33 

82 
47 

82 
62 

80 
64 

62 
64 

82 
62 

82 

65 

85 
68 

74 

47 

66 

38 

58 
43 

79 
46 

64 
47 

66 
56 

75 
60 

69 
46 

73.7 
50*3 

R06ERTS0ALE  1  E 

MIN 

83 
50 

79 
51 

80 
56 

83 
59 

85 

55 

83 
60 

72 
54 

63 
46 

75 

52 

78 
63 

85 
59 

86 

65 

84 

53 

77 
45 

75 
48 

76 
51 

80 
58 

82 
65 

82 
65 

62 
66 

85 

67 

85 

61 

86 

69 

87 
59 

78 
57 

85 
56 

85 
60 

83 
64 

80 
69 

83 

69  1 

80>9 
56*4 

ROCItEORD 

MAX 
MIN 

86 
44 

87 
44 

86 

86 
52 

78 
51 

79 
43 

58 

48 

75 
40 

87 
46 

72 
54 

85 
58 

84 

52 

76 
37 

72 
34 

71 
32 

76 
32 

80 
51 

84 

53 

85 

57 

82 
61 

69 

56 

SO 
59 

86 

61 

84 
45 

74 
47 

59 
49 

78 
49 

73 
56 

81 
60 

76  1 
57 

78.3 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

84 
44 

74 
48 

54 

48 

70 
39 

78 
40 

69 

53 

84 
54 

85 
51 

79 
42 

72 
35 

71 
30 

76 
30 

81 
42 

84 

58 

83 
59 

82 
63 

74 

55 

80 
68 

84 

65 

84 
44 

77 
46 

58 
46 

79 
45 

72 
48 

75 
68 

74 
60 

76.3 
48.  5 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

85 
43 

85 
45 

83 
48 

83 

55 

69 
47 

59 
46 

62 
46 

73 
37 

78 
42 

80 
49 

79 
50 

74 
53 

72 
33 

66 
31 

69 
29 

75 
33 

83 
56 

83 
63 

60 
65 

81 
59 

82 
62 

63 
63 

84 

62 

67 
39 

63 
44 

56 
45 

73 
45 

65 
55 

73 
60 

79 
54 

74.8 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

87 
46 

85 
50 

84 
50 

85 
59 

70 
45 

63 
45 

53 
45 

72 
40 

79 
47 

78 
50 

75 
52 

76 
52 

71 
40 

66 
39 

68 
40 

73 
41 

86 
69 

86 
60 

83 
61 

85 
63 

82 

63 

86 
63 

88 
66 

69 
40 

64 

47 

56 

73 
49 

68 
56 

67 

76 
56 

75.1 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

MAX 
MIN 

81 
58 

82 
56 

S3 
56 

73 
57 

62 
49 

58 
43 

70 
45 

75 
42 

74 

55 

73 
49 

75 
52 

72 
45 

64 
40 

65 
38 

70 

33 

79 
49 

82 
52 

80 
59 

82 
58 

80 
55 

80 
65 

84 
64 

78 
59 

66 
37 

59 
48 

73 

66 
50 

63 

72 

69 
56 

73.0 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

83 
42 

83 
52 

84 
60 

71 
47 

62 
46 

53 
46 

72 
38 

78 

45 

77 
49 

73 
51 

74 
47 

72 
40 

66 
38 

66 
31 

72 
32 

74 
47 

83 

67 

80 
61 

82 
61 

85 

69 

76 
38 

66 
46 

61 
47 

78 
47 

73 
47 

71 
49 

64 

53 

65 

69 

69 
37 

72.7 

MAX 
HIN 

82 
45 

85 
48 

87 

50 

85 

52 

78 

47 

73 
52 

65 
49 

78 
40 

77 
47 

82 
52 

83 
60 

75 
53 

73 
44 

72 
36 

74 
34 

81 
40 

84 
48 

85 
68 

85 
57 

87 
65 

85 
60 

86 
60 

64 
67 

77 
50 

67 
55 

80 
52 

78 
50 

77 
60 

77 
6  3 

82 
62 

79.5 
51.9 

MAX 
HIN 

81 
52 

85 
52 

85 
57 

82 
54 

79 
49 

75 
61 

73 
53 

79 
45 

77 
54 

86 
59 

S6 
60 

80 
64 

75 
46 

74 

43 

75 
42 

85 
49 

86 
56 

66 
58 

65 
54 

80 
69 

86 
64 

90 
67 

86 
68 

84 

62 

66 
54 

76 

65 

76 
55 

83 

SO 
62 

61 
62 

80.7 

SYLACAUGA  U  NE 

MAX 
MIN 

85 
48 

85 
50 

85 
53 

79 
56 

75 
43 

73 
52 

75 
50 

79 
40 

74 
52 

81 
56 

81 

58 

77 
50 

74 

37 

70 
34 

74 

32 

80 
44 

84 

57 

83 
62 

84 

59 

78 
61 

31 

58 

85 

62 

82 

65 

76 
44 

64 

51 

76 
50 

70 
48 

79 
58 

79 
67 

77 

60 

78.2 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

82 
48 

84 

50 

84 
51 

75 
55 

74 
48 

62 
45 

72 
46 

79 
38 

71 
49 

79 
56 

79 
57 

76 
48 

69 
36 

70 
36 

73 
30 

83 
43 

84 
56 

85 
60 

85 

57 

76 
56 

80 
68 

84 

61 

79 
63 

69 
44 

62 
48 

74 
49 

70 
46 

75 
56 

79 
64 

76 
57 

76.3 
50.  5 

THOMASV I LLE 

MAX 
MIN 

87 
49 

85 
52 

86 
57 

85 
60 

80 
47 

SI 
54 

72 
50 

70 
47 

79 
56 

75 
62 

87 
66 

SB 
59 

73 
42 

75 
42 

74 
45 

76 
55 

84 
58 

84 

68 

86 
63 

83 
67 

84 

66 

67 

67 

86 

68 

80 
51 

69 
54 

69 
54 

76 
56 

78 
60 

64 
69 

80 
62 

60.2 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 
HIN 

82 
54 

82 
53 

84 
57 

79 
60 

75 
47 

68 
56 

73 
49 

78 
45 

73 
56 

84 
60 

83 
65 

76 
50 

72 
45 

72 
41 

74 

40 

83 
50 

85 
58 

64 
64 

83 
62 

78 
61 

SO 
63 

84 

66 

79 
68 

81 
48 

62 
51 

75 
55 

67 
55 

80 
69 

76 
66 

77 
62 

77.7 
55.  6 

TROY 

MAX 
HIN 

83 
55 

84 
57 

87 
52 

84 

53 

82 
51 

72 
57 

66 
50 

78 
49 

76 
53 

84 
63 

87 
63 

79 
61 

75 
48 

72 
43 

75 
45 

82 

53 

84 

55 

83 
61 

83 
61 

89 
66 

84 

65 

86 
66 

84 

67 

75 
52 

70 
57 

80 

53 

82 
59 

84 

62 

76 
66 

82 
62 

80.3 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
47 

84 
50 

86 
53 

79 
65 

72 
49 

62 
51 

76 
47 

79 
42 

77 
57 

85 
60 

79 
59 

78 
51 

72 
42 

74 

41 

74 
38 

84 
48 

85 
63 

64 
61 

84 
64 

74 
66 

83 

65 

86 

67 

80 
51 

73 
49 

59 
51 

77 
64 

68 
54 

77 
63 

82 

77 
54 

77.9 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

87 
48 

86 
50 

85 
54 

85 
52 

77 
49 

72 
49 

62 
49 

74 
42 

80 
47 

77 
59 

85 
58 

82 
49 

78 
43 

71 
40 

72 
39 

75 
42 

84 
54 

65 
62 

66 
64 

85 

67 

73 
63 

84 

66 

86 

67 

78 
49 

73 
51 

60 

52 

76 
54 

70 
56 

76 
65 

62 
60 

78.3 

TUSXEGEE  2 

MAX 
MIN 

82 
48 

85 
50 

82 
48 

S3 
54 

81 
49 

74 
54 

67 
50 

79 
41 

74 

56 

81 
55 

82 
51 

84 
54 

74 
44 

72 
36 

73 

33 

83 
44 

85 
49 

84 

59 

86 
61 

80 
66 

84 

60 

88 

65 

86 

67 

76 
49 

62 
65 

77 
49 

80 

53 

84 
60 

63 
60 

81 
58 

79.7 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 
MIN 

84 
54 

82 

52 

85 
53 

85 

58 

84 

46 

70 
47 

61 
43 

77 
48 

76 

54 

82 
63 

82 
62 

71 

46 

72 
38 

71 

35 

73 
44 

81 

55 

86 

56 

84 

65 

87 
67 

S3 
50 

74 

51 

66 

53 

76 
54 

76 

84 

77 
61 

76.1 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

85 
41 

81 
52 

82 
48 

83 
52 

70 
42 

62 
45 

65 
42 

72 
35 

75 
42 

76 
43 

75 
50 

76 
46 

73 
32 

65 
30 

65 

27 

71 
35 

78 
55 

81 

50 

80 
57 

81 
60 

84 
54 

84 
68 

85 
58 

73 
32 

65 
42 

59 
41 

75 
43 

70 
54 

70 
57 

68 

38 

74.3 
45.4 

VERNON 

MAX 

88 

45 

87 
47 

85 

52 

85 
59 

75 
50 

66 
47 

55 
49 

76 
41 

80 
45 

80 
56 

83 
55 

85 

50 

76 
38 

72 
35 

75 
34 

76 
44 

85 
59 

85 
64 

83 

65 

64 

66 

83 
65 

82 
64 

88 
64 

71 
42 

66 
49 

66 

60 

77 
52 

67 
56 

77 
63 

83 
55 

78.0 
52.0 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

85 
45 

85 
51 

84 
60 

83 
57 

67 
48 

59 

47 

59 
46 

75 

40 

78 

50 

80 
49 

71 

52 

73 
51 

71 
48 

79 
31 

75 
34 

73 
45 

83 
61 

83 
65 

80 
66 

79 
50 

81 
62 

85 

67 

S3 
58 

67 
34 

65 
49 

69 
45 

73 
54 

70 
60 

78 
38 

63 
56 

j  74.9 
50.6 

WHATLEY 

MAX 
HIN 

85 
42 

1 

86 
45 

85 
47 

86 
45 

85 
49 

82 
51 

81 

53 

SO 
45 

73 
53 

82 
62 

92 
64 

86 
52 

80 

i  *'' 

62 
38 

78 
48 

82 
47 

83 
63 

86 
64 

87 
61 

88 
62 

69 
69 

86 
68 

88 

62 

82 
55 

82 
56 

86 
56 

88 
54 

66 
55 

82 
69 

82 
62 

84.0 
54.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

o  o> 

H  < 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.18 

.30 

.15 

.29 

.30 

.16 

.25 

.20 

.14 

.14 

.  17 

.14 

.29 

.30 

.13 

.28 

.32 

.22 

.03 

.42 

.21 

.27 

.27 

.05 

.  12 

.00 

.07 

.15 

.20 

5.75 

WIND 

29 

45 

53 

55 

93 

67 

74 

38 

66 

55 

48 

39 

89 

92 

54 

39 

124 

99 

97 

133 

23 

43 

70 

70 

50 

60 

30 

31 

39 

116 

1921 

MAX 

82 

79 

81 

81 

83 

79 

76 

83 

81 

85 

90 

94 

82 

80 

85 

88 

MIN 

45 

55 

51 

51 

51 

52 

45 

55 

51 

59 

63 

62 

40 

45 

43 

49 

57 

63 

64 

68 

68 

68 

68 

55.3 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.18 

.16 

.20 

.18 

.29 

.09 

.11 

.11 

.16 

.13 

.19 

.18 

.29 

.23 

.16 

.18 

.19 

.19 

.17 

.22 

.16 

.16 

.24 

.16 

.22 

.13 

.20 

.13 

.13 

.16 

5.32 

WIND 

17 

20 

25 

31 

24 

17 

86 

22 

55 

43 

48 

49 

60 

44 

28 

30 

35 

46 

49 

31 

15 

32 

70 

20 

23 

22 

20 

29 

39 

57 

1087 

MAX 

90 

91 

92 

94 

90 

85 

74 

67 

86 

92 

97 

91 

85 

83 

87 

92 

92 

93 

89 

97 

95 

93 

95 

86 

89 

93 

90 

89 

92 

88 

89.9 

MIN 

61 

59 

64 

72 

57 

67 

58 

53 

64 

70 

68 

71 

55 

52 

58 

61 

62 

67 

68 

70 

72 

70 

72 

63 

60 

64 

67 

70 

72 

74 

64.7 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.12 

.29 

.19 

.25 

.30 

.07 

.10 

.13 

.02 

.20 

.14 

.  15 

.30 

.25 

.19 

.  19 

.13 

.18 

.10 

.07 

.  15 

.19 

.27 

.02 

.08 

.10 

.05 

B4.70 

WIND 

10 

19 

11 

35 

75 

60 

12 

5 

20 

15 

3 

27 

6 

9 

31 

112 

40 

40 

10 

20 

40 

75 

B  920 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 


S«a  R«l«r«nce  Notes  FoUowtng  SuQon  lodax 


STATION  INDEX 


At>eAMA 
196S 


STAnON 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  ; 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO. 

COUNTY 

Ul 

o 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

& 

1  SPECIAL 

DRAIN, 

TEMP.  1 

04 

B 

ABBEVILLE  1  MNW 

HENRT 

JOHN  S.  RICHBURG 

LI VINOSTON 

4796 

SUMTER 

7P 

H 



PROF.  C.  J.  MURPHEV 

ADO 1  SON 

0063 

WINSTON 

3*  13 

•  T  11 

79» 

C 

PALMER  GOOSEY 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

31  01 

•6  22 

290 

6A 

8A 

ALBERTA 

WILCOX 

S3  14 

•  T  29 

179 

BA 

SIDNEY  J.  HARDY*  SR* 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

31  46 

85  33 

4  TO 

JOHN  8.  ARD 

ALBEinvlLLE  2  SE 

OUB 

MARSHALL 

13 

34  14 

86  10 

1140 

9A 

JESSE  M.  CULP 

MADISON 

4976 

MADISON 

JOHN  D.  STONER  JR.  ( 

ALEXANDER  CITV  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

65  52 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

MACELLA 

4996 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO. 

0179 

PICKENS 

13 

33  D7 

68  07 

140 

7A 

7A 

MAGNOLIA 

5004 

32  06 

C 

DR.    t.  H.  CAILLARD 

ANOALUSU   1  NM 

02»2 

COVINGTON 

31  19 

86  SO 

260 

6A 

H 

JAMES  P>  GILLIS 

MARION  1  N 

5106 

PERRY 

32  36 

87  18 

210 

TA 

c 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

32  37 

87  IS 

202 

ASLET  )  S 

03)B 

WINSTON 

34  04 

87  IS 

900 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5121 

DALLAS 

6P 

AuBuRN  UNIVERSITY 

CLAY 

11 

33  16 

85  91 

1050 

C  H 

NORMA  K.  WILLIS 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

339 

6P 

Alabama  power  co. 

03TT 

ST  CLAIR 

33  51 

86  20 

990 

7A 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

32  15 

190 

TA 

E>   PAUL  GOWAN 

ATHENS  ^ 

0  395 

LIMESTONE 

12 

34  46 

86  99 

720 

9A 

9A 

M 

RADIO  STATION  WJHW 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

31  96 

86  27 

S50 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

ATWJRE    STATE  FARM 

ESCAMBIA 

^  H 

ATHORE  STATE  FARM 

HERTZ  PONOVILLE  TOwER 

5362 

BIBB 

32  93 

87  20 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

AueuRN  )  SW 

0422 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

8A 

HftS.   MARTHA    I.  MOORE 

MIDWAY 

BULLOCK 

AUBURN  AR$  10 

0427 

LEE 

11 

33  36 

85  29 

CLOSED  i;-31-62 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

T6 

FRED  HENDERSON 

AUTAUGAVILLE   )  H 

0440 

AUTAUGA 

33  26 

86  41 

200 

MILSTEAO 

9439 

S2  27 

69  94 

206 

9A 

C.  0.  HAMMOND.  JR. 

BANKMEAO  LOCK  AND  DAH 

0305 

TUSCALOOSA 

33  29 

87  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MINTER  3  NW 

9449 

DALLAS 

67  03 

370 

7A 

7A 

HENRY  J.  YATES 

BAT  MINETTE 

0563 

BALDWIN 

GROVER  W.  WOODWARD 

MINTER  4  NH 

9454 

DALLAS 

32  07 

87  03 

T.  E.  LlOE 

BELLE    HINA   2  N 

0655 

LIMESTONE 

34  42 

86  53 

600 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MITCHELL  DAH 

CHILTON 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

BERRY 

0T4B 

FAYETTE 

33  40 

87  S6 

452 

C 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

[MOBILE  WB  AIRPORT 

9*76 

MOBILE 

U.S.  WEATHER  Bureau 

0T5T 

JEFFERSON 

33  23 

87  01 

533 

6P 

6A 

MOBILE 

9463 

MOBILE 

86  03 

119 

8A 

H 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

BE«AR  ;  5E 

0790 

MARION 

13 

34  10 

88  07 

970 

c 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

MONTEVALLO 

5937 

SHELBY 

86  52 

462 

TA 

BILLINOSLEV  1  SE 

OB23 

AUTAUGA 

JOHN  R.  THOMAS 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

?; 

86  24 

199 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

aiRHINGHAH  wa  AP 

0831 

JEFFERSON 

S3  34 

86  45 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

,MOULTON 

5529 

LAWRENCE 

li  It 

TVA-381 

BOA  2 

0957 

MARSHALL 

3*  13 

86  10 

1070 

1A 

c 

DAVID  A.  BURNS 

HOULTON  2 

563S 

LAWRENCE 

34  29 

6P 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

BRANTLEr 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

66  16 

274 

BA 

•A 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

34  45 

87  37 

536 

HID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRE>TOK  3  SSE 

10S4 .ESCAMBIA 

51  0* 

67  03 

65 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

31  43 

67  16 

182 

9P 

TA 

S.  B.  HElTON 

8RIC>Ci£(»0ftT  2  w 

1099 

JACKSON 

12 

34  36 

660 

9P 

MISS  H.  LOUISE  JONES 

NEW  BROCKTON 

5642 

COFFEE 

85  56 

460 

E.  L>  DEAN 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

S3  16 

67  17 

7A 

MRS.  WILLIE  H.  STYRON 

NEW  MARKET  2 

9667 

MADISON 

li  It 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

BR UNO t DOE 

1178 

PIKE 

SI  43 

85  49 

499 

TA 

MILDRED  P.  WHITTINCTON 

.NEWTON 

5675 [DALE 

GLADYS  C.  BROWN 

CALERA  2  SU 

izas 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

5P 

9P 

ON EON T A 

6121 

BLOUNT 

33  57 

66  29 

079 

7A 

7A 

H 

LONNI E  R .  NORP 1 S 

CAMOEN  3  NH 

1)01 

WILCOX 

33  03 

87  20 

335 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

OPELIKA 

LEE 

32  38 

65  23 

790 

6A 

8A 

RADIO  STATION  WJhO 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

93 

c 

JOt  PICKENS 

[ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

87  14 

200 

EDWARD  8.  haRPEN 

CAMP  HILL  2  NH 

1324 

TALLAPOOSA 

11 

32  SO 

85  41 

680 

6A 

AUSURN  UNIVERSITY 

6218  IDALE 

31  32 

460 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

CARSON  HILL 

1377 

WALKER 

33  94 

87  32 

430 

TA 

FLOYD  J.  GARRISON 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

639 

c 

TVA-69 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

65  45 

620 

7A 

TA 

DON  Ra  WATSON 

PALMEROALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

67  06 

7A 

7A 

HUEY  C0L8URN 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIH 

33  36 

66  16 

999 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

CHATON 

1566 

WASHINGTON 

5P 

JOHN  D.  l^NNINC 

PERRYVILLE 

PERRY 

33  36 

900 

BA 
BA 

MRS   EVELYN  H.  FULLER 

CHlLOERSBURC 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

4B0 

ALABAMA  POWER  CO. 

IPETERMAN 

6370 

MONROE 

87  16 

199 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

CHlLOERSByRG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  11 

66  20 

9P 

,PhENIX  city  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

570 

0.  R.  MC  LEMORE 

1605 

MOBILE 

31  09 

B8  14 

331 

6P 

6P 

MRS.ESIHER  A.M.  JONES 

iPICKENSVILLE 

PICKENS 

ll 

169 

TA 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

67  31 

163 

TA 

TOLLIE  L.  HASKEW 

PINE  HILL 

6460 

W 1 LCOX 

l\  " 

87  36 

110 

TA 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

32  31 

66  3B 

5B0 

TA 

TA 

MARION  W.  EASTERLING 

IPINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

* 

32  04 

66  04 

906 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  53 

B5  26 

596 

MRS.  ELIZABETH  H.WESTON 

iPLANTERSviLLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

33  37 

230 

THOMAS  E*  FISCHLR 

COOEN 

1603 

MOBILE 

SO  23 

88  13 

12 

9P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

290 

It 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

leoT 

GENEVA 

31  11 

65  56 

250 

'primrose  farm 

MONTGOMERY 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

COLBERT  5TCAM  PLANT 

1619 

COLBERT 

12 

87  50 

470 

TVA-I62'  ''^''''^^ 

,  PUSHMATAHA 

6T19 

CHOCTAW  'l3 

32  12 

88  21 

260 

0A 

MRS.   JANIE  C.  ePOMN 

COLLINiVILLE 

1649 

OE  KAL9 

34  15 

as  52 

734 

TA 

B.  U.  APPLETON 

RED  BAY 

6609 

FRANKLIN  12 

34  26 

88  06 

COLU»aiA  1  E 

1665 

HOUSTON 

65  06 

7A 

POSEflT   E.  POPPIE 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON  12 

573 

REDSTONE  ARSENAL 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

334 

8A 

MRS.    C.  GBESHAM 

REFORM 

6647 

PICKENS  |13 

68  01 

226  i 

7A 

CuRRr  HC  OONALO 

COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

85  04 

217 

TA 

RIVER  FALLS 

COVINGTON          1  6 

31  22 

66  32 

180 

7A 

WILLIAM  GODWIN 

CUBA 

2079  ISUMTER 

U 

32  26 

06  23 

219 

V. 

REUBEN  P.  HARRIS 

RIVER  FALLS  2  NE 

COVINGTON          1  6 

31  32 

86  31 

190 

c 

ALABAHA  Electric  corp 

OADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

65  43 

760 

TA 

1 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

BALDWIN              '  9 

30  32 

67  40 

199 

_ 

MKHALL    H.  BALOHIN 

DAOEVILLE  2 

2126 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS 

ROCKFORO 

COOSA 

690 

6A 

6A 

KNOX   MC  EWEN 

DANCY  4  H 

2141 

PICKENS 

33  04 

86  17 

207 

6P 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

ROCK  MILLS 

7029  RANDOLPH 

33  09 

6P 

5A 

JOHN  T.  BAILEY 

21BB 

MARENGO 

32  21 

87  39 

230 

7A 

7A 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

660 

7A 

RADIO  STAT  ION  WWWR 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  «B 

560 

8A 

BA 

ROSS  A.  HAWKINS 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

34  12 

86  47 

602 

7A 

7I 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MS.  VERNA  B>  LANDERS 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

34  17 

1195 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

DENOPOLIS  LOCK  AND  OAH 

2245 

MARENGO 

13 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAYRE 

JEFFERSON 

66  50 

210 

7A 

MRS.    M.    W.  PRjOMORE 

DOTnAN   FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

331 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

619 

7A 

7A 

RADIO  STATION  WCRl 

2377 

HOUSTON 

31  1) 

85  27 

SOI 

c 

B.  E.  PILCHER 

SEALE 

7326 

RUSSELL 

69  10 

390 

9P 

>P 

HOMER  0  lEAL 

DOUBLE  SPRINGS 

2366 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

5P 

7A 

ROBERT   J.  CHANDLER 

ELBA 

2577 

COFFEE 

31  25 

86  04 

195 

TA 

HERBERT   S.  WMATLEY 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

31  07 

260 

6A 

J.  S.  DEAL 

El  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

67  46 

393 

K.  V.  BERRY 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX                !  1 

33  00 

ii  ;1 

239 

TA 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

RADIO  STATION  WIRB 

SUTTLE 

7963 

PERRY  3 

149 

7A 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  state  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RBD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllroatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,   and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.    The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

Nc  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabic 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield.  ^ 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  e^'ery  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table  ' 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 

25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  1961  annual  Issues  of  Local  Cllmatological  I 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Doquments,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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CLIMATOLOGICA 


ALABAMA 


MAY  1963 
Volume  69    No.  5 


ASHEVILLE:  1963 


CUMATOLOGICAL  DATA 

ALABAf 
MAY  19( 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Averoge 
Maximum 

Average 
Minimum 

> 
< 

Departure 
From  Normol 

Highest 

e 

B 

Lowest 

Date 

Degree  Doyi 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

X 

a 
o 

6 

o 
0 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doys 

Max. 

Min. 

-5 

0 

1    Max.  Depth  1 

o 

1    .10  or  More  j 

1    .50  or  More  1 

1. 00  or  More 

0  * 

°s  J 

s  J 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

• 

67.3 

90 

1  7 

33 

1 

53 

1 

0 

0 

0 

5.54 

2.69 

26 

.0 

0 

5 

2 

2 

BELLE  MINA  2  N 

57*1 

59.2 

16 

37 

1 

34 

1 

0 

0 

0 

3.72 

1.75 

26 

.0 

0 

4 

3 

1 

DECATUR 

* 

SR*ft 

59.0 

-  1.8 

9 1 

17 

38 

2 

39 

2 

0 

0 

0 

3.95 

.  57 

2.06 

26 

.0 

0 

5 

2 

2 

FALKVILLE 

57*0M 

M 

35 

2 

0 

0 

0 

4.84 

2.85 

26 

.0 

0 

5 

4 

1 

FLORENCE 

-  - 

58*0 

70.5 

9  J 

12 

36 

1 

32 

3 

0 

0 

0 

4.19 

2.02 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

HUNTSVILLE  WB  AP 

81*8 

57.7 

59.8 

-  0.6 

9  3 

15 

38 

2  + 

34 

3 

0 

0 

0 

3.09 

.30 

1.22 

25 

•  0 

0 

3 

2 

2 

HAD  I  SON 

80.8 

56.9 

68.9 

-  0.8 

90 

16 

35 

1 

38 

1 

0 

0 

0 

3.82 

.34 

2.  00 

26 

.0 

0 

3 

3 

2 

MOULTON  2 

56.9 

69.6 

91 

15+ 

35 

2  + 

37 

2 

0 

0 

0 

4.74 

2.24 

25 

.0 

0 

5 

3 

2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

81  •  7 

56.7 

70.2 

9 1 

1 6 

38 

2 

30 

3 

0 

0 

0 

4.45 

1  .44 

27 

.0 

0 

7 

3 

2 

NEW  MARKET  2 

80. 7^ 

53.6 

67. 2M 

89 

16 

31 

2 

25 

0 

0 

2 

0 

6.25 

2.67 

26 

.0 

0 

4 

4 

3 

RED  BAY 

78.9 

58.7 

66.6 

90 

39 

2+ 

43 

1 

0 

0 

0 

.0 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

80.0 

54.9 

57.  5 

69 

1 1 

38 

2+ 

44 

0 

0 

0 

0 

3.47 

1.47 

25 

.0 

0 

6 

2 

2 

russellv;lle  2 

79.5 

54.0 

56.  6 

89 

1  3+ 

32 

2 

58 

0 

0 

1 

0 

6.68 

2.72 

26 

.0 

0 

6 

4 

2 

WATERLOO 

79. 8M 

54.  9M 

57. 4M 

88 

17  + 

32 

2 

50 

0 

0 

1 

0 

3.85 

1.87 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

DIVISION 

58.5 

-  1,2 

4.51 

1  .04 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE   2  SE 

79.  1 

56.4 

67.8 

-  0.9 

66 

17 

36 

2 

55 

0 

0 

0 

0 

2.56 

-  1  .07 

1.30 

25 

.0 

0 

4 

2 

1 

BESSEMER   3  SSW 

83.4 

58.9 

71  .2 

90 

16+ 

37 

2 

24 

3 

0 

0 

0 

3.15 

.86 

25 

.0 

0 

4 

4 

0 

BIRMINGHAM  W8  AP 

R 

81.5 

59.5 

70.5 

0.2 

91 

16 

38 

2 

25 

1 

0 

0 

0 

3.72 

.  30 

1.33 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

BRIDGEPORT  2  W 

81.1 

53.6 

57.4 

68 

16+ 

33 

2 

47 

0 

0 

0 

0 

4.72 

1.01 

1.68 

25 

.0 

0 

8 

4 

1 

GUNTERSVILLE 

81.6 

56.2 

69.0 

90 

15 

36 

2 

32 

1 

0 

0 

0 

4.50 

2.03 

26 

.0 

0 

5 

3 

2 

ONEONTA 

81.4 

54.8 

68.1 

90 

17  + 

32 

2 

42 

2 

0 

1 

0 

3.04 

1.04 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAINT  BERNARD 

80.5 

56.7 

58.6 

-  0.2 

90 

17 

36 

2 

44 

1 

0 

0 

0 

5.60 

2.09 

1  .  86 

26 

.0 

0 

7 

4 

3 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

79.1 

55.5 

67.3 

69 

15+ 

35 

2  + 

41 

0 

0 

0 

0 

2.48 

1.30 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

SC0TTS6ORO 

61.6 

53.7 

67.7 

—   1 . 

90 

1  7  + 

34 

1 

51 

2 

0 

0 

0 

3.55 

-  .24 

1 .  50 

26 

•  0 

0 

^ 

3 

1 

VALLEY  HEAD 

78.5 

50.5 

64.  5 

-  3.2 

67 

17  + 

30 

2 

64 

0 

0 

2 

0 

2.93 

-  .67 

.83 

26 

.0 

Q 

7 

3 

0 

DIVISION 

58.2 

-  1.1 

3.63 

.10 

.0 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

64.1 

60.1 

72.1 

91 

17+ 

40 

2 

22 

4 

0 

0 

0 

2.75 

1.61 

26 

.0 

0 

4 

2 

1  ' 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

83.2 

58.2 

70.7 

90 

17+ 

36 

2 

28 

4 

0 

0 

0 

1  .74 

.92 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

CENTREVILLE 

65.0 

58.2 

71.6 

-  0.3 

92 

17+ 

39 

2 

20 

7 

0 

0 

0 

4.63 

.49 

2.12 

26 

.0 

0 

3 

3 

2 

CLANTON 

63.2 

60.2 

71.7 

0.  1 

90 

17+ 

39 

2 

21 

4 

0 

0 

0 

4.61 

.  55 

1  .92 

28 

.0 

0 

5 

3 

3 

DOUBLE  SPRINGS 

60.  5 

55.5 

68.0 

90 

17 

37 

2+ 

40 

1 

0 

0 

0 

5.78 

3.56 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

FAYETTE 

63.9 

58.7 

71.3 

91 

6 

38 

2 

20 

5 

0 

0 

0 

5.80 

2.86 

27 

.0 

0 

4 

4 

3 

HALEYVILLE 

80.9 

56.1 

68.5 

90 

12 

37 

2+ 

44 

1 

0 

0 

0 

9.42 

3.38 

26 

.0 

0 

7 

4 

3 

HAMILTON  3  S 

81  .5 

54.6 

68.2 

91 

13+ 

33 

2 

47 

2 

0 

0 

0 

6.36 

2.52 

25 

.0 

0 

8 

5 

3 

JASPER  4  N 

62.1 

56.5 

69.3 

90 

16 

34 

2 

33 

1 

0 

0 

0 

6.05 

3.45 

26 

.0 

0 

7 

4 

1 

PRATTVILLE 

89.0 

60.8 

74.9 

2.6 

97 

10+ 

42 

2 

8 

15 

0 

0 

0 

4.39 

.50 

1.19 

27 

.0 

0 

5 

5 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

83.1 

60.5 

71.8 

90 

16+ 

41 

2 

18 

2 

0 

0 

0 

4.66 

2.80 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

84.5 

60.6 

72.5 

92 

12 

40 

2 

15 

4 

0 

0 

0 

2.98 

1  ,42 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

84.0 

61.1 

72.5 

0.6 

92 

1  3 

41 

2 

26 

4 

0 

0 

0 

2.99 

-  1.20 

1.17 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

VERNON 

82.4 

56.8 

59.6 

91 

1  3 

40 

1 

29 

5 

0 

0 

0 

3  .  99 

1.98 

26 

.0 

0 

3 

3 

2 

DIVISION 

70.9 

—  0.3 

94 

• 

1.11 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

82.7 

58.7 

70.7 

91 

11 

39 

2 

1 8 

0 

0 

0 

3.22 

1.17 

27 

•  0 

0 

3 

CALERA  2  SW 

84.2 

56.2 

70.2 

91 

16 

34 

2 

28 

5 

0 

0 

0 

3.17 

-  .46 

1.62 

26 

.0 

0 

4 

2 

CENTRE   5  SW 

81.6 

57.0 

59.3 

93 

17  + 

39 

2 

37 

5 

0 

0 

0 

2.90 

.  92 

28 

.0 

Q 

3 

Q 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

84.6 

57.8 

71.2 

91 

16 

37 

2 

18 

5 

0 

0 

0 

2.98 

1.45 

26 

.0 

0 

4 

2 

I 

GADSDEN  GAS  PLANT 

61.3 

56.0 

68.7 

-  1.2 

91 

16 

36 

2 

31 

2 

0 

0 

0 

3.52 

1.53 

18 

.0 

0 

5 

2 

I 

PELL  CITY   1  NNE 

81.5 

54.2 

67.9 

90 

17  + 

32 

3 

44 

3 

0 

1 

0 

2.12 

.72 

1 8 

,0 

0 

6 

2 

0 

SYLACAUGA  4  NE 

83.3 

56.7 

70.0 

90 

16  + 

33 

2 

24 

2 

0 

0 

0 

2.35 

1.10 

26 

.0 

0 

4 

2 

1 

TALLADEGA 

81.5 

55.5 

68.6 

-  2.3 

69 

15  + 

33 

2 

30 

0 

0 

0 

0 

3.32 

-  .05 

1  .47 

26 

•  0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

59.6 

-  0.7 

2.95 

.38 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

M 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

84.4 

54.0 

69.2 

95 

16 

31 

2 

29 

6 

0 

1 

0 

3.41 

1.52 

28 

.0 

0 

^ 

3 

1^ 

ASHLAND 

82.6 

54.3 

66.  5 

11 

1 

0 

0 

0 

.77 

27 

.0 

0 

AUBURN   3  SW 

85.7 

58.1 

71.9 

0.0 

93 

17 

43 

2+ 

1  3 

8 

0 

0 

0 

1.31 

* 

.45 

29 

•  0 

0 

5 

CAMP  HILL  2  NW 

83.5 

56.5 

70.0 

91 

12 

35 

2 

27 

3 

0 

0 

0 

1.98 

.77 

27 

.0 

0 

4 

2 

HEFLIN 

80.  6 

53.1 

67.0 

89 

11 

31 

1 

38 

0 

0 

1 

0 

3.22 

.  72 

28 

.0 

0 

4 

iH 

LAFAYETTE 

63.5 

58.1 

70.8 

91 

11 

40 

2 

20 

0 

0 

3.98 

1 .  64 

28 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

83.5 

60.3 

71.9 

91 

8 

46 

2 

12 

1 

0 

0 

0 

2.18 

_  1.23 

1  .04 

28 

.0 

0 

2 

OPELIKA 

83.5 

57.8  , 

70.7 

92 

16 

43 

3+ 

24 

5 

0 

0 

0 

.90 

.30 

29 

Q 

3 

0 

ROCKFORD 

64.4 

56.0 

70.2 

91 

17+ 

37 

2 

22 

0 

0 

0 

4.39 

3.15 

28 

.  0 

Q 

4 

2 

1 

ROCK  MILLS 

85. 3N 

56. OM 

70. 7M 

94 

1 2 

33 

2 

7 

5 

0 

0 

0 

2.29 

1.13 

2  8 

.0 

0 

4 

2 

DIVISION 

70.  1 

-  1.3 

2.58 

-     .  98 

.0 

PRAIRIE 

DAYTON 

86.7 

62.0 

74.4 

96 

11 

44 

2 

11 

11 

0 

0 

0 

5.00 

1.69 

29 

.0 

0 

5 

4 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

86. CM 

60.1 

73. IM 

92 

17  + 

44 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

4.52 

'  .54 

1.80 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

GAINESVILLE 

84.4 

51.5 

73.0 

92 

13 

42 

2 

19 

6 

0 

0 

0 

4.55 

2.31 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

GREENSBORO 

85.2 

60.9 

73.1 

-  0.1 

91 

15+ 

43 

2  + 

13 

6 

0 

0 

0 

3.57 

-  .55 

1.83 

25 

.0 

0 

5 

3 

1 

HAYNEVILLE 

87. OM 

60. 8M 

73. 9M 

44 

2 

9 

15 

0 

0 

0 

3.08 

1.60 

26 

.0 

0 

4 

3 

1 

LIVINGSTON 

86.  6M 

61. 5M 

74. IM 

93 

15 

42 

2 

13 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

86.5 

60.4 

73.5 

93 

8 

41 

2 

14 

9 

0 

0 

0 

2.23 

.66 

26 

.0 

0 

4 

3 

0 

MINTER   3  NW 

87.3 

61.9 

74.6 

94 

12 

45 

2  + 

11 

14 

0 

0 

0 

«0 

0 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

86.0 

62.5 

74.3 

1.9 

93 

16  + 

44 

2 

13 

11 

0 

0 

0 

3.06 

-  .41 

1.78 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

SELMA 

86.9 

62.9 

74.9 

1.3 

93 

15+ 

44 

2 

5 

10 

0 

0 

0 

4.45 

.42 

3.24 

29 

.0 

0 

3 

2 

1 

TUSKEGEE  2 

85.9 

59.2 

72.6 

0.3 

92 

16 

40 

2 

13 

7 

0 

0 

0 

1.14 

-  2.15 

.48 

26 

.0 

0 

4 

0 

0 

UNION  SPRINGS  5  S 

86.2 

61.0 

73.5 

0.7 

94 

18+ 

42 

2 

12 

10 

0 

0 

0 

1.98 

-  1.41 

1.59 

29 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

73.8 

0.7 

3.37 

-  .31 

.0 

See  Reference  Notes  Following 
-  54  - 
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Stolion 

•  1 
S  E 

t  s 

<  s 

•  E 

0  E 

*  1 

<  s 

Avoroge 

Departvre 
From  Noffnot 

J 

X 

Data 

Lowest 

Dote 

!. 
a 
• 
• 
o 
a 

No.  of  Dayt 

Totol 

Departure 
From  Normol 

0 
a 

S 
« 
o 

Dote 

Snow,  Sleet 

No.  of  Ooyi 

Max. 

MIn. 

Totol 

Mox.  Depth 
on  Ground 

e 

a 

i 
s 

o 
— 

.50  or  More  1 

1.00  or  Mor* 

s : 

si 

i  I 

si 

si 

5  J 

O  j 

STAL  PLAIN 

LUSIA  1  NW 

87.8 

62.0 

74.9 

96 

13  + 

47 

5 

5 

13 

0 

0 

0 

2.29 

1.09 

29 

.0 

0 

3 

3 

1 

TLEY 

87.6 

58.8 

73.2 

95 

13 

42 

2  + 

17 

15 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.90 

.76 

23 

.0 

0 

2 

1 

0 

TON  3  SSE 

89.  5 

60.1 

74.8 

2.2 

98 

12 

41 

2 

4 

18 

0 

0 

0 

3.97 

-  .80 

1.08 

23 

.0 

0 

EN   3  NW 

87.2 

61.2 

74.2 

95 

12 

41 

2 

12 

11 

0 

0 

0 

3.29 

1.21 

12 

.0 

0 

3 

3 

2 

OM 

86.8 

60.2 

73.6 

93 

15 

43 

2 

9 

11 

0 

0 

0 

7.75 

2.72 

10 

.0 

0 

7 

i 

2 

TON 

84.  S 

62.5 

73.5 

90 

17  + 

46 

1 

13 

2 

0 

0 

0 

.67 

-  3.38 

.67 

29 

.0 

0 

1 

I 

0 

AN   FAA  AIRPORT 

85.7 

64.8 

75.3 

93 

9 

50 

2 

8 

10 

0 

0 

0 

6.83 

3.43 

3.89 

1 2 

.0 

Q 

e 

3 

RPRISE 

87.1 

63.4 

75.3 

92 

17  + 

47 

2 

5 

11 

0 

0 

0 

1.97 

.90 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

ULA 

89.3 

61.8 

75.6 

1.7 

98 

16  + 

41 

2 

7 

16 

0 

0 

0 

2.21 

-  1.80 

.69 

20 

.0 

0 

6 

1 

0 

GREEN 

87.8 

61.3 

74.6 

97 

45 

10 

16 

0 

0 

0 

.70 

3 

CO  CITY 

87.5 

63.7 

75.6 

94 

16  + 

48 

1 

4 

1 3 

Q 

Q 

1.40 

-  2.78 

.47 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

VA 

88.0 

62.7 

75.4 

95 

18 

45 

2 

5 

16 

0 

0 

0 

3.86 

-  .17 

1.40 

20 

.0 

0 

5 

3 

1 

ERTOWN 

89.0 

59.6 

74.3 

95 

12 

41 

2 

7 

19 

0 

0 

0 

2.55 

1  .24 

28+ 

.0 

0 

2 

2 

2 

NVILLE 

86.2 

63.1 

74.7 

0.8 

93 

9 

47 

1 

9 

1.41 

-  2.93 

1.11 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAND 

86.7 

63.6 

75.2 

94 

13 

48 

2 

5 

13 

0 

0 

0 

3.48 

•  90 

29 

.0 

0 

6 

3 

0 

LAND  HOME 

85. 5M 

61.5M 

73. 5M 

0.3 

92 

13  + 

46 

2  + 

11 

7 

0 

0 

0 

2.43 

-  1.42 

1.50 

21 

.0 

0 

2 

1 

HART 

86.0 

63.8 

74.9 

95 

13 

49 

2 

5 

12 

0 

0 

0 

4.12 

1.98 

19 

.0 

0 

7 

2 

1 

HEZ 

87.3 

59.8 

73.6 

95 

12 

40 

2 

14 

14 

0 

0 

0 

2.28 

1.57 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

K  6  NNW 

87.9 

60.6 

74.3 

0.1 

94 

12 

47 

1 

1 

12 

0 

0 

0 

3.15 

-  1.04 

1.79 

22 

.0 

0 

6 

1 

1 

IK  CITY   2  NNW 

85.4 

61.3 

92 

10 

8 

0 

0 

0 

.53 

4 

0 

MATAHA 

88.5 

59.5 

74.0 

2.2 

96 

16 

38 

2 

15 

17 

0 

0 

0 

1.96 

-  1.78 

1.01 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

E 

86.2 

57.7 

72.0 

94 

1 6 

39 

2 

14 

10 

0 

0 

0 

1.82 

.59 

28 

.0 

Q 

4 

2 

Q 

ASVILLE 

86.5 

61.7 

74.1 

1.4 

93 

16 

45 

2+ 

11 

11 

0 

0 

0 

3.49 

-  .87 

2.45 

28 

.0 

0 

2 

2 

1 

86.1 

63.0 

74.6 

1.3 

93 

8 

47 

1 

6 

1 0 

2.00 

-  2.23 

.78 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

LEY 

88.8 

59.5 

74.2 

96 

15 

45 

2 

9 

18 

0 

0 

0 

3.30 

2.20 

28 

.0 

0 

5 

2 

1 

I V 1  S  I  ON 
F 

74.3 

0.8 

2.82 

-  1.36 

.0 

MINETTE 

87.7 

64.2 

76.0 

95 

15 

51 

2 

2 

14 

0 

0 

0 

1.45 

.60 

22 

.0 

0 

6 

1 

0 

ONELLE 

88.9 

64.4 

76.7 

2.5 

96 

17+ 

50 

1 

3 

18 

0 

0 

0 

2.91 

-  2.31 

.95 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

N 

85.7 

66.0 

75.9 

92 

30 

51 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

.59 

.32 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

HOPE   2  NE 

86.2 

65.9 

76.1 

1.8 

90 

16+ 

51 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

3.94 

-  1.08 

3.44 

25 

.0 

0 

3 

1 

1 

MORGAN 

83.5 

71.0 

77.3 

87 

31  + 

60 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

.42 

.27 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

LE  WB  AIRPORT 

86.7 

65.5 

76.1 

2.0 

94 

12 

52 

2 

3 

9 

0 

0 

0 

2.02 

-  2.86 

.81 

19 

.0 

0 

* 

2 

0 

LE 

84.9 

67.8 

76.4 

1.5 

90 

18  + 

54 

2  + 

2 

4 

0 

0 

0 

.75 

-  3.97 

.25 

20 

.0 

0 

6 

0 

0 

RTSDALE   1  E 

86.1 

63.9 

75.0 

93 

16+ 

50 

2 

3 

6 

0 

0 

0 

2.54 

-  2.93 

1.21 

20 

.0 

0 

5 

2 

1 

■VISION 

76.2 

i.a 

1.83 

-  3.18 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:     98*  on  the  16+  at  Eufaula,  and  on  the  I2th  at  Brewton  3  SSE 
Lowest  Temperature:      30*  on  the  2d  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     9.42  inches  at  Haleyville 
Least  Total  Precipitation:       0.  42  inch  at  Fort  Morgan 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.  89  inches  on  the  I2th  at  Dothan  FAA  Airport 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  55  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


ALABAMA 
HAY  1963 


Ststion 

s 

Day  of  Month 

1  1  2 

1 

3 

4   1   5  1 

 1  L 

6 

7  1  8  1 

9 

10 

12 

13  1 

u 

15 

16  1  17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ABBEVlttE  1  NNW 

2.77 

.73 

•  24 

.47 

i.ii 

•  81 

•  12 

.37 

•  52 

ALBERTA 

l^SO 

•  09 

■  78 

U31 

ALBERTVILLC  2  SE 

2.98 

.03 

•  12 

1.30 

.27 

.11 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

3.41 

T 

•  17 

•  25 

.74 

•  55 

1.52 

•  31 

AL ICEVILLE 

2.75 

.27 

•62 

U61 

ANDALUSIA  1  NW 

2.29 

■01 

T 

•  56 

•  02 

.61 

.15 

1.17 

1.09 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

3.22 

T 

.06 

.76 

T 

•  31 

.03 

T 

•  55 

•  16 

.03 

ARLEY  3  S 

4.66 

.07 

T 

•  02 

1.95 

2.41 

.08 

.13 

ASHLAND 

2.09 

1.42 

.55 

•  77 

.57 

.20 

ASHVILLE  *  H 

b.29 

•  99 

1.43 

.45 

ATHENS  2 

5.3» 

•  IS 

•  04 

.07 

•  42 

2.69 

1.50 

•  27 

.*o 

AUBURN  3  SW 

1.31 

•  01 

•  16 

.02 

•  25 

.28 

•  14 

.45 

T 

AUTAUGAVILLE    3  N 

6.37 

.17 

.99 

•  10 

1.96 

1.25 

i 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

1.76 

.06 

.92 

.44 

•  02 

1 

BAY  HINETTE 

1.6) 

•  20 

.10 

.11 

.60 

.18 

.26 

\ 

BELLE  HIHA  2  N 

3.72 

•  15 

.08 

T 

.02 

T 

•  04 

.69 

1.75 

•  90 

.09 

BESSEMER  3  SSW 

3.16 

.78 

•  09 

T 

T 

•  01 

•  88 

.72 

.60 

.08 

BILLINGSLEY   1  SE 

3.62 

•  07 

.07 

.07 

1.63 

.04 

1.06 

.88 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

3.72 

.31 

T 

•  86 

T 

T 

.43 

•  76 

U33 

.03 

T 

aOAZ 

2.66 

•  08 

1.14 

.66 

■  18 

•  38 

BRANTLEY 

1.13 

■  07 

.76 

.32 

8REWT0N  3  S5E 

3.97 

•  6B 

■  78 

.20 

.03 

.15 

1.08 

» 

1^05 

BRIDGEPORT  2  W 

6.72 

.15 

.74 

T 

•  24 

T 

•  10 

.63 

1.88 

.88 

.10 

T 

6RO0KWOOO 

2.62 

.55 

1.60 

.11 

.21 

•  15 

8RUNDIDGE 

1.76 

•  07 

.09 

1.46 

.13 

CALERA  2  SW 

3.17 

•  34 

1.62 

.97 

.15 

.09 

CAMDEN  3  NW 

3.29 

1.21 

T 

.04 

.06 

1.12 

.86 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

1.96 

•  06 

•  25 

.35 

.77 

.50 

•  05 

1 

CARBON  HILL 

4.06 

■  33 

•  03 

•  61 

1.63 

1.15 

.33 

J 

CENTRE  &  SW 

2.90 

T 

•  04 

T 

.08 

.13 

.05 

•  85 

.79 

.92 

.04 

CENTREVILLE 

6.63 

■  01 

1^87 

T 

2.12 

.63 

CHATOH 

2^72 

2.32 

.59 

.07 

.18 

.33 

.80 

.74 

CHILDERSBURG 

2. SO 

•  26 

•  05 

.04 

•  68 

.84 

.58 

•  05 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

2.98 

.22 

•  03 

•  09 

.04 

1^45 

■  46 

.64 

•  05 

CI TRONELLE 

2.91 

.95 

.64 

.02 

.74 

.37 

.10 

.09 

CLAIBORNE 

3.31 

•  06 

•  17 

.10 

.61 

.17 

1.82 

•  38 

CLANTON 

6.61 

•  12 

.37 

U20 

1.92 

1.00 

CLAYTON 

.67 

T 

•  67 

CODEN 

.59 

•  04 

•  06 

•  10 

.03 

.01 

.32 

.03 

COFfEE  SPRINGS  2  NW 

1.68 

•  SO 

.30 

.15 

•  42 

.05 

•  06 

COLLINSVILLE 

1.99 

•  02 

•  33 

•  93 

■  49 

.22 

COLUMBIA  1  E 

* 

.04 

2^12 

CORDOVA 

3.86 

•  42 

.49 

U05 

1.62 

•  26 

COTTONTON 

2.55 

T 

•  25 

•  18 

.81 

.09 

.17 

.83 

.22 

CUBA 

2.33 

.03 

.14 

.07 

.09 

1.72 

.28 

DADEVILLE 

2.09 

.09 

.31 

.34 

-91 

.35 

.09 

DANCY  4  N 

3.18 

.06 

.35 

.60 

2,15 

DAYTON 

5.00 

.79 

.06 

UOO 

.16 

1.28 

1.69 

.02 

DECATUR 

3.95 

•  19 

T 

.21 

.01 

.10 

.01 

2.06 

1.26 

.05 

•  06 

DELTA 

3.35 

Ull 

.37 

•  31 

.76 

.52 

.28 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

6.62 

.41 

1.78 

1.80 

•  63 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

X 

3.89 

•  49 

.09 

T 

.22 

.10 

•  72 

.02 

.03 

.05 

.22 

.45 

•  55 

DOUBLE  SPRINGS 

5.78 

•  10 

•  03 

•  13 

.09 

•  87 

3.56 

.52 

.38 

ELBA 

2.63 

•  29 

•  13 

.10 

T 

•  56 

1.13 

.23 

ELROD 

6.90 

•  20 

2.S0 

1.00 

1.20 

ENTERPRISE 

1.97 

•  06 

.13 

.90 

.23 

.04 

.40 

.21 

eUFAULA 

2.21 

•  24 

.06 

•  08 

.69 

.04 

.27 

.31 

.34 

.18 

T 

EVERGREEN 

1.55 

•  03 

T 

T 

•  62 

•  08 

T 

.70 

FAIRHOPE  2  NE 

3.96 

•  29 

•  21 

3.44 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

2.73 

• 

•  90 

■  09 

•  40 

» 

• 

• 

•  62 

.72 

FALKVILLE 

6. 86 

52 

•  IS 

.04 

•  67 

2^85 

.50 

.09 

.02 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

5.20 

•  15 

■  03 

•  44 

2^00 

2.58 

FAYETTE 

6.80 

1.12 

1.96 

2.86 

•  04 

.82 

FLORENCE 

6.19 

.15 

.15 

.05 

.01 

•  05 

.07 

•  03 

.17 

2.02 

.90 

.57 

.02 

FORT  DEPOSIT 

2.21 

1.10 

•  31 

.10 

.70 

FORT  MORGAN 

•  62 

•  10 

.05 

.27 

FORT  PAYNE 

3.01 

•  02 

•  08 

1.43 

.02  .20 

.63 

.53 

•  10 

FRISCO  CITY 

1.60 

•  06 

•  47 

.11 

T 

•  25 

.14 

T 

.37 

GADSDEN 

6.50 

•  12 

1.86 

•  04 

1  .04 

.44 

•  78 

.14 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3.52 

.16 

!o5 

1.53 

•  04 

•  98 

.39 

.37 

GAINESVILLE 

6.55 

•  05 

.05 

T 

•  35 

.03 

1^61 

2.31 

.15 

GARDEN  CITY 

5.65 

88 

08 

•  42 
* 

1  .45 

2.40 

.05 

.17 

GENEVA 

3.66 

•  39 

*44 

•  04 

•  09 

•  57 

1  .40 

.03 

.07 

.80 

.03 

6E0RGIANNA 

2.11 

•  90 

T 

.14 

•  05 

.36 

.62 

GtLSERTOWN 

2.55 

1.24 

T 

T 

1.24 

.07 

GORGAS 

3.69 

10 

* 

•  30 

1^05 

.96 

.47 

.61 

GREEN  BAY 

3.91 

•  27 

•  02  T 

.04 

•  32 

.42 

.10 

•  16 

.69 

.01 

.04 

GREENSBORO 

3.57 

* 

.57 

GREENVILLE 

1.61 

•  02 

•  01 

03 

I'l  1 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

1.68 

•  35 

.06 

.44 

.40 

.43 

GUNTERSVILLE 

6.50 

72 

* 

■ 

03 

25 

* 

03 

26 

T 

GUNTERSVILLE  TVA 

6.35 

01 

* 

48 

1*54 

2*16 

02 

HALEYVILLE 

9.62 

.18 

97 

.2! 

07 

3*38 

_*  J. 

1.15 

•  13 

HAMILTON  3  S 

8.36 

HAYNEVILLE 

3.08 

.23 

T 

•  57 

1.60 

•  68 

HEADLAND 

3.66 

44 

02 

15 

45 

'__ 

07 

09 

* 

.03 

•  90 

.76 

HEFLIN 

3.22 

1 62 

*5' 

46 

__ 

HIGHLAND  HOME 

2.63 

HIGHTOWER 

2.66 

HODGES 

2.25 

.40 

HUHT5VILLE  w8  AP 

3.09 

T 

.05 

T 

•  01 

T 

.02 

•  08 

T 

1.22 

1.20 

•  48 

•  03 

JACKSON 

.40 

•  10 

.15 

•  12 

•  34 

2.50 

•  14 

JACKSONVILLE  2  SW 

2.21 

•  67 

•  63 

•  33 

.28 

•  37 

JASPER  4  N 

6.05 

.18 

.22 

04  1  62 

.02 

•  22 

3*45 

•  56 

.72 

JORDAN  DAM 

2.69 

.22 

.01 

•  52 

•  OS 

1.07 

.62 

LAFAYETTE 

3.98 

.0 

62 

1,22 

1.64 
* 

.43 

20 

02 

LEEDS 

2.16 

'l5 

.03 

'54 

^  '45 

*30 

*  14 

LEE5BURG 

2.66 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

6.12 

* 

•  05 

•  09 

•  44 

1  .98 

• 

.51 

LOUI SVlLLE 

2.81 

• 

02 

2*54 

'22 

MADISON 

3.82 

T 

•  05 

T 

.05 

•  02 

.01 

1 06 

•  61 

2.00 

1.00 

.02 

T 

HAGELLA 

3.59 

.62 

•  20 

.20 

•  61 

1.07 

.78 

.11 

MARION  1  N 

2.63 

.15 

1.30 

•  10 

.88 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

1.52 

.01 

.02 

•  70 

.20 

.59 

MARION  JUNCTION  2  NE 

2.23 

•  05 

.27 

•  66 

.09 

.64 

.52 

MARTIN  DAM 

2.18 

.41 

T 

•  02 

•  21 

1.04 

.50 

MATHEWS  1  SSW 

2.27 

.15 

•  30 

•  16 

1.66 

MELVIH 

2.33 

.30 

1.97 

.06 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

2.63 

.02 

•  83 

T 

.97 

.61 

MILLERS  FERRY 

3.77 

.96 

T 

T 

.58 

T 

.01 

•  01 

.74 

1.47 

HILSTEAO 

.88 

T 

.08 

•  38 

.42 

S*e  iel«i«iic«  notM  following  Station  IndAz. 


DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

12  3 

4  1  5  6 

 1  1  

7   1  8 

 1  

10  1  u 

12 

13 

- — ^ 

u 

1 

15 

IB  1  17  1 

18 

19 

 L 

20 

1 

21 

22 

23 

 1- 

24 

25 

26 

1 

27 

28 

1 

29 

I 

30 

31 

•01 

.01 

.11 

- 

.40 

•  05 

.01 

T 

.03 

1.05 

1.51 

.88 

WS  AIRPORT 

.02 

T 

•  37 

T 

.59 

.04 

.81 

T 

T 

.09 

t 

.10 

T  ! 

.75 

■  10 

T 

.15 

.25 

.15 

T 

.10 

3.49 

.17 

.01 

T 

1.46 

.91 

.83 

■  11 

3*06 

T 

T 

T 

.02 

T 

.78 

1.78 

.29 

.19 

•  11 

.06 

.09 

.03 

.84 

2.24 

1.04 

.33 

T 

SHOAL S  F AA  AP 

4.45 

•10  •IS 

•  19 

T 

T 

.06 

.06 

•  88 

1.32 

1.44 

.25 

2.2S 

.09 

•  04 

1.57 

•  05 

■ 

6.25 

T 

T 

1^48 

2.87 

1.00 

.90 

2.43 

.02 

.27 

•03 

•  58 

.0$ 

.15 

.21 

.03 

•  10 

.37 

.03 

•  18 

.21 

.20 

T 

■  10 

•  77 

1.04 

.72 

.36 

.05 

.90 

.08 

T 

.09 

.01 

•  24 

.13 

.05 

.30 

4.71 

•  27 

.70 

.43 

6  NNU 

3.15 

.43 

.18 

T 

.06 

.13 

1.79 

.03 

.33 

.20 

DALE   2  W 

3.54 

.10 

U70 

.64 

•  85 

.25 

ITY  1  NNE 

.05 

•  72 

.10 

.40 

•  10 

.58 

.17 

ILLE 

2.77 

T 

T 

.03 

1.34 

.70 

.70 

CITY  2  NNM 

1.51 

.04 

•  08 

SVILLE 

2.35 

.04 

T 

.63 

•  40 

1.28 

7 

ILL 

3.32 

T 

.65 

.25 

1.87 

.75 

EVEL 

.37 

.23 

•  03 

.02 

.77 

RVILLE  2  SSE 

2.21 

1.55 

.66 

ILLE 

4.39 

•  80 

1  19 

50 

SE  FARM 

4.22 

T 

T 

T 

t 

1.55 

•  06 

.61 

1.80 

TAHA 

1.96 

1.01 

.95 

1.53 

•  98 

- 

2^00 

.10 

.55 

NE  ARSENAL 

3.47 

.03 

T 

.02 

.02 

.30 

.10 

1^47 

1^00 

•  43 

.10 

S.60 

.11 

.01 

2*15 

.02 

FALLS 

1  .73 

.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.68 

.97 

I 

SDALE  1  E 

2.54 

•  08 

.03 

•  02 

•  10 

1.21 

.24 

.53 

.08 

.25 

T 

T 

.37 

.25 

3.15 

.62 

ILLS 

2.29 

.11 

T 

.04 

.15 

.82 

1.13 

.04 

LVILLE  2 

6.68 

■  63 

•  11 

09 

BERNARD 

5.60 

1*06 

•  16 

•  52 

.30 

1 33 

.01 

1.86 

1.21 

.06 

.05 

.04 

T   SueSTAtiON  A  U 

2.48 

.05 

.53 

.27 

1.30 

.31 

.02 

■  15 

•  07 

.06 

.36 

.98 

1.47 

•  06 

.05 

BORO 

3.56 

T 

T 

.40 

•  52 

.11 

.92 

1.50 

.11 

1.82 

•  04 

T 

4.46 

T 

T 

.01 

T 

.41 

.do 

3.24 

IB 

3.10 

•  15 

.17 

•  34 

1.76 

.16 

.02 

.09 

.41 

ILL 

.90 

.80 

3.53 

.30 

1.50 

.95 

.78 

UGA  4  NE 

2.35 

•  04 

T 

T 

08 

T 

3.32 

.08 

•  01 

•  79 

.21 

.15 

T 

1.47 

.40 

.15 

.06 

VILLE 

3.49 

•  07 

T 

.05 

.03 

2.45 

.89 

V  EXP  STATION 

.12 

.33 

.02 

2.80 

.49 

.55 

.35 

W  DAH 

1.21 

.01 

.03 

.39 

.65 

.13 

RD 

3.66 

.12 

1  20 

2.00 

T 

.62 

.23 

.35 

.02 

.78 

OOSA  FAA  AIRPORT 

2.96 

.26 

T 

.72 

.47 

1.42 

.08 

.03 

OOSA  OLIVER  DAH 

.39 

.87 

•  34 

1.17 

.22 

EE  2 

1.14 

•  12 

.19 

.48 

.05 

.05 

.25 

SPRINGS  5  S 

1.98 

Omn 

3.20 

•  41 

.52 

1.12 

.40 

.75 

HEAD 

2.93 

T 

.07 

.18 

•  62 

•  27 

T 

.03 

.10 

.83 

•  61 

.22 

T 

3*99 

.52 

.09 

•  11 

7 

1.98 

1^08 

.21 

2.52 

.23 

.16 

.18 

1.11 

.68 

.16 

3.05 

•  18 

1.75 

T 

•  24 

T 

.45 

T 

.43 

GROVE 

4.59 

1.53 

1.27 

1.03 

•  53 

.23 

M  LOCK  AND  DAH 

4.47 

.03 

2^80 

.02 

1.22 

.40 

00 

3.65 

.70 

.12 

1.87 

.85 

.11 

.20 

locton 

2.50 

U50 

.10 

.90 

KA 

2.40 

T 

T 

T 

.01 

.85 

1.22 

.32 

V 

3.30 

.13 

.27 

.20 

2.20 

.50 

LD  2  SW 

3.81 

.36 

.08 

.37 

•  11 

.02 

1.95 

.63 

.06 

.23 

HYDRO  PLANT 

2.64 

.67 

.18 

.01 

.42 

1.28 

.08 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

SUbon 

Prevailing 

"°| 

S  •  > 
SBS 

c  -n  a 

• 

g 
e 

> 
< 

Fastest 
mUe 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
iastest  mile 

MIDNIGHT 

6i00  AH 
CST 

NOON 

z 

O  1/1 
O  \J 

Trace 

.01-09 

.10-.49 

o> 

A 

tn 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 
possible 

o 

a 

M 

a 

3 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

CHAM  WB  AIRPORT 

E 

10 

8.4 

33- 

W 

28 

82 

83 

S3 

58 

4 

1 

2 

2 

1 

0 

10 

67 

6.3 

'ILLE  WB  AIRPORT 

SE 

14 

8.1 

35++ 

NNE 

22 

78 

82 

51 

54 

4 

5 

1 

0 

2 

0 

12 

5.9 

HB  AIRPORT 

SW 

17 

7.5 

51++ 

NW 

7 

87 

89 

53 

66 

6 

3 

2 

2 

0 

0 

13 

5.6 

MERY  MB  AIRPORT 

E 

11 

7.8 

29 

N 

26+ 

78 

87 

51 

52 

4 

1 

2 

1 

1 

0 

9 

61 

5.7 

S*«  ralmoc*  notw  (oOowUig  Sunon  bdn. 
-  87  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALAB« 
M*Y  IS 


SUHon 

Day  Of  Month 

j 

I 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
H 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

66 
38 

64 
36 

75 
38 

75 
52 

54 

54 

83 
60 

60 

60 

66 
65 

65 

57 

56 

58 

60 

86 
64 

88 

67 

84 

60 

86 

64 

84 

53 

84 

60 

79 
55 

76 
47 

71 
47 

79 

52 

61 

55 

71 
55 

79 
64 

77 
54 

61 
59 

60 
56 

7 
9< 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

«0 

31 

40 

45 

40 

56 

62 

61 

56 

67 

61 

60 

60 

59 

60 

92 
59 

68 
69 

84 
60 

84 

50 

61 
68 

86 
56 

86 

50 

80 
54 

79 
56 

62 
64 

84 

61 

62 
55 

85 
60 

86 
64 

83 
55 

86 
56 

8 
5' 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

42 

40 

44 

n 

54 

67 

58 

69 

60 

57 

68 

68 

70 

69 

69 

91 
69 

91 
67 

87 
65 

83 
60 

86 

63 

78 
59 

87 
58 

64 
52 

79 
51 

84 

69 

90 
70 

86 
63 

74 

63 

82 
66 

87 
51 

84 

60 

8' 
6( 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 
MIN 

50 

48 

52 

53 

47 

57 

56 

58 

65 

56 

66 

68 

69 

66 

66 

94 

55 

95 
67 

94 

67 

69 
60 

85 
65 

84 

64 

90 
56 

89 
62 

61 
60 

82 

63 

88 
66 

93 
66 

68 

69 

90 
56 

84 

64 

85 
63 

6" 
6. 

ANNISTON   FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 

39 

49 

50 

61 

86 
60 

56 

57 

63 

62 

69 

52 

51 

58 

54 

90 
66 

87 
66 

80 
61 

64 
55 

61 
62 

82 
61 

62 
56 

76 
64 

76 
56 

76 
62 

79 
62 

82 
66 

64 
66 

83 
64 

83 
61 

87 
60 

6: 

5( 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

33 

74 
39 

76 
41 

79 
41 

83 
46 

83 
56 

87 
51 

86 
59 

89 
57 

66 
62 

90 
60 

83 
69 

81 
68 

83 
58 

67 
50 

66 
60 

87 
61 

81 
49 

88 
49 

83 
49 

84 

49 

88 
52 

76 

53 

78 
65 

80 
50 

81 
51 

80 
61 

62 
64 

84 

65 

88 

59 

82 
65 

Si 
ft 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

68 

33 

63 
36 

73 
45 

75 
47 

80 
61 

82 
61 

81 

63 

83 
54 

87 
69 

87 
64 

85 
66 

87 
56 

63 
58 

78 
61 

65 
50 

88 

59 

90 
65 

85 
56 

83 
49 

86 

50 

80 
56 

78 
54 

71 
43 

70 
47 

78 

67 

76 
66 

72 
62 

81 

69 

73 
59 

81 
55 

79 
59 

7? 
5< 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

81 
43 

72 
43 

76 
47 

78 
52 

82 
49 

86 
66 

67 
58 

91 
59 

92 
60 

91 
67 

88 
57 

92 
62 

87 
62 

75 
52 

69 
60 

92 
62 

93 
61 

92 
54 

87 
55 

87 
63 

83 
59 

88 
55 

90 
56 

84 

55 

82 
67 

67 
53 

84 

64 

83 
63 

86 
54 

84 

52 

88 
62 

6! 
6C 

BANKHEAD   LOCK   AND  0AM 

MAX 
MIN 

75 
43 

66 
38 

76 
42 

77 
50 

83 
52 

82 
61 

66 
57 

68 
56 

89 
61 

87 
62 

87 
55 

90 
66 

67 

78 
56 

89 
66 

90 
62 

90 

63 

86 
61 

81 
56 

86 

59 

85 

66 

85 
55 

82 

50 

75 
49 

82 
60 

79 
53 

77 
54 

63 
66 

83 
65 

85 
58 

87 
59 

8: 

5i 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

75 
52 

77 
51 

82 
56 

83 
58 

87 
!19 

90 
62 

93 
62 

92 
67 

63 

69 
67 

90 
66 

94 
69 

67 
67 

91 

70 

95 
69 

92 
71 

93 
70 

86 
66 

81 
57 

83 
65 

88 
65 

67 
57 

84 

60 

85 
60 

86 
64 

90 
55 

93 
70 

66 

70 

90 
66 

88 

66 

92 
50 

81 
6i 

BELLE  HINA  2  N 

MAX 
MIN 

37 

38 

49 

50 

55 

61 

56 

56 

61 

66 

69 

67 

64 

61 

52 

91 
61 

87 
59 

63 
56 

86 

52 

62 
50 

79 
57 

75 
54 

71 
45 

79 
47 

74 

67 

72 
60 

81 
64 

76 
57 

81 
61 

81 
67 

85 
59 

61 

61 

BESSEMER  3  SSN 

MAX 
MIN 

67 
41 

74 

37 

77 

50 

82 
49 

85 
52 

84 

61 

88 
58 

89 
66 

88 
66 

86 
65 

90 
58 

89 
54 

81 
55 

69 
64 

90 
54 

90 
66 

86 
67 

80 
63 

64 
54 

86 
53 

85 
61 

63 
55 

75 
61 

78 
49 

80 
54 

80 
63 

62 
66 

62 
66 

87 

65 

82 
67 

86 
58 

83 
it 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

41 

75 
38 

49 

51 

63 

83 
63 

57 

88 
67 

64 

84 
68 

66 

68 

66 

65 

54 

91 
65 

66 
66 

79 
62 

82 
55 

82 
62 

62 
69 

60 
54 

74 

50 

77 
56 

77 
53 

73 
63 

61 
66 

58 

85 

65 

86 

69 

60 

8] 

65 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

42 

42 

46 

48 

46 

56 

55 

56 

63 

61 

54 

56 

66 

62 

55 

93 
53 

93 
57 

93 
65 

90 
58 

83 
62 

89 
50 

92 
51 

93 
60 

82 
59 

62 
68 

87 
51 

91 
64 

89 
66 

89 
66 

86 
51 

87 
56 

81 
56 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

52 

41 

49 

54 

51 

56 

68 

58 

61 

60 

62 

64 

66 

57 

66 

94 
54 

94 
57 

89 
66 

80 
63 

64 
64 

90 
62 

93 
64 

83 
61 

82 
66 

68 
61 

93 
62 

94 
65 

94 
66 

86 
64 

87 
66 

92 
55 

69 
6C 

BRIOGEPOFT  2  W 

MAX 
MIN 

37 

33 

45 

44 

47 

60 

53 

50 

56 

56 

53 

53 

58 

60 

60 

88 
60 

86 
51 

82 
65 

86 
49 

84 

64 

80 
56 

78 
50 

72 
43 

75 
45 

71 
65 

68 

67 

79 
62 

79 
57 

85 

61 

82 
64 

86 
56 

61 

53 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

40 

75 
34 

44 

45 

84 
48 

84 

68 

86 

56 

52 

64 

62 

64 

53 

62 

51 

60 

91 
52 

88 
53 

84 

60 

86 
51 

84 
50 

85 
56 

84 
53 

78 

50 

80 
48 

81 

50 

63 
62 

82 
63 

64 

50 

86 

63 

62 
59 

89 
54 

64 
9< 

CAMDEN   3  NW 

MAX 
MIN 

46 

78 
41 

46 

84 
53 

55 

88 
62 

58 

61 

64 

66 

91 
56 

69 

66 

68 

69 

91 
59 

90 
69 

87 
66 

86 

58 

82 
66 

68 

63 

88 

61 

60 
57 

86 
62 

89 
50 

92 
68 

90 
69 

86 
64 

87 
54 

84 
61 

89 
59 

87 
51 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

78 
41 

69 
35 

75 
39 

77 
50 

80 
50 

84 

61 

85 
54 

89 

56 

90 
58 

89 
60 

86 
56 

91 
63 

85 
51 

77 
60 

62 

89 
53 

90 
65 

88 
64 

86 
52 

66 
66 

80 
50 

89 
58 

86 
54 

80 
64 

80 
66 

84 

60 

82 
63 

82 
62 

84 

53 

64 

58 

84 

59 

63 
9« 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

72 
40 

62 
39 

72 
45 

49 

81 
50 

65 
64 

55 

66 

61 

90 
61 

89 
66 

90 
60 

60 

68 
60 

86 
61 

93 
62 

93 
65 

90 
62 

82 

63 

86 

64 

69 

59 

83 

53 

63 
61 

75 
61 

79 
61 

67 
57 

67 
62 

79 
66 

61 
66 

86 
59 

64 
61 

81 

57 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

79 
43 

70 
39 

78 
45 

79 
45 

83 
51 

87 

51 

85 

57 

90 

65 

92 
64 

90 
62 

88 
66 

91 
65 

65 

72 
67 

55 

92 
64 

92 
63 

89 
63 

81 
56 

87 
62 

86 
61 

62 

57 

67 

52 

60 
51 

63 
53 

87 
55 

87 
68 

86 
63 

84 

52 

67 
59 

85 
58 

69 
98 

CHATOM 

MAX 
MIN 

78 
48 

75 
43 

81 
47 

60 
55 

80 
53 

87 
66 

55 

90 
66 

86 

69 

90 
64 

69 
64 

92 
65 

92 
67 

92 
56 

93 
55 

92 
63 

90 
56 

69 
66 

79 
60 

80 
64 

90 
51 

87 
64 

67 
67 

85 
61 

87 
60 

88 
62 

90 
66 

90 
56 

68 
61 

86 
60 

89 
65 

84 

60 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

74 
43 

76 
37 

79 
45 

81 
47 

50 

85 
61 

87 
65 

64 

64 

87 
53 

66 

63 

64 

63 

53 

91 
63 

86 
64 

85 

50 

85 

54 

83 
61 

86 
59 

83 
65 

81 

63 

79 
52 

82 
52 

62 
54 

82 
63 

84 

63 

86 

66 

57 

57 

84 

57 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

73 
50 

78 
51 

56 

59 

61 

63 

If 

61 

63 

66 

69 

59 

70 

70 

70 

95 
70 

96 

68 

87 
59 

60 
56 

66 
66 

89 
66 

91 
66 

79 
50 

86 
60 

86 

66 

91 

67 

90 
70 

91 
69 

91 
55 

89 
56 

91 
64 

88 
64 

CLANTON 

MAX 
MIN 

44 

39 

47 

50 

52 

57 

59 

57 

67 

67 

86 
67 

90 
68 

90 
67 

74 
59 

67 
66 

90 
66 

90 
67 

88 
56 

89 

57 

85 
66 

80 
66 

86 

57 

84 

55 

78 
55 

60 
62 

63 

59 

62 
64 

57 

86 
62 

62 

83 
6« 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

46 

48 

48 

56 

60 

62 

88 
62 

84 

63 

89 
65 

89 
64 

69 
57 

90 
69 

88 
54 

89 
64 

86 
69 

89 
58 

90 
58 

89 
56 

87 
64 

83 
64 

65 
67 

67 

87 

56 

79 
67 

78 

69 

65 

85 
68 

66 

56 

55 

64 

6* 

62 

COOEN 

MAX 
MIN 

54 

51 

60 

57 

57 

66 

62 

66 

67 

74 

84 
57 

66 
69 

86 

59 

86 
70 

89 
73 

87 
74 

87 
75 

87 

73 

67 
70 

87 
65 

66 
66 

88 
66 

66 
51 

89 
60 

86 
65 

66 

77 

72 

87 
69 

66 

59 

8j' 
64< 

DAYTON 

MAX 
MIN 

46 

44 

50 

57 

83 
57 

62 
66 

82 
61 

91 
60 

94 
67 

65 

96 
66 

92 
70 

66 

82 
70 

90 
66 

59 

91 
70 

91 
57 

59 

67 
56 

64 

62 

54 

63 

63 

64 

69 

62 

54 

61 

50 

64i 
62i 

DECATUR 

MAX 
MIN 

40 

38 

49 

50 

54 

65 

56 

57 

57 

89 

62 

86 

65 

71 

69 

65 

63 

63 

53 

91 

68 

60 

62 
53 

62 

60 

58 

46 

52 

58 

59 

52 

55 

63 

59 

61 

79i 
61. 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

48 

46 

44 

48 

54 

57 

60 

59 

60 

64 

55 

67 

59 

69 

59 

68 

68 

67 

58 

56 

62 

52 

53 

63 

64 

65 

67 

62 

64 

54 

8 1 
61 

86. 
64. 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

51 

74 
50 

58 

58 

•2 

63 

63 

66 

69 

92 
56 

69 

70 

58 

59 

72 

70 

71 

67 

65 

65 

58 

55 

64 

52 

62 

56 

71 

70 

68 

67 

62 

89. 
64. 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

72 
37 

65 
37 

75 
46 

76 
48 

82 
51 

64 

60 

65 
54 

65 

88 

58 

87 
69 

65 
65 

50 

65 

55 

65 
60 

87 
59 

90 
61 

56 

79 
60 

58 

57 

52 

76 
44 

45 

50 

60 

63 

62 

62 

55 

55 

SO. 
5S. 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

75 
50 

76 
47 

79 
55 

88 
53 

67 
63 

89 
64 

91 

63 

92 
62 

92 
57 

90 
56 

91 
67 

92 
68 

68 

56 

71 

92 
69 

92 
59 

87 
59 

86 
65 

85 
63 

89 
56 

89 
55 

81 
51 

60 
60 

86 
52 

90 
63 

86 
57 

69 

64 

67 

67 

88 
63 

87* 
63. 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

79 
44 

80 
41 

80 
49 

84 

50 

62 
49 

91 
65 

94 

58 

95 
62 

66 

95 
66 

98 
66 

95 
57 

66 
64 

68 
56 

66 

98 
68 

94 

69 

94 

59 

81 

58 

69 
64 

91 

65 

93 
68 

69 
59 

64 
56 

87 
60 

90 
67 

91 
59 

88 
70 

84 

68 

91 
54 

68 
62 

89. 
61. 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

49 

45 

45 

54 

51 

57 

56 

69 

61 

61 

63 

56 

69 

83 
67 

91 
68 

55 

66 

56 

61 

65 

64 

65 

61 

82 
56 

52 

64 

66 

68 

57 

63 

55 

87. 
61. 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

79 

76 

81 

81 

85 

66 

89 

61 

90 

86 

70 

86 

65 
70 

89 
71 

86 
68 

69 
70 

89 
59 

90 

89 

84 

66 

86 

88 

89 

86 

63 

85 

51 

84 

88 
66 

69 
70 

88 

69 

86 
70 

86 
67 

67 
53 

6i. 
69. 

FALKVILLE 

MAX 
MIN 

70 
38 

62 
35 

74 
48 

70 
49 

81 

53 

86 
62 

63 
66 

84 

65 

67 
63 

62 

69 

59 

54 

64 

52 

63 

68 

58 

50 

50 

57 

53 

45 

52 

51 

76 
56 

77 
54 

62 
58 

60 
57 

9T. 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

70 
41 

76 
38 

78 
49 

82 
49 

86 
54 

66 
61 

89 
57 

91 
67 

90 
64 

69 
66 

69 
71 

89 
67 

87 
70 

90 
57 

90 
63 

90 
53 

86 
57 

83 
61 

63 

53 

84 

62 

84 

60 

81 

53 

78 
48 

83 
47 

76 
53 

74 

64 

85 
64 

80 

53 

64 
66 

83 
57 

87 
57 

89. 
91. 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

67 
36 

75 
39 

77 
50 

83 
52 

65 
67 

64 
61 

86 
66 

90 
58 

89 
63 

87 
67 

89 
59 

91 
60 

64 

56 

67 
55 

89 
63 

90 
64 

87 
69 

87 

"I 

87 
53 

61 
61 

81 

55  j 

74 

52 

74 

42 

61 

46  1 

72 
59 

80 
64 

83 
58 

79 
54 

84 
63 

82 
67 

86 
58 

82. 
9). 

See  reference  notes  folloelng  Stntlon  Iitdei. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABA»tlk 
MY  1963 


StaUon 


FORT  MORGAN 

FRISCO  CITY 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

GIL8ERT0HN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HALEYVILLE 

HAMILTON   3  S 

MATNEVILLE 


HIGHLAND  HOHE 

MUNTSVILLE   KB  AP 

JASPER   »  N 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

MADISON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER    3  NN 
MOBILE   MB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  MB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEN   MARKET  2 

ONEONTA 

opeli>;a 

ozari^  6  nnh 

pell  city  1  nne 

men ix  city  2  nnw 

pdattville 

pushmataha 

RED  BAY 


Day  Of  Month 


1 

2 

3 

« 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 

78 

76 

75 

77 

81 

82 

64 

84 

83 

84 

63 

84 

63 

64 

85 

87 

87 

82 

85 

85 

86 

87 

83 

82 

84 

86 

86 

87 

85 

66 

87 

83  a  5 

MIN 

60 

61 

64 

66 

65 

65 

72 

74 

73 

1* 

73 

73 

71 

73 

74 

73 

76 

73 

72 

73 

72 

72 

67 

70 

73 

72 

74 

77 

70 

76 

73 

71.0 

MAX 

85 

72 

79 

83 

84 

88 

68 

92 

92 

91 

91 

91 

94 

86 

89 

94 

92 

92 

85 

82 

64 

89 

90 

62 

83 

67 

91 

92 

90 

88 

87 

87  .5 

MIN 

48 

50 

53 

58 

60 

61 

61 

66 

66 

67 

67 

69 

68 

68 

69 

71 

69 

69 

64 

66 

65 

66 

59 

56 

63 

67 

66 

68 

66 

63 

62 

63.7 

MAX 

65 

75 

79 

80 

83 

83 

86 

88 

89 

88 

90 

84 

74 

64 

89 

91 

87 

79 

83 

82 

81 

81 

74 

77 

72 

66 

60 

81 

84 

81 

64 

81.3 

HIN 

40 

36 

46 

46 

46 

62 

56 

54 

60 

59 

67 

57 

60 

60 

60 

61 

64 

59 

51 

56 

59 

53 

50 

52 

59 

57 

62 

64 

64 

59 

58 

56.0 

MAX 

78 

69 

76 

79 

82 

85 

63 

87 

91 

88 

66 

90 

92 

63 

90 

90 

90 

87 

83 

86 

85 

84 

64 

75 

83 

87 

65 

85 

64 

65 

82 

84.4 

MIN 

43 

42 

46 

54 

56 

64 

61 

60 

66 

68 

70 

70 

69 

70 

66 

68 

71 

68 

59 

64 

62 

60 

52 

51 

61 

66 

70 

64 

65 

62 

59 

61.5 

MAX 

80 

74 

78 

82 

83 

89 

94 

91 

94 

93 

94 

93 

66 

90 

93 

94 

95 

90 

85 

86 

90 

92 

82 

82 

87 

91 

87 

90 

83 

88 

88.0 

MIN 

" 

45 

56 

55 

49 

60 

59 

64 

65 

62 

66 

68 

69 

66 

70 

68 

69 

70 

64 

64 

65 

66 

63 

61 

61 

63 

67 

68 

67 

62 

61 

62.7 

MAX 

79 

78 

83 

85 

89 

90 

91 

93 

91 

91 

93 

95 

92 

91 

94 

93 

91 

90 

87 

89 

69 

88 

80 

67 

90 

93 

91 

90 

90 

65 

90 

89.0 

MIN 

46 

41 

50 

52 

54 

57 

57 

57 

61 

62 

66 

67 

65 

67 

60 

67 

66 

65 

57 

64 

59 

60 

55 

49 

60 

69 

69 

63 

66 

59 

56 

59.6 

MAX 

71 

77 

80 

83 

87 

85 

,0 

91 

90 

66 

90 

89 

79 

88 

91 

90 

88 

85 

87 

82 

86 

65 

79 

83 

67 

86 

83 

83 

87 

84 

87 

85.2 

MIN 

43 

43 

53 

54 

58 

65 

60 

60 

64 

64 

67 

70 

66 

68 

67 

66 

67 

67 

59 

64 

62 

61 

51 

54 

62 

63 

64 

61 

64 

60 

60 

60.9 

MAX 

70 

76 

81 

61 

66 

88 

86 

91 

93 

91 

92 

90 

77 

89 

92 

91 

92 

89 

83 

83 

86 

90 

82 

81 

67 

89 

86 

88 

84 

85 

90 

86  .2 

MIN 

47 

4S 

52 

56 

55 

65 

60 

61 

65 

65 

67 

69 

67 

67 

69 

68 

69 

69 

64 

68 

65 

67 

60 

60 

61 

65 

68 

65 

65 

65 

64 

63.1 

MAX 

66 

75 

76 

63 

85 

85 

85 

88 

87 

86 

88 

87 

63 

84 

89 

90 

89 

81 

65 

84 

79 

78 

72 

77 

74 

79 

80 

83 

81 

85 

81  8 

MIN 

38 

36 

46 

47 

50 

61 

55 

54 

61 

62 

66 

57 

60 

61 

60 

62 

64 

58 

53 

58 

58 

54 

49 

46 

55 

58 

63 

68 

65 

57 

57 

56.2 

MAX 

70 

65 

74 

77 

83 

86 

84 

66 

88 

87 

85 

90 

89 

73 

86 

87 

89 

84 

66 

64 

80 

80 

75 

71 

78 

79 

71 

82 

75 

62 

81 

60  9 

MIN 

37 

37 

44 

50 

53 

55 

59 

55 

57 

65 

67 

65 

65 

66 

62 

60 

63 

57 

50 

52 

58 

55 

45 

47 

50 

63 

60 

65 

61 

57 

60 

56.1 

MAX 

71 

66 

76 

76 

83 

87 

62 

66 

68 

87 

66 

91 

91 

76 

86 

67 

89 

84 

82 

65 

80 

81 

77 

73 

82 

76 

73 

83 

78 

82 

60 

81  5 

MIN 

37 

33 

42 

45 

51 

54 

54 

54 

57 

60 

67 

63 

67 

68 

60 

59 

62 

57 

50 

57 

57 

53 

45 

42 

52 

63 

62 

61 

60 

54 

54 

54.8 

MAX 

84 

75 

77 

63 

85 

66 

92 

92 

92 

93 

90 

90 

93 

80 

92 

94 

90 

82 

81 

90 

91 

63 

82 

92 

88 

85 

68 

85 

65 

87.0 

MIN 

46 

44 

46 

56 

57 

61 

57 

60 

65 

66 

66 

70 

66 

67 

66 

67 

57 

65 

62 

62 

58 

57 

60 

64 

67 

63 

64 

63 

62 

60.6 

MAX 

62 

72 

74 

78 

83 

87 

90 

92 

93 

92 

91 

93 

94 

64 

88 

91 

92 

90 

91 

89 

85 

87 

90 

60 

80 

84 

90 

88 

88 

63 

87 

86.  7 

HIN 

49 

48 

55 

54 

59 

62 

62 

63 

68 

65 

69 

70 

67 

67 

70 

70 

71 

65 

65 

64 

67 

66 

61 

61 

60 

64 

69 

69 

67 

61 

63 

63.6 

MAX 

67 

74 

76 

81 

82 

82 

87 

87 

86 

85 

89 

81 

75 

82 

65 

85 

86 

80 

82 

81 

82 

80 

74 

75 

75 

76 

78 

81 

83 

63 

84 

80.8 

MIN 

31 

39 

41 

44 

55 

50 

50 

56 

55 

64 

52 

57 

58 

56 

58 

54 

55 

48 

55 

57 

49 

50 

46 

55 

57 

60 

61 

63 

63 

54 

52 

53.1 

MAX 

80 

67 

78 

73 

80 

62 

66 

69 

92 

90 

89 

90 

92 

68 

69 

9 1 

91 

91 

68 

82 

82 

87 

88 

89 

84 

67 

68 

86 

85 

82 

85.5 

MIN 

46 

46 

50 

56 

53 

56 

60 

63 

65 

65 

65 

66 

61 

66 

66 

67 

69 

69 

64 

65 

64 

65 

59 

58 

59 

62 

64 

65 

65 

65 

61.5 

MAX 

64 

76 

78 

83 

86 

85 

66 

91 

90 

89 

89 

89 

68 

85 

86 

93 

87 

63 

87 

82 

79 

74 

71 

79 

69 

74 

82 

76 

83 

81 

88 

81  8 

MIN 

38 

38 

50 

50 

54 

61 

56 

57 

64 

67 

65 

57 

62 

62 

62 

65 

69 

59 

54 

63 

56 

50 

47 

50 

57 

63 

64 

65 

63 

60 

60 

57.7 

MAX 

65 

76 

77 

63 

84 

84 

66 

69 

68 

86 

88 

89 

76 

69 

88 

90 

83 

80 

84 

85 

82 

79 

80 

75 

79 

81 

78 

60 

85 

62  1 

MIN 

41 

34 

44 

45 

59 

60 

57 

52 

59 

62 

66 

62 

66 

65 

60 

59 

62 

58 

51 

58 

59 

52 

49 

46 

61 

62 

63 

62 

64 

56 

58 

56.5 

MAX 

69 

75 

77 

80 

84 

85 

88 

90 

90 

86 

91 

82 

71 

84 

90 

90 

90 

90 

65 

80 

85 

85 

80 

76 

84 

83 

80 

84 

85 

84 

85 

63  5 

HIN 

42 

40 

44 

49 

53 

59 

58 

56 

63 

62 

65 

63 

58 

59 

64 

66 

65 

64 

57 

62 

62 

60 

54 

54 

54 

61 

61 

62 

62 

60 

60 

58.1 

MAX 

70 

76 

60 

83 

66 

86 

89 

92 

92 

90 

91 

92 

84 

90 

93 

92 

90 

89 

85 

88 

86 

76 

85 

87 

90 

89 

87 

87 

94 

88 

86.6 

HIN 

45 

42 

52 

54 

56 

63 

61 

60 

64 

66 

67 

71 

70 

68 

66 

66 

69 

68 

64 

60 

63 

53 

51 

64 

66 

68 

63 

64 

62 

60 

61.5 

HAX 

81 

70 

77 

80 

82 

86 

90 

90 

92 

91 

90 

91 

95 

84 

90 

91 

91 

91 

87 

63 

84 

86 

90 

80 

79 

86 

89 

86 

86 

84 

65 

86  0 

MIN 

52 

49 

56 

57 

54 

62 

63 

63 

66 

66 

66 

68 

69 

66 

70 

68 

69 

70 

65 

66 

66 

67 

64 

61 

62 

64 

66 

68 

65 

65 

62 

63.8 

MAX 

62 

73 

75 

79 

85 

82 

86 

88 

88 

86 

87 

67 

80 

84 

86 

90 

87 

81 

65 

81 

78 

75 

70 

77 

77 

72 

80 

75 

62 

79 

6  5 

80.8 

HIN 

35 

37 

49 

50 

55 

60 

55 

55 

62 

63 

68 

56 

63 

61 

62 

63 

65 

57 

53 

60 

57 

54 

45 

48 

57 

60 

63 

68 

63 

59 

60 

56.9 

HAX 

70 

78 

80 

64 

66 

85 

89 

93 

92 

89 

90 

92 

78 

90 

92 

92 

91 

88 

89 

82 

87 

86 

80 

84 

88 

88 

90 

87 

87 

83 

89 

86.  5 

MIN 

43 

41 

46 

53 

53 

65 

58 

57 

65 

63 

67 

66 

67 

68 

65 

65 

68 

68 

56 

66 

62 

60 

53 

53 

60 

63 

67 

63 

65 

61 

60 

60.4 

MAX 

74 

76 

76 

82 

84 

86 

67 

79 

89 

88 

84 

65 

83 

84 

84 

79 

79 

84 

84 

82 

85 

83 

82 

65 

HIN 

48 

46 

47 

53 

51 

59 

64 

56 

62 

62 

65 

71 

64 

64 

63 

63 

63 

66 

55 

63 

60 

66 

57 

60 

57 

62 

61 

63 

64 

67 

67 

60.3 

HAX 

79 

72 

77 

62 

84 

66 

91 

93 

91 

90 

90 

94 

90 

89 

93 

91 

91 

91 

89 

85 

82 

88 

90 

81 

84 

88 

90 

89 

87 

86 

91 

87.3 

HIN 

45 

45 

48 

55 

57 

58 

60 

62 

66 

66 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

69 

70 

62 

63 

63 

65 

58 

58 

54 

64 

66 

63 

64 

64 

62 

61.9 

HAX 

76 

81 

82 

87 

87 

89 

87 

90 

89 

69 

94 

89 

89 

90 

91 

91 

84 

78 

84 

66 

88 

82 

65 

67 

91 

91 

90 

92 

88 

89 

86.7 

HIN 

53 

52 

57 

56 

59 

62 

63 

65 

65 

67 

67 

70 

70 

71 

71 

71 

69 

69 

67 

68 

69 

68 

62 

62 

66 

69 

72 

70 

67 

67 

63 

65.5 

80 

80 

87 

86 

86 

87 

84 

67 

87 

90 

85 

67 

90 

90 

90 

83 

65 

84 

87 

87 

81 

65 

64 

85 

86 

85 

86 

85 

84.9 

HIN 

54 

54 

60 

62 

60 

66 

66 

70 

66 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

73 

73 

73 

69 

69 

69 

70 

62 

63 

68 

72 

76 

75 

69 

69 

66 

67.8 

MAX 

70 

75 

78 

81 

85 

65 

91 

90 

86 

92 

93 

76 

90 

93 

93 

92 

90 

84 

84 

90 

90 

82 

82 

86 

87 

85 

85 

86 

85 

86 

86.0 

HIN 

48 

44 

47 

53 

52 

64 

60 

59 

67 

67 

66 

71 

67 

68 

68 

68 

72 

64 

59 

66 

64 

65 

59 

61 

60 

66 

66 

67 

67 

66 

64 

62.5 

75 

76 

83 

85 

85 

66 

69 

68 

89 

91 

69 

81 

87 

69 

91 

86 

85 

87 

83 

60 

76 

73 

79 

73 

72 

82 

76 

82 

82 

66 

82.3 

HIN 

36 

36 

49 

49 

54 

62 

55 

56 

62 

70 

70 

59 

65 

65 

62 

62 

66 

59 

50 

63 

57 

50 

43 

45 

60 

62 

57 

66 

62 

56 

57 

56.9 

HAX 

65 

76 

82 

85 

62 

84 

69 

68 

67 

69 

90 

76 

65 

90 

91 

69 

65 

87 

77 

60 

73 

72 

81 

67 

74 

84 

77 

83 

81 

69 

61.7 

HIN 

39 

38 

49 

52 

56 

62 

60 

58 

64 

66 

66 

61 

67 

67 

64 

63 

66 

58 

52 

63 

56 

51 

49 

48 

62 

64 

64 

66 

65 

62 

62 

58.7 

91 

91 

92 

92 

88 

82 

84 

89 

89 

81 

82 

87 

90 

90 

88 

89 

86 

90 

87.3 

HIN 

46 

40 

45 

52 

50 

55 

55 

57 

62 

66 

63 

66 

68 

67 

67 

70 

70 

66 

57 

64 

61 

61 

59 

52 

62 

65 

68 

65 

64 

57 

5i 

59.8 

84 

87 

85 

84 

85 

82 

62 

86 

89 

84 

81 

84 

81 

77 

74 

69 

73 

73 

72 

80 

78 

79 

75 

84 

80.7 

MIN 

32 

31 

45 

49 

48 

58 

52 

51 

si 

59 

62 

60 

60 

60 

56 

60 

63 

53 

52 

65 

55 

50 

43 

41 

55 

58 

61 

65 

54 

54 

56 

53.6 

85 

87 

87 

66 

88 

90 

85 

82 

80 

85 

81 

81 

75 

76 

68 

70 

81 

60 

65 

83 

81  4 

HIN 

38 

32 

37 

44 

47 

54 

51 

51 

5T 

58 

66 

57 

62 

62 

60 

59 

63 

57 

60 

51 

56 

58 

48 

46 

61 

59 

63 

68 

65 

55 

55 

54.8 

78 

67 

72 

76 

86 

82 

90 

90 

92 

83 

84 

83 

88 

66 

82 

78 

83 

83 

85 

HIN 

44 

43 

43 

50 

46 

55 

58 

58 

11 

63 

66 

63 

61 

60 

60 

61 

61 

65 

55 

54 

59 

64 

63 

55 

55 

57 

64 

63 

63 

60 

61 

57I8 

80 

80 

91 

92 

92 

91 

89 

90 

90 

84 

85 

87 

69 

88 

86 

87 

87  9 

MIN 

47 

53 

55 

57 

60 

60 

61 

59 

59 

58 

67 

70 

67 

65 

65 

65 

64 

63 

60 

62 

62 

58 

59 

56 

56 

59 

61 

65 

64 

56 

60 

60.6 

75 

65 

76 

76 

80 

63 

84 

86 

70 

90 

79 

81 

82 

82 

80 

74 

79 

74 

MIN 

40 

33 

32 

44 

46 

50 

53 

53 

55 

60 

65 

59 

61 

60 

60 

60 

63 

60 

53 

54 

60 

52 

50 

49 

54 

59 

60 

62 

62 

56 

55 

Ull 

HAX 

80 

70 

76 

81 

85 

87 

90 

91 

92 

88 

92 

92 

86 

64 

89 

92 

91 

92 

85 

82 

68 

88 

83 

80 

85 

82 

86 

85 

82 

87 

85.4 

HIN 

47 

46 

51 

54 

54 

62 

62 

62 

66 

64 

61 

68 

61 

61 

63 

68 

67 

65 

61 

65 

66 

65 

59 

56 

58 

63 

64 

66 

66 

65 

65 

61.3 

HAX 

80 

SO 

82 

85 

97 

89 

93 

95 

94 

97 

92 

94 

68 

90 

94 

93 

94 

90 

89 

85 

92 

90 

67 

83 

65 

88 

84 

66 

87 

86 

90 

89.0 

MIN 

44 

42 

46 

51 

51 

60 

57 

56 

65 

64 

67 

70 

67 

67 

65 

66 

65 

70 

57 

57 

61 

63 

57 

61 

64 

64 

67 

64 

65 

65 

64 

60.6 

HAX 

81 

69 

77 

81 

83 

88 

88 

90 

94 

92 

92 

93 

95 

95 

94 

96 

94 

93 

90 

68 

84 

90 

88 

80 

66 

90 

95 

93 

90 

87 

69 

88.5 

HIN 

44 

38 

50 

51 

57 

59 

56 

58 

63 

64 

68 

70 

67 

60 

62 

67 

69 

66 

54 

60 

59 

60 

52 

46 

56 

67 

72 

63 

64 

61 

59 

59.5 

MAX 

68 

64 

75 

75 

62 

85 

80 

84 

88 

86 

85 

89 

90 

74 

86 

84 

87 

83 

80 

83 

75 

77 

68 

68 

78 

74 

70 

78 

73 

79 

77 

76,9 

HIN 

39 

39 

48 

56 

59 

61 

58 

61 

65 

65 

66 

64 

67 

66 

64 

67 

68 

59 

59 

62 

59 

56 

44 

47 

52 

62 

62 

62 

64 

59 

"1 

58.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 

Da;  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

74 

76 

81 

84 

86 

89 

65 

85 

88 

88 

83 

79 

85 

83 

79 

75 

70 

76 

68 

80 

76 

61 

80 

64 

80. 

0 

MIN 

38 

38 

46 

47 

51 

57 

53 

53 

59 

64 

59 

55 

62 

60 

60 

60 

55 

56 

60 

69 

54 

48 

46 

45 

57 

61 

64 

54 

50 

57 

55 

54, 

9 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

93 

91 

89 

84 

87 

85 

86 

87 

84 

85 

86. 

1 

MIN 

il 

50 

56 

62 

55 

63 

60 

64 

61 

65 

68 

69 

56 

68 

57 

69 

69 

73 

63 

63 

65 

66 

52 

61 

65 

67 

68 

58 

56 

56 

62 

63. 

9 

ROCKFORO 

MAX 

69 

79 

88 

91 

91 

86 

85 

86 

87 

87 

80 

65 

84. 

4 

MIN 

11 

37 

43 

48 

49 

56 

54 

53 

58 

59 

62 

55 

53 

61 

50 

59 

61 

60 

63 

59 

55 

58 

54 

55 

55 

61 

63 

61 

62 

59 

61 

66. 

0 

ROCK  HILLS 

MAX 

84 

86 

91 

90 

91 

68 

85 

66 

79 

87 

66. 

3 

MIN 

42 

33 

56 

55 

54 

57 

60 

60 

55 

59 

58 

60 

60 

59 

59 

50 

55 

57 

65 

54 

62 

53 

58 

61 

63 

65 

57 

60 

56. 

0 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

68 

68 

73 

75 

81 

63 

82 

64 

67 

85 

87 

89 

68 

88 

83 

80 

84 

78 

68 

79 

70 

80 

79. 

5 

MIN 

36 

32 

43 

44 

48 

58 

58 

56 

56 

60 

66 

59 

56 

66 

68 

56 

61 

53 

48 

57 

53 

52 

43 

42 

60 

61 

61 

62 

50 

55 

53 

54. 

0 

SAINT  BERNARD 

MAX 

70 

63 

76 

72 

82 

83 

82 

65 

89 

66 

85 

86 

87 

70 

87 

90 

85 

86 

83 

84 

88 

76 

87 

70 

70 

78 

78 

80. 

5 

MIN 

38 

36 

46 

47 

51 

60 

58 

55 

60 

63 

67 

60 

53 

62 

61 

60 

52 

59 

62 

59 

57 

55 

46 

48 

59 

59 

54 

62 

64 

57 

57 

56. 

7 

SANO  MT  SUBSTATION  A  U 

MAX 

64 

72 

73 

78 

81 

83 

84 

69 

87 

85 

86 

81 

73 

61 

89 

89 

60 

78 

82 

61 

77 

78 

76 

72 

75 

79. 

1 

MIN 

35 

35 

50 

49 

49 

60 

55 

55 

63 

64 

63 

54 

59 

57 

66 

61 

54 

57 

51 

60 

57 

53 

46 

51 

57 

54 

61 

64 

64 

55 

69 

55. 

5 

SCOTTSBORO 

MAX 

66 

72 

74 

80 

84 

65 

86 

69 

89 

89 

88 

86 

82 

65 

86 

90 

90 

86 

86 

85 

78 

76 

71 

78 

63 

69 

79 

80 

85 

83 

87 

81. 

6 

MIN 

34 

39 

46 

44 

56 

51 

50 

51 

59 

63 

61 

60 

60 

60 

52 

52 

61 

48 

49 

56 

44 

46 

43 

49 

55 

60 

63 

63 

54 

55 

61 

53. 

7 

SEALE 

MAX 

77 

75 

78 

82 

85 

86 

89 

92 

92 

90 

92 

86 

78 

68 

90 

94 

92 

92 

65 

82 

90 

90 

83 

81 

85 

66. 

2 

MIN 

45 

39 

47 

51 

47 

55 

54 

57 

60 

57 

62 

62 

62 

63 

62 

52 

51 

60 

55 

53 

50 

50 

57 

55 

55 

52 

63 

55 

64 

62 

61 

57. 

7 

SELMA 

MAX 

81 

77 

60 

84 

86 

86 

90 

93 

92 

90 

91 

91 

80 

93 

93 

93 

91 

86 

61 

81 

69 

86 

85 

82 

87 

89 

88 

88 

86. 

9 

MIN 

46 

44 

51 

56 

56 

67 

61 

61 

67 

66 

69 

71 

69 

70 

66 

59 

70 

71 

59 

64 

64 

64 

58 

58 

61 

65 

69 

64 

65 

64 

53 

62. 

9 

SYLACAUGA  «  NE 

MAX 

70 

75 

79 

82 

84 

85 

67 

69 

69 

86 

90 

66 

75 

87 

89 

90 

66 

82 

85 

61 

85 

83 

77 

76 

62 

63 

82 

63 

85 

82 

85 

83. 

3 

MIN 

43 

33 

44 

46 

48 

59 

53 

52 

62 

59 

64 

62 

63 

52 

63 

52 

62 

60 

53 

51 

59 

65 

66 

49 

63 

53 

55 

63 

55 

55 

66 

66. 

7 

TALLADEGA 

MAX 

66 

76 

77 

80 

83 

83 

85 

88 

88 

86 

89 

67 

71 

82 

67 

89 

85 

79 

62 

81 

82 

80 

75 

76 

78 

79 

80 

82 

81. 

5 

MIN 

41 

33 

42 

45 

48 

59 

53 

52 

60 

59 

64 

62 

60 

60 

61 

61 

62 

60 

52 

58 

59 

54 

50 

51 

58 

61 

51 

60 

64 

56 

57 

55. 

6 

THOMASVILLE 

MAX 

81 

69 

78 

80 

83 

66 

66 

90 

92 

91 

89 

91 

92 

64 

69 

93 

90 

90 

88 

85 

85 

63 

65. 

5 

MIN 

45 

45 

50 

57 

57 

61 

60 

62 

65 

65 

66 

69 

57 

67 

67 

57 

56 

68 

65 

51 

63 

64 

55 

56 

62 

57 

69 

61 

55 

62 

60 

51. 

7 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

68 

74 

77 

79 

85 

83 

86 

67 

85 

83 

88 

90 

62 

66 

69 

90 

80 

83 

85 

86 

83. 

1 

MIN 

42 

41 

51 

52 

56 

63 

62 

59 

66 

65 

66 

66 

65 

62 

66 

68 

69 

66 

60 

68 

61 

61 

53 

55 

60 

54 

65 

64 

65 

62 

62 

60. 

5 

TROY 

MAX 

72 

76 

79 

82 

85 

66 

90 

93 

91 

91 

91 

91 

82 

90 

91 

91 

90 

86 

86. 

1 

MIN 

47 

51 

55 

58 

57 

63 

62 

62 

66 

64 

66 

70 

56 

61 

68 

68 

66 

68 

64 

56 

66 

56 

59 

60 

60 

65 

67 

65 

68 

65 

64 

63. 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

76 

79 

82 

87 

84 

88 

89 

67 

67 

90 

92 

79 

88 

91 

87 

63 

86 

87 

85 

84 

68 

84. 

5 

MIN 

43 

40 

51 

52 

55 

64 

61 

59 

55 

64 

68 

70 

69 

69 

65 

65 

67 

62 

55 

53 

53 

58 

52 

51 

65 

66 

65 

65 

66 

61 

60 

60. 

6 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

70 

68 

77 

80 

82 

67 

85 

68 

90 

88 

67 

91 

92 

61 

89 

87 

90 

67 

62 

86 

87 

87 

83 

81 

84. 

0 

MIN 

43 

41 

45 

58 

59 

57 

60 

56 

61 

67 

72 

69 

66 

66 

65 

66 

57 

70 

51 

64 

64 

59 

51 

50 

65 

57 

53 

55 

67 

55 

59 

61. 

1 

IUSKE6EE  2 

MAX 

77 

75 

79 

82 

85 

83 

90 

91 

91 

66 

90 

89 

92 

91 

68 

86 

80 

68 

85. 

9 

MIN 

45 

40 

47 

53 

49 

57 

56 

60 

62 

53 

64 

61 

54 

64 

65 

52 

66 

67 

53 

66 

61 

64 

58 

57 

57 

62 

67 

63 

64 

63 

62 

59. 

2 

UNION  SPRINGS  5  S 

MAX 

81 

70 

76 

78 

81 

84 

66 

90 

93 

91 

90 

92 

91 

79 

90 

92 

94 

94 

89 

89 

82 

89 

86. 

2 

MIN 

46 

42 

49 

53 

49 

61 

61 

55 

66 

65 

69 

74 

64 

64 

67 

68 

69 

59 

56 

54 

62 

54 

59 

58 

69 

63 

64 

64 

64 

65 

59 

61 , 

0 

VALLEY  HEAD 

MAX 

70 

61 

73 

75 

80 

84 

64 

85 

86 

87 

86 

86 

60 

63 

81 

86 

87 

65 

78 

83 

83 

80 

77 

70 

74 

63 

68 

76 

80 

83 

81 

78. 

5 

MIN 

43 

51 

48 

46 

54 

54 

62 

48 

67 

66 

65 

56 

58 

52 

45 

51 

55 

46 

42 

43 

54 

53 

56 

64 

54 

51 

54 

50. 

5 

VERNON 

MAX 

74 

67 

76 

76 

74 

83 

65 

67 

89 

87 

87 

90 

91 

60 

90 

90 

90 

86 

83 

86 

84 

85 

82 

71 

83 

74 

75 

84 

77 

84 

84 

82. 

4 

MIN 

40 

48 

48 

48 

53 

58 

55 

55 

59 

62 

66 

65 

56 

65 

62 

50 

63 

59 

52 

68 

58 

52 

47 

44 

60 

54 

52 

62 

61 

55 

54 

65. 

6 

WATERLOO 

MAX 

67 

75 

75 

81 

82 

65 

63 

87 

65 

86 

86 

87 

76 

84 

87 

88 

84 

83 

85 

77 

79 

67 

70 

78 

67 

74 

80 

74 

79 

80 

79. 

8 

MIN 

32 

44 

40 

61 

51 

54 

50 

65 

64 

57 

63 

64 

67 

59 

50 

57 

53 

47 

56 

63 

54 

40 

41 

60 

60 

62 

65 

61 

52 

64 

54. 

9 

WHATLEY 

MAX 

75 

77 

79 

85 

89 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

95 

67 

92 

96 

92 

94 

95 

92 

68 

92 

91 

82 

86 

82 

90 

90 

88 

89 

85 

90 

68. 

8 

MIN 

48 

45 

46 

46 

55 

55 

59 

57 

59 

62 

62 

62 

62 

66 

55 

64 

63 

52 

54 

58 

65 

61 

58 

52 

58 

66 

65 

67 

66 

56 

62 

59. 

5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.60 

.16 

.20 

.16 

.25 

.23 

.21 

.27 

.23 

.28 

.30 

.14 

.26 

.11 

.23 

.22 

.18 

.18 

.25 

.31 

.20 

.22 

.31 

.28 

.15 

.33 

.17 

.25 

.19 

.33 

B  7.35 

WIND 

94 

80 

30 

30 

13 

35 

31 

11 

34 

61 

65 

30 

47 

57 

30 

33 

52 

21 

100 

42 

29 

35 

104 

75 

40 

60 

57 

69 

30 

39 

70 

1495 

MAX 

95 

83 

94 

94 

96 

95 

94 

96 

96 

94 

94 

96 

94 

94 

80 

94 

93 

95 

MIN 

70 

71 

71 

71 

69 

65 

64 

62 

62 

52 

53 

52 

66 

69 

52 

62 

50 

56 

FAIRHOPE   2  NE 

EVAP 

.25 

.18 

.12 

.14 

.26 

.21 

.18 

.17 

.26 

.25 

.27 

.23 

.18 

.19 

.27 

.25 

.27 

.16 

.13 

.12 

.21 

.27 

.25 

.12 

.17 

.19 

.11 

.15 

.31 

.27 

B  6.34 

WIND 

42 

22 

15 

13 

39 

iti 

22 

28 

50 

68 

88 

51 

18 

20 

34 

55 

70 

52 

9 

25 

18 

32 

38 

10 

8 

13 

IS 

17 

25 

35 

27 

1030 

MAX 

86 

90 

86 

90 

90 

95 

98 

100 

93 

97 

98 

99 

97 

100 

99 

104 

100 

93 

89 

95 

100 

98 

94 

92 

86 

100 

101 

100 

100 

95 

95 

95.5 

MIN 

57 

55 

60 

64 

62 

67 

67 

69 

70 

70 

71 

70 

78 

74 

72 

71 

73 

75 

73 

68 

71 

72 

67 

65 

69 

70 

75 

74 

75 

71 

65 

69.1 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.31 

.26 

.22 

.20 

.21 

.22 

.26 

.26 

.25 

.26 

.22 

.26 

.33 

.30 

.21 

.11 

.21 

.34 

.29 

.25 

.21 

.23 

.13 

.23 

.22 

.40 

.30 

B  7.68 

WIND 

165 

40 

15 

17 

36 

28 

38 

15 

24 

7 

9 

6 

13 

10 

11 

29 

162 

40 

20 

15 

20 

60 

125 

65 

20 

28 

27 

32 

31 

82 

67 

1247 

MAXIMUM  AND  MINIMUM  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF 
OBSERVATION. 


Se«  reference  notes  lollovlng  Stntloo  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  j 

COUNTY 

M 
O 
< 

6 

rruDE 

moN 

OBSEHVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

! 

OBSERVER  ' 

DRAIN, 

c 

< 

•J 

LONG 

TEMP.  I 

i 

AUEVILLE  1  NNH 

000  a 

HCNNV 

* 

SI  35 

85  I* 

469 

TA 

JOHN  S,  RICHBURC 

AMISOM 

HIN&TON 

36  13 

7*5 

c 

PALMER  GOOSEY 

0140 

HILCOI 

1 

32  14 

•  7  35 

175 

8* 

SIDNEY  J.  HARDVt  SR. 

*LBEBTVIH.E  2  S£ 

OlAB 

MARSHALL 

12 

94  14 

86  10 

1140 

9A 

9A 

JESSE  H.  CULP 

AL£»AMPe«   CITY   6  ME 

Ct61 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

9P 

DOUGLAS  H.  SANFORD 

ALICEVILLE 

01  ra 

PICRENS 

13 

33  07 

88  OT 

TA 

TA 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON  ' 

ANDALUSIA    1  HU 

COVINGTON 

31  19 

260 

*A 

JAMES  P.  GILLIS  1 

ANMISTON  FAA  AP 

02T2 

CALHOUN 

1 

33  95 

85  51 

999 

HIO 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY  | 

AALEr    J  S 

033B 

MINSION 

2 

34  04 

87  13 

500 

MRS.  DORA  R.  DAVIS  | 

ASHLAND 

0364 

CLAY 

11 

39  16 

85  51 

1050 

BA 

e* 

C  M 

NOWA  K.    WILLIS  1 

ASMVILLE    *  W 

03TT 

ST.  CLAIR 

39  51 

86  20 

590 

TA 

JOHN  T.   SWINOALL  j 

AIMEMS  i 

LIMESTONE 

730 

RADIO  STATION  HJMW  i 

ATMOiiE  ^TjiiE  runm 

0402 

ESCAWIA 

8 

31  10 

B7  29 

4P 

4P 

C  H 

ATMORE  STATE  FARM  1 

AUBURN   3  im 

0422 

LEE 

11 

33  34 

•5  31 

730 

** 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

0427 

LEC 

11 

32  96 

85  39 

700 

C 

CLOSED  12-31-6? 

AUTAUCAVlLLE    1  N 

0440 

AUTAUGA 

32  28 

86  41 

300 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKhEAD  LOCK  AND  OAN 

TUSCALOOSA 

39  29 

280 

TA 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAV  NINETTE 

09S3 

BALDMIN 

9 

90  59 

87  47 

268 

TP 

GROVE R  W.  WOODWARD 

BELLE  NINA  2  H 

LIMESTONE 

12 

94  43 

86  59 

600 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BEWtV 

OTAa 

p.rt-t 

3 

93  40 

87  96 

492 

C 

MISS  Clara  r.  olive 

BESSEMER  )  SSH 

0T5T 

JEFFERSON 

3 

99  22 

87  01 

539 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY  ! 

8EKAR  2  SE 

MARION 

34  10 

570 

c 

OSCAR  w.  lockridge  1 

BlLLtNGSLET   1  SC 

0823 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

430 

6A 

JOHN  R.  ThONAS 

ilRHlNCHAM  H8  AR 

0S31 

JEFFERSON 

2 

39  34 

86  45 

610 

HIO 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU  { 

boa; 

09»T 

MARSHALL 

2 

3*  IS 

86  10 

1070 

TA 

c 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTlCV 

106« 

CRENSNAM 

* 

31  35 

86  16 

27* 

*A 

8A 

R.  E.  HENDERSON  { 

BRtxTON   >  SSE 

ESCAWIA 

31  04 

89 

6A 

H 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIOCEKMIT  2  M 

low 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

9P 

MISS  N.  LOUISE   JONES  1 

114S 

TUSCALOOSA 

39  16 

87  IT 

605 

MRS.  WILLIE  M.   STTRON  | 

BRUNOIOCe 

1178 

PIKE 

5 

31  49 

85  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHlTTlNCTON 

CACERA  2  SU 

12V* 

SHELBY 

7 

33  05 

86  46 

940 

»P 

3P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NH 

1301 

MILCOX 

32  02 

229 

9P 

»P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

131» 

CLARKE 

13 

87  59 

99 

C 

JOE  PICKENS  1 

CAMP  HILL  2  NH 

1»24 

TALLAPOOSA 

11 

32  90 

85  41 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY  1 

CARftOM  MILL 

1577 

HALKER 

39  5* 

87  93 

490 

TA 

floyo  j.  garrison 

CENTRE  i  SH 

1513 

CHEROKEE 

7 

34  06 

85  45 

7A 

7A 

„ 

DON  R.   HAT  SON 

CCNTREVILLC 

1920 

BI8B 

I',  tl 

324 

H 

MUEY  COLBURN 

136« 

HA SMI NO TON 

13 

31  27 

88  15 

5P 

5P 

H 

JOHN  0.  MANNING 

CHlLDERSBURC 

161S 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  21 

480 

ALABAMA  POWER  CO. 

CNlLDERSBURO  hTR  PLANT 

1620 

7 

33  17 

86  20 

418 

5P 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

t6SS 

MOBILE 

9 

31  05 

68  14 

931 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

t6V0 

MONROE 

31  32 

183 

TOLL  IE  L.  HASKEH 

CLANTON 

lfr94 

CHILTON 

\ 

32  51 

86  38 

7A 

7A 

MARION  H.  EASTERLING 

CLAYTON 

172S 

BARBOUR 

5 

31  53 

65  28 

596 

8A 

MRS.  ELIZABETH  M.WESTOn! 

COOEN 

1803 

MOBILE 

9 

30  23 

88  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN  | 

COFFEE   SPRINGS  2  N« 

1«0T 

GENEVA 

5 

31  11 

85  56 

250 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1819 

COLBERT 

470 

C 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1844 

DE  KALB 

85  52 

734 

7* 

B.  W.  APPLETON  1 

COLUMBIA  1  E 

18b9  HOUSTON 

91  U 

85  06 

68 

TA 

ROBERT  E.  POPPIE  { 

CORDOVA 

1940 

HALKER 

2 

33  46 

87  11 

934 

BA 

MRS.  C.  GRESHAM  1 

COT  TON I ON 

1974 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

317 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

^* 

33  26 

215 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

33  49 

85  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLEIT  , 

DAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

c 

H.  CLAY  PLESS  ' 

OANCY    •  N 

2141 

PICKENS 

19 

99  04 

ea  17 

207 

6P 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

OAYTON 

2188 

MARENGO 

13 

92  21 

87  39 

220 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

34  35 

580 

8A 

8A 

H 

ROSS  A.  HAWKINS  1 

DELTA 

223» 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1090 

7A 

MtS.  VERNA  B.   LANDERS  1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

224» 

HARENCO 

n 

33  31 

87  50 

100 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOThAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

5 

31  14 

89  26 

321 

NIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY  . 

oothan  a  H 

2377 

HOUSTON 

5 

31  13 

85  27 

301 

R.  t.  PILCHEH 

DOUBLE  SPRINCS 

2386 

WINSTON 

800 

7A 

TA 

H 

MITCHELL  DRAKE  ' 

Elba 

2577  iCOFFEC 

10 

31  25 

86  04 

195 

TA 

HERBERT    S,  WHATLET  1 

El  ROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

292 

TA 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5 

"  " 

85  51 

380 

5P 

5P 

RADIO  STAT  ION  w 1 RB 

EUFAULA 

272T 

BARBOUR 

* 

31  52 

85  09 

207 

5P 

TA 

MARTIN  J.  DARITY 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

31  26 

220 

TA  1 

W.  OAVE  SIMONTON 

FAIRHOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

9 

30  33 

87  53 

129 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

fALCO  OPEN  POND  TOWER 

2832 

COVlNOTON 

31  06 

86  33 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALIVILLE 

2840 

MORGAN 

12 

34  32 

86  55 

620 

7A 

7A  1 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

fALLS  CITY  BLK  POND  TwR 

2848 

WINSTON 

3 

34  04 

87  30 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

39  41 

970 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

87  41 

978 

5P 

HARRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3034  LOWNDES 

31  59 

86  35 

901 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

10 

BP 

8P 

C  M 

WM.  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

30*3 

DE  KAlS 

34  27 

B5  49 

99* 

8A 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

31  36 

410 

8A 

SA 

H 

MBS.  NELIA  MCKENZIE 

GAOSOEN 

3151 

ETOWAH 

J 

34  01 

86  00 

570 

TA 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

115* 

ETOWAH 

34  01 

B6  00 

969 

6P 

TA 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

33  49 

BB  09 

190 

7A 

TA 

HACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

B6  45 

SA 

MBS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

31  02 

107 

TA 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GE ORG  I  ANNA 

3271 

BUTLER 

6 

31  38 

86  44 

299 

TA 

JAMES  G.  HARRIS 

GUBCRTOM 

3308 

CHOCTAH 

13 

31  59 

88  20 

121 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GORGAS 

3430 

HALKER 

2 

99  99 

87  19 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

B6  17 

280 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

33  42 

220 

H 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519  BUTLER 

I 

31  50 

86  38 

*** 

9P 

s 

H 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

91  50 

86  38 

420 

C 

L.  RAYMOND  BOD I  FORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALOHIN 

9 

30  17 

67  41 

8 

TA 

GILBERT  H.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

94  20 

86  19 

*P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

OUNTERSVILLE  TVA 

MARSHALL 

12 

94  22 

86  IT 

605 

8A 

C 

TVA-76S 

tWLEYVILLE 

H INS TON 

3*  14 

910 

6A 

C  H 

JANES  0.  WILLIAMS 

, HAMILTON    J  S 

J645 

MARION 

34  06 

87  59 

918 

TA 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRISBURO  CAHABA  TOwER 

3697 

PERRY 

3 

87  11 

600 

8A 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

iHAYNEVlLLE 

3748 

LOHNDES 

1 

92  11 

86  96 

100 

TA 

7A 

H 

mi,  J.  w.  ooswELL 

|»<A0LAN0 

3761 

hchRy 

5 

31  31 

85  20 

TA 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

,»CFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

99  39 

85  96 

850 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

migmlano  home 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

TA 

TA 

LUKE  JORDAN 

H|«hTOwCR 

3842 

CLEBUMNE 

11 

85  24 

1179 

SA 

THOMAS  J.  HART 

1899 

FRANKL IN 

13 

87  56 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

[mUNTSVILLE    MB  AP 

«06* 

MADISON 

12 

34  43 

86  35 

605 

NIP 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

31  31 

210 

TA 

c 

T.  H.  GAILLARO.  JR. 

'JACKSONVILLE   2  SH 

4209 

85  46 

690 

TA 

c 

MRS.  Ella  m.  aters 

[jasper  «  N 

4226 

WALKER 

I 

13  54 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIH 

JORDAN  DAM 

ELMORE 

7 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHANeERS 

85  24 

830 

6P 

6Pl 

CLARENCE  H.  FINCHER 

LAV  OAH 

4603 

CHILTON 

V, 

86  11 

430 

6A  I 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

UEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

86  39 

696 

TA 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LCESSURC 

462T 

CHEROKEE 

3... 

7A 

RUFUS  N.  SEWCLL 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

■-"AGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ElEVAnON 

OBSQIVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WOOCtll  V  Ut 

d 
6 

s 

a 

i 

if 

SI 

LIVINGSTON 

4798 

92  35 

•8  11 

160 

7? 

TP 

PROF.  E.  J.  MURPMET 

LOCUUKT 

91  01 

86  22 

290 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

31  48 

•9  39 

4T0 

JOHN  8.  ARD 

MADISON 

4976 

MADISON 

94  43 

5T9 

JOHN  D.  STGNCft  JR. 

MACCLLA 

*996 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

694 

ALABANA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

5004 

MARENGO 

32  08 

87  19 

189 

OR.    1.  H.  GAILLARD 

PERRY 

32  98 

BT  18 

310 

ROBERT   J.  cunRT 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

32  27 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5131 

32  28 

87  11 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

32  40 

85  55 

ALABAMA  POhER  CO. 

MATHEWS   1  SSW 

51T2 

MONTGOMERY 

32  19 

86  01 

190 

TA 

E.  PAUL  OOWAN 

NELVIN 

CHOCTAH 

31  96 

350 

ERNEST  H.  LAND 

MERTI  PONOVILLC  TOwER 

5382 

BISB 

32  53 

87  20 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

539T 

Bullock 

92  0> 

85  13 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

HILCOX 

>2  06 

87  22 

T8 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

5439 

11 

32  2T 

85  54 

206 

9A 

C.  0>  HAMMOND.  JR. 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

32  06 

87  03 

3T0 

TA 

HENRY  J.  YATES 

5454 

DALLAS 

32  07 

87  09 

T.  E.  LlOE 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

32 

B6  27 

390 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  HB  AIRPORT 

5*78 

MOaiLC 

30  .1 

88  15 

311 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

MOBILE 

88  02 

119 

8A 

8A 

ROBERT  G.  QETANCOURT 

MONTEVALLO 

9517 

SHELBY 

86  53 

462 

N.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5590 

MONTGOMERY 

" 

B6  2* 

195 

HIO 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HOULTON 

9629 

LAURENCE 

BT  17 

TVA-381 

HOULTON  2 

9615 

LAWRENCE 

3*  " 

645 

6P 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

i: 

87  37 

596 

MID 

MID 

FED,  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

9785 

MONROE 

91  «3 

87  16 

182 

TA 

5.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

98*2 

COFFEE 

31  26 

89  96 

c 

E.  L.  DEAN 

NEW  MARKET  2 

9867 

MADISON 

16  U 

715 

MISS  LUCILE  w.  HEREFORD 

NEWTON 

5875 

DALE 

11  20 

as  36 

330 

TA 

GLADYS  G.  DROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

875 

7A 

7A 

LONNIE  R.  MORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

It  " 

750 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

11  ?! 

87  1* 

300 

EDWARD  8.  WARREN 

OZARK  6  NNH 

6218 

DALE 

31  32 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT    ROCK    2  N 

6226 

JACKSON 

" 

34  43 

86  20 

c 

TvA-69 

PALHERDALE  2  W 

62*6 

JEFFERSON 

W  \1 

86  41 

T9B 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL   CITY    I  NN£ 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

7* 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRTVILLE 

6162  PERRY 

93  36 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

91  35 

c 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PMENIX  CITY  2  NNW 

HUSSELL 

32  30 

5T0 

D.  R.  MC  LEMORE 

PICKENSVlLLC 

PICKENS 

13 

V,  il 

88  16 

165 

7A 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

31  59 

87  36 

110 

MBS.  DELL*  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6*68 

MONTGOMERY 

32  04 

86  0* 

506 

MRS.  CNA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  3  SSE 

6508 

AUTAUCA 

33  37 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

32  38 

86  2B 

290 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMtOSE  FARM 

MONTGOMERY 

33  IB 

86  15 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRy 

PUSHMATAHA 

CHOCTAH 

13 

32  13 

260 

MtS.   JANIE  C.  eROwN 

RED  BAY 

6B09 

FRANKLIN 

12 

88  08 

MBS  AUT IE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

HAD  1  SON 

13 

34  35 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

CuRRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  23 

86  32 

180 

TA 

HILLIAM  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

t 

86  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  CORP. 

ROBERTSDALE   1  E 

6988 

BALDWIN 

Vo  11 

87  *0 

TA 

MIChALL  h.  BALDWIN 

ROCKFORO 

7020 

33  51 

86  13 

KNOX  NC  EhEN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

745 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKLIN 

\i  ?; 

87  *• 

680 

TA 

RADIO  STATION  WKWR 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

34  13 

802 

TA 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  NT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

3*  IT 

85  58 

6P 

AUBURN  UNI VERS  I lY 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

33  *9 

86  58 

TA 

MBS.  M.  w.  PRIOHORE 

SC0ITS80R0 

730* 

JACKSON 

76 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALE 

T328 

RUSSELL 

33  18 

190 

5P 

HOMER  0.  TEAL 

SELMA 

7366 

t 

87  00 

ROBERT  J,  CH/NOLER 

SLOCOM0 

T576 

GENEVA 

"  I' 

260 

?: 

J.  S.  DEAL 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

225 

MRS.  evA  R.  RAY 

SUITLE 

7963  PERRY 

" 

J.  F,   SUITLE.  JR. 

STLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA  7 

31  13 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

802* 

TALLADEGA  1 

31  37 

86  06 

565 

6P 

C.  0.  WEAVER 

thonasville 

817B 

CLARKE  13 

31  55 

405 

TA 

LEROY  GATES 

THORSBV  1  SH 

820* 

CHILION  1 

32  5* 

ZOO 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON  1 

680 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

B219 

ELMORE  11 

33  33 

S5  5* 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONET 

BZ59 

MADISON  13 

34  54 

TVA -50* 

TRAFfORO 

8289 

JEFFERSON  2 

33  49 

4T0 

7A 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8123 

PIKE  10 

31  49 

B5  59 

580 

6P 

6A 

C  M 

THOMAS  J.  DILLARO 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

87  37 

170 

MIO 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6365 

TUSCALOOSA  3 

33  13 

87  35 

152 

C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEOEE  Z 

8*01 

MACON                   1 1 

32  26 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  eENNETT 

UNION  SPRINGS  5  S 

8*38 

BULLOCK  6 

32  06 

470 

BA 

LIVINGSTON  PAULK 

UNIONTOHN 

8446 

PERRY  1 

32  26 

265 

JEPTMA  S.  BRANVON 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB  7 

34  3* 

85  37 

1040 

TA 

7A 

C    *   H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

LAMAR  13 

31  *5 

88  08 

180 

TA 

TA 

C  H 

JOHN  a.  OUIN 

waoley 

860  5 

RANDOLPH  tl 

31  08 

6*0 

7A 

ALABAMA   POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8617 

ESCAMBIA  b 

31  11 

87  12 

Z05 

TA 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVLRS 

WALNUT  GROVE 

864  B 

ETOWAH  Z 

34  0* 

86  19 

850 

7A 

WS. FLORENCE  PARKER 

HARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE  2 

110 

•A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE  13 

14  55 

465 

" 

•A 

MBS.    INIS  WILSON 

WEST  BlOCTON 

•809 

BISB  3 

500 

7A 

MBS  ELIZA  J.  BEARDEN 

HETUMPKA 

8859 

ELMORE 

32  33 

86  12 

307 

7A 

MAXWELL  J.  NORftIS 

HMATLEY 

8867 

CLARKE 

31  39 

170 

5P 

7A 

MBS.  VELMA  G>  COLEMAN 

WINFIELO  2  SH 

S998 

FAYETTE 

li 

39  95 

87  50 

46t 

7A 

H.  H.  COTNEY 

TATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  94 

85  54 

999 

*A 

ALABAMA  POWER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,   RBD  2,  Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In 
this  Issue. 

Dlylslons,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table;  when  publisheu,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  Table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplenental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instrinnents . 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  iO  Inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  GST  of  the  following  day. 

YAR  This  entry  in  time  of  observation  colujnn  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  Issues  of  Local  Climatological  Dat 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 


USCOMM-WB-ASHEVXLLE  7-12-63  825 


-  62  - 


-9^ 


BurnsvUle,  Hiss.     j  |"\ 

°  /        1  \ 

Colbert  Steam  Plan 

/I  @  ; 

.  ,  ,    ,  «  .?.s  '     '  NORTHERN/ 

Tishomingo  1   N.    Hiss,,  j- 


Chatlunooga  WB  AP,  Tcno.   I 


ALABAMA 


/ 


Red  Bay 


Russcllvllle  2| 

■o 


Koullo 

-8- 


ory  4  W.  Hiss  I 

rdeen,  Hiss.  I  Ven 

.'  ^ 

I 

olumbus,  Ulsb.  I 

I     1  .1 

fPlckcnsvllle  i 


VALLEY    LSrJJ^n-  'V-K        ,  /' 

I  O  '  Port  Payrto 

i  '  •  i       I'.ik.lllo  i  OuntrraviUo  TV*  1 

1.  Lja  ^.1   ^  — ^'ibcr'^Uc  2  SE 

•  BaleyvUU  !  ^,1    "  ^     0-       |  r.  r^i , 1 1 1. 

I„  J„  ^  AddlsJo  /^\         .1  Oj:o-lllnBvine 

APPALACHIAN  > 

Garden  City  Walnuf  Grove  _g_  ^ 


-O-LaFayetto,  Ga. 


STATUTE  MILES 

10  20 


llt-BIDIAll  TI«E  ZOKE 


Rose  «B  AP,  G«. 


_              t                                 Haleyvllle  5 

Ir*...-  5  IF                     -A-  AddlBoi 

ulton  3  w,  mas.   IJ^          |  •  | 

/    Hamilton  3  s                 \  '°'  ^"S 

I               iQ-        Falls  City  Blk  Pond  Twr  I 


Wlnfleld  2  SW  ; 

i   1  p  o 

Carbon  Bill 


sper  4  ^N^. 


UPPER 

Fayette 


'-^"•^  Leesburg 

L..  centre  5  SW 
(  -O 
Cadsden  ^ 


MOWNYAIN  on.onln        /  \  W  \  \ 

J  \_    ,  \        '5TH  yERIDIAN  T 

^..Tr.tlord  a  ^      Jacksonville^  S»  I  I 

y        ^  As.viney  9      >  I 

^£EA'5TERN     fe"      VS-.-poo..  2 

.  Pen  city  1  «;r^\  ''—g" \ 

*s  -«>^   J  Hlghtowe,^ 


Cedartown,  Oa. 


A" 


ankh«itd  Lock   It  Dan 

4  SW-O 


PLAINS  """--^  ■ 


■q   Tuscaloosa  FAA  AP  0°"  '""S— 

Brook.v.U.  Exp.   St..,  .lss,o                    I            |              @^                                         I  VALLEY                      -  ■- 

AUcevlUe  ,        Tuscaloosa  Oliver  Da.                 1  V«l_l_l_  <^ 

-O-          .^"i  /—      o         L         Calera  2  SW    _ 


Palmerdale  2  W 
rmlngham  WB  AP 


Leeds 

O  MaKella^^  "  Talladega  lc\_j-'^lta 


Chlldersburg    Wtr  PI 


Newnan.  Ga . 

o 


.rioj^^"'    f-f  'T"  PIEDMONT  \ 

r'      Sylacauga  4  NE  |  I  'i 


Rock  Hills 
I  Wadley  ^  , 


j  Centrevllle       |  i 

C         Bcrti  Pond.llle  T.r  "O"        I  ■  Thorsby  1  S.    \  Rockford 

•O-Thorsby  jap  Sta  -O 


Alexander  City  6  HE 


I  La  Grange,  Ca. 
-«-| 


'r^i   

aarrlsburg  Cahaba  T*: 


Uarlon  1  » 


•       o  ^ 

Perryvil 1 


Clinton 

Mitchell  Dam 

^"■C  O  "j    Jordan  1 


Dadevllle  2   Camp  I 
Dadev 


yartin  Dam 


31111ngsley  I  SE 
Pla^tersvllle  2  SSE 


Goat  Rock,  Ga . 

Columbus  WB  AP,  Ga, 


LaPayette  I 

O  I  I 

111  2  WW  X>  West  Point.  Ga 

umPLATEAU_S  I 

:;r  \ 

Dam  I  I  -O  V  r 

Vate.  Hydro pnt^  V 

0..tu»pk,       ^      I  ,uburj3S. 

on2NE  ^         Prattv  lle.*^  Thjrl^  Da.  j    p^~;^;^NN«CJ  Columbus,  G. 

^      Aut.uga^lle  3  »     ^  ^'"V'T^ead      ,-^^,„,ee2      \—'  1< 

!        OrrvUle  C\./  >  Q  Primrose  Farm  I  -Q- 

iT  O  ^  V@      Hathe.s  1  SS»— ■>  J  SeaK-  f 

f  PRAIRIE  A  ^  °!   1_  Cot.onton- 

Uagnolla    J  «,nter4N»  Hayn.vlUe    I  o'bion  Springs  5  S  \  \  \ 

I— t^T^-a  I   I  i    fa  T-*^  / 

Hill  Fort  Deposit;        -O         |  I  I  /      Clayton  Eurauj'a 

I  Highland  Home  K^m^f  -O  -fC 


.-!6- Demopolls  Lock  I.  Da.          QSuttU  \ 
>     T        ,  I  Varlon  Junction  2  NE 

y  L  1   I       ^  o 


Abbeville  1  NNK 


-o- 

Cuthbert,  Ga. 


Fort  Gaines,  Ga. 


O 

Blakely,  Ga. 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretaiy 

WEATHER  BUREAU 

F.  W.  REICHKLDERFER,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


JUNE  1963 
Volume  69     No.  6 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

JUNE  1963 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

2  J 
<  S 

Average 

Departur« 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

« 

a 

- 

o 
a> 
a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

S 

0 

O 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Ma«. 

Min. 

Total 

■£ 

Q 

^■ 

on  Ground  | 

Dole 

.10  or  More  1 

.50  or  More  1 

1 .00  or  More 

5  . 

0  ) 

si 

S  i 

«  J 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

66.4 

63.1 

74.8 

97 

11 

55 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

4.55 

2.23 

21 

.0 

0 

4 

2 

2 

BELLE  MINA  2  N 

86. 2M 

64. 2M 

75. 2H 

95 

14+ 

58 

2 

0 

10 

0 

0 

2.82 

.87 

16 

.0 

0 

7 

2 

0 

DECATUR 

Bi.a 

65.9 

75.9 

-  2.8 

95 

14  + 

58 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

2.97 

-  .32 

1.26 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

FALKVILLE 

86.9 

64.2 

75.6 

97 

10 

55 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

6.56 

4.33 

1 7 

.0 

0 

7 

3 

1 

FLORENCE 

87.5 

66.2 

76.9 

98 

13+ 

57 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

5.64 

1.50 

21 

.0 

0 

9 

5 

3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

87.5 

76.9 

97 

14  + 

59 

12 

0 

0 

0 

5.54 

2.14 

20 

.0 

0 

8 

3 

3 

MADISON 

86.0 

65.1 

75.6 

-  2.0 

95 

10+ 

56 

3 

0 

9 

0 

0 

0 

6.31 

2.79 

2.40 

21 

.0 

0 

7 

4 

2 

MOULTON  2 

87.0 

64  .  6 

75.8 

97 

13+ 

56 

0 

9 

0 

0 

0 

4.95 

2.31 

1  6 

.0 

0 

8 

3 

1 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

88. S 

67.9 

78.2 

100 

9 

50 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

5.23 

2.85 

15 

.0 

0 

7 

2 

1 

NEW  MARKET  2 

85.2 

61.6 

73.4 

94 

13  + 

54 

8 

0 

0 

0 

5.34 

1  .68 

28 

.0 

0 

5 

4 

3 

RED  BAY 

84.4 

66.5 

75.5 

96 

8 

59 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

4.35 

1.20 

17 

.0 

0 

9 

4 

1 

REDSTONE  ARSENAL 

86.5 

63.6 

74.6 

96 

13 

57 

3+ 

0 

7 

0 

0 

0 

5.47 

2.09 

16 

.0 

0 

7 

4 

3 

RUSSELLVILLE  2 

85.4 

61.6 

73.5 

94 

14+ 

52 

2 

0 

7 

0 

0 

0 

3.52 

.93 

21 

.0 

0 

8 

2 

0 

WATERLOO 

85. 2M 

62. OM 

7  3.6M 

96 

14 

52 

3 

0 

0 

0 

0 

6.33 

3.10 

21 

.0 

0 

5 

4 

3 

OIVI SION 

75.4 

-  2.3 

5.04 

1.53 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

BESSEMER  3  SSW 

88.4 

76.9 

100 

13 

53 

0 

12 

0 

0 

0 

6.10 

3-35 

2  3 

.0 

0 

5 

4 

2 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

87.5 

67.1 

77.3 

-  0.6 

98 

14  + 

57 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

8.44 

4.43 

3.30 

29 

.0 

0 

8 

4 

3 

BRIDGEPORT   2  W 

85.9 

74.2 

96 

10  + 

56 

9 

0 

0 

0 

6.70 

2.13 

1.31 

2 1 

.0 

0 

10 

4 

3 

GUNTERSVILLE 

86.9 

63.8 

75.4 

96 

10 

55 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

5.50 

1  .92 

21 

.0 

0 

8 

3 

2 

87.1 

74.8 

97 

11 

50 

11 

0 

0 

0 

3.49 

.93 

23 

.0 

0 

7 

3 

0 

SAINT  BERNARD 

84.0 

63.6 

73.8 

-  2.6 

95 

14 

55 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

3.38 

-  .43 

.97 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

83.4 

63.5 

73.5 

93 

14+ 

57 

3 

0 

6 

0 

0 

0 

7.43 

2.02 

21 

.0 

0 

8 

6 

3 

SC0TTS80R0 

86.4 

61.1 

73.8 

-  3.0 

95 

9  + 

51 

1 

0 

10 

0 

0 

0 

4.74 

.90 

1.80 

21 

.0 

0 

7 

4 

1 

VALLEY  HEAD 

83.3 

60.9 

72.1 

-  3.2 

94 

1 1 

54 

15  + 

0 

7 

0 

0 

0 

7.11 

3.29 

1  .98 

21 

.0 

0 

9 

6 

2 

DIVI SION 

.  0 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

89.4 

67.3 

78.4 

104 

15 

58 

2 

0 

1 2 

0 

5.50 

1.37 

21 

.0 

0 

5 

5 

2 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

88.8 

64.2 

76.5 

100 

14 

53 

Z 

0 

13 

0 

0 

0 

3.98 

.78 

28 

.0 

0 

8 

4 

0 

CENTREVILLE 

89.7 

53.7 

76.7 

-  2.2 

102 

15 

53 

B 

0 

14 

0 

0 

0 

6.03 

1.65 

2.32 

22 

.0 

0 

7 

5 

1 

CLANTON 

87.6 

66.8 

77.2 

-  1.7 

99 

15 

56 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

6.30 

2.05 

4.32 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

UUUBLt  oPKINCji 

85.9 

63.6 

74.8 

95 

15  + 

55 

0 

8 

0 

0 

0 

2.65 

.98 

2  1 

.0 

0 

7 

2 

0 

FAYFTTe 

88.6 

64. 7M 

76. 7M 

99 

14 

56 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

3.49 

1.00 

24 

.0 

0 

7 

2 

1 

HAMILTON  3  S 

87.2 

75.2 

97 

15  + 

53 

10 

0 

0 

0 

4.08 

1.20 

22 

.0 

0 

8 

3 

2 

JASPER   4  N 

86.7 

64.4 

75.6 

97 

10 

53 

2 

0 

10 

0 

0 

0 

4.29 

1.26 

21 

.0 

0 

9 

4 

1 

92.1 

68.0 

80.1 

1.2 

104 

14  + 

55 

15 

0 

0 

0 

10.14 

5.00 

4.70 

23 

.0 

0 

5 

6 

4 

THORSBY  EXP  STATION 

87.2 

66.6 

76.9 

99 

1  4 

57 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

9.90 

5.65 

23 

.0 

0 

8 

4 

3 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

89.1 

67.0 

78.1 

102 

14 

57 

Z 

0 

12 

0 

0 

0 

7.76 

3.41 

18 

.0 

0 

8 

5 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

89.1 

69.1 

79.  1 

-  0.5 

99 

15  + 

61 

1 

0 

1  4 

0 

0 

0 

7.42 

3.82 

3.80 

19 

.0 

0 

7 

4 

3 

VERNON 

88. 5M 

63. 6M 

76. IM 

101 

15 

54 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

5.30 

1.95 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

DIVISION 

77.0 

-  1.5 

5.91 

1.81 

.0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

87.6 

66.1 

76.9 

98 

10 

55 

2 

0 

1 1 

0 

0 

0 

4.68 

1.24 

22 

.0 

0 

6 

6 

1 

CALERA  2  SW 

88.8 

75.2 

100 

14 

48 

0 

11 

0 

0 

0 

8.74 

4.82 

3.52 

19 

.0 

0 

8 

4 

3 

CENTRE   5  SW 

86.2 

64.3 

75.3 

98 

15 

56 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

8.57 

2.65 

16 

.0 

0 

11 

5 

4 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

88.3 

76.6 

99 

14 

52 

11 

0 

0 

0 

8.31 

3.16 

23 

.0 

0 

10 

6 

3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

85.8 

64.3 

75.1 

-  2.5 

97 

10 

56 

3  + 

0 

10 

0 

0 

0 

5.08 

1.13 

21 

.0 

0 

6 

4 

2 

PELL  CITY  1  NNE 

86.5 

63.0 

74.8 

97 

15+ 

51 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

6.30 

1  .65 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

87.7 

64.0 

75.9 

98 

14 

52 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

7.29 

2.04 

22 

.0 

0 

9 

5 

3 

TALLADEGA 

86.0 

63.1 

74.6 

-  3.5 

97 

14 

50 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

6.59 

2.33 

2.12 

23 

.0 

0 

10 

4 

3 

DIVISION 

75.6 

-  2.0 

6.93 

2.87 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

88.1 

61.8 

75.0 

99 

14 

50 

3  + 

0 

11 

0 

0 

0 

6.78 

1.50 

19 

.0 

0 

10 

5 

2 

ASHLAND 

84.9 

74.2 

95 

10 

50 

7 

0 

0 

0 

6.58 

2.40 

30 

.0 

0 

10 

5 

2 

AUBURN   3  SW 

90.5 

65.1 

77.8 

-  1.0 

103 

16 

53 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

5.00 

1.12 

2.37 

20 

.0 

0 

6 

3 

2 

f  AMD     U  T  1  1  '7 

\./\nr    MILL    £.  riri 

87.3 

75.5 

99 

15 

51 

0 

11 

0 

0 

0 

5.32 

3.06 

2  3 

.0 

0 

9 

4 

1 

HEFLIN 

84.8 

60.2 

72.5 

95 

15+ 

47 

1 

2 

10 

0 

0 

0 

5.09 

1.23 

20 

.0 

0 

8 

4 

4 

P  AF AVFT  TF 

87.6 

76.1 

100 

14 

55 

10 

0 

0 

0 

3.88 

1.15 

22 

.0 

0 

10 

3 

1 

MARTIN  DAM 

67.4 

66.8 

77.1 

98 

14 

54 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

5.89 

2.14 

2.03 

22 

•  0 

0 

6 

3 

2 

OPELIKA 

87.6 

63.1 

75.4 

100 

15 

51 

3 

0 

11 

0 

0 

0 

11.31 

4.50 

19 

.0 

0 

10 

5 

3 

ROCKFORD 

87.9 

63.3 

75.6 

100 

15 

53 

3 

0 

10 

0 

0 

0 

9.49 

1 . 90 

23 

.0 

0 

9 

3 

5 

ROCK  MILLS 

87.7 

63.1 

75.4 

99 

15  + 

51 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

4.66 

1.25 

23 

.0 

0 

9 

3 

2 

DIVISION 

75.5 

-  2.7 

6.63 

2.55 

.0 

PRAIRIE 

DAYTON 

90.6 

67.6 

79.1 

101 

16  + 

58 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

4.37 

1.50 

22 

.0 

0 

7 

2 

2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

87. 3M 

66.4 

76. 9M 

95 

15 

57 

5+ 

3 

0 

0 

0 

5.71 

2.25 

3.04 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

GAINESVILLE 

88.8 

67.4 

78.1 

99 

15 

57 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

2.07 

1.14 

22 

.0 

0 

3 

1 

1 

GREENSBORO 

89.3 

66.1 

77.7 

-  2.4 

lOO 

14 

58 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

6.88 

3.69 

2.16 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

HAYNEVILLE 

90.8 

67.0 

78.9 

102 

16+ 

54 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

2.56 

1.41 

22 

.0 

0 

4 

2 

1 

LIVINGSTON 

89.5 

67.3 

78.4 

100 

14 

57 

4 

0 

15 

0 

0 

0 

4.54 

2.04 

22 

.0 

0 

5 

3 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

90.5 

65.7 

78.1 

101 

14  + 

56 

3+ 

0 

15 

0 

0 

0 

4.43 

1.82 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

MINTER  3  NW 

90.8 

67.3 

79.1 

103 

16 

57 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

5.08 

1.64 

22 

.0 

0 

6 

4 

2 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

90.0 

69.7 

79.9 

0.5 

100 

15  + 

58 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

4.45 

.29 

1.80 

22 

.0 

0 

4 

3 

2 

SELMA 

90.6 

68.6 

79.6 

-  0.6 

102 

15+ 

58 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

4.90 

1.15 

1.90 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

TUSKEGEE  2 

88.8 

64.6 

76.7 

-  2.5 

99 

14  + 

52 

3 

0 

12 

0 

0 

0 

5.37 

1.23 

2.02 

22 

.0 

0 

7 

4 

2 

UNION  SPRINGS  5  S 

89.6 

65.6 

77.6 

-  1.7 

103 

15 

54 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

3.19 

-  .51 

1.10 

23 

.0 

0 

6 

3 

DIVISION 

78.3 

-  1.5 

4.47 

.71 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
JUNE  1963 


Temperature 
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s 

0 
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1 
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5  » 
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0  i 

OASTAL  PLAIN 

OALUSIA   1  NW 

91.3 

67.2 

79.3 

102 

15 

56 

4+ 

0 

16 

0 

0 

0 

7.15 

2.07 

22 

.0 

0 

12 

5 

2 

ANTLEV 

92.1 

64.6 

78.4 

106 

15 

50 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

7.81 

3.53 

1.38 

22 

.0 

u 

9 

6 

4 

EWTON   3  SSE 

92.4 

65.0 

78.7 

-  0.1 

104 

14 

52 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

7.29 

2.09 

1.33 

16 

.0 

0 

10 

7 

2 

MDEN  3  NW 

91.5 

66.8 

79.2 

103 

15+ 

55 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

3.95 

1  .34 

23 

.0 

0 

5 

i 

2 

ATOM 

90.3 

64.1 

77.2 

103 

14 

53 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

4.97 

1.66 

22 

.0 

0 

8 

3 

2 

AYTON 

88.8 

68.3 

78.6 

101 

15 

60 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

6.56 

2.50 

1.65 

28 

.0 

0 

1 1 

4 

2 

Than  faa  airport 

89.2 

69.6 

79.4 

100 

15+ 

60 

4+ 

0 

14 

0 

0 

0 

6.17 

2.02 

1.52 

18 

.0 

0 

12 

4 

1 

TERP9 ISE 

90.6 

68.8 

79.7 

102 

15  + 

59 

4 

0 

14 

0 

0 

0 

6.34 

1.90 

22 

.0 

0 

11 

4 

1 

faula 

89.5 

66.4 

78.0 

-  2.4 

102 

15 

51 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

9.61 

5.64 

2.75 

18 

.0 

0 

9 

5 

3 

ERGREEN 

91.4 

67.8 

79.6 

106 

15 

59 

5+ 

0 

17 

0 

0 

0 

8.50 

2.16 

1 9 

.0 

0 

10 

7 

3 

I  SCO  CITY 

92.4 

68.9 

60.7 

105 

15 

61 

4+ 

0 

17 

0 

0 

0 

7.17 

2.08 

2.40 

22 

.0 

0 

8 

4 

3 

NEVA 

91.1 

67.7 

79.4 

101 

15 

58 

4+ 

0 

1 5 

0 

0 

7.30 

3.06 

1.11 

19 

.0 

0 

11 

7 

1 

LBERTOWN 

93.0 

64.7 

78.9 

106 

14 

52 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

4.38 

1.81 

19 

.0 

0 

8 

2 

2 

EENVILLE 

90.9 

68.9 

79.9 

-  0.3 

103 

15  + 

5  9 

3 

0 

1 7 

0 

0 

0 

4.95 

.58 

1.18 

24 

.0 

0 

8 

4 

2 

ADLAND 

90.0 

68.0 

79.0 

100 

16+ 

60 

2  + 

0 

12 

0 

0 

0 

8.01 

2.20 

28 

.0 

0 

9 

7 

3 

jHLAMU  MUMt 

-  1.0 

16+ 

14 

0 

0 

0 

4.62 

-  .17 

.0 

0 

CKHART 

89.6 

68.7 

79.2 

101 

15 

59 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

5.53 

1.23 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

rcHEZ 

14 

52 

2 

18 

0 

0 

0 

7.69 

3.60 

22 

.0 

0 

7 

6 

3 

ARK  6  NNW 

90.3 

65.4 

77.9 

-  2.1 

103 

1 5 

56 

7+ 

0 

13 

0 

0 

0 

12.42 

7.99 

4.65 

18 

.0 

0 

11 

8 

3 

ENIX  CITY  2  NNW 

88.9 

68.0 

78.5 

102 

15 

61 

3 

0 

13 

0 

0 

0 

2.90 

.99 

23 

.0 

0 

6 

2 

0 

SHMATAHA 

90.1 

65.8 

78.0 

-  Q^y 

104 

\  5 

52 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

6.70 

2.67 

2.10 

22 

.0 

0 

8 

5 

2 

ALE 

90.1 

64.9 

77.5 

102 

14 

52 

2 

0 

14 

0 

0 

0 

5.76 

1.75 

18 

.0 

0 

7 

4 

3 

3MASV ILLE 

90.7 

67.6 

79.2 

-  0.1 

103 

15 

59 

4+ 

0 

0 

4.61 

.67 

2.00 

23 

.0 

0 

4 

2 

2 

DY 

90.5 

68.1 

79.3 

-  0.1 

103 

15+ 

60 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

5.29 

1.92 

1.84 

19 

.0 

0 

7 

5 

2 

ATLEY 

92.3 

66.1 

79.2 

104 

14 

62 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

5.43 

1.35 

22 

a  0 

9 

7 

1 

OIVI SION 

-  0.8 

6.44 

1  .98 

.0 

Y  MINETTE 

91.8 

69.6 

80.7 

105 

14 

60 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

6.71 

2.80 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

TRONELLE 

92.0 

69.9 

81.0 

1.2 

106 

14 

62 

2  7+ 

0 

17 

0 

0 

0 

5.40 

.03 

1.70 

23 

.0 

0 

12 

J 

I 

DEN 

90.2 

70.4 

80.3 

98 

9 

61 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

5.60 

2.53 

17 

.0 

0 

7 

4 

1 

IRHOPE  2  NE 

89.8 

70.8 

80.3 

0.3 

98 

14 

62 

27 

0 

13 

0 

0 

0 

6.00 

-  .19 

1.11 

19 

.0 

0 

8 

6 

2 

RT  MORGAN 

87.5 

75.4 

81.5 

92 

15+ 

69 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

5.64 

3.50 

19 

.0 

0 

5 

3 

2 

BILE  WB  AIRPORT 

90.2 

70.6 

80.4 

0.4 

100 

14 

62 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

7.16 

.93 

2.28 

18 

.0 

0 

9 

4 

3 

BILE 

90.5 

72.7 

81.6 

0.6 

100 

10 

67 

23+ 

0 

16 

0 

0 

0 

8.48 

2.73 

2.10 

19 

.0 

0 

12 

6 

3 

BERTSDALE   1  E 

90.7 

69.4 

80.1 

99 

15 

61 

5+ 

0 

16 

0 

0 

0 

7.48 

.65 

1.50 

18 

.0 

0 

12 

6 

3 

DIVISION 

80.7 

0.6 

6.56 

.69 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      106*  on  the  14+  at  3  stations 

Lowest  Temperature:      47*  on  the  1st  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:      13.  71  inches  at  Abbeville  1  NNW 

Least  Total  Precipitation:  2.  07  inches  at  Gainesville 

Greatest  One-Day  Precipitation:       8.  36  Inches  on  the  23d  at  Mitchell  Dam 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•  29 

2.23 

•  45 

•  12 

T 

T 

4^33 

.64 

.56 

.12 

.42 

.10 

•  39 

•  14 

•  92 

•  70 

1.29 

.75 

.34 

•  42 

•  20 

•  11 

■  20 

■  10 

•  48 

•  45 

■  73 

.37 

1.00 

•  03 

.06 

.07 

•  55 

1*03 

.14 

1  -03 

1  ^50 

■  11 

.02 

.43 

•  15 

•  64 

■  20 

•  08 

.90 

•  08 

.08 

.30 

.50 

.15 

■  15 

•  29 

1.55 

.50 

•  20 

3.50 

1  ^30 

.14 

1 .05 

1  •58 

•  51 

.06 

■  43 

■  44 

.17 

.32 

T 

.42 

.08 

.35 

•  36 

.46 

.29 

.05 

2.40 

1.16 

.86 

.23 

1  .36 

•  16 

•  54 

•  25 

•  08 

■  95 

■  91 

.13 

.41 

1.32 

•  08 

.08 

•  10 

.69 

•  08 

•  06 

1.13 

.62 

.46 

1.03 

•  08 

•  06 

1.14 

.27 

.01 

T 

■  37 

■  7'( 

1.61 

•  07 

.25 

•  16 

•  20 

•  48 

•  58 

.66 

■  06 

.81 

•  09 

.02 

*09 

1*81 

.14 

1  'it 

^  *  30 

•  46 

.11 

.02 

•  06 

•  14 

■  14 

.23 

1^14 

.06 

■  39 

1.19 

•  8( 

1^58 

1  •  34 

.15 

1.90 

•  98 

1.24 

•  10 

•  28 

•  99 

1.83 

•  40 

.02 

•  9< 

•  39 

■  26 

.11 

.64 

1  ^07 

1.18 

•  21 

.05 

•  09 

1.60 

2.30 

■  40 

1.20 

1.75 

55 

1^24 

1.47 

•  46 

.15 

1.92 

.51 

•  20 

.04 

.26 

.47 

•  81 

.96 

•  01 

•  11 

1  .61 

■  13 

.22 

.03 

■  14 

•  05 

•  70 

•  03 

.11 

1.10 

.80 

1*20 

•  19 

.31 

.01 

■  20 

.13 

T 

T 

.70 

.10 

1.41 

•  20 

.09 

•  06 

1.13 

1*31 

.92 

•  20 

.16 

•  58 

.  84 

.02 

2.20 

1  .20 

.06 

T 

.09 

1.23 

1.19 

1.20 

•  24 

.28 

■  01 

•  12 

•  09 

.03 

T 

.50 

* 

• 

1.90 

•  50 

1.00 

•  05 

.05 

•  62 

■  55 

■  44 

•  15 

•  13 

•  07 

•  78 

■  13 

2^05 

.15 

.40 

•  18 

.09 

•  70 

1.65 

■  03 

•  04 

2.14 

•  25 

■  37 

•  33 

T 

■  03 

.06 

■  05 

•  24 

•  56 

.89 

2.35 

•  08 

■  39 

^  *61 

.24 

U29 

T 

T 

T 

.68 

2.39 

U13 

.26 

T 

■  33 

•  04 

.96 

T 

.13 

.09 

.0  1 

•  34 

•  88 

.4* 

.59 

2^23 

•  95 

•  08 

•  24 

•  31 

•  7] 

•  10 

1  •IS 

•  25 

.12 

•  30 

'0* 

*1S 

*72 

94 

.07 

T 

T 

T 

.13 

1.01 

■  88 

.70 

.74 

•  15 

■  50 

•  01 

.05 

T 

.  37 

2  .57 

•  05 

.29 

1*14 

1^05 

•  24 

.01 

■  31 

.31 

•  02 

1.03 

•  19 

2*04 

•  02 

■  05 

1  .23 

•  52 

•  46 

■  23 

1.09 

•  47 

.09 

•  25 

.07 

.01 

■  04 

1.78 

1  ^12 

1  ^38 

.20 

■  62 

•  30 

.54 

.91 

1.55 

■  40 

.62 

2.40 

■  02 

.25 

•  02 

•  52 

.30 

.03 

•  15 

•  29 

1  .00 

.52 

1*08 

1.44 

■  28 

.08 

•  02 

.16 

.35 

.94 

1.97 

.61 

.05 

.08 

1.01 

.02 

1.78 

.19 

•  10 

.06 

1.82 

•  43 

■  73 

1.05 

T 

T 

•  34 

•  45 

•  06 

.96 

•  07 

■  42 

2.03 

1.70 

•  14 

.02 

.20 

.18 

.05 

■  23 

2^65 

T 

.51 

.22 

.94 

1.98 

•  64 

•  71 

•  21 

.38 

1^80 

1.92 

.35 

•  29 

■  50 

•  08 

•  28 

.09 

.33 

1.52 

1.66 

T 

•  14 

■  18 

.08 

T 

T 

.06 

3.46 

■  34 

■  26 

3.22 

•  08 

.03 

.72 

■  02 

1^64 

.72 

1^34 

•  IS 

.36 

•  05 

.08 

T 

.05 

2.47 

■  28 

■  98 

8.36 

.30 

•  10 

■  68 

•  OS 

•  16 

■  31 

2^26 

.14 

1  .04 

.09 

•  91 

1^47 

T 

•  45 

.06 

ABBEVILLE  1  NNW 
ALBERTA 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA   1  NW 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLEY  3  S 
ASHLAND 
ASHVILLE  4  W 
ATHENS  2 

AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BAY  MINETTE 
8ELLE  HINA  2  N 

BESSEMER  3  SSW 
BILLINGSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  W6  AP 
B0A2 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BROOK WOOD 
BRUNDIDCE 
CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NW 
CAMP  HILL  2  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 

CHATOM 

CHILDERSBURG 
CHILOERSBURG  WTR  PLANT 
CITRONELLE 
CLAIBORNE 

CLANTON 
CLAYTON 
CODEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLLINSVILLE 


1  E 


COLUMBIA 
CORDOVA 
COTTONTON 
CUBA 

DAOEVILLE 

DANCY  4  N 
DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOC»;  AND  0AM 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBA 
EL  ROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GAOSOEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREEN  BAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 
GUNTERSVILLE 

GUNTERSVILLE  TVA 
HAMILTON  3  S 
HAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
HIGHTOWER 
HUNTSVILLE  WB  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SW 

JASPER  4  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 

LEESBURG 

LIVINGSTON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELLA 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 

MATHEWS  I  SSW 
HELV IN 

MERTZ  PONDVlLLE  TOWER 
MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 

MINTER  3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 


13.71 
3.0S 
6.7C 


4^86 
3^9fi 
6,71 


6.74 
a.4<i 
5.62 


4.97 
8.9C 
6.31 


3.21 
5.77 
4.01 


4^37 
2.97 
6.5C 
5.71 


9.61 

a^5c 

6^0C 
5^6C 


3.49 
5^64 
4^26 


4.91 

5.oe 

2.07 


3^37 
12.23 


6.09 
4.62 


5.91 
3.86 
10.18 
4.24 


3.23 
4.43 
5.8^ 


•09     .48  .02 


.03     .27  .01 


fOllOVlDC    StallOD  I 
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DAILY  PRECIPITATION 

:ontmued    -""E  19*  J 


"3 

UoY  OI  Montn 

Station 

jO 

12  3 

4      5  6 

a    1    o  I 

7  1  8  1 

9 

1 

10  1 

11  I  12 

1  1 
13  1  14  1  IS 

■  r 

16  { 

17  1 

18 

 r 

19 

20  1 

21 

 1 

22 

 r 

23  1 

24 

 r 

25  1 

1 

26  1 

27 

1 

28  1 

1 

29  1 

30 

31 

)6!LE 

8.46 

•  03 

•  10 

■  32 

2.10 

1.39 

.19 

•  53 

1.83 

.70 

.39 

•  10 

.30 

.57 

.09 

JNTEVALLO 

T 

T 

T 

■  11 

.03 

.93 

1.S3 

1.33 

2^25 

•  85 

.98 

.08 

T 

.27 

JNTGOMERY  we  AP  R 

4.«< 

T 

T 

T 

.06 

.77 

.08 

.24 

1.80 

U3a 

T 

T 

T 

.01 

JUL  TON  2 

*.95 

•  15 

2.31 

•  12 

•  03 

•  60 

.24 

.36 

•  03 

.09 

•  06 

.66 

.03 

.31 

JSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5.23 

.02  .02 

2.S5 

.01 

.27 

.sa 

.27 

.02 

•  39 

.17 

.01 

.32 

iTCHEZ 

7.6; 

■  2fl 

.61 

.24 

1.03 

.03 

3.60 

U24 

.03 

.03 

.03 

T 

.55 

:W  MARKET  2 

5.34 

1*00 

1.60 

•It 

.11 

T 

T 

I 

T 

1.6S 

T 

T 

rifTON 

9.0] 

■  18 

.37 

•  12 

.09 

.61 

1.14 

.65 

.41 

.32 

.93 

2.78 

T 

.09 

t 

1.76 

<eONTA 

.10 

.80 

•  05 

.32 

•  30 

.93 

.03 

T 

T 

.42 

.32 

>euiKA 

11.3] 

•  34 

•09 

.05 

•  03 

4.50 

2.31 

.45 

•  16 

1.75 

.33 

T 

.10 

.60 

.60 

fHVILLE 

3.31 

1.20 

.20 

•  94 

.98 

.05 

ARK  6  NNW 

12.43 

•07  .10 

T 

T 

•  97 

4>65 

.41 

.09 

.97 

•  76 

1.86 

.16 

T 

.04 

T 

.53 

1.18 

.6' 

^LHERDALe  2  M 

3.6! 

T 

.40 

.05 

.20 

.25 

1.20 

.75 

•  19 

.25 

.29 

^19 

LL  CITY  1  NNE 

6.3( 

1.38 

•  11 

•  OS 

.79 

.20 

1.65 

U04 

.03 

.21 

.88 

RRYVILLE 

6.2G 

•  10 

■  04 

.21 

1.20 

.23 

2.09 

1.94 

•  02 

T 

.01 

.06 

.OS 

.70 

T 

HENIX  CITY  2  NNW 

2.9( 

.07 

•  16 

.86 

.OS 

.07 

.32 

.99 

•  07 

.02 

.11 

.09 

.10 

CKENSVILLE 

3-11 

.03 

.81 

.77 

.12 

•  53 

.05 

t 

.61 

.17 

NE  MILL 

6. OS 

1.00 

.72 

1.85 

1.64 

•  55 

.33 

NE  LEVEL 

3.0! 

•  54 

.14 

.32 

.16 

•  01 

.37 

.92 

•  12 

.04 

•  14 

.31 

.36 

-ANTERVILLE  2  SSE 

10.72 

T 

2.00 

.60 

•  15 

2.40 

1.10 

1.80 

.65 

2.02 

UTTVILLE 

10.14 

1 .21 

1.80 

.02 

.80 

1.03 

4.70 

.03 

.93 

MMH05E  FARM 

3.6( 

T 

.86 

.OS 

.09 

1.21 

1.24 

.20 

T 

T 

JSHMATAHA 

6.7( 

.06 

1*21 

T 

.46 

.33 

.94 

.46 

•  92 

2.10 

.60 

:d  bay 

4.35 

.33 

1.20 

.32 

•  10 

.34 

.76 

.25 

.24 

.53 

.06 

.02 

:dstone  arsenal 

5.41 

•  10 

2.09 

T 

1.13 

1.13 

.05 

.30 

.03 

.10 

.91 

.01 

:form 

6.67 

.06 

2.20 

.07 

.35 

.93 

.09 

•  30 

1.89 

.08 

.32 

.36 

VER  FALLS 

6.41 

1.27 

•  13 

.07 

.86 

.22 

.42 

1.14 

.64 

.10 

1.18 

.19 

.10 

.16 

T 

JBERTSOALE  1  E 

7.4( 

.01  1.11 

•  04 

.11 

•75  ^12 

1.50 

.95 

.38 

.46 

.08 

.10 

•  05 

1.19 

.07 

.18 

.20 

XKFORD 

9.4^ 

1.15 

1.20 

1.03 

.79 

1.90 

.85 

.12 

1.84 

.65 

3CK  MILLS 

4.86 

•  14 

.13 

.27 

•  94 

•  41 

1.13 

.03 

1.25 

•  06 

•  04 

.29 

.11 

.06 

JSSELLVILLE  2 

3.52 

•  40 

.76 

.37 

.93 

.16 

.39 

.20 

.31 

MNT  BERNARD 

3.3t 

T 

•  90 

•  06 

•  02 

T 

.63 

•  97 

•  16 

.04 

T 

.17 

.03 

.36 

•  02 

T 

\HD  MT   SUBSTATION  A  U 

7.4; 

1.16 

•  93 

■  03 

.39 

•  SO 

2^02 

•  99 

.08 

1.21 

.21 

.05 

kYRE 

3.6( 

•  09 

.16 

•  11 

•  12 

.33 

.11 

•  92 

.88 

.16 

.37 

.21 

:0TTS6OR0 

4.74 

.71 

.68 

T 

.09 

•  65 

1.80 

.03 

.40 

T 

.25 

T 

.11 

lALE 

S.7< 

T 

1.00 

U75 

.21 

.22 

1^60 

.64 

•  02 

•  07 

.17 

.05 

.03 

T 

:lha 

4.9( 

T 

.05 

T 

.26 

•  28 

.17 

U20 

1.00 

U90 

•  04 

-OCOMB 

8.63 

•  34 

1.10 

.04 

•  59 

.31 

.64 

1.37 

1^17 

.35 

•  07 

1.14 

•  11 

.27 

.05 

■  •06 

.02 

40W  HILL 

3.o: 

T 

•  04 

•  04 

•  02 

.02 

'2^00 

.20 

•  40 

.30 

JTTLE 

5.94 

.30 

.57 

2.23 

.06 

1^39 

.36 

.10 

•  97 

rLACAUGA  4  NE 

7.2S 

T 

T 

•  02 

.67 

1.40 

•  44 

•  03 

.07 

2^04 

1.43 

.70 

•  10 

.24 

.13 

ILLAOEGA 

6.59 

.13 

.63 

T 

•  07 

.04 

1*29 

.15 

U53 

2.12 

.15 

•  25 

.10 

•  13 

iOMASVlLLE 

4.61i 

.OL 

•  06 

•  03 

•  14 

•  02 

U77 

2.00 

.02 

.04 

.07 

.43 

■TOfiSBY  EXP  STATION 

9.9( 

•  11 

•  18 

.16 

•  02 

.76 

1.44 

5.65 

.04 

1.32 

•  17 

.05 

HURLOW  DAM 

6.3t 

.05 

•  10 

.03 

2^08 

.56 

.24 

2.33 

.23 

.68 

(AFFORD 

2.4! 

.32 

•  07 

.60 

.19 

.80 

.03 

.16 

.12 

»0Y 

5.2< 

.06 

•  02 

1.84 

•  37 

.52 

.63 

.15 

.70 

JSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

7.76 

•  12 

3.41 

.57 

1^01 

.12 

1.46 

.04 

•  26 

T 

•  73 

.04 

JSCALOOSA  OLIVER  DAM 

7.4J 

.01 

3.80 

•  27 

1.02 

.51 

1.20 

•  17 

•  03 

.36 

.03 

JSkEGEE  2 

5.31 

.08 

.12 

•  08 

•  40 

•  70 

1.20 

2.02 

.50 

.02 

•  25 

HON  SPRINGS  5  5 

3.i; 

.14 

UOO 

.25 

T 

.20 

1.10 

.50 

i^IONTOWN 

5.01 

•  17 

T 

1*30 

T 

1.25 

2.04 

.12 

ULLEY  HEAD 

7.11 

.62 

.67 

.08 

•  02 

.06 

1 .98 

1.47 

.21 

.18 

T 

.23 

•  07 

T 

.54 

.9S 

"RNON 

5.3< 

1.29 

•  20 

.53 

1.95 

.37 

•  66 

•  OS 

.22 

fcDLEY 

7.5* 

.58 

.11 

.17 

.20 

K60 

.91 

.47 

1.73 

•  42 

.13 

•  11 

.14 

.41 

.96 

»LLACE   2  E 

10.1^ 

.22 

.72 

.62 

.10 

1.90 

.42 

T 

1.40 

1.1.2 

•  80 

.25 

1.12 

.42 

.74 

ILNUT  GROVE 

4.47 

•  24 

.77 

•  30 

.40 

1.00 

i.l2 

.52 

.12 

IRRIOR  LOCK  AND  OAM 

9,7( 

.02 

.21 

.02 

.25 

.76 

2.47 

3.76 

2.05 

•  14 

fcTERLOO 

6.33 

1.20 

.60 

3.10 

.13 

K30 

EST  BLOCTON 

6. as 

.05 

.10 

.20 

1.70 

U75 

2.50 

.10 

.30 

•  13 

:tumpka 

5.U 

.75 

.80 

.06 

.32 

.16 

•  51 

1.33 

1.18 

T 

HATLEY 

5.43 

.67 

.54 

.60 

.20 

U39 

.51 

.10 

•  65 

.61 

INFIELD  2  SW 

3.73 

.04 

.23 

.04 

•  35 

.16 

1.20 

.44 

1.00 

•  17 

•  07 

•  03 

fcTES  HYDRO  PLANT 

5.73 

•  02 

.14 

.12 

.Oft 

1.18 

•  45 

•  29 

2.79 

.25 

•  43 

.06 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

StatioD 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

a 

O  1/1 
O  «J 

<o 

s 

g 

60-10- 

.10-.49 

i 

tn 

661-001 

2.00 
and  over 

■3 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

P^IMGHAM  WB  AIRPORT 

E 

22 

6.3 

29 

SW 

20 

87 

88 

59 

63 

5 

2 

4 

1 

1 

2 

15 

57 

6.2 

iMT'=..'ILLE  WB  AIRPORT 

ESE 

11 

6.3 

40++ 

wsw 

20 

81 

85 

54 

59 

3 

4 

5 

0 

2 

1 

15 

6.1 

JB  AIRPORT 

SW 

28 

6.7 

23++ 

WNW 

22  + 

92 

92 

56 

71 

2 

4 

5 

1 

2 

1 

15 

5.5 

1ERY  WB  AIRPORT 

ENE 

11 

6.7 

27 

NW 

21  + 

83 

88 

56 

61 

6 

3 

1 

1 

2 

0 

13 

63 

5.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1963 


StaUon 

1 

2 

Day  01  Month 

Average 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

IS 

16  1 

17 

18 

.9| 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

8  3 

97 

93 

88 

82 

62 

63 

65 

77 

62 

79 

82 

81 

65 

86 

89 

89 

66.1 

MI  N 

57 

50 

50 

57 

55 

58 

60 

63 

62 

63 

61 

60 

59 

55 

59 

70 

68 

68 

66 

66 

55 

54 

66 

65 

51 

52 

64 

50 

63 

63 

ALICEVILLE 

MAX 

95 

96 

104 

100 

94 

80 

65 

86 

77 

76 

63 

86 

85 

66 

66 

67 

64 

66 

89.4 

MIN 

68 

58 

59 

66 

62 

65 

66 

58 

70 

72 

72 

57 

65 

59 

72 

74 

71 

71 

70 

72 

63 

55 

58 

67 

70 

58 

65 

62 

55 

ANDALUSIA    1  NM 

MAX 

92 

102 

100 

98 

68 

67 

83 

62 

86 

64 

89 

66 

84 

86 

86 

68 

90 

91.3 

MIN 

65 

56 

57 

56 

62 

64 

62 

67 

59 

68 

70 

72 

71 

'73 

75 

73 

75 

71 

70 

71 

66 

67 

59 

68 

68 

53 

64 

66 

57 

68 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

OH 

86 

95 

93 

81 

81 

64 

85 

62 

75 

76 

60 

61 

60 

65 

32 

85 

87.6 

MIN 

62 

55 

56 

63 

63 

64 

66 

68 

67 

58 

71 

64 

55 

70 

62 

64 

72 

71 

70 

59 

70 

67 

68 

59 

55 

55 

57 

66 

57 

56.1 

ASHLAND 

MAX 

80 

89 

88 

93 

80 

76 

79 

80 

79 

61 

83 

75 

77 

79 

64 

64 

84 

85 

84.9 

MIN 

50 

52 

59 

56 

58 

61 

65 

63 

63 

70 

70 

58 

58 

68 

69 

70 

70 

67 

58 

68 

57 

70 

54 

64 

64 

64 

61 

62 

62 

ATHENS  2 

MAX 

85 

85 

93 

85 

90 

86 

87 

83 

79 

60 

76 

80 

84 

79 

85 

66 

86.4 

MIN 

63 

55 

58 

58 

58 

60 

63 

65 

53 

57 

67 

59 

59 

66 

54 

65 

55 

53 

53 

69 

56 

61 

56 

63 

60 

65 

55 

61 

60 

63.1 

AUBURN  3  SW 

MAX 

98 

97 

102 

103 

96 

89 

36 

80 

85 

87 

78 

65 

60 

81 

66 

84 

87 

88 

90.5 

MIN 

62 

57 

53 

60 

59 

61 

63 

66 

65 

65 

68 

68 

55 

56 

64 

70 

73 

70 

68 

69 

68 

66 

55 

66 

66 

66 

66 

64 

64 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

MAX 

99 

97 

95 

81 

87 

90 

62 

82 

75 

80 

82 

85 

76 

64 

83 

86 

88.8 

MIN 

57 

53 

56 

59 

60 

61 

62 

62 

55 

57 

69 

63 

61 

'58 

64 

70 

70 

63 

59 

70 

68 

57 

58 

69 

53 

62 

63 

64 

54 

BAY  NINETTE 

MAX 

89 

99 

95 

87 

82 

64 

83 

68 

66 

90 

67 

66 

85 

66 

87 

90 

93 

91.6 

MIN 

57 

68 

63 

65 

66 

67 

69 

71 

'73 

74 

74 

75 

'71 

'75 

77 

75 

75 

70 

70 

57 

68 

56 

71 

50 

58 

65 

68 

66 

59 

71 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

93 

82 

78 

86 

66 

82 

73 

79 

76 

83 

60 

65 

65 

87 

67 

65.2 

MIN 

63 

58 

59 

63 

60 

62 

64 

66 

55 

65 

67 

50 

64 

69 

64 

56 

66 

54 

57 

55 

58 

67 

65 

61 

50 

66 

64 

53 

54.2 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

97 

98 

95 

81 

88 

66 

82 

82 

76 

62 

81 

83 

79 

84 

85 

65 

90 

88.4 

MIN 

67 

53 

54 

60 

60 

63 

63 

66 

65 

59 

71 

61 

62 

71 

64 

74 

70 

70 

68 

59 

59 

57 

58 

70 

63 

62 

64 

55 

65 

55.4 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

83 

83 

94 

93 

79 

84 

64 

62 

62 

79 

61 

79 

84 

86 

85 

85 

90 

87.5 

MIN 

62 

58 

57 

62 

63 

64 

65 

68 

58 

70 

70 

64 

66 

72 

64 

72 

72 

70 

71 

72 

70 

69 

70 

70 

55 

65 

70 

55 

67 

70 

BRANTLEY 

MAX 

90 

96 

100 

105 

103 

99 

9 1 

82 

81 

85 

91 

62 

89 

88 

86 

65 

85 

86 

90 

92.1 

MIN 

53 

52 

50 

52 

57 

59 

63 

62 

66 

65 

57 

'58 

64 

58 

73 

72 

73 

71 

70 

71 

69 

69 

68 

66 

57 

61 

67 

64 

64 

54.5 

BREWTON  3  SSE 

MAX 

95 

101 

95 

91 

82 

84 

68 

90 

63 

92 

68 

87 

87 

87 

94 

92.4 

MIN 

64 

55 

52 

55 

57 

60 

63 

64 

^66 

'58 

69 

72 

'59 

^69 

71 

72 

68 

71 

70 

59 

65 

67 

65 

65 

67 

61 

64 

52 

65 

65.0 

SRIDSEPORT  2  W 

MAX 

85 

89 

91 

95 

96 

92 

95 

94 

87 

80 

79 

62 

83 

81 

60 

76 

63 

81 

77 

86 

84 

82 

66 

85.9 

MIN 

59 

59 

57 

59 

58 

60 

61 

63 

54 

64 

66 

58 

67 

56 

65 

54 

65 

52 

66 

69 

66 

64 

62 

65 

60 

62 

54 

54 

63 

52.6 

CALERA  2  SW 

MAX 

98 

97 

82 

64 

82 

64 

77 

85 

84 

85 

79 

84 

85 

88 

88.6 

MIN 

58 

48 

50 

55 

56 

58 

60 

63 

52 

64 

67 

50 

58 

^65 

69 

70 

68 

66 

63 

65 

64 

63 

65 

56 

51 

59 

65 

50 

60 

61.6 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

103 

97 

92 

38 

85 

87 

83 

81 

90 

88 

87 

83 

65 

89 

86 

91 

91.5 

MIN 

63 

55 

56 

57 

60 

65 

57 

67 

^70 

70 

73 

70 

68 

'73 

73 

74 

73 

70 

70 

70 

67 

66 

68 

58 

65 

63 

54 

54 

65 

66.8 

CAMP  HILL    2  NW 

MAX 

99 

97 

93 

84 

83 

78 

64 

85 

83 

77 

76 

87 

87.3 

MIN 

58 

53 

51 

58 

63 

59 

62 

66 

65 

55 

68 

62 

53 

63 

63 

54 

71 

70 

68 

68 

69 

64 

65 

56 

53 

64 

54 

63 

62 

65 

63.5 

CENTRE   5  SW 

MAX 

34 

83 

89 

35 

90 

97 

97 

94 

92 

98 

92 

89 

77 

80 

78 

76 

74 

75 

67 

82 

85 

86.2 

MIN 

62 

56 

57 

60 

60 

62 

65 

65 

65 

56 

68 

63 

52 

69 

51 

58 

70 

67 

68 

70 

68 

66 

65 

63 

53 

60 

52 

56 

65 

68 

54.3 

CENTREVILLE 

MAX 

91 

97 

102 

98 

97 

87 

83 

89 

89.7 

61 

55 

55* 

56 

54 

54 

54 

53 

67 

69 

71 

65 

54 

'57 

56 

72 

71 

70 

71 

70 

69 

67 

67 

66 

65 

64 

63 

62 

62 

63.7 

CHATOM 

MAX 

96 

98 

96 

89 

81 

87 

88 

90.3 

60 

56 

53 

54 

58 

61 

62 

63 

65 

55 

69 

67 

'55 

68 

70 

57 

68 

68 

70 

68 

66 

66 

55 

56 

67 

63 

63 

62 

63 

63 

64.1 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

92 

98 

95 

89 

82 

84 

83 

77 

62 

76 

87 

88.3 

MIN 

59 

52 

54 

62 

60 

62 

64 

66 

66 

67 

69 

61 

62 

70 

52 

74 

72 

71 

67 

67 

67 

67 

55 

66 

63 

63 

66 

55 

65 

66 

64.6 

CITRONELLE 

MAX 

83 

103 

104 

101 

88 

66 

89 

65 

93 

92.0 

MIN 

67 

63 

62 

68 

68 

63 

75 

73 

70 

72 

74 

75 

73 

74 

76 

74 

71 

72 

72 

68 

68 

69 

59 

59 

69 

66 

52 

68 

68 

69.9 

CLANTON 

MAX 

99 

98 

94 

66 

87.6 

MIN 

64 

57 

56 

60 

63 

64 

66 

68 

68 

70 

71 

56 

65 

70 

65 

73 

72 

72 

72 

71 

69 

57 

66 

70 

66 

56 

66 

64 

66 

69 

56.8 

CLAYTON 

MAX 

83 

101 

98 

98 

88 

78 

83 

68.8 

62 

60 

64 

66 

68 

68 

69 

70 

59 

69 

71 

72 

'7° 

74 

74 

74 

72 

59 

69 

69 

70 

56 

59 

68 

65 

65 

65 

63 

58 

70 

68.3 

CODEN 

MAX 

93 

96 

85 

85 

61 

68 

90 

69 

91 

90.2 

68 

64 

61 

62 

62 

66 

68 

68 

75 

76 

75 

74 

69 

75 

82 

80 

72 

75 

71 

69 

68 

74 

70 

70 

70 

67 

57 

67 

73 

70.4 

DAYTON 

MAX 

89 

86 

81 

90 

90 

93 

97 

99 

101 

101 

95 

80 

85 

90 

87 

66 

90 

90.6 

MIN 

65 

60 

58 

60 

64 

66 

68 

69 

71 

70 

72 

70 

70 

'72 

74 

75 

72 

70 

70 

69 

68 

57 

58 

67 

67 

64 

54 

54 

55 

58 

67.6 

DECATUR 

MAX 

82 

83 

89 

90 

95 

94 

94 

86 

82 

85 

63 

78 

63 

86 

85.8 

63 

58 

59 

66 

61 

64 

66 

68 

67 

70 

70 

54 

65 

71 

68 

68 

67 

55 

59 

70 

66 

68 

53 

65 

67 

65 

66 

55 

64 

64 

65.9 

OEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

69 

96 

94 

91 

84 

61 

78 

87.3 

61 

62 

59 

57 

57 

63 

64 

67 

69 

59 

69 

70 

58 

68 

70 

74 

72 

71 

59 

69 

66 

65 

57 

59 

69 

55 

64 

65 

55 

57 

56.4 

OOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

100 

95 

84 

91 

89.2 

64 

60 

61 

60 

66 

70 

71 

68 

70 

72 

73 

73 

72 

^76 

77 

77 

71 

72 

71 

71 

70 

70 

71 

70 

66 

69 

66 

69 

70 

70 

69.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

85 

85 

84 

86 

85 

87 

93 

95 

85 

89 

66 

89 

35.9 

MIN 

62 

55 

55 

60 

60 

60 

62 

64 

55 

57 

67 

59 

62 

69 

62 

67 

68 

64 

56 

68 

57 

67 

56 

67 

50 

53 

64 

62 

62 

65 

63.6 

ENTERPRISE 

MAX 

86 

86 

90 

92 

93 

95 

95 

96 

96 

98 

97 

98 

100 

102 

102 

97 

87 

39 

90.6 

MIN 

64 

61 

62 

59 

64 

67 

70 

67 

68 

71 

68 

75 

74 

77 

80 

73 

71 

70 

70 

71 

69 

57 

69 

66 

66 

57 

67 

68 

70 

68.8 

EUFAULA 

MAX 

87 

86 

11 

102 

98 

98 

85 

89.5 

MIN 

54 

55 

51 

56 

55 

67 

68 

70 

71 

71 

70 

67 

74 

75 

70 

72 

71 

70 

71 

72 

58 

70 

70 

56 

67 

54 

65 

66 

59 

66.4 

EVERGREEN 

MAX 

101 

101 

98 

103 

106 

103 

95 

85 

91.4 

66 

59 

65 

59 

59 

11 

55 

55 

65 

69 

70 

73 

69 

59 

75 

73 

77 

72 

72 

72 

68 

70 

70 

69 

68 

54 

66 

55 

67 

67.8 

F4IRH0PE  2  NE 

MAX 

92 

95 

98 

95 

95 

86 

65 

85 

90 

89.6 

MIN 

69 

66 

63 

65 

63 

67 

70 

74 

77 

78 

77 

78 

71 

74 

81 

79 

73 

72 

71 

58 

69 

70 

70 

70 

69 

67 

62 

67 

72 

73 

70.8 

FALKVILLE 

MAX 

83 

84 

85 

95 

92 

87 

86 

86 

69 

79 

78 

77 

82 

83 

61 

87 

87 

86.9 

MIN 

56 

59 

62 

62 

59 

62 

63 

65 

57 

69 

70 

59 

63 

55 

61 

51 

67 

57 

69 

70 

66 

57 

50 

66 

59 

57 

65 

64 

62 

56 

64.2 

FAYETTE 

MAX 

87 

85 

87 

87 

91 

93 

96 

97 

98 

95 

94 

93 

98 

99 

93 

91 

78 

86 

90 

85 

80 

73 

84 

82 

66 

79 

S3 

87 

89 

89 

88.6 

MIN 

62 

56 

57 

61 

60 

62 

55 

66 

67 

69 

70 

52 

64 

70 

57 

58 

56 

55 

69 

58 

66 

56 

56 

64 

62 

65 

63 

bJ 

65 

64.7 

FLORENCE 

MAX 

86 

85 

87 

85 

90 

94 

97 

97 

98 

97 

92 

91 

98 

95 

89 

81 

83 

37 

80 

82 

61 

78 

79 

63 

84 

81 

81 

82 

89 

91 

87.5 

MIN 

64 

60 

57 

67 

62 

64 

66 

69 

68 

72 

69 

62 

65 

69 

59 

67 

66 

63 

67 

63 

69 

73 

69 

69 

64 

67 

66 

55 

66 

69 

66.2 

See  Reference  Notes  Folio  wing  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

< 

3AT  MORGAN 

MAX 
MIN 

as 

1  76 

89 
72 

86 
74 

89 
73 

87 
75 

88 
79 

89 
76 

91 
78 

91 
81 

90 
78 

91 
76 

90 
77 

1  92 

1 

91 
60 

92 
81 

91 
76 

86 

75 

87 
76 

83 
76 



81 
69 

86 
73 

86 
74 

85 
74 

85 
75 

85 
74 

84 

72 

85 
73 

67 
75 

87 
76 

69 
79 

87.9 
79.4 

RISCO  CITY 

MAX 
MIN 

92 
66 

90 
61 

88 

62 

91 
61 

92 
62 

94 

67 

96 
70 

98 

70 

95 
71 

103 
72 

99 
74 

99 
75 

98 

70 

104 
74 

105 
77 

102 
74 

98 
73 

89 

71 

86 
71 

84 
70 

86 
68 

69 
67 

81 
68 

90 
69 

88 
58 

88 
64 

85 
67 

87 
57 

87 
68 

89 
70 

92.4 
68.9 

^DSDEN   GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
63 

82 
96 

86 
96 

85 
60 

89 
69 

92 
61 

93 
67 

93 
65 

96 
64 

97 
66 

93 

69 

92 
61 

96 
61 

96 
71 

92 
61 

89 
67 

78 
70 

75 
68 

84 
67 

80 
70 

76 
68 

74 
66 

74 
64 

80 
58 

77 
51 

76 
63 

86 
60 

86 
54 

87 
65 

88 
68 

85.6 
64.3 

MNESVILLE 

MAX 
MIN 

88 
63 

86 

97 

89 
99 

88 
99 

88 

63 

91 
65 

91 

67 

95 
69 

96 
71 

97 
70 

91 
72 

96 
69 

91 
68 

97 
70 

99 
73 

96 
79 

94 

71 

60 
70 

86 
69 

90 
71 

65 
68 

79 
69 

85 
70 

89 
69 

86 
68 

86 
63 

75 
55 

81 
66 

85 
66 

88 
68 

88.8 
67.4 

ENEVA 

MAX 
MIN 

91 
69 

88 
98 

88 
98 

94 
58 

93 
63 

95 
63 

99 
67 

98 
65 

99 
67 

97 
70 

97 
70 

98 
74 

94 

70 

98 
72 

101 
79 

100 
73 

97 
74 

86 
71 

84 

70 

78 
70 

84 
68 

89 
70 

75 
68 

69 
68 

69 
59 

86 
65 

88 
55 

87 
68 

87 
68 

89 
69 

91.1 
67.7 

LBERTOKN 

MAX 
MIN 

sg 

63 

87 
92 

90 
93 

93 
99 

99 
99 

99 
59 

98 
64 

101 
62 

99 
69 

100 
65 

101 
70 

99 
68 

104 
64 

106 
64 

100 
70 

97 
72 

92 
70 

89 

70 

90 
65 

87 
69 

84 
65 

89 
69 

90 
58 

es 

68 

87 
68 

85 
64 

88 
64 

88 
55 

92 
65 

93 
65 

93.0 
64.7 

(EENSBORO 

MAX 
MIN 

89 

69 

89 
98 

88 

99 

89 
60 

91 

63 

93 
64 

95 
67 

96 
68 

97 
69 

94 
70 

99 
72 

93 
68 

99 
66 

100 
70 

90 
70 

99 
74 

83 
69 

89 
69 

89 
68 

84 

67 

77 
65 

82 
65 

87 
67 

67 
66 

86 
55 

85 
62 

82 
51 

88 
62 

88 
65 

90 
68 

89.3 
66.1 

^EENVILLE 

MAX 
MIN 

86 

bi 

86 
62 

90 
59 

91 
63 

91 
65 

93 
66 

95 
67 

97 
71 

98 
72 

100 
71 

96 
75 

97 
73 

102 
71 

103 
72 

103 
74 

91 

76 

84 

72 

80 
71 

84 
71 

85 
70 

79 
69 

91 

70 

84 

59 

85 
58 

85 
55 

87 
67 

85 
66 

89 
66 

91 
69 

90.9 
68,9 

JNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

84 
S9 

89 
96 

89 
58 

85 
58 

88 
60 

91 
62 

94 

63 

99 
69 

99 
69 

96 
67 

93 
70 

90 
61 

99 
62 

95 
71 

93 
61 

87 

85 
67 

83 
68 

86 
67 

83 
70 

60 
64 

76 
65 

76 
64 

80 
57 

80 

59 

78 

63 

85 

55 

85 
53 

88 
64 

89 
64 

86.9 
63.8 

^MILTON  3  S 

MAX 

MIN 

87 
99 

89 
93 

84 

94 

88 
98 

87 
58 

90 
60 

93 
62 

95 
64 

99 
64 

97 

67 

93 

67 

91 
58 

91 
61 

96 
67 

97 
64 

88 
68 

88 
69 

78 
62 

88 
64 

88 
68 

83 
67 

76 
67 

76 
68 

82 
59 

84 

52 

65 
63 

79 
53 

SO 
52 

85 
63 

88 
64 

87.2 
63.2 

^YNEVI LLE 

MAX 
MIN 

88 
64 

86 
97 

87 
94 

88 
57 

90 
62 

91 
62 

94 
64 

95 
68 

97 
72 

97 
69 

98 
74 

98 
69 

95 
67 

101 
74 

102 
76 

102 
74 

98 
72 

90 
72 

89 
71 

82 
69 

62 
65 

86 
67 

78 
58 

89 
66 

87 
67 

87 
64 

66 
66 

85 
65 

88 
66 

88 
68 

90.8 
67.0 

AOLAND 

MAX 
MIN 

87 
60 

88 
60 

89 
61 

89 
61 

91 
64 

92 
67 

94 
70 

96 
67 

97 
69 

95 
70 

87 

72 

97 
74 

95 
70 

96 
75 

100 
77 

100 
71 

96 
75 

85 
68 

63 
70 

79 
68 

85 
68 

86 
68 

87 
59 

85 
59 

82 
67 

83 
68 

67 
61 

87 
68 

84 
65 

86 
67 

90.0 
68.0 

FL  IN 

MAX 
MIN 

82 
47 

84 
48 

It 

89 

55 

87 

57 

90 
60 

92 
59 

92 
60 

95 
62 

95 
68 

92 
68 

88 
66 

95 
66 

94 
56 

96 
66 

90 
67 

78 
66 

79 

50 

81 
69 

80 
65 

82 
63 

73 
64 

72 
54 

79 

59 

78 
60 

77 
62 

84 
62 

80 

59 

84 
60 

81 
64 

84.8 
60.2 

GHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

88 
61 

89 
94 

89 
61 

84 

63 

91 
66 

94 

69 

93 
66 

94 

68 

97 
65 

97 
68 

100 
72 

99 
79 

99 
72 

101 
72 

102 
73 

102 

98 

92 

63 
68 

78 
72 

84 

68 

85 
67 

82 
58 

86 
68 

82 
55 

84 
64 

78 
64 

79 
66 

SO 
66 

89.6 
67.0 

NTSVILLE   W8  AP 

MAX 
MIN 

86 
69 

89 
99 

87 
61 

82 
63 

90 
63 

93 
64 

95 
65 

96 
67 

97 
68 

96 
70 

91 
71 

90 
66 

97 
67 

97 
71 

90 
67 

81 
68 

78 
66 

85 
65 

89 
69 

81 
66 

60 
68 

80 
67 

78 
67 

62 
67 

65 
62 

82 
65 

85 
68 

87 
66 

88 
54 

91 
59 

87.5 
66.2 

SPER   *  N 

MAX 
MIN 

84 
99 

82 
93 

86 
94 

84 

59 

87 
99 

91 
60 

93 
66 

96 

67 

96 
68 

97 
69 

95 

70 

88 
62 

96 
61 

96 
69 

89 
62 

91 
66 

78 
69 

86 
67 

68 
69 

81 
69 

79 
67 

76 
67 

75 
68 

81 
69 

83 
52 

76 
51 

65 
66 

86 
66 

86 

62 

90 
56 

86.7 
64.4 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

S3 
98 

83 
99 

86 
98 

88 

62 

88 
60 

91 
63 

94 
65 

95 
69 

99 
65 

97 
68 

96 
69 

93 
66 

98 
66 

100 
71 

98 
66 

86 
60 

86 
70 

80 
69 

83 
66 

84 

67 

86 
67 

86 
64 

80 
67 

77 
56 

75 
64 

78 
62 

83 
62 

87 
63 

85 
63 

89 
66 

87.6 
64.6 

VINGSTON 

MAX 
MIN 

86 
67 

89 
60 

87 
98 

90 
97 

90 
64 

94 

66 

95 
67 

96 
69 

98 
71 

93 
70 

95 
71 

93 
70 

97 

70 

100 
70 

98 
71 

94 
74 

81 
70 

64 

70 

89 
69 

87 
69 

SO 
66 

83 
68 

89 
70 

85 
69 

86 
65 

77 
69 

85 
64 

87 
55 

90 
66 

90 
67 

89.6 
67.3 

ICKHART 

MAX 
MIN 

89 
66 

86 
62 

86 
99 

90 
60 

91 

63 

92 
69 

93 
68 

95 
68 

96 
71 

96 
70 

99 

71 

99 
79 

94 
71 

96 
74 

101 
76 

96 
75 

95 
77 

86 
71 

80 
71 

81 
70 

64 
69 

86 
69 

SO 
69 

85 
69 

86 
69 

83 
69 

85 
65 

S5 
67 

86 
57 

SS 
70 

89.5 
68.7 

01  SON 

MAX 
MIN 

83 
62 

83 
99 

86 

98 

81 
62 

87 
61 

90 
64 

94 
64 

95 
67 

99 
66 

95 
69 

90 
68 

88 
63 

94 
64 

94 
69 

90 
68 

88 
67 

77 
66 

84 
65 

86 
67 

80 
67 

78 
67 

79 
57 

77 
66 

SO 
68 

83 
62 

80 
54 

64 
67 

65 
65 

85 
63 

SB 
58 

86.0 
55.1 

RION   JUNCTION  2 

NE 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
96 

88 
56 

90 
58 

92 
61 

93 
63 

99 
66 

97 
62 

98 
69 

96 
69 

97 
69 

94 
68 

ilOl 
67 

101 
69 

100 
69 

96 
73 

89 
70 

85 
70 

88 
67 

87 
67 

81 
65 

81 
57 

89 
68 

86 
58 

86 
65 

81 
62 

85 
54 

88 
52 

91 
65 

91 
69 

90.5 
56.7 

RTIN  DAM 

MAX 
MIN 

82 
64 

83 
61 

89 
94 

85 
62 

89 
60 

88 
62 

90 
64 

93 

68 

94 

70 

94 
67 

96 
69 

91 
68 

99 

69 

98 
66 

96 
66 

95 
70 

90 
71 

84 
77 

80 
75 

65 
75 

86 
68 

77 
67 

84 

70 

78 
59 

79 
67 

80 
68 

85 
66 

85 
63 

86 
53 

90 
56 

87.4 
66.8 

NTER   3  Nw 

MAX 
MIN 

91 
62 

82 
61 

87 
57 

89 
58 

90 
60 

91 
63 

91 
67 

96 
70 

100 

70 

96 
72 

97 
73 

98 
70 

94 

70 

101 

70 

102 

73 

103 
74 

96 
73 

89 
71 

88 
71 

84 
71 

87 
69 

63 
66 

80 
57 

90 
68 

88 
68 

86 
65 

82 
65 

SS 
55 

85 
55 

89 
66 

90.8 
57.3 

BILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
68 

87 
62 

89 
63 

91 
64 

90 
66 

92 
70 

99 
70 

98 
72 

99 
74 

98 

73 

98 
74 

99 
72 

96 
71 

100 
74 

97 
78 

95 
79 

83 
74 

82 
70 

84 
73 

79 
69 

86 
69 

85 
71 

68 
71 

66 
70 

85 

70 

85 
68 

85 
69 

87 
70 

90 
72 

92 
75 

90.2 
70.6 

BILE 

MAX 
MIN 

91 
70 

86 
68 

89 
67 

90 
67 

92 
70 

90 
73 

93 
74 

96 
74 

97 
78 

100 
78 

94 

77 

96 

79 

93 

99 
77 

99 
80 

94 

78 

94 

76 

89 
75 

87 
70 

83 
68 

81 
68 

85 
72 

85 
57 

88 
71 

87 
71 

67 
70 

85 
70 

85 
58 

88 

73 

90 
76 

90.5 
72.7 

NTGOHERY  UB  AP 

MAX 
MIN 

89 
64 

86 
59 

88 

98 

90 
62 

90 
66 

92 
66 

95 
70 

97 
71 

97 
72 

97 
71 

97 
75 

94 

72 

100 
69 

100 

76 

100 
74 

97 

77 

88 
75 

63 
74 

63 
73 

88 
73 

85 
70 

81 
70 

87 
71 

84 
71 

84 
59 

82 
57 

84 
70 

87 
67 

89 
68 

91 
71 

90.0 
69.7 

OLTON  2 

MAX 
MIN 

84 
62 

89 
96 

88 
97 

85 
65 

89 
59 

92 
62 

95 
64 

95 
67 

97 

66 

99 
69 

90 
69 

90 
60 

97 
69 

94 
62 

88 
64 

87 
66 

78 
66 

87 
64 

88 
68 

84 
69 

78 
69 

77 
68 

76 
57 

79 
68 

84 
60 

80 
56 

85 
55 

85 
53 

88 
64 

87 
59 

87.0 
64.6 

SCLE   SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

88 
66 

88 
60 

89 
62 

87 
68 

93 
62 

95 
67 

97 
67 

97  100 
72  71 

99 
74 

89 
72 

93 
66 

98 

69 

96 
71 

88 

70 

62 
69 

64 
68 

86 
65 

88 
69 

66 
70 

76 
70 

80 
70 

SI 
70 

83 
67 

85 
64 

83 
69 

84 
68 

85 
55 

87 
67 

89 
70 

88.5 
57.9 

rCHEZ 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
91 

90 
92 

92 
52 

94 

99 

96 
60 

97 
64 

100  100 
63  66 

99 
64 

98 

71 

99 
69 

103 
64 

105 
68 

103 

72 

99 

72 

91 

72 

89 
70 

85 

70 

85 
71 

69 
66 

80 
65 

91 
56 

87 
66 

66 

65 

85 
62 

85 
54 

66 

52 

92 
62 

91 
66 

92.5 
64.5 

1  MARKET  2 

MAX 
MIN 

82 
64 

82 
94 

89 
96 

82 

57 

87 
57 

90 
60 

92 
61 

94 

63 

93 
62 

92 
62 

91 
63 

89 
96 

94 

59 

93 
65 

89 
59 

83 
64 

74 
59 

84 

60 

89 
65 

82 
65 

81 
65 

77 
64 

78 
54 

80 
66 

82 
65 

78 

52 

83 
64 

S3 
62 

84 
50 

87 
63 

86.2 
51.6 

!ONTA 

MAX 
MIN 

81 
60 

84 
91 

89 
96 

87 
58 

88 

97 

89 
50 

92 
60 

95 
62 

96 
63 

96 
64 

97 
70 

93 
99 

91 
60 

96 
67 

96 
58 

69 

91 
69 

81 
68 

84 
68 

87 
70 

82 
68 

82 
56 

77 
56 

75 
67 

78 
59 

82 
53 

77 
59 

88 
53 

84 

60 

86 
66 

37.1 
62.5 

'LIKA 

MAX 
MIN 

89 
62 

82 
98 

83 
91 

87 
97 

87 
60 

89 

99 

92 
61 

94 

63 

96 
63 

94 
64 

98 
65 

98 
63 

94 
62 

99 
67 

100 
61 

98 
61 

98 
61 

85 
70 

83 
66 

77 
69 

82 
68 

85 
65 

75 
64 

82 
68 

76 
65 

76 
64 

81 
54 

62 
64 

84 
53 

85 
54 

87.6 
63.1 

RK  6  NNw 

MIN 

89 
99 

89 
96 

89 
98 

93 
60 

91 

67 

94 

59 

95 

96 

98 
69 

94 

68 

96 
69 

99 
68 

97 
71 

102 
69 

102 
70 

103 
74 

98 
72 

89 
71 

81 
67 

78 
68 

86 
69 

89 
69 

82 
66 

86 

66 

84 

67 

83 
65 

67 
64 

87 
63 

82 
54 

67 
55 

87 
57 

90.3 
65.4 

L  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

86 
96 

83 
91 

82 
92 

87 
99 

85 
98 

90 
59 

91 
61 

94 
62 

96 
65 

93 
66 

96 
67 

93 
62 

90 
61 

97 
67 

97 
60 

92 
69 

94 
69 

79 
69 

80 
66 

87 

70 

81 
67 

81 

55 

76 
56 

77 
66 

77 
62 

79 
53 

76 
51 

65 
63 

85 
53 

87 
65 

65.6 
63.0 

NIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

88 

62 

84 

63 

8* 

61 

87 

69 

90 
69 

91 

65 

92 

69 

95 

62 

97 

69 

96 
71 

99 

73 

98 

72 

94 
70 

100 
74 

102 
73 

100 
74 

97 
74 

89 
71 

80 
70 

79 
70 

87 
70 

88 
67 

77 
57 

80 
69 

81 
56 

77 
66 

SI 
65 

85 
67 

84 
64 

86 
71 

68.9 
68.0 

TTVILLE 

MAX 
MIN 

88 
69 

88 
60 

90 
96 

92 
62 

89 

63 

95 
63 

97 
67 

101 
69 

99 
70 

104  100 
74  72 

97 
69 

102 
77 

104 

70 

102 
69 

99 
72 

92 
70 

84 
72 

85 
70 

89 
70 

86 
69 

78 
68 

87 
69 

86 
69 

88 
67 

85 
66 

86 
68 

88 
70 

91 
57 

90 
70 

92.1 
68.0 

iMATAHA 

MAX 
MIN 

89 
62 

86 
92 

89 
94 

89 
99 

91 
59 

91 

63 

94 
68 

95 
67 

97 
70 

99 
68 

95 
70 

99 
68 

95 
63 

100 
67 

104 

72 

101 
72 

95 
72 

80 
71 

86 
68 

87 
70 

87 
66 

81 
68 

85 
70 

87 
58 

85 
67 

85 
64 

78 
53 

85 
65 

86 
65 

88 
67 

90.1 
65.8 

BAY 

MAX 
MIN 

83 
62 

82 
99 

81 
60 

83 
64 

89 
69 

87 
67 

90 
68 

96 
68 

94 
72 

94 

72 

92 
69 

89 
64 

89 
66 

95 
72 

93 
71 

82 
67 

84 
66 

77 
64 

83 
67 

84 
67 

81 
69 

73 
58 

76 
57 

76 
68 

79 
64 

83 
64 

78 
65 

78 
65 

82 
66 

84 
68 

84.4 
56.5 

S*«  R«l«r«DC*  Not»  FoUowlag  SUUod  Lndox 
-  71  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1963 


Day  Of  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19  !  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MJN 

82 
59 

85 
57 

65 
57 

83 
61 

87 
60 

91 
60 

93 
63 

93 
65 

94 
64 

93 
67 

89 
67 

69 
60 

96 

62 

95 
66 

86 
62 

67 

66 

63 

85 
69 

80 
69 

78 

67 

78 
66 

76 
65 

79 
53 

61 
59 

81 
64 

56 

64 
64 

86 
62 

87 
67 

65 
63 

•  5 
>6 

ROBERTSOALE  1  E 

MAX 
MIN 

90 
68 

89 
64 

ee 

61 

90 
63 

92 
61 

92 
65 

94 
66 

97 
69 

97 
74 

96 
75 

95 
76 

95 
78 

95 
71 

96 
72 

99 
77 

76 

75 

72 

82 
70 

82 
68 

68 

68 

69 

68 

87 
59 

86 
65 

87 
67 

87 
66 

88 
59 

89 
70 

90 
69 

»7 
,* 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

87 
61 

84 

54 

85 

53 

86 
57 

86 
59 

89 
60 

91 
63 

93 
65 

75 
64 

95 
64 

97 
66 

95 
60 

95 
62 

96 
65 

100 
60 

66 

70 

70 

85 
67 

83 
67 

66 

64 

87 
68 

83 
68 

85 
53 

63 

80 
63 

ll 

84 
63 

87 
55 

87 
53 

•  9 
,3 

ROCK  MILLS 

MAX 

87 

84 

85 

89 

89 

91 

92 

96 

97 

95 

99 

96 

94 

99 

99 

76 

76 

80 

80 

76 

76 

66 

85 

88 

87 

.7 

MIN 

58 

51 

54 

58 

57 

59 

62 

64 

63 

63 

66 

61 

60 

64 

59 

68 

68 

70 

66 

68 

69 

65 

55 

67 

65 

53 

65 

55 

54 

66 

53 

.1 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

85 

85 

S3 

86 

84 

88 

90 

92 

92 

94 

92 

86 

89 

86 

85 

86 

79 

85 

82 

85 

65 

.4 

MIN 

63 

52 

54 

60 

55 

58 

60 

62 

60 

65 

65 

56 

60 

66 

62 

62 

66 

61 

62 

57 

68 

57 

57 

63 

59 

62 

62 

60 

52 

51 

61 

•  6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

85 

82 

83 

85 

82 

87 

90 

93 

93 

94 

93 

90 

88 

95 

93 

61 

83 

80 

80 

77 

83 

65 

84 

•  0 

MIN 

60 

55 

57 

63 

59 

60 

62 

65 

65 

67 

70 

61 

62 

72 

63 

62 

67 

66 

66 

66 

66 

64 

65 

69 

60 

61 

62 

53 

62 

66 

63 

•  5 

SAND  HT   SUBSTATION  A  U 

MAX 

80 

82 

83 

80 

86 

88 

91 

90 

92 

93 

89 

88 

92 

93 

86 

84 

83 

78 

78 

63 

85 

83 

.4 

MIN 

61 

58 

57 

58 

59 

62 

64 

66 

68 

66 

70 

59 

62 

70 

60 

65 

67 

65 

64 

66 

65 

65 

62 

65 

63 

58 

65 

63 

65 

66 

53 

.5 

SCOTTSBORO 

MAX 

80 

82 

83 

89 

82 

89 

91 

95 

95 

92 

91 

93 

92 

90 

92 

9 1 

83 

83 

67 

76 

80 

81 

82 

87 

69 

86 

•  4 

MIN 

51 

55 

56 

58 

58 

59 

59 

61 

62 

63 

60 

60 

64 

63 

65 

58 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

65 

56 

59 

62 

63 

61 

63 

65 

61 

.1 

SEALE 

MAX 

86 

88 

88 

86 

90 

94 

96 

98 

98 

98 

100 

97 

101 

102 

101 

98 

80 

85 

81 

82 

83 

83 

88 

90 

90 

.1 

MIN 

61 

52 

57 

58 

60 

60 

64 

65 

65 

66 

70 

65 

64 

66 

66 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

55 

68 

66 

66 

56 

63 

64 

66 

58 

54 

.9 

SELMA 

MAX 

86 

86 

89 

90 

90 

94 

95 

97 

98 

98 

98 

95 

99 

102 

102 

83 

86 

89 

85 

67 

63 

86 

67 

68 
68 

90 

90 

.6 

MIN 

61 

59 

58 

61 

59 

66 

69 

70 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

73 

75 

75 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

70 

68 

65 

67 

57 

71 

53 

.6 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

82 

85 

87 

87 

88 

92 

93 

94 

95 

97 

94 

91 

97 

98 

96 

93 

80 

85 

61 

60 

61 

87 

87 

87 

.7 

MIN 

63 

52 

53 

59 

59 

59 

62 

64 

64 

64 

67 

59 

60 

67 

61 

73 

70 

70 

69 

71 

68 

66 

57 

70 

52 

64 

65 

53 

63 

65 

64 

.0 

TALLADEGA 

MAX 

82 

82 

85 

85 

87 

90 

92 

93 

93 

95 

94 

90 

96 

97 

94 

92 

83 

81 

78 

80 

86 

86 

.0 

MIN 

58 

50 

52 

58 

58 

60 

62 

64 

67 

64 

67 

63 

60 

69 

60 

67 

70 

69 

67 

66 

66 

55 

64 

57 

63 

62 

55 

52 

53 

55 

63 

,1 

THOMASVILLE 

MAX 

88 

86 

85 

88 

90 

91 

93 

95 

98 

98 

97 

97 

96 

101 

103 

101 

96 

86 

64 

87 

81 

68 
68 

90 

.7 

MIN 

64 

59 

59 

59 

62 

66 

68 

67 

70 

71 

73 

71 

70 

74 

74 

73 

71 

70 

70 

71 

68 

57 

68 

68 

67 

65 

63 

65 

56 

57 

.6 

TMORSBY   EXP  STATION 

MAX 

83 

83 

85 

85 

89 

92 

94 

92 

95 

96 

95 

92 

97 

99 

95 

95 

80 

83 

62 

84 

82 

67 

67 

.2 

MIN 

62 

59 

57 

63 

58 

65 

68 

70 

68 

71 

72 

68 

68 

72 

66 

70 

71 

71 

72 

72 

65 

67 

68 

68 

54 

63 

66 

63 

64 

58 

65 

•  5 

TROY 

MAX 

e>> 

85 

88 

90 

91 

95 

95 

97 

96 

100 

99 

96 

1 02 

103 

103 

97 

92 

89 

85 

90 

90 

.5 

MIN 

64 

62 

60 

62 

68 

66 

68 

69 

72 

70 

71 

72 

70 

71 

74 

73 

68 

70 

69 

70 

69 

67 

70 

68 

68 

64 

67 

66 

57 

58 

68 

.1 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

85 

87 

89 

90 

94 

95 

98 

98 

95 

97 

94 

99 

102 

98 

94 

86 

62 

85 

57 

86 
71 

69 

•  1 

MIN 

63 

57 

58 

61 

62 

65 

66 

68 

70 

71 

72 

65 

65 

69 

67 

74 

71 

71 

71 

69 

69 

69 

71 

70 

65 

54 

65 

55 

57 

•  0 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

88 

85 

85 

88 

90 

90 

92 

96 

96 

98 

95 

98 

92 

99 

99 

97 

89 

90 

78 

89 

89 

.1 

MIN 

61 

67 

63 

65 

67 

70 

66 

68 

72 

76 

77 

77 

66 

69 

68 

74 

72 

70 

72 

74 

66 

57 

68 

72 

72 

66 

68 

65 

66 

70 

59 

.1 

TUSICEGEE  2 

MAX 

84 

85 

88 

88 

90 

93 

95 

96 

95 

98 

88 

95 

99 

99 

94 

85 

86 

79 

85 

79 

81 

84 

64 

64 

85 

92 

88 

•  8 

MIN 

57 

56 

52 

58 

60 

62 

67 

65 

61 

66 

68 

64 

62 

62 

74 

72 

70 

69 

68 

66 

65 

66 

69 

57 

65 

66 

64 

63 

65 

69 

64 

.6 

UNION  SPRINGS  i  S 

MAX 

87 

83 

87 

87 

92 

91 

93 

96 

98 

98 

101 

99 

94 

97 

103 

^70 

^70 

80 

80 

82 

84 

84 

85 

89 

.6 

MIN 

62 

61 

54 

62 

62 

61 

65 

65 

66 

66 

70 

65 

64 

70 

69 

64 

66 

67 

70 

69 

67 

67 

66 

64 

66 

64 

57 

56 

55 

.6 

VALLEY  HEAD 

MAX 

83 

80 

83 

84 

80 

88 

89 

90 

93 

93 

94 

89 

87 

91 

92 

90 

83 

75 

77 

82 

81 

76 

73 

70 

78 

75 

76 

81 

79 

84 

83 

•  3 

MIN 

58 

61 

61 

54 

56 

57 

59 

60 

57 

62 

65 

54 

56 

65 

54 

65 

66 

53 

50 

.9 

VERNON 

MAX 

82 

85 

85 

89 

89 

91 

94 

97 

96 

98 

92 

95 

94 

98 

101 

91 

90 

80 

85 

89 

85 

77 

75 

81 

62 

84 

76 

88 

95 

88 
63 

.5 

MIN 

63 

54 

55 

57 

58 

61 

63 

64 

65 

67 

66 

59 

62 

67 

66 

67 

68 

65 

64 

68 

67 

55 

62 

69 

63 

50 

66 

54 

57 

.6 

WATERLOO 

MAX 

80 

83 

82 

86 

84 

89 

90 

93 

95 

96 

95 

93 

80 

82 

85 

84 

62 

75 

79 

78 

81 

63 

85 

.2 

MIN 

54 

57 

52 

60 

58 

58 

60 

65 

56 

67 

61 

67 

65 

58 

61 

68 

68 

68 

68 

71 

50 

52 

62 

.0 

WHATLEY 

MAX 

91 

87 

90 

93 

94 

96 

98 

100 

100 

100 

100 

100 

101 

104 

102 

96 

88 

66 

60 

87 

86 

75 

91 

91 

90 

86 

67 

66 

90 

93 

92 

.3 

MIN 

57 

52 

53 

54 

53 

69 

60 

63 

78 

72 

65 

67 

65 

75 

78 

74 

70 

70 

65 

70 

69 

68 

70 

71 

69 

54 

54 

66 

65 

67 

66 

.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  oi  month 


ouDon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  -  ? 

0  oi 
(-  ■< 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.24 

.38 

.21 

.26 

.29 

.04 

.26 

.29 

.25 

.23 

.26 

.02 

.32 

.18 

.23 

.31 

.33 

.01 

.  12 

.10 

.25 

.22 

.  IB 

.  IB 

.  17 

.27 

.05 

.30 

B  6.40 

WIND 

62 

82 

45 

12 

26 

12 

34 

17 

10 

19 

35 

39 

35 

11 

38 

52 

64 

56 

5 

41 

70 

42 

22 

47 

41 

32 

70 

39 

17 

14 

1089 

MAX 

95 

91 

94 

96 

95 

98 

103 

102 

106 

105 

102 

101 

99 

102 

105 

98 

99 

68 

92 

100 

91 

81 

86 

94 

86 

95 

86 

95 

95 

98 

95.9 

MIN 

56 

64 

62 

62 

64 

69 

71 

74 

75 

75 

72 

73 

72 

73 

74 

73 

74 

73 

72 

75 

69 

77 

71 

72 

71 

68 

68 

67 

70 

69 

70.2 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.22 

.26 

.24 

.25 

.21 

.25 

.24 

.25 

.39 

.22 

.32 

.29 

.23 

.29 

.25 

.25 

.  14 

.11 

.  21 

.22 

.25 

.11 

.19 

.  15 

.  16 

.23 

.18 

B  5.79 

WIND 

27 

19 

17 

24 

25 

28 

39 

39 

52 

85 

86 

71 

28 

32 

46 

47 

58 

25 

10 

22 

23 

27 

18 

10 

13 

24 

12 

17 

31 

1 

956 

MAX 

98 

95 

93 

95 

100 

101 

100 

101 

103 

103 

104 

101 

103 

105 

105 

104 

97 

94 

88 

87 

95 

97 

100 

91 

90 

97 

92 

97 

90 

101 

97.6 

MIN 

70 

56 

59 

70 

69 

72 

74 

75 

70 

77 

77 

78 

74 

78 

81 

78 

78 

76 

75 

73 

72 

75 

75 

75 

72 

71 

71 

72 

75 

77 

73.9 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.34 

.28 

.21 

.26 

.15 

.2* 

.21 

.24 

.21 

.20 

.28 

.32 

.34 

.37 

.31 

.27 

.15 

.11 

.09 

.  14 

.16 

.23 

.07 

.  15 

.  16 

.20 

.17 

B  6.51 

WIND 

38 

42 

26 

28 

14 

30 

20 

30 

30 

30 

10 

40 

25 

24 

26 

20 

18 

11 

15 

54 

21 

16 

20 

32 

53 

35 

20 

20 

10 

20 

778 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME 
OF  OBSERVATION. 


Sm  Relerenca  NotM  Following  SUdon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

ll 
*  o 
<  S 

.  E 

o  i 
<  s 

< 

r 
a 
a 

From  Normal 

Highest 

a 

Lowell 

e 

Degree  Ooy* 

No.  of  Days 

2 

- 

•  ! 

I  2 
1  ^ 

d 

1 

o 

• 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Doys 

Max. 

Mio. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  | 

1 
o 

1 
1 

•oi 

.'J 

DECEMBER  1962 

ALEYVILLE 

50.1 

2  7.'iM 

38. 8M 

72 

3+ 

-  1 

13 

795 

0 

2 

20 

2 

3.01 

1.33 

25 

T 

0 

4 

2 

2 

JANUARY  1963 

(EENSBORO 

52.1 

29.5 

40.8 

8.5 

75 

10 

1 

24 

742 

0 

1 

20 

0 

8.16 

3.40 

2.44 

19 

.5 

0 

11 

5 

2 

FEBRUARY  1963 

LBERTVILLE   2  SE 

66. 7M 

'>2.0M 

54.  4M 

3.6 

32 

24+ 

331 

0 

0 

2 

0 

7.28 

1.16 

2.05 

5 

.0 

0 

8 

5 

2 

LEXANDER  CITY  6  NE 

7<>.0 

<>1.0 

57.5 

86 

31  + 

23 

23+ 

246 

0 

0 

7 

0 

9.12 

2.46 

26 

.0 

0 

9 

S 

4 

THORE   STATE  FARM 

M 

M 

M 

0 

.0 

0 

EMOPOLIS  LOCK,  AND  DAM 

M 

it't.i 

M 

32 

9+ 

0 

0 

0 

2 

0 

4.65 

-  1.57 

1.38 

2 

.0 

0 

e 

4 

2 

ALEYVILLE 

68.5 

40.3 

54.4 

84 

20 

25 

22 

338 

0 

0 

7 

0 

7.60 

2.56 

12 

.0 

0 

7 

4 

3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Da?  Of  Month 

rago 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

u 

IS 

16 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

• 
> 
< 

3ECEMBER  1962 

-EYVILLE 

MAX 
MIN 

72 
37 

72 
37 

72 
35 

66 

38 

69 
40 

47 
26 

38 
19 

5B 

27 

46 

25 

37 
17 

41 
19 

33 

13 
-  1 

29 
0 

46 
15 

48 
31 

51 

25 

62 
27 

66 
35 

64 
43 

60 
32 

41 

25 

49 
28 

36 
30 

43 
33 

39 
33 

40 
30 

52 
31 

52 
26 

45 
19 

60.1 
27.4 

JANUARY  1963 

:ensboro 

MAX 
HIN 

59 
28 

59 
30 

62 

27 

58 

32 

56 
43 

49 

45 

47 

40 

58 

30 

64 

33 

75 
48 

66 

56 

58 
38 

39 
19 

33 
14 

45 
20 

54 

22 

45 

30 

55 
41 

56 
49 

43 

20 

57 
26 

53 

17 

25 
1 

40 

11 

48 

26 

49 

19 

45 

13 

45 
25 

68 
39 

58 
39 

52.1 
29.5 

4ARCH  1963 

3ERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

59 

32 

58 

35 

70 
50 

73 
50 

68 

35 

43 
33 

58 
33 

64 

35 

56 
40 

63 
42 

60 
40 

73 
42 

69 
56 

80 
50 

58 
35 

61 
34 

68 
39 

81 

54 

80 
54 

80 
45 

60 
39 

49 

33 

55 
34 

68 

32 

73 
46 

67 
50 

69 
43 

43 

81 
53 

82 
54 

66.7 
42.0 

:XANDER   CITY   6  NE 

MAX 
MIN 

65 
46 

63 
40 

77 
27 

67 
42 

69 
61 

69 

35 

65 

27 

69 

23 

62 

38 

72 
31 

78 
42 

77 
60 

85 
58 

77 
51 

71 
38 

69 

55 

84 

63 

82 
48 

86 
45 

79 
47 

62 
39 

63 

32 

72 

23 

73 
28 

73 
38 

76 
54 

77 
35 

60 
38 

83 
35 

84 

36 

86 
36 

74.0 
41.0 

<ORE   STATE  FARM 

MAX 
HIN 

68 
52 

66 
36 

70 
41 

72 
55 

76 
65 

73 
36 

66 
34 

70 
34 

80 
51 

80 
61 

78 
66 

76 
41 

10P0L1S   LOCH   AND  0AM 

MAX 
HIN 

35 

44 

40 

42 

54 

36 

34 

32 

32 

40 

38 

64 

60 

59 

43 

43 

62 

62 

66 

52 

46 

38 

33 

33 

38 

39 

41 

40 

45 

45 

44 

44.5 

-EYVILLE 

MAX 
MIN 

62 
50 

55 
33 

59 
35 

72 
39 

78 
57 

67 
35 

53 
28 

58 
28 

67 

31 

58 
28 

67 
39 

74 

55 

73 
49 

62 
42 

55 
33 

56 
34 

70 
47 

82 
57 

81 
60 

84 
40 

62 
37 

53 
25 

58 
27 

71 

31 

74 
46 

66 

50 

67 
34 

76 
35 

79 
49 

80 
49 

83 
45 

68.6 
40.3 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


;3laDon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

MARCH  1963 

OPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.03 

.30 

.18 

.06 

.31 

.13 

.11 

.05 

.24 

.12 

.04 

.27 

.18 

.08 

.13 

.21 

.24 

.32 

.25 

.31 

.19 

.13 

.16 

.15 

.23 

.20 

.22 

.19 

5.03 

WIND 

88 

24 

53 

130 

165 

61 

47 

42 

37 

82 

203 

47 

33 

101 

75 

94 

68 

105 

157 

101 

146 

46 

39 

56 

95 

89 

26 

24 

43 

13 

B  2366 

MAX 

74 

66 

64 

68 

68 

53 

55 

54 

62 

64 

70 

78 

75 

75 

65 

69 

77 

79 

80 

75 

64 

58 

61 

69 

75 

77 

69 

75 

70 

76 

80 

69.2 

MIN 

37 

45 

44 

47 

48 

40 

40 

40 

40 

41 

51 

63 

61 

60 

45 

45 

61 

61 

61 

55 

44 

39 

38 

40 

47 

54 

41 

46 

47 

46 

52 

47.7 

MAX  AND  MIN  IN  DAILY  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME 
OF  OBSERVATION. 


DAILY  PRECIPITATION 


HZ 


Day  ot  Month 
12      13  1   14  ,  15  I 


16     17  18 


19    20     21     22     23     24     2S     28  27 


28     29    30  31 


VEMSER  1962 


1962 
fVILLE 
UARY  1943 


1963 

ITVILLC  2  SE 
MER  CITY  6  NE 
|e  STATE  FARM 

LIS  LOCK  AND  DAM 
IVILLE 

VILLE 


.33  2.09 
T  l.«7 


.26^  3.09 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

U 

3 

LONGITODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1   TEMP.  1 

Eb 
u 

g 

SPECUuJ 

ABBEVILLE  1  NNW 

OOOB 

HENRY 

31  35 

8»  19 

465 

7A 

c 

JOHN  S.  RICMBURG 

ADOISON 

0069 

HINSTON 

3*  13 

67  U 

T« 

c 

ALBERTA 

0140 

67  25 

175 

SIDNEY  J*  HARDY*  SR> 

ALBERTVILLE  2  SE 

01«6 

MARSHALL 

12 

34  14 

66  10 

1140 

5A 

SA 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

n 

32  59 

65  52 

660 

5P 

SP 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

OITB 

13 

86  07 

140 

7A 

M 

ANDALUSIA  1  KM 

0252 

COVINGTON 

66  30 

260 

8A 

6A 

JAMES  P>  GILL  I S 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

65  51 

599 

MID 

ARLEV  3  i 

0338 

WINSTON 

34  04 

67  13 

MS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

65  51 

lOSO 

BA 

8A 

C  M 

NORMA  K.  WILLIS 

0377 

86  20 

590 

ATHENS  2 

039S 

L I  ME STONE 

12 

66  59 

720 

9A 

9A 

ATHORC  STATE  FARM 

0402 

300 

4R 

AUBURN  3  Stf 

0422 

LEE 

65  31 

730 

8A 

SA 

HRS.  MARTHA   t.  MOORE 

AUBURN  ARS  10 

0427 

LEE 

11 

32  36 

65  29 

TOO 

CLOSED  12-31-62 

AUTAUCAVlLLE   3  n 

0440 

66  41 

200 

6A 

BANKHCAD  LOCK  AND  DAM 

0505 

260 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

0583 

266 

7P 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

34  42 

66  53 

600 

SP 

SP 

AUBURN  UNIVERSITY 

BEBRT 

074B 

FAYETTE 

33  40 

67  36 

452 

c 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESStMEK  3  SSW 

0757 

67  01 

533 

6P 

6A 

H 

BEXAR  2  SI 

0790 

13 

86  07 

570 

c 

OSCAR  Wa  LOCKRIDOE 

BILLIMOSLEY  1  SC 

0823 

6A 

BIRMINGHAM  wa  AP 

0B31 

JEFFERSON 

33  34 

610 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

0957 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

TA 

DAVID  A.  BURNS 

1069 

86  16 

274 

8A 

H 

BREfTON  3  SSE 

1064 

87  03 

6P 

BRIOCERORT  2  H 

1099 

JACKSON 

til 

eftOOKHOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  IT 

605 

MRS.   WILLIE   M.  STYRON 

BRUNDIDOE 

U7B 

PIKE 

31  43 

85  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHlTTINGTON 

1288 

66  46 

540 

5P 

SP 

M 

1301 

87  20 

22S 

SP 

SP 

1315 

13 

67  59 

93 

c 

CAMP  HILL  2  NH 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  41 

660 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  54 

67  32 

430 

TA 

FLOYO  J.  GARRISON 

1512 

85  45 

620 

TA 

TA 

H 

1520 

87  08 

TA 

HUEY  C0L6URN 

1566 

13 

88  IS 

187 

5P 

5P 

CHlLOtftSDunO 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CMlLDtRSBURG  WT«  PLAN', 

1620 

33  17 

66  20 

418 

5P 

*P 

CITY  WATER  PLANT 

1685 

66  14 

331 

6P 

6P 

M 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

87  31 

163 

TA 

CLANtON 

1694 

86  38 

560 

7A 

TA 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

31  53 

85  26 

596 

SA 

BA 

MRS.  ELIZABETH  M. WESTON 

CODEN 

1803 

M03 1 LE 

30  23 

88  13 

12 

5P 

SP 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE   SPRINCS  2  Nw 

1807 

85  56 

250 

6A 

12 

87  50 

470 

C 

COLLINSVILLE 

85  S2 

734 

TA 

COLUMBIA  1  E 

1865 

HOUSTON 

31  17 

85  06 

ROBERT   E.  POPPIE 

CORDOVA 

1940 

WALKER 

33  46 

87  11 

334 

MRS.  C.  GRESHAM 

1974 

85  04 

217 

SUMTER 

13 

215 

TA 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

TA 

DADEVlLLE  ? 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

C 

M.  CLAY  PLESS 

OANCY  •,  N 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

68  17 

207 

6P 

MRS.  C.  O.  WEEKS 

MARENGO 

32  21 

87  39 

220 

7A 

H 

OECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

Ia 

DELTA 

2235 

11 

33  26 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

2245 

HARENCO 

13 

87  50 

100 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

65  26 

321 

HID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

2377 

HOUSTON 

31  13 

65  27 

301 

c 

2386 

WINSTON 

34  10 

67  24 

600 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

2577 

COFFEE  10 

31  25 

195 

TA 

HERBERT    S.  WHATLET 

ELROO 

TUSCALOOSA 

13     33  15 

252 

7A 

K.  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

5    31  19 

65  51 

380 

5P 

"■ 

RADIO  STATION  wIRB 

2727 

BARBOUR 

*     31  52 

65  09 

207 

7A 

7A 

H 

2756 

CONECUH 

6     31  26 

66  56 

220 

TA  1 

W.  DAVE   SI MONT ON 

2813 

BALDWIN 

9     30  33 

67  53 

123 

5P 

SP 

5P 

JAMES  E.  BARRETIi  JR» 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

COVINGTON 

9     31  06 

86  33 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

2840 

12     34  22 

66  55 

620 

TA 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

2849 

WINSTON 

67  20 

650 

2883 

FAYETTE 

13     33  41 

87  50 

6P 

2971 

LAUDERDALE 

12     34  48 

87  41 

576 

5P 

5P 

FORT  DEPOSIT 

302* 

LOWNDES 

6     31  59 

86  35 

501 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

9     30  1* 

68  01 

10 

8P 

8P 

C  H 

WM.    H.  CHANDLER 

3043 

OE  KALB 

7     34  27 

85  43 

934 

c 

3105 

MONROE 

6     31  26 

87  24 

410 

BA 

8A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3151 

ETOWAH 

7     34  01 

66  00 

570 

7A 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

?     34  01 

66  00 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

13     32  49 

68  09 

130 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

3200 

CULLMAN 

2     34  01 

86  45 

500 

8A 

c 

GENEVA 

5     31  02 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

BUTLER 

6     31  38 

66  44 

293 

•  7A 

GILBERTOHN 

CMOCTAW 

13     31  53 

88  2D 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

CORGAS 

3430 

WALKER 

2     33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  IT 

260 

JOHN  P.  RHODES 

3511 

HALE 

2     32  42 

8T  36 

220 

6P 

i; 

N>  HAMNER  COBBS 

BUTLER 

6     31  50 

86  38 

5P 

M 

GREENVILLE  2 

352* 

euTLER 

6     31  SO 

86  3S 

420 

c 

L*  RAYMOND  BODIFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

9     30  17 

87  41 

GILBERT  W.  MELCHER 

3573 

MARSHALL 

12     34  20 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

3578 

MARSHALL 

12     34  22 

86  17 

605 

6A 

WINSTON 

6A 

6A 

C  H 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

3645 

MAR  1  ON 

13     34  06 

87  59 

518 

TA 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRIseuRG  CAHABA  TOWER 

3697 

PERRY 

3     32  48 

87  11 

600 

8A 

U.   S.   FOREST  SERVICE 

3748 

LOWNDES 

1     32  11 

86  36 

160 

TA 

7A 

MRS.   J.  W>  OOSWELL 

3761 

HENRY 

5     31  21 

85  20 

370 

TA 

TA 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

SA 

CITY  OF  HEFlIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

TA 

HIGhTOhER 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

UTS 

HODGES 

3899 

13 

34  20 

845 

6A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  H8  AP 

MAOISOF 

12 

34  42 

86  35 

605 

Miq 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

31  31 

67  53 

210 

"ta 

c 

T.  H.  GAlLLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  40 

65  46 

TA 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  «  H 

4226 

WALKER 

33  54 

87  16 

525 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

ELMORE 

32  37 

86  IS 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  54 

65  24 

830 

6P 

CLARENCE  M.  FINCHER 

LAY  DAM 

4603 

CHILTON 

32  56 

420 

6A 

ALABAMA  POWEP  CO. 

LEEDS 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

636 

TA 

MRS.  MARr  R.  LEE 

LEESeuRG 

4627 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

589 

RUFUS  M.  SEWELL 

f 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I  J 

U 

3 

LONGITUDE 

P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

S! 

specialI 

4798 

13 

68  11 

TP 

H 

PROF.  E*  J.  MURPHET 

C0V1 NGTON 

M.  C.  YOUNG 

BARBOuR 

MADISON 

MADISON 

34  42 

573 

5P 

JOHN  D*  STONER  JR. 

MAGELLA 

JEFFERSON 

33  30 

* 

694 

TA 

ALABAMA  POWER  CO. 

5004 

MARENGO 

1 

87  39 

c 

DR.   T.  H.  GAlLLARD 

ROBERT  J.  CURRY 

R«   L*  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

32  26 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

ELMORE 

32  40 

335 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

HATHEWS  1  SSW 

5172 

11 

66  01 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

BULLOCK 

32  04 

490 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

32  06 

76 

FRED  HENDERSON 

5439 

11 

69  54 

9A 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  48 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

211 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

50B3 

9 

66  02 

6A 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

MOULTON 

LAWRENCE 

34  29 

660 

TVA-381 

MOULTON  z 

LAWRENCE 

34  29 

645 

6P 

* 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

12 

8T  3T 

MID 

MONROE 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

34  54 

715 

MISS  LUCIlE   W.  HEREFORD 

NEWTON 

DALE 

31  20 

220 

GLADYS  G.  BROWN 

6121 

2 

66  29 

7A 

OZARK   6  NNW 

DALE 

31  32 

460 

JACOB  0>  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

34  42 

6  2 

639 

TVA-69 

6246 

JEFFERSON 

2 

86  41 

7A 

PETEBMAN 

MONROE 

31  35 

195 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENU  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

65  01 

5T0 

8A 

BA 

D.  R.  MC  LEMORE 

641<> 

13 

86  16 

7A 

MRS.  DElLA  L.  OAklEY 

PLANTERSVlLLE  2  SSE 

AUTAUGA 

32  37 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

664 

AUTAUCA 

32  26 

86  26 

290 

6P 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

6684 

86  15 

12N 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

REDSTONE  ARSENAL 

MADISON 

3:  It 

5T3 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

PICKENS 

33  23 

68  01 

226 

7A 

CURRY  MC  DONALD 

6937 

COVl NGTON 

* 

86  32 

7A 

C 

ROBERTSDAlE    1  E 

ROCKFORO 

COOSA 

32  93 

650 

KNOX  MC  EWEN 

ROCK  HILLS 

RANDOLPH 

* 

33  09 

85  1 

T49 

6P 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

12 

8T  44 

7A 

SAYRE 

JEFFERSON 

33  43 

210 

M.^W.^PRIOMOBE 

SCOTT5BOR0 

T  4 

JACKSON 

34  41 

86  03 

TA 

RADIO  STATION  WCR 1 

7328 

* 

89  10 

SP 

7A 

ROBERT  J.  Chandler 

6A 

SNOW  HILL 

WILCOX 

32  00 

2Z5 

7A 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SUTTLE 

PERRY 

32  32 

6T  11 

145 

" 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

7999 

7 

86  12 

6P 

6P 

6P 

7A 

THOPSBY  1  SW 

CHILTON 

32  54 

ZOO 

'c 

AUBURN  UNIVERSITY 

Thorsby  ekp  station 

CHILTON 

32  93 

680 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

8215 

85  54 

ALABAMA  POWER  CO. 

8259 

12 

828^ 

86  44 

7A 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6A 

h 

THOMAS  J.  DILLARO  1 

TUSCALOOSA    FAA  AP 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

FEO.  .VI. I  ION  AOENC, 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

87  35 

TA 

,C  M 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8403 

65  42 

6P 

8438 

85  48 

eA 

BA 

UN  I ON TOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

87  31 

265 

TA 

JEPTHA  S.  BRANYON  { 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

34  34 

65  3T 

1040 

7A  7A 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

1 

VERNON 

8517 

33  45 

66  08 

180 

TA 

TA 

C  H 

JOHN  a.  GUIN  1 

WAOLEY 

8605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

8S  34 

640 

TA 

ALABAMA  POWER  CO.  1 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

Z05 

TA 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS  . 

WALNUT  GROVE 

8646 

ETOWAH 

34  04 

66  19 

650 

TA 

WIS. FLORENCE  PARKER  | 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

32  47 

67  50 

110 

8A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

66  04 

465 

8A 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8809 

61B6 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

32  33 

66  12 

Z07 

7A 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

ITO 

5P 

7A 

-H 

MRS.  VELMA  C.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

67  SO 

466 

7* 

H.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

6S  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

iTTAHOOCHEE 1      5-CMOC TAWHATCHEE 1      6-CONECUHi      7-COOSAi  8-ESCAM6IA 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatolog ist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,   RPD  2,   Uontgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  * 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  ^F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured   in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by   footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  In  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

Id  the  Station  Index  the  letters  C,  G,   H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is   indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*     Amount   included   In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

if    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage   is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station   Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hour' y  Precipitation  Data . ) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of   the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

reaeral  weather  conditions   in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 

lATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
».  C. 

nformation  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
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Min. 
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.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s  > 

S  1 

°"£ 

S  J 

Total 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

87  •  0 

64 

.  5 

75.8 

9  3 

7 

53 

11 

0 

8 

0 

0 

0 

3 

63 

.  72 

30+ 

,0 

9 

BELLE  MINA  2  N 

97,3 

65 

,8 

76,6 

92 

20  + 

52 

11 

0 

9 

0 

0 

0 
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37 

,  72 

24 

,0 

Q 

9 

2 
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DECATUR 

86»7 

67 

,  5 

77,  1 

3,8 

94 

7 

54 

11 

0 
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Q 

0 

0 

4 

67 

,34 

1,97 

24 

,0 

0 

1 0 

3 
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FALKVILLE 

86*4t^ 

64 

,  8M 

75, 6M 

50 

11  + 

0 

0 

0 

0 

7 

77 

2,50 

24 

,0 

Q 

1 1 

7 
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FLORENCE 

89  •  2 

67 

,5 

78,4 

96 

20 

55 

11 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

39 

,  82 

20 

.0 

0 
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HUNTSVILLE  WB  AP 

88*3 

68 
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78,4 

2,7 

94 

6 

56 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

06 

1,83 

1,90 

23 

.0 

9 

2 

MAD  1  SON 

97,3 

66 

,  7 

77,0 

2,9 

94 

5 

54 

11 

0 

9 

0 

0 

0 

3 

42 

1,05 

,53 

26 

.0 

0 

1 2 
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MOULTON  2 

97,7 

67 

.  0 

77,4 
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3 

52 

11 
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10 
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0 

63 

1,45 
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97,6 
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20+ 

56 
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3 

69 
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20 
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85.9 

63 

.2 
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92 
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46 

11 

0 
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0 
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87.9 
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0 

4, 
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16 
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5 
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49 
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0 
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82 
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3.9 

91 
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48 

11 
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0 

0 

0 

7. 

02 
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1.25 
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,0 
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13 

5 
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43 

1.52 
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67 

,4 
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17 
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11 

16 

CENTREVILLE 

90*9 

66 

,  3 

78.6 

2.7 

99 

4 

13+ 

0 

20 

0 

0 

0 

?" 

97 

31 
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CLANTON 

88.4 

68 

,  3 

78.4 

2.3 

7 

56 
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0 

15 

0 

0 

20 
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86.  9 

76.3 

93 

7 

11 

0 

10 

0 
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91 

118 
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14 
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66 

*2 

77,9 

97 
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11 
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1 8 

0 

Q 
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50 

3,20 

14 

*0 
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1 2 

5 

3 

HAMILTON  3  S 

88.1 

65 

,5 

76,8 

94 

7 

51 

11 

0 

I  3 

5. 

28 

1,45 

24 

,0 
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8 

4 
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87.5 

65 

.3 

75,4 

93 

7+ 

51 

11 

0 

1 1 

Q 

Q 

7. 

50 

1  ,47 

2 

,0 

0 

10 

6 

2 

PRATTVILLE 

93,2 

68 

,7 

81,0 

0.1 

96 

20+ 

50 

11 

0 

26 

Q 

Q 

Q 

3. 

05 

_ 

2.79 

,75 

24 

,0 

0 

7 

2 

0 

TH0RS8Y  EXP  STATION 

89.0 

68 

.2 

78,6 

94 

59 

1 1 

0 

4. 

1.91 

.0 

0 

5 

2 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

88.8 

69 

.2 

79,0 

95 

56 

1 1 

0 

11 

0 

0 

0 

6. 

52 

1  .40 

14 

.0 

0 

8 

5 

2 

TUSCALOOSA   OLIVER  DAM 

88.9 

70 

.1 

79.5 

- 

2.2 

95 

7 

53 

12 

0 

18 

0 

0 

0 

7. 

68 

3.05 

1.65 

9 

.0 

0 

14 

4 

3 

VERNON 

89,  1 

65 

*^ 

77,2 

95 

54 

1 1 

18 

0 

0 

0 

10. 

99 

3.10 

18 

,0 

0 

1 1 

5 

3 

DIVISION 

78,2 

2.5 

6. 

53 

, 

,0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

88.0 

67 

,  9 

78,0 

93 

27  + 

56 

10 

0 

I  3 

Q 

Q 

45 

.75 

15 

,0 

10 

2 

0 

CALERA   2  SW 

39,4 

63 

,4 

76,4 

9  5 

6 

5  J 

11 

0 

19 

0 

0 

Q 

^' 

75 

.51 

24 

* 

CENTRE   5  SW 

7 

11 

0 

1 2 

Q 

Q 

^* 

^*69 

'o 

10 

0 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

89,3 

66 

.5 

7719 

94 

7+ 

55 

11 

0 

1 6 

0 

Q 

5. 

09 

1.80 

2  4 

,0 

0 

11 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

87.6 

65 

,5 

76,6 

3.4 

93 

7  + 

52 

11 

0 

1 1 

0 

0 

7. 

1  9 

1.96 

1  6 

,0 

0 

13 

5 

1 

PELL  CITY   1  NNE 

87,2 

64 

.6 

75,9 

93 

•7 

51 

11 

0 

9 

Q 

Q 

6. 

62 

1,00 

24 

.0 

0 

14 

6 

1 

SYLACAUGA  4  NE 

88,2 

65 

.3 

76,8 

93 

6+ 

53 

13 

0 

14 

0 

0 

Q 

5. 

2,25 

24 

,0 

0 

8 

4 

1 

TALLADEGA 

66,2 

64 

.2 

75.2 

_ 

5,1 

90 

20+ 

52 

11 

0 

4 

0 

0 

0 

3. 

58 

1.21 

,90 

24 

,0 

0 

8 

4 

0 

DIVISION 

76.  7 

3,3 

5  . 

nl 

.17 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

89,0 

62 

.9 

76.0 

93 

28  + 

5i 

11 

0 

* 

87 

17 

,0 

ASHLAND 

5 

10 

0 

^6 

^ 

4. 

00 

,90 

30+ 

,0 

0 

9 

4 

0 

AUBURN   3  SW 

89,8 

66 

,  5 

78.2 

2,1 

95 

5 

56 

11 

0 

20 

36 

92 

1,65 

18 

6 

1 

r~  AUD   ui  1  1     o  MLj 
^.AnK    nlLL    £  MW 

88,5 

54 

.7 

76,6 

92 

29+ 

55 

11  + 

0 

16 

Q 

Q 

Q 

2. 

48 

,50 

24 

,0 

0 

9 

1 

0 

HEFL  IN 

86,1 

61 

.8 

74,0 

91 

20+ 

49 

10 

0 

5 

0 

0 

0 

LAFAYETTE 

89,3 

55 

,0 

77,2 

99 

29 

55 

10 

0 

0 

0 

^* 

*98 

*0 

^ 

MARTIN  DAM 

89,1 

57 

,3M 

78. 2M 

93 

7  + 

59 

1 1 

0 

1 4 

Q 

0 

0 

6. 

47 

1.22 

1,52 

29 

.0 

0 

6 

5 

3 

OPELKA 

87,5 

55 

.2 

76.4 

92 

8  + 

56 

11 

0 

14 

0 

0 

0 

4. 

65 

1,98 

1  6 

,0 

0 

6 

4 

2 

ROCKFORD 

88.4 

65 

.1 

76.8 

94 

8 

56 

11  + 

0 

1  3 

0 

0 

Q 

5. 

2  3 

1,54 

2  4 

.0 

0 

2 

ROCK  MILLS 

88,  7M 

63 

,4M 

76, IM 

53 

11 

0 

0 

0 

0 

5. 

65 

2,01 

,0 

0 

5 

5 

2 

D 1 V 1  S 1  ON 

76,5 

3,6 

4. 

55 

.75 

,0 

PRAIRIE 

DAYTON 

90.3 

66 

.5 

79.4 

95 

30  + 

50 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

1  . 

72 

.83 

14 

,0 

0 

4 

1 

0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

M 

67 

,7 

M 

50 

12+ 

0 

0 

0 

5, 

11 

.04 

1.21 

4 

,0 

0 

9 

5 

1 

GAINESVILLE 

89,9 

69 

.5 

79,7 

95 

8  + 

60 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

5, 

42 

1.72 

30 

,0 

0 

11 

4 

1 

GREENSBORO 
HAYNEVI LLE 
LIVINGSTON 

89.4 

57 

,3 

78,4 

3,5 

95 

7+ 

50 

11 

0 

15 

0 

0 

0 

a. 

13 

2.96 

2.87 

6 

,0 

0 

10 

5 

4 

90.4 

59 

.1 

79,8 

98 

2 

50 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

4, 

97 

1.55 

8 

,0 

0 

10 

3 

1 

91.1 

58 

.9 

80,0 

96 

26+ 

59 

11 

0 

20 

0 

0 

0 

10, 

47 

2.62 

30 

,0 

0 

9 

7 

5 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER   3  NW 
MONTGOMERY  WB  AP 
SELMA 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

91.1 

67 

.0 

79,1 

98 

28 

58 

1 1 

0 

23 

0 

0 

0 

4. 

23 

1,12 

30 

.0 

0 

9 

4 

2 

R 

89.5 
90.7 

68 
70 

.7 
.8 

79.1 
80.8  . 

1,0 

95 
94 

5+ 

28+ 

51 

53 

9 
11  + 

0 
0 

19 
22 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

6. 
3. 

56 
60 

1.80 

1.50 
.96 

17 
17 

.0 
.0 

0 

0 

13 
5 

4 
4 

1 
0 

91.1 

70 

.1 

80,6 

1,2 

97 

5 

61 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

3. 

75 

1.45 

1.61 

8 

.0 

0 

11 

1 

1 

89.4 
90.5 

55 
66 

.0 
,4 

77,2 
78,5 

3,5 
2,3 

94 
96 

5+ 
8  + 

57 
55 

11 
11 

0 
0 

17 
21 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

3. 
4. 

89 
75 

1,50 
1,57 

1.39 
2.00 

17 
18 

,0 
,0 

0 

0 

6 

9 

3 
4 

2 
1 

DIVISION 

79,3 

2.2 

5. 

22 

.25 

,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAI^ 


CONTINUED   -'^^^  19" 


Stollon 

Ten 

iperoture 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
Ffom  Normol 

S 

a 
X 

Date 

t 
^ 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

° 

1  z 

M 

O  1^ 

Greatest  Day 

5 

a 

Snow.  Steel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Totol 

Max.  Depth  1 

0 

o 

0 

e 

o 

0 

- 

.50  or  More 

1.00  or  More 

«i 

%  * 

si 

0  1 

■al 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NM 

91.5 

68.2 

79.9 

96 

21  + 

62 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

6.50 

1.40 

25 

.0 

0 

11 

4 

3 

BRANTLEY 

91.8 

66.3 

79.1 

96 

7 

57 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

6.86 

.92 

1.70 

16 

.0 

0 

11 

6 

3 

BREWTON  3  SSE 

93.5 

66.2 

79.9 

-  0.7 

98 

6 

57 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

8.14 

.35 

3.41 

9 

.0 

0 

12 

4 

2 

CAMDEN   3  NW 

90.5 

68.5 

79.5 

96 

6 

59 

11 

0 

21 

0 

0 

0 

4.77 

1.61 

3 

.0 

0 

8 

3 

1 

CHATOM 

89. <• 

64.5 

77.0 

93 

20+ 

57 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

8.31 

2.00 

18 

.0 

0 

11 

7 

3 

CLAYTON 

87.1 

68.9 

78.0 

92 

11 

62 

10 

0 

6 

0 

0 

0 

5.23 

-  .37 

1.45 

9 

.0 

0 

11 

3 

2 

DOTHAN  FAa  airport 

91.0 

95 

63 

11 

0 

25 

0 

0 

0 

7.04 

.94 

1.65 

25 

.0 

0 

7 

5 

3 

ENTERPRI SE 

91.1 

69.6 

80.4 

96 

6 

63 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

7.42 

2.31 

24 

.0 

0 

12 

6 

2 

eufaula 

91.2 

69.1 

80.2 

—  1.4 

96 

7 

59 

11 

24 

0 

0 

0 

3.08 

-  3.62 

•  90 

17 

0 

7 

2 

0 

EVERGREEN 

92.3 

68.5 

80.4 

97 

20 

59 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

3.79 

.87 

17 

.0 

0 

9 

4 

0 

FRISCO  CITY 

97 

62 

11 

0 

0 

7.08 

.88 

1  .49 

9 

.0 

0 

14 

5 

1 

GENEVA 

91. S 

69.0 

80.4 

97 

7 

62 

11 

0 

26 

0 

0 

0 

10.02 

3.66 

2.52 

17 

.0 

0 

12 

4 

2 

Gl LBERTOWN 

92.3 

67.9 

80.1 

98 

6 

57 

11 

0 

2  3 

6.80 

1.21 

13 

.0 

0 

1 1 

6 

3 

GREENVILLE 

91.1 

69.6 

80.4 

-  1.0 

96 

7 

62 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

5.32 

-  1.49 

.86 

25 

.0 

0 

11 

6 

0 

HEADLAND 

90.0 

69.0 

79.5 

95 

7 

6 1 

1 2 

0 

0 

0 

1  .90 

.0 

5 

1 

HIGHLAND  HOME 

88. OM 

68. ^M 

78. 2M 

-  2.7 

97 

5 

62 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

3.87 

-  2.60 

1.15 

9 

.0 

0 

10 

2 

1  . 

LOC<HART 

90.1 

69.4 

79.8 

95 

8  + 

62 

1  I 

0 

22 

0 

0 

0 

2.61 

.0 

0 

1  3 

5 

4 

NATCHEZ 

91.9 

66.4 

79.2 

96 

6  + 

58 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

5.61 

1.62 

25 

.0 

0 

12 

2 

2 

OZARK.  6  NNW 

90.4 

67.0 

78.7 

-  2.3 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

1  .29 

2  6 

.0 

0 

10 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

95 

20 

0 

0 

0 

4.97 

1.85 

29 

.0 

0 

9 

6 

1 

PUSHMATAHA 

91.0 

68.0 

79.5 

-  1.1 

98 

7 

57 

n 

0 

25 

0 

0 

0 

5.24 

-  1.12 

1.54 

30 

.0 

0 

8 

6 

1 

SEALE 

90.6 

66.4 

78. 5 

95 

7+ 

59 

a 

0 

22 

0 

0 

0 

5.06 

1  .78 

31 

.0 

0 

9 

3 

1 

THOMASVILLE 

89.0 

68.6 

78.8 

-  1.9 

95 

7 

61 

11  + 

0 

16 

0 

0 

0 

8.91 

2.31 

1  .84 

10 

.0 

0 

12 

5 

4 

TROY 

89.8 

69.3 

79.6 

-  1.0 

94 

7 

62 

10 

0 

0 

3.98 

-  2.42 

.75 

21 

.0 

0 

10 

3 

0 

WHATLEY 

93.0 

66.8 

79.9 

98 

28+ 

57 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

6.82 

1.72 

25 

.0 

0 

11 

6 

2 

01 VI S ION 

79.6 

-  1.5 

6.18 

-  .66 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

90.7 

70.0 

80.4 

96 

6+ 

64 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

13.03 

2.55 

22 

.0 

0 

12 

9 

5 

CITRONELLE 

91.9 

71.1 

81.5 

0.5 

96 

20 

67 

4 

0 

25 

0 

0 

0 

5.34 

-  2.97 

1.93 

22 

.0 

0 

8 

5 

1 

CODEN 

90.') 

72.4 

81.4 

94 

21  + 

66 

11 

0 

24 

0 

0 

0 

2.69 

.94 

25 

.0 

0 

6 

2 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

90.1 

71.8 

81.0 

-  0.3 

98 

21 

65 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

10.95 

2  .06 

3.84 

24 

.0 

0 

9 

4 

4 

FORT  MORGAN 

88.0 

75.9 

82.0 

91 

6 

69 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

7.04 

4.92 

21 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOBILE  W8  AIRPORT 

91.5 

73.9 

82.7 

1.7 

96 

21  + 

69 

25 

0 

22 

0 

0 

0 

8.25 

-  1  .42 

1.77 

9 

.0 

0 

12 

6 

3 

MOBILE 

90.9 

74.0 

82.5 

0.2 

96 

22 

69 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

5.65 

-  2.83 

1.96 

22 

.0 

0 

9 

3 

2 

ROBERTSDALE   1  E 

90.5 

70.2 

80.4 

95 

7 

63 

11 

0 

23 

0 

0 

0 

9.18 

-  .64 

4.43 

25 

.0 

0 

11 

5 

2 

DIVISION 

81.5 

0.2 

7.77 

-  1.16 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:     99°  on  the  4th  at  Centreville,   and  on  the  29th  at  Lafayette 

Lowest  Temperature:      48°  on  the  11th  at  New  Market  2,   and  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:      17.61  inches  at  Reform 
Least  Total  Precipitation:     1.72  Inches  at  Dayton 

Greatest  One-Day  Precipitation:      6.51  Inches  on  the  25th  at  Green  Bay 


See  Reference  Notes  Followino  Stotion  Index 
-  79  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JULY  1963 


Day  of  Month 


£)iauon 

(2 

1  1 
 ' 

«  ! 

3 

4  1 

5 

 L 

6 

7  1 
 ' 

8 

9 

IQ     11  12 

 1  1  

13 

 L 

14 



15 

16 



17 


18 

19  1 



20  j 



21 

22 

23 

24 

25 

26  1 



27 

28 

 L 

29 

30 

31 

ABBEVILLE  I  NNW 

3 

65 

■  14 

.66 

.07 

•  50 

•  11 

•  49 

.98 

•  14 

.5ft 

ALBERTA 

1 

95 

.18 

* 

1.2ft 

.06 

•  26 

T 

T 

.05 

T 

.13 

■  03 

ALBERTV  tLLE  2 

5 

03 

•  Oft 

.03 

.Oft 

1.20 

.57 

•  76 

•  50 

.46 

•  33 

■  06 

.06 

•  12 

.54 

.05 

.25 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

3 

87 

.02 

.04 

.11 

.20 

.12 

.31 

.01 

.23 

■  02 

.26 

1.03 

•  12 

•  n 

.64 

■  25 

.02 

.16 

ALICEVILLE 

5 

43 

1  .ft9 

.50 

1  .87 

1.54 

•  03 

ANDALUSIA  1  NW 

6 

50 

1  •21 

.02 

1  .04 

•  39 

■  16 

.07 

•  04 

•  1ft 

T 

■  47 

.62 

.02 

1  .40 

.16 

■  46 

.22 

.02 

.02 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

3 

ft6 

.18 

•  24 

■  13 

.09 

.03 

.04 

•  75 

•  31 

•  20 

.25 

■  71 

T 

.16 

.  37 

8 

3ft 

•  ft5 

1  .25 

•  07 

.70 

•  36 

.02 

1.07 

.33 

•  70 

.54 

•  62 

■  70 

ASHLAND 

ft 

00 

.90 

•  10 

.20 

•  35 

■  30 

.55 

.60 

.10 

.90 

ASMVILLE  ft  W 

6 

52 

.58 

.22 

•  35 

•  52 

.19 

.86 

1.00 

1.39 

.45 

.36 

.05 

•  14 

.39 

ATHENS  2 

3 

63 

.20 

.25 

•  11 

•  03 

•  1  7 

■  03 

.52 

.22 

■  72 

AUBURN  3  SW 

4 

36 

.1ft 

.31 

T 

.18 

T 

T 

T 

1  .85 

T 

.98 

•  66 

.02 

■  02 

T 

AUTAUGAVTLLE   3  N 

3 

04 

.18 

.63 

•  69 

.04 

.04 

.33 

•  10 

.05 

.12 

.05 

•  53 

.23 

.05 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

6 

11 

.13 

.06 

■  03 

.12 

.13 

1  .30 

.10 

2.26 

.04 

.57 

.32 

.17 

.ftO 

.06 

.42 

BAY  MINETTE 

13 

03 

•  55 

•  21 

.65 

1.81 

1.17 

•  06 

.96 

2.55 

•  60 

2.34 

•  37 

.10 

1.6ft 

BELLE  MINA  2  N 

3 

37 

.01 

.10 

.15 

.04 

.37 

.05 

.06 

.10 

.62 

.72 

.30 

.05 

.46 

•  34 

BESSEMER  3  SSw 

6 

78 

2.22 

.29 

.02 

T 

.61 

.17 

1.62 

.02 

•  75 

.02 

T 

.09 

•  34 

.01 

.03 

.57 

■  02 

B 1 LL I NGSLE Y  1  SE 

5 

76 

.90 

.69 

.06 

.02 

•  07 

•  35 

•  40 

.03 

1.67 

.06 

.04 

1  .47 

a IRM INGHAM  WB  AP  R 

6 

5ft 

.38 

.48 

.06 

.09 

T 

.01 

.27 

.06 

.96 

.52 

•  19 

.14 

.02 

T 

■  96 

•  Ift 

.33 

•  16 

.39 

U36 

T 

BOAZ 

6 

8ft 

.37 

.10 

1.13 

.14 

.40 

.07 

.74 

.ftl 

1^20 

.35 

■  03 

•  47 

.60 

.83 

BRANTLEY 

6 

86 

.55 

1.33 

■  12 

•  07 

.04 

1.70 

.17 

•  69 

.10 

•  11 

•  Oft 

•  36 

.50 

1.06 

BREWTON  3  SSE 

S 

1ft 

.62 

.17 

3^41 

.16 

.17 

.10 

.13 

1  .83 

.12 

■  26 

■  42 

.75 

BRIDGEPORT  2  W 

8 

53 

.09 

•  84 

•  66 

.15 

.05 

■  08 

.46 

.76 

1  .50 

T 

•  62 

.49 

■  19 

■  16 

.15 

■  54 

.52 

.46 

.71 

BROOK WOOD 

5 

37 

.12 

.07 

■  35 

■  62 

1.67 

.10 

.70 

.03 

.39 

1.03 

.06 

■  16 

.07 

BRUNOIDGE 

3 

85 

.11 

.38 

.31 

.20 

.22 

.14 

•  93 

■  07 

.62 

.11 

.56 

CALERA  2  SW 

76 

.59 

.08 

.67 

2.84 

.56 

CAMDEN  3  NW 

77 

1  .51 

.02 

.55 

.04 

.23 

.36 

.02 

.08 

.81 

•  ftS 

T 

.46 

.19 

CAMP  HILL  2  NW 

2 

ftS 

•  IS 

,41 

T 

.05 

.06 

.17 

.24 

.26 

■  03 

.12 

•  60 

.20 

.17 

CARBON  HILL 

4 

48 

.12 

1.19 

.65 

•  15 

.57 

.02 

.46 

1.25 

■  07 

CENTRE   5  SW 

3 

71 

T 

.06 

T 

.05 

T 

.24 

•  69 

.65 

.14 

•  03 

•  42 

•  14 

.11 

■  43 

.51 

•  24 

T 

CENTREVILLE 

.01 

1.07 

.76 

.23 

.03 

•  91 

•  38 

•  95 

.  14 

1  .04 

.90 

•  18 

1.37 

CHATOM 

e 

31 

.05 

.10 

.81 

.66 

.05 

.04 

.50 

2^00 

.06 

•  59 

.12 

•  07 

1.20 

1.62 

.17 

.27 

CHI LDERSBURG 

ft 

28 

.ftO 

.26 

•  25 

.15 

■  11 

•  13 

1  .43 

.16 

CHIL0ERS8URG  WTR  PLANT 

5 

09 

.01 

.02 

.02 

.22 

.67 

.05 

.22 

.30 

.1ft 

.30 

•  13 

1.60 

■  ft9 

.13 

.08 

.46 

•  05 

CITRONELLE 

5 

3ft 

.57 

.09 

.10 

.02 

.56 

.83 

.75 

.08 

1.93 

.10 

.26 

•  05 

CLAIBORNE 

.ft3 

•  10 

.43 

1  .06 

.93 

.17 

•  32 

•  05 

.11 

T 

.50 

.20 

1  .03 

CLANTON 

6 

20 

.45 

1.40 

.43 

T 

.15 

T 

■  82 

•  25 

2.30 

.05 

.  35 

CLAYTON 

5 

23 

.20 

■  26 

.16 

1  .45 

.39 

.13 

•  90 

•  15 

.40 

.13 

1  .06 

CODEN 

2 

69 

.88 

.15 

.01 

.02 

.08 

.02 

.03 

.07 

.19 

•  10 

■  12 

.94 

.07 

.01 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

8 

35 

.85 

.30 

.20 

2.50 

•  10 

•  12 

.70 

■  65 

.55 

2.26 

.10 

COLLINSVILLE 

■  09 

.02 

T 

.05 

T 

.21 

.23 

■  73 

•  51 

•  02 

T 

.71 

■  06 

.39 

.47 

T 

.10 

CORDOVA 

91 

.93 

.05 

.45 

.90 

1  .43 

•  12 

.15 

•  06 

.40 

.49 

■  20 

.21 

.12 

.08 

.32 

COTTONTON 

6 

09 

.37 

.22 

.28 

.01 

•  20 

•  96 

•  28 

•  45 

.55 

2.03 

•  23 

.22 

■  22 

.05 

CUBA 

ft 

95 

.13 

.12 

•  ftO 

T 

.02 

■  92 

.36 

•  74 

.52 

.06 

T 

.49 

T 

.20 

.72 

•  25 

OADEVILLE 

2 

ftO 

*62 

.10 

.13 

•  14 

•  16 

.27 

-72 

.26 

DANCY  fc  N 

1.83 

.53 

.10 

.93 

.07 

■  77 

■  13 

.26 

DAYTON 

1 

72 

.83 

.27 

.47 

•  12 

■  03 

DECATUR 

ft 

87 

T 

T 

.20 

.15 

.15 

.63 

T 

■  26 

T 

.57 

•  14 

1.97 

.08 

.08 

.15 

■  02 

.  34 

.06 

.05 

DELTA 

5 

32 

.19 

.11 

.15 

.09 

.20 

.03 

.12 

•  20 

•  03 

.71 

.10 

.49 

.79 

.06 

.01 

.16 

.92 

.25 

.69 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

5 

11 

.03 

.51 

1 .21 

.17 

.09 

.65 

.10 

.65 

•  ft3 

.03 

.06 

■  95 

.23 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

^ 

•  01 

1  .46 

.05 

•  02 

.05 

.04 

.  72 

■  47 

•  45 

.95 

1-12 

1.65 

.05 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

3 

9] 

.15 

.11 

.04 

.13 

1.16 

•  14 

•  10 

.90 

■  04 

.02 

.08 

.64 

.35 

.03 

ELBA 

6 

80 

.57 

.ftO 

T 

.32 

.70 

.  19 

.20 

T 

.95 

.17 

T 

•  05 

■  05 

.70 

1.60 

.30 

.60 

T 

ELROO 

8 

35 

.30 

.10 

.45 

.20 

2.50 

2.40 

1.75 

■  30 

.20 

.15 

ENTERPRISE 

7 

42 

.18 

.28 

.15 

.23 

.35 

.86 

.06 

.16 

.10 

.69 

.50 

2.31 

1.30 

.03 

EUF AULA 

•  1 0 

.09 

.69 

■  02 

•  90 

.04 

.40 

.22 

•  ftft 

.13 

■  05 

T 

EVERGREEN 

3 

Ti 

.09 

T 

.11 

.56 

.10 

.22 

.15 

•  87 

.61 

.80 

T 

.25 

.03 

FAIRHOPE  2  NE 

10 

95 

1  .26 

.02 

.13 

1.46 

.06 

.03 

•  23 

•  15 

■  05 

3,06 

3.64 

.42 

.19 

■  03 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

8 

02 

.80 

.75 

.62 

.16 

.61 

•  35 

.46 

1.24 

.90 

.35 

.43 

1.35 

FALKVILLE 

7 

77 

.54 

.80 

.30 

.96 

.62 

.72 

.59 

2.50 

•  21 

.20 

•  33 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

.56 

2.32 

.38 

.57 

•  63 

.20 

.80 

1.32 

-10 

.29 

.20 

.79 

■  17 

FAYETTE 

9 

50 

.20 

.21 

.01 

.ft6 

.02 

1  ^22 

3.20 

2^24 

.01 

.67 

•  77 

.11 

.11 

.14 

.01 

.12 

FLORENCE 

ft 

39 

.05 

.09 

.20 

.03 

.04 

■  16 

.17 

.49 

.02 

82 

06 

55 

.01 

.12 

.73 

■  01 

FORT  DEPOSIT 

4 

59 

.19 

•  65 

.21 

.22 

.06 

•  65 

.50 

.55 

.30 

[21 

.02 

■  33 

.13 

.57 

FORT  MORGAN 

7 

Oft 

.80 

4.92 

.25 

.92 

.15 

FORT  PAYNE 

T 

.20 

.16 

T 

.11 

.52 

.96 

•  53 

•  12 

.05 

1  .45 

.09 

.03 

.16 

.08 

FRISCO  CITY 

7 

OE 

.06 

T 

.32 

.03 

1  .49 

.63 

•  12 

.42 

.10 

.32 

.58 

■  17 

.21 

.26 

•  96 

.76 

.09 

T 

T 

.34 

GADSDEN 

6 

25 

.12 

.24 

.42 

.61 

•  06 

•  10 

.24 

26 

68 

•  67 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7 

19 

.08 

.40 

.73 

.62 

.03 

.13 

.23 

.25 

•  69 

1.96 

.20 

l81 

•  06 

•  17 

•  02 

.42 

.36 

.03 

GAINESVILLE 

5 

ft2 

.50 

.38 

.53 

•  2ft 

.05 

.23 

.30 

.97 

.02 

.05 

.22 

T 

■  11 

T 

1.72 

.10 

GARDEN  CITY 

■  58 

•  48 

.66 

.71 

1  .05 

1  .01 

•  13 

.16 

.36 

.87 

GENEVA 

10 

o; 

.06 

.ft9 

.08 

.25 

.02 

2.52 

1.73 

.13 

.48 

.66 

2.26 

.26 

.16 

.ftl 

GEORGIANNA 

7 

67 

.07 

T 

.15 

1  .36 

.09 

.30 

.12 

62 

26 

30 

01 

GILBERTOWN 

6 

80 

T 

.03 

.52 

T 

1.21 

.34 

T 

.59 

T 

.63 

.3ft 

.15 

.44 

T 

.16 

.22 

1.15 

GORGAS 

8 

52 

.17 

.20 

.07 

1.10 

.85 

1.68 

.09 

.20 

•  01 

.13 

1.44 

.11 

.27 

1.44 

.03 

.73 

GREEN  BAY 

.  19 

.10 

.30 

.08 

.09 

.09 

.32 

.86 

.35 

.Oft 

.92 

•  03 

6.51 

.67 

.37 

1.41 

.02 

GREENSBORO 

8 

1  ■ 

.16 

1.37 

.04 

2.87 

1,09 

.  10 

.02 

.07 

I.  24 

.12 

.02 

T 

T 

.14 

.63 

.26 

GREENVILLE 

5 

32 

.06 

.  10 

.12 

.83 

•  12 

ft5 

14 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

6 

04 

T 

.90 

T 

I25 

ilio 

1.50 

T 

.32 

.30 

1.40 

.27 

GUNTERSVILLE 

8 

74 

.15 

.24 

•  2ft 

1.00 

.14 

.60 

1.07 

.02 

■  73 

.65 

.50 

.19 

•  49 

.33 

.22 

2.02 

.15 

GUNTERSVILLE  TVA 

.35 

.1ft 

.21 

.56 

.72 

.87 

■  23 

.40 

.15 

.02 

1.54 

.36 

.27 

.13 

.ftS 

%27 

.36 

.78 

HAMILTON  3  S 

5 

2i 

.33 

.11 

T 

T 

1^30 

.01 

.10 

T 

.08 

T 

.91 

1.45 

.78 

■  01 

.16 

.03 

.01 

HAYNEVILLE 

ft 

97 

.ftO 

.20 

1  •  56 

.22 

.10 

.50 

.45 

.42 

•  02 

HEADLAND 

5 

10 

.65 

.50 

.11 

.59 

.20 

.02 

.96 

1.90 

.15 

HEFLIN 

ft 

1ft 

.17 

T 

.28 

.10 

.50 

.12 

.03 

.95 

.03 

.70 

.44 

.22 

.29 

T 

.07 

•  24 

HIGHLAND  HOME 

.47 

1.15 

.63 

.10 

.13 

.33 

.25 

.26 

■  45 

.10 

T 

T 

T 

HIGHTOWER 

6 

9( 

.06 

.85 

.59 

.40 

.59 

■  15 

.83 

1.07 

.31 

.34 

.06 

.10 

.16 

•  20 

1.23 

HUNTSVILLE  WB  AP 

6 

08 

T 

.01 

.45 

.Oft 

.02 

.46 

.90 

JACKSON 

6 

19 

.63 

.23 

1  .86 

.06 

.54 

.60 

.20 

.05 

•  23 

.21 

1.06 

.11 

.10 
T 

.31 

JACK SON V I LLE   2  SW 

ft 

61 

T 

.30 

.32 

T 

.02 

.16 

T 

.25 

.24 

.56 

1.81 

T 

.ftft 

.14 

.29 

.06 

T 

.02 

T 

JASPER  ft  N 

.14 

l.ft7 

1.22 

.34 

.86 

.66 

.97 

.01 

■  01 

.76 

•  44 

.29 

.08 

.03 

T 

.02 

JORDAN  DAM 

4 

8* 

.13 

.12 

.41 

.54 

.06 

.49 

1.53 

.03 

1.29 

.07 

.14 

.02 

LAFAYETTE 

46 

.76 

.57 

■  12 

■  96 

76 

LAY  DAM 

4 

80 

.07 

.88 

.11 

.07 

.15 

.02 

.13 

.Oft 

-07 

.10 

1.21 

.20 

1.75 

LEEDS 

7 

71 

1.18 

.27 

.12 

.05 

.62 

T 

.07 

.18 

T 

.84 

.03 

■  50 

.29 

.69 

2.02 

.09 

T 

.07 

.69 

leesburg 

6 

59 

1  .25 

.07 

.1ft 

.14 

.12 

.77 

.79 

,55 

■  ftl 

•  09 

•  05 

.44 

.08 

■  59 

1.10 

LIVINGSTON 

10 

47 

.01 

1.00 

.02 

.47 

.07 

.50 

2.32 

.40 

uoo 

.Oft 

•  02 

.96 

2.62 

1^04 

LOCKHART 

10 

09 

T 

.17 

•  24 

•  02 

2.56 

.30 

2.61 

■  06 
.08 

•  53 

.17 

.43 

LOUISVILLE 

3 

43 

.05 

.06 

.11 

.52 

.05 

.03 

.31 

•  79 

.03 

.03 

.02 

•  60 

•  55 

MADISON 

3 

42 

.02 

.05 

.28 

.10 

.10 

.30 

.35 

•  24 

■  20 

.05 

.30 

.45 

.12 

.02 

.53 

.31 

MAGELLA 

R 

IZ 

.02 

.68 

.75 

.25 

■  75 

1.61 

•  50 

.57 

.21 

•  12 

1.37 

.19 

.65 

.10 

.15 

MARION  1  N 

37 

.24 

.40 

1.17 

.44 

.30 

•  60 

•  40 

•  19 

.06 

.23 

.12 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

6 

55 

.01 

•  02 

.13 

.96 

.50 

.07 

.15 

U65 

•  09 

.05 

.11 

.44 

.23 

2.14 

MARION  JUNCTION  2  NE 

23 

.04 

T 

1.03 

.15 

.14 

.06 

.75 

.05 

•  12 

.10 

T 

.11 

.54 

1.12 

T 

MARTIN  DAM 

6 

47 

.59 

.49 

.86 

.26 

T 

.04 

.30 

U16 

1.09 

.02 

1.62 

MATHEWS   1  SSW 

5 

10 

.66 

.10 

.39 

.05 

.66 

T 

.66 

•  83 

.48 

.50 

.75 

T 

MELVIN 

4 

65 

.21 

•  57 

.27 

.30 

•  26 

2.72 

.32 
.66 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

5 

13 

1^06 

.42 

■  77 

.13 

•  30 

•  53 

.76 

.46 

MILLERS  FERRY 
MICSTEAD 

3 

02 

.75 

.51 

T 

.09 

.29 

.25 

.12 

.42 

.13 

.01 

•  12 

T 

.23 

.10 

MINTER  3  NW 

6 

58 

.06 

•  73 

.  16 

.11 

.06 

.35 

1.60 

.72 

.24 

.49 

•  21 

•  92 

.27. 

.09 

.31 

■  05 

.21 

MITCHELL  DAM 

ft 

92 

.53 

.02 

1.36 

.36 

.05 

.14 

T 

•  20 

.03 

1.43 

.09 

.19 

.01 

.41 

MOBILE  WB  AIRPORT 

8 

25 

1.53 

.04 

.25 

T 

.41 

1-77 

.55 

.72 

•  09 

.02 

.17 

•  24 

•  ftO 

1.29 

•  04 

■  10 

•  63 

S*e  ralor*nco  noios  loUowing  Slallon  Indai- 
-  80  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

1 

2 

1 

3 

4  1 

5  1 

6 

7 

1 

8  1 

9 

MOBILE 

9 

69 

•  40 

T 

•  29 

MOHTEVALLO 

•  10 

•  26 

•  20 

•  70 

T 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

3 

60 

•01 

•  63 

•  43 

•02 

T 

MOULTON  2 

* 

•  42 

•20 

T 

•  16 

.25 

•  09 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

89 

•  69 

•02 

•  49 

•  02 

•06 

NATCHEZ 

61 

•  08 

T 

■  16 

•  06 

•  12 

NEW  MARKET  2 

•  30 

•  20 

NEWTON 

.10 

.24 

•  12 

•  22 

•  39 

ON EON T A 

8C 

•  35 

•  60 

•  15 

•  09 

•  04 

OPELIKA 

89 

•  65 

•  20 

.02 

*65 

ORRVILLE 

3 

08 

•  49 

•  18 

OZARK  6  NNH 

69 

•  40 

T 

.37 

T 

T 

PALMEROALE  2  W 

T 

a? 

1*02 

•  60 

.20 

PELL  CITY   1  NNE 

•67 

■53 

•  13 

•  07 

•  37 

.38 

perryville 

05 

•  22 

T 

•  02 

L.05 

.45 

PHENIX  CITY   2  NNW 

A 

97 

•  16 

•  94 

•  02 

•  25 

PICKENSVILLE 

13 

54 

.30 

2«45 

.23 

1.06 

•  29 

•  60 

PINE  HILL 

A 

95 

.50 

•  40 

PINE  LEVEL 

4 

52 

.07 

.09 

•  03 

PLANTERVILLE  2  SSE 

•  36 

•  16 

PRATTVILLE 

3 

05 

•  48 

•  40 

•  03 

PRIMROSE  FARM 

2 

83 

.05 

•  21 

PUSHMATAHA 

5 

2A 

•  70 

RED  BAY 

10 

27 

•  31 

.78 

.33 

REDSTONE  ARSENAL 

05 

.08 

T 

•  05 

.03 

REFORM 

17 

61 

.07 

•  44 

•  76 

•  80 

.61 

■  33 

RIVER  FALLS 

5 

T 

1,50 

T 

.12 

ROBERTSDALE   1  E 

? 

•  25 

■  14 

•  40 

•  70 

ROCK FORD 

23 

1.00 

.34 

ROCK  MILLS 

65 

•  02 

2*01 

RUSSELLVILLE  2 

0 

56 

•  99 

.28 

•  28 

•  45 

SAINT  BERNARD 

T 

•  08 

.07 

•  13 

SANO  MT   SUBSTATION  A  U 

77 

•  01 

.03 

•  34 

•  01 

•  04 

SAY  HE 

07 

•  98 

•  09 

scottsboro 

.34 

•  43 

SEALE 

5 

05 

•  10 

•  15 

•  09 

•  42 

SELMA 

•  05 

•  20 

L.61 

•  30 

SLOCOMR 

.30 

.24 

SNOW  HILL 

3 

97 

•  20 

SUTTLE 

71 

•  18 

.49 

1.10 

SYLACAUGA  4  NE 

5 

64 

•  12 

•  05 

T 

•  55 

.69 

•  30 

TALLADEGA 

3 

56 

.06 

.65 

•  51 

.11 

T 

thomasville 

8 

91 

•  92 

.01 

•  20 

•  38 

1^39 

THORSBY  ExP  STATION 

4 

56 

•  19 

•  91 

THURLOW  DAM 

3 

35 

•  11 

•  23 

•  48 

•  33 

traffohd 

A 

93 

•  74 

TROY 

3 

98 

•  03 

.03 

T 

•  46 

•  13 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

52 

•  01 

•  01 

T 

•  03 

•  96 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

•  04 

•  12 

•  15 

1*86 

TU5KEGEE  2 

3 

89 

.02 

.14 

.57 

•  25 

UNION  SPRINGS  2  NE 

4 

75 

•  10 

•  30 

•  19 

UNIONTOWN 

3 

81 

•  12 

•27 

•  12 

•49 

.05 

VALLEY  HEAD 

7 

02 

•  02 

•  12 

•  15 

•  22 

•  07 

L.26 

VERNON 

10 

99 

.01 

•  30 

•  46 

•  90 

WADLEY 

5 

18 

•  47 

•42 

•  07 

WALLACE  2  E 

8 

11 

3.20 

WALNUT  GROVE 

6 

64 

.25 

U20 

.48 

•  56 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

4 

46 

•  47 

•  43 

.04 

•  57 

WATERLOO 

6 

30 

•  98 

U05 

•  09 

•  54 

WEST  BLOCTON 

3 

70 

T 

•  30 

WETUMPKA 

a 

62 

.06 

.09 

•  05 

•  18 

WHATLFY 

6 

82 

.12 

•  70 

•  61 

WINFIELD  ?  SW 

9 

40 

.10 

•  04 

YATES  HYDRO  PLANT 

3 

99 

•  01 

.28 

•  05 

•  77 

Day  of  Month 


13 

u  I 

15 

16  I 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  {  24 

25  I 

26  1 

1 

27 

28  I 

29 

30 

31 

T 

•  40 

.19 

7 

1.89 

.19 

1.80 

.10 

.09 

7 

•  03 

•  01 

.40 

.20 

2.20 

7 

.31 

.32 

.33 

•  03 

T 

-74 

.96 

T 

.70 

.03 

.02 

7 

.01 

•  12 

.66 

•  02 

.04 

.98 

1  .49 

.03 

T 

■  69 

.43 

•  22 

.14 

.86 

.48 

T 

.U 

.06 

■  01 

7 

.34 

7 

1.36 

•  26 

.33 

.11 

.29 

1.62 

.15 

.45 

■  03 

.39 

.22 

•  13 

.*8 

•  20 

2.00 

.20 

.30 

1.19 

■  10 

7 

T 

7 

1.19 

.10 

•  09 

.34 

■  03 

.10 

.91 

1.04 

.12 

.34 

.27 

T 

.99 

.32 

1  .00 

•  40 

1  .08 

■  29 

.09 

.79 

.07 

7 

.87 

T 

7 

1.98 

7 

.06 

1  .06 

.10 

7 

.04 

.06 

.28 

•  38 

.40 

.18 

.21 

.34 

.14 

■  18 

.30 

.0« 

•  19 

.29 

.99 

.41 

.29 

.18 

1.29 

.03 

■  18 

.07 

.40 

.86 

■  40 

.19 

.49 

1.20 

.18 

.45 

.09 

•  29 

.30 

.79 

.46 

1.00 

.10 

.10 

.94 

.60 

.38 

•  09 

•  09 

.79 

.02 

.07 

.09 

1.19 

.58 

.02 

7 

1.07 

•  09 

.26 

.60 

■  94 

.17 

.03 

1.85 

6.00 

T 

2.92 

7 

1.00 

.10 

T 

.03 

.54 

.40 

•  39 

•  61 

1*39 

1.30 

.40 

•  41 

1.19 

.43 

1.29 

.19 

■  15 

.61 

.03 

.07 

T 

.33 

.93 

.91 

.33 

.22 

•  22 

•  13 

.08 

■  02 

.79 

.20 

.74 

t 

T 

•  02 

.01 

.81 

.08 

•  19 

1.07 

.04 

.05 

.20 

.14 

•  12 

.90 

.06 

.11 

7 

•  20 

7  .67 

7 

1.54 

.04 

1.30 

•  90 

.60 

.40 

.89 

1.69 

.80 

■  58 

.16 

.64 

.25 

.84 

•  9« 

T 

7 

7 

.49 

2^00  •09 

.16 

.10 

.12 

.07 

2.66 

1^06 

4.07 

3.32 

.11 

•  03 

2.41 

.02 

.34 

.70 

.96 

T 

.38 

.06 

.67 

7 

.22 

.70 

.31 

.20 

7 

.78 

.07 

.03 

.12 

1*26 

•  12 

4.43 

.67 

.21 

.19 

.41 

1.64 

.10 

.88 

.01 

•  09 

1.27 

7 

.03 

.70 

.95 

.60 

.01 

.79 

.02 

.08 

.12 

.90 

3.10 

.93 

.35 

.56 

.56 

•te 

•  90 

.30 

.01 

.92 

■  53 

.10 

.01 

.06 

.12 

•  01 

.32 

1.28 

.61 

■  68 

■  06 

.02 

1.14 

.62 

1  .49 

.14 

.14 

.86 

.06 

.60 

1.13 

•  73 

•  93 

.11 

.10 

1.70 

1.21 

.09 

.19 

.52 

.91 

.08 

.10 

.90 

7 

.19 

.28 

.93 

.08 

.03 

7 

7 

1.78 

•  17 

.26 

.23 

.09 

7 

.11 

.10 

.19 

.31 

.13 

1.36 

.47 

.97 

.69 

2*00 

2.03 

.74 

.03 

.18 

.22 

.79 

.33 

.40 

.93 

.08 

1.02 

.22 

.22 

.14 

.11 

1.44 

.22 

.12 

.31 

.38 

T 

.62 

•  09 

.08 

*01 

T 

T 

■  10 

2.25 

T 

.98 

.02 

•  09 

.02 

.19 

.28 

.19 

.02 

■  98 

.90 

.05 

.03 

.23 

•  26 

.30 

.21 

1  .84 

.29 

1.28 

1 .56 

•  03 

.02 

7 

•  04 

.06 

.39 

1.87 

.02 

.12 

.10 

.09 

■  10 

.90 

.05 

.47 

.49 

.26 

1.13 

■  04 

.76 

1.26 

.14 

.04 

.10 

.18 

.28 

.09 

•  11 

.93 

.10 

.75 

.02 

.57 

.48 

.23 

.45 

•  66 

1.40 

•  68 

1  .02 

■  97 

.33 

.02 

.06 

■  1 2 

.06 

.07 

.01 

7 

.09 

1.70 

.33 

1.32 

•  19 

■  30 

.25 

.02 

.22 

.31 

.24 

.64 

.23 

.02 

.04 

U39 

■  23 

1.15 

.03 

.02 

.03 

•  10 

T 

■  60 

2^00 

7 

.30 

.50 

.70 

7 

T 

.80 

•  40 

.59 

■  09 

■  10 

7 

7 

1.10 

.96 

■  49 

7 

.88 

7 

T  .26 

.88 

.06 

T 

.31 

.48 

.16 

2.90 

•  07 

1.34 

■  36 

3.10 

.72 

.36 

.13 

.32 

.03 

•  46 

•  04 

.80 

■  13 

.74 

.37 

.40 

.98 

.24 

.03 

•  «0 

1.42 

7 

7 

.73 

1.42 

.13 

.64 

.23 

•  92 

.48 

1.10 

.12 

.20 

1.48 

.19 

•  30 

.39 

.03 

.60 

.42 

.06 

.12 

.88 

1.20 

•  04 

.36 

.21 

1.43 

.18 

.13 

.09 

.40 

.20 

.10 

■  40 

.65 

.10 

.70 

.75 

.10 

1.05 

7 

.20 

7 

.03 

.34 

•  34 

1.39 

.62 

.10 

.08 

1.72 

.62 

.22 

1.39 

.61 

1.92 

.53 

.04 

.04 

.08 

.09 

.60 

.06 

.13 

.79 

.19 

.98 

.04 

.21 

.09 

«*••  loUowlng  S<«Uon  lixiftx. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


ALABAMA 


ABBEVILLE  1  NNW 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA  3  NE 
ANNISTON   FAA  AIRPORT 
ARLEY  3  S 
ASHLAND 
ASHVILLE  <>  W 
ATHENS  2 

ATMORE   STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 
AUTaUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK   AND  DAM 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  N 
BESSEMER  3  SSW 
BILLINGSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

BRANTLEY 
BREKTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  V 
BROOK WOOD 
BRUNOIOCE 
CALERA  2  SW 
CAMOEN  3  NW 
CAMP   HILL   2  NW 
CARBON  HILL 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 
CHATOM 

CHILDERSBURG 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


See  reference  notes  iollowmg  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


ALA  BAM* 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


COOEN 

rOFFEE   SPBINGS   2  NW 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA   1  E 

CORDOVA 

COTTONTON 

CUBA 

OAOEVILLE 
DANCV  <i  H 
DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEMOPOLIS  LOCK   AND  DAM 

DOTmAN   FAA  AIRPORT 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROO 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRHOPE   2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALUVILLE 

FALLS  CITY   BLK   POND  TV 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILSERTOUN 

GO* GAS 

GREEN  BAY 


SNOWFALL 

IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN   ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 

IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 

IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


See  reterence  notee  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


ALABAW 


July 


GREENSBORO 
GREENVILLE 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


GULF  SHORES  POST  OFFICE  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


CUNTERSVILLE 
CUNTERSVILLE  TVA 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


HARRISBURG  CAHABA  TOWER  SNOWFALL 

1   IN  ON  GO 


HAYNEVILLE 


HEFLIN 


HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HUNTSVILLE  WS  AP 
JACKSON 

JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER   4  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 
LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
LIVINGSTON 
LOCKHART 
LOUISVILLE 
MADISON 
MAGELLA 
MARION  1  N 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  60 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

MARION  JUNCTION  I  ENE  SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 

MARION  JUNCTION  2  NE  SNOWFALL 

1   IN  ON  GO 


MARTIN  DAM 
MATHEWS   1  SSW 
MELVIN 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


MERT2  PONDVILLE  TOWER  SNOWFALL 

1   IN  ON  GD 


MILLERS  FERRY 
MILSTEAO 
MINTEP  3  NW 
MITCHELL  0AM 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


August 


September 


January 


2.6 

3 


February 


April 


May 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1962  -  1963 


ALABAMA 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS   FAA  AP 

NATCHEZ 

NEM  MARKET  2 

NEKTON 

ONEONTA 

OPELUA 

ORRVILLE 

OZARK   6  NNW 

PALMEROALE   2  V 

PELL   CITY   1  NNE 

PERRYVILLE 

PHENIX   CITY   2  NNW 

PICKENSVILLE 

PINE  HILL 

PINE  LEVEL 

PLANTERVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 

PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

RIVER  FALLS 

ROBERT SDALE  1,  E 

POCKFORO 

ROCK  MILLS 

RUSSELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   SUBSTATION    A  U 
i  SAYRE 
j  SCOITSBORO 

SEALE 

SELMA 

SL0C0M8 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  SO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
:    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  60 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  reference  notes  following  Slatiou  Index. 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1962  -  1963 


SNOW  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  *  NE 
TALLADEGA 
THOMASVILLE 
THORSBY  EXP  STATION 
THURLOW  DAM 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  5  S 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WETUHPKA 

WMATLEY 

WINFIELO  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


NOTE,      COUNT  OF  DAYS  WITH  SNOWFALL  OF  1   INCH  OR  MORE  ON  GROUND  WAS  BEGUN  WITH  DATA  rOR  JANUARY  1963. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Ol  Month 

31 

Averag* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

1 

17  , 

18 

19  1 

20 

21 

1 

22  1 

23 

24 

25 

26  1 

1 

27 

29 

1 

29  1 

1 

30  1 

1 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

86 

87 

87 

89 

86 

89 

89 

89 

85 

80 

63 

63 

87 

82 

79 

63 

63 

65 

86 

69 

88 

84 

86 

67 

75 

82 

88 

87 

69 

66 

88 

86.4 

MIN 

65 

68 

66 

66 

66 

70 

69 

71 

66 

56 

56 

66 

63 

53 

68 

68 

67 

67 

67 

71 

66 

64 

66 

65 

64 

67 

6E 

70 

67 

67 

68 

66.6 

ALEXANDER  CITr  6  NE 

MAX 

91 

91 

91 

90 

93 

93 

93 

91 

87 

84 

86 

67 

87 

86 

89 

87 

86 

90 

91 

92 

85 

89 

91 

86 

84 

87 

92 

93 

90 

89 

90 

69.0 

MIN:  64 

64 

63 

66 

62 

64 

64 

66 

66 

52 

61 

56 

59 

66 

66 

66 

62 

63 

66 

66 

66 

58 

69 

62 

64 

65 

65 

64 

63 

66 

64 

62.9 

ALICEVILLE 

MAX 

90 

92 

92 

94 

95 

94 

92 

90 

87 

85 

84 

69 

88 

87 

88 

88 

90 

86 

90 

91 

93 

90 

89 

90 

85 

82 

84 

88 

90 

96 

69 

69.2 

MIN 

62 

64 

63 

68 

73 

68 

65 

65 

64 

60 

63 

71 

62 

62 

66 

66 

70 

71 

72 

72 

66 

6  8 

67 

68 

70 

6€ 

69 

70 

70 

7C 

67.4 

ANDALUSIA  1  NH 

MAX 

92 

94 

95 

89 

94 

95 

96 

96 

89 

86 

85 

69 

92 

94 

90 

93 

93 

96 

90 

95 

96 

91 

92 

92 

79 

86 

86 

93 

93 

93 

94 

91.5 

MIN 

69 

'  68 

69 

63 

69 

71 

70 

70 

69 

64 

62 

65 

64 

71 

69 

71 

69 

70 

71 

74 

70 

70 

67 

67 

69 

66 

68 

64 

67 

6C 

66.2 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

89 

92 

90 

92 

93 

91 

85 

8$ 

S3 

87 

68 

87 

80 

67 

87 

86 

87 

92 

92 

87 

91 

90 

73 

84 

89 

93 

91 

91 

87 

69 

66.0 

MIN 

68 

68 

68 

67 

67 

70 

70 

70 

63 

56 

57 

63 

68 

70 

70 

70 

68 

69 

72 

71 

71 

64 

6  5 

68 

66 

71 

72 

71 

68 

72 

69 

67.9 

ASHLAND 

MAX 

89 

88 

90 

88 

90 

92 

90 

64 

84 

81 

83 

86 

86 

81 

66 

66 

87 

89 

90 

89 

86 

66 

88 

75 

82 

85 

90 

90 

89 

90 

86 

66.6 

MIN 

64 

66 

65 

64 

65 

65 

66 

67 

59 

51 

56 

59 

60 

67 

69 

63 

64 

67 

69 

69 

60 

59 

65 

64 

66 

67 

66 

63 

67 

67 

66 

64.0 

ATHENS  2 

MAX 

88 

88 

90 

92 

88 

92 

93 

89 

87 

82 

61 

83 

69 

76 

83 

86 

65 

67 

90 

90 

91 

86 

68 

89 

81 

63 

86 

90 

86 

88 

87 

1 

'  87.0 

MIN 

65 

65 

66 

67 

61 

6  7 

67 

65 

66 

55 

53 

54 

65 

68 

68 

66 

67 

68 

67 

70 

65 

61 

60 

60 

66 

66 

61 

69 

62 

69 

66 

64.5 

AUBURN  3  SW 

MAX 

90 

93 

93 

90 

93 

95 

■  93 

93 

88 

67 

66 

88 

88 

86 

87 

91 

92 

90 

91 

92 

91 

90 

92 

91 

76 

85 

88 

92 

92 

69 

90 

89.6 

MIN 

67 

68 

67 

69 

67 

69 

67 

66 

70 

58 

56 

62 

6<t 

70 

69 

66 

64 

66 

66 

69 

69 

54 

66 

64 

66 

69 

70 

69 

67 

68 

68 

66.5 

BANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

MAX 

91 

93 

93 

95 

92 

93 

96 

94 

81 

86 

84 

66 

91 

82 

81 

88 

89 

88 

92 

92 

93 

69 

90 

89 

85 

82 

88 

91 

92 

92 

91 

69.3 

MIN 

67 

67 

68 

68 

66 

70 

69 

67 

57 

60 

65 

68 

69 

67 

67 

68 

68 

71 

69 

66 

67 

63 

67 

68 

67 

69 

69 

68 

70 

66.8 

BAY  MINETTE 

MAX 

91 

94 

90 

96 

96 

96 

93 

90 

86 

86 

89 

90 

67 

86 

91 

92 

93 

88 

92 

93 

95 

94 

91 

88 

84 

83 

93 

92 

91 

90 

89 

90.7 

MIN 

71 

69 

69 

69 

71 

71 

75 

71 

70 

65 

66 

64 

68 

71 

72 

73 

77 

69 

7 1 

69 

65 

66 

69 

71 

70 

70 

72 

71 

70.0 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

87 

88 

92 

90 

91 

92 

90 

90 

86 

83 

79 

89 

66 

80 

83 

86 

86 

91 

91 

92 

89 

86 

69 

85 

63 

86 

89 

65 

86 

87 

86 

87.3 

MIN 

66 

66 

67 

65 

66 

68 

68 

6  9 

68 

57 

62 

66 

66 

69 

69 

69 

66 

67 

66 

^' 

67 

61 

6  3 

62 

67 

66 

66 

69 

67 

70 

70 

66.6 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

92 

90 

92 

91 

93 

95 

93 

67 

86 

84 

85 

89 

64 

83 

86 

86 

91 

91 

93 

68 

90 

89 

82 

64 

86 

90 

93 

90 

92 

86 

88.8 

MIN 

69 

67 

67 

69 

67 

71 

71 

69 

69 

56 

53 

66 

69 

69 

71 

66 

69 

69 

70 

72 

70 

63 

65 

63 

66 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

67.6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

88 

89 

92 

90 

91 

94 

93 

86 

86 

84 

66 

89 

82 

61 

86 

87 

87 

69 

91 

92 

88 

68 

89 

81 

62 

87 

91 

89 

67 

90 

67 

67.8 

MIN 

70 

69 

69 

7 1 

70 

^' 

73 

63 

59 

58 

66 

73 

72 

71 

71 

73 

69 

66 

67 

66 

70 

72 

7 1 

71 

73 

71 

70 

69.6 

BRANTLEV 

MAX 

92 

93 

95 

91 

95 

95 

96 

93 

92 

89 

87 

89 

91 

91 

91 

94 

93 

93 

92 

94 

93 

93 

92 

93 

83 

86 

66 

94 

94 

94 

94 

91.8 

MIN 

67 

67 

67 

66 

66 

69 

70 

66 

70 

60 

60 

63 

68 

67 

68 

67 

68 

66 

69 

67 

65 

67 

66 

66 

6 1 

67 

67 

66 

66 

66.3 

BREMTON  3  SSE 

MAX 

96 

95 

92 

97 

96 

98 

97 

94 

90 

89 

91 

93 

93 

92 

95 

95 

95 

94 

96 

96 

96 

96 

94 

84 

90 

85 

95 

96 

94 

94 

92 

93.6 

MIN 

67 

65 

66 

66 

68 

68 

72 

69 

69 

60 

67 

60 

62 

67 

65 

67 

66 

69 

66 

67 

73 

66 

68 

65 

66 

67 

65 

65 

66 

65 

65 

66.2 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

86 

88 

92 

91 

92 

92 

90 

88 

86 

64 

86 

83 

81 

66 

67 

60 

92 

90 

91 

91 

86 

67 

92 

77 

61 

67 

91 

89 

87 

88 

86 

87.4 

MIN 

66 

67 

66 

60 

63 

62 

66 

66 

64 

54 

52 

66 

60 

68 

68 

68 

67 

69 

68 

70 

66 

62 

6 1 

64 

66 

66 

66 

67 

66 

66 

67 

64.4 

CALERA  2  SW 

MAX 

92 

91 

92 

91 

93 

95 

94 

89 

67 

84 

87 

91 

79 

84 

90 

68 

69 

91 

92 

93 

90 

91 

91 

84 

62 

85 

92 

93 

91 

90 

89 

89.4 

MIN 

65 

64 

64 

65 

62 

67 

65 

66 

66 

53 

6  1 

66 

66 

69 

67 

66 

64 

64 

67 

68 

66 

68 

60 

60 

63 

65 

63 

65 

64 

65 

64 

63.4 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

93 

93 

90 

94 

95 

96 

93 

89 

68 

86 

89 

92 

90 

67 

90 

90 

93 

91 

88 

93 

92 

92 

90 

62 

86 

84 

93 

93 

93 

92 

69 

90.6 

MIN 

70 

68 

66 

68 

70 

72 

73 

70 

71 

61 

59 

62 

67 

71 

71 

69 

68 

69 

69 

67 

66 

66 

70 

68 

70 

67 

70 

67 

68.5 

CAMP  HILL   2  NW 

MAX 

88 

91 

90 

90 

90 

91 

92 

92 

85 

88 

84 

85 

87 

86 

64 

66 

88 

89 

91 

90 

92 

90 

90 

91 

78 

85 

88 

92 

92 

89 

90 

86.5 

MIN 

66 

66 

65 

65 

64 

65 

66 

66 

68 

56 

55 

58 

60 

59 

66 

68 

64 

65 

68 

70 

^' 

60 

63 

64 

65 

68 

68 

68 

66 

67 

67 

64.7 

CENTRE   5  SW 

MAX 

88 

88 

89 

93 

90 

90 

94 

92 

87 

86 

84 

86 

87 

84 

82 

88 

85 

88 

87 

92 

92 

87 

89 

92 

73 

85 

69 

93 

90 

90 

90 

88.0 

MIN 

67 

66 

67 

64 

66 

66 

67 

69 

66 

56 

63 

57 

62 

70 

67 

58 

66 

65 

69 

67 

62 

62 

66 

66 

68 

68 

67 

63 

67 

68 

65.1 

CENTREVILLE 

MAX 

92 

93 

94 

99 

94 

95 

97 

96 

88 

88 

36 

86 

91 

86 

66 

92 

89 

89 

92 

94 

95 

91 

92 

91 

80 

86 

84 

93 

94 

92 

90 

90.9 

MIN 

68 

67 

69 

67 

66 

66 

65 

70 

69 

56 

6  7 

66 

66 

72 

71 

69 

69 

66 

70 

7 1 

69 

65 

66 

66 

65 

64 

67 

67 

69 

68 

67 

66.3 

CMATOM 

MAX 

89 

91 

89 

93 

93 

92 

91 

89 

82 

87 

86 

69 

88 

88 

91 

92 

93 

91 

86 

93 

90 

90 

90 

85 

81 

83 

90 

92 

92 

91 

91 

89.4 

MIN 

63 

65 

66 

61 

62 

65 

59 

63 

66 

62 

57 

60 

62 

67 

64 

68 

64 

60 

66 

67 

72 

66 

66 

63 

66 

67 

67 

6  6 

66 

66 

67 

64.5 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 

92 

91 

92 

91 

91 

94 

94 

87 

84 

83 

85 

69 

67 

82 

88 

67 

87 

93 

92 

93 

90 

89 

91 

90 

84 

86 

92 

92 

90 

90 

90 

89.3 

MIN 

67 

68 

66 

70 

66 

70 

70 

68 

69 

66 

5  5 

59 

64 

70 

67 

69 

65 

66 

69 

73 

74 

63 

6  3 

63 

66 

67 

66 

70 

68 

70 

66 

66.6 

CITRONELLE 

MAX 

90 

9* 

89 

95 

9S 

94 

90 

95 

96 

90 

92 

91 

92 

92 

94 

92 

92 

89 

88 

96 

94 

94 

92 

91 

88 

87 

93 

93 

92 

89 

92 

91.9 

MIN 

71 

70 

70 

67 

71 

70 

71 

72 

72 

69 

68 

70 

70 

72 

69 

72 

72 

73 

73 

74 

76 

72 

7  1 

70 

68 

71 

71 

72 

72 

75 

71 

71.1 

CLANTON 

MAX 

87 

91 

90 

91 

90 

92 

94 

93 

88 

65 

83 

86 

88 

84 

86 

86 

89 

88 

90 

90 

91 

89 

90 

90 

79 

83 

86 

90 

92 

90 

90 

88.4 

MIN 

69 

70 

70 

70 

68 

72 

70 

69 

70 

58 

66 

62 

67 

71 

73 

69 

69 

69 

73 

73 

70 

66 

6  5 

63 

67 

70 

66 

70 

69 

70 

69 

68.3 

CLAYTON 

MAX 

81 

88 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

66 

85 

92 

64 

65 

85 

66 

69 

87 

68 

69 

88 

89 

89 

87 

90 

74 

82 

84 

88 

89 

88 

88 

87.1 

MIN 

72 

71 

68 

69 

69 

70 

71 

69 

70 

62 

64 

65 

68 

70 

70 

69 

68 

70 

70 

71 

72 

69 

71 

66 

67 

67 

70 

70 

69 

70 

70 

68.9 

COOEN 

MAX 

91 

92 

91 

91 

90 

94 

91 

90 

86 

88 

90 

88 

69 

89 

91 

91 

91 

90 

92 

92 

94 

93 

92 

90 

84 

66 

92 

91 

90 

92 

»0 

90.4 

MIN 

72 

73 

69 

68 

69 

70 

77 

74 

73 

67 

66 

68 

69 

76 

76 

78 

71 

76 

80 

76 

7  1 

73 

69 

73 

72 

71 

72 

77 

72 

72,4 

DAYTON 

MAX 

90 

92 

92 

91 

93 

93 

90 

94 

90 

86 

85 

89 

91 

90 

61 

90 

93 

91 

92 

94 

95 

91 

90 

66 

84 

64 

86 

94 

93 

95 

93 

90.3 

MIN 

65 

68 

68 

67 

70 

72 

75 

70 

71 

61 

60 

64 

69 

70 

71 

67 

68 

70 

70 

74 

68 

68 

67 

64 

70 

70 

69 

70 

69 

70 

68 

68.5 

DECATUR 

MAX 

89 

89 

91 

91 

89 

91 

94 

91 

87 

82 

62 

83 

86 

76 

60 

63 

65 

88 

92 

90 

92 

85 

86 

88 

80 

82 

87 

88 

84 

67 

68 

86.7 

MIN 

67 

67 

67 

69 

68 

69 

70 

70 

69 

62 

54 

59 

70 

69 

68 

70 

70 

70 

69 

73 

69 

63 

65 

61 

66 

67 

70 

71 

69 

70 

70 

67.5 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

MAX 

92 

92 

92 

90 

MIN 

67 

66 

67 

68 

68 

72 

69 

69 

70 

61 

60 

60 

67 

69 

71 

66 

66 

69 

68 

70 

70 

68 

67 

69 

66 

69 

68 

68 

70 

70 

70 

67,7 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

94 

91 

95 

93 

95 

92 

91 

66 

85 

90 

89 

91 

92 

92 

94 

92 

93 

94 

94 

90 

91 

93 

74 

84 

87 

91 

96 

94 

96 

92 

91,0 

MIN 

70 

73 

72 

71 

72 

76 

75 

72 

71 

66 

63 

66 

67 

72 

72 

71 

70 

71 

7 1 

^' 

68 

69 

72 

7 1 

70 

70 

72 

74 

70.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

90 

88 

89 

91 

90 

91 

93 

91 

6S 

83 

82 

86 

89 

77 

78 

64 

85 

85 

90 

90 

91 

67 

89 

87 

83 

80 

86 

89 

87 

68 

90 

86.9 

MIN 

67 

65 

65 

67 

66 

67 

67 

70 

65 

55 

53 

58 

69 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

70 

67 

63 

64 

60 

65 

68 

67 

69 

68 

67 

69 

66.6 

ENTERPR I SE 

MAX 

93 

94 

90 

95 

94 

96 

94 

90 

87 

66 

90 

90 

90 

91 

91 

93 

92 

93 

94 

93 

90 

91 

93 

80 

84 

86 

91 

93 

93 

94 

92 

91.1 

69 

72 

70 

70 

72 

75 

71 

71 

71 

66 

63 

66 

66 

71 

70 

71 

69 

70 

^' 

70 

70 

70 

66 

66 

71 

71 

69 

69 

69 

69 

69.6 

EUFAULA 

MAX 

90 

93 

92 

94 

95 

96 

92 

90 

90 

86 

69 

69 

88 

91 

91 

90 

91 

92 

93 

93 

93 

92 

93 

77 

88 

89 

94 

93 

94 

94 

91.2 

MIN 

69 

70 

68 

71 

67 

71 

70 

72 

71 

62 

59 

67 

66 

72 

70 

72 

66 

73 

70 

72 

69 

70 

66 

66 

67 

72 

73 

70 

66 

70 

72 

69.1 

EVERGREEN 

MAX 

9» 

92 

94 

88 

95 

95 

96 

95 

91 

89 

88 

69 

93 

93 

93 

94 

92 

93 

91 

97 

96 

93 

93 

92 

69 

86 

86 

92 

94 

91 

94 

92.3 

MIN 

68 

69 

67 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

62 

69 

61 

66 

70 

68 

69 

69 

71 

70 

71 

71 

70 

70 

68 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

68.6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

91 

91 

90 

92 

90 

92 

91 

91 

85 

87 

90 

90 

90 

88 

92 

91 

90 

86 

92 

93 

96 

92 

88 

89 

84 

86 

91 

90 

90 

91 

69 

90.1 

MIN 

72 

70 

70 

70 

73 

72 

79 

70 

74 

68 

66 

69 

70 

70 

75 

73 

80 

70 

68 

67 

71 

72 

72 

72 

74 

72 

71.8 

FALKVILLE 

MAX 

80 

89 

82 

85 

85 

64 

60 

81 

66 

89 

90 

90 

90 

87 

90 

89 

81 

66 

66 

88 

88 

90 

90 

86.4 

MIN 

65 

50 

50 

66 

56 

68 

67 

69 

69 

70 

69 

72 

66 

60 

62 

60 

65 

66 

69 

70 

66 

69 

74 

64.6 

FAYETTE 

MAX 

91 

90 

97 

93 

94 

96 

94 

69 

87 

85 

86 

92 

64 

62 

86 

87 

80 

93 

93 

93 

92 

90 

90 

86 

84 

89 

91 

93 

90 

90 

89 

89.6 

HIN 

63 

67 

68 

68 

66 

70 

68 

66 

66 

56 

65 

61 

66 

68 

67 

67 

68 

66 

68 

72 

69 

64 

66 

63 

66 

68 

68 

66 

66 

67 

70 

66.2 

fLOt»ENCE 

MAX 

91 

90 

9* 

91 

92 

95 

93 

90 

86 

84 

65 

90 

84 

86 

84 

68 

89 

92 

92 

96 

89 

88 

91 

86 

84 

88 

90 

89 

91 

91 

69 

69.2 

MIN 

67 

69 

67 

67 

69 

69 

70 

70 

67 

66 

56 

69 

70 

69 

68 

70 

69 

69 

60 

72 

67 

65 

66 

64 

66 

68 

66 

69 

72 

70 

70 

67.6 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  .  . 

Day  Of  Month  a 


SlaUon 

1 

2 

3 

4 

5   j  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16, 

17 

1 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

1 

"l 

24 

25  1 

29 

27 

28  1 

29  j 

30 

31 

Avei 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

69 

78 

90 
78 

89 

77 

88 

75 

89 

76 

91 

75 

90 

82 

90 

73 

84 

73 

82 

74 

87 

73 

86 

75 

87 

76 

89 
77 

89 

78 

89 

80 

90 

75 

90 
77 

90 
81 

90 
81 

90 

75 

89 
74 

89 
74 

87 

71 

35 
59 

82 
72 

84 

75 

87 

76 

89 

77 

88 
78 

89 

77 

88.0 
76.9 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

90 
70 

93 
68 

93 
68 

87 
69 

95 
70 

96 
72 

95 
75 

93 
72 

91 
68 

88 
63 

85 
52 

39 
57 

92 
58 

91 
72 

89 
71 

93 
72 

91 
70 

90 
70 

92 
72 

94 
73 

94 

76 

93 
71 

93 
70 

92 
68 

34 

56 

84 
58 

83 
70 

97 
70 

94 
69 

93 
72 

93 
68 

91.2 
59.7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

89 
69 

88 
66 

91 
65 

90 
66 

90 
66 

93 
68 

93 
66 

85 
70 

84 
66 

80 
65 

84 

52 

88 
56 

83 
51 

81 
69 

85 
57 

86 
70 

87 
67 

84 
64 

92 
68 

92 
70 

87 
68 

88 
53 

89 
53 

85 
65 

83 
65 

39 
68 

92 
63 

90 
69 

90 
65 

91 
68 

87 
68 

87.6 
65.6 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

90 
68 

92 

70 

92 
69 

92 
71 

93 

71 

92 
73 

95 

72 

95 
71 

90 
70 

85 
62 

84 
60 

88 
65 

91 
70 

87 
72 

37 
72 

89 
58 

89 
69 

87 
59 

91 
70 

92 
74 

94 

73 

90 
68 

90 
70 

87 
71 

86 
67 

35 

71 

88 
69 

92 
59 

93 
70 

93 
70 

88 
71 

89.9 
69.5 

GENEVA 

MAX 
MIN 

90 
69 

94 

70 

96 
69 

93 
68 

96 
70 

96 
72 

97 

72 

95 
72 

93 
69 

88 
64 

87 
62 

90 
63 

91 
65 

92 
59 

95 
69 

94 
69 

94 
63 

93 

71 

91 
59 

93 
71 

95 
73 

90 
70 

92 
71 

92 
71 

78 
69 

33 
70 

85 
71 

92 
69 

94 
68 

92 
69 

94 
68 

91.3 
69.0 

CILBERTOWN 

MAX 
MIN 

94 

68 

94 
66 

94 

69 

95 
65 

96 
69 

98 
69 

95 
71 

89 
69 

90 
70 

89 
69 

92 
57 

93 
53 

39 
66 

39 
71 

93 
70 

92 
71 

95 
55 

94 

70 

38 
58 

95 
69 

95 
75 

95 
59 

92 
67 

37 
67 

83 
63 

87 
70 

94 
70 

94 
68 

95 
68 

92 
70 

91 
69 

92.3 
67.9 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

92 
68 

91 
69 

92 
67 

93 
68 

95 
68 

95 
69 

95 
70 

90 
70 

85 
56 

84 

61 

87 
60 

39 
63 

39 
63 

87 
70 

88 
68 

88 
66 

85 
68 

91 
68 

91 
59 

92 
70 

90 
69 

90 
66 

83 
57 

30 

66 

83 
64 

85 
69 

93 
67 

94 
59 

92 
63 

89 
67 

87 
63 

89.4 
67.3 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

93 
71 

94 
69 

90 
68 

95 
71 

95 
71 

95 
74 

95 
74 

92 
70 

89 
71 

88 
63 

89 
62 

93 
55 

91 
67 

87 
70 

92 
70 

90 
53 

93 
59 

91 

70 

94 

72 

93 

72 

91 
77 

91 

69 

93 
69 

84 

69 

84 
68 

32 
70 

94 
69 

94 
70 

90 
69 

94 
70 

37 
70 

91.1 
59.6 

GUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

89 

66 

90 
66 

91 
62 

90 
62 

91 
64 

92 
68 

91 

65 

87 
59 

86 

66 

81 

55 

85 

55 

88 

57 

83 
55 

80 
58 

84 
55 

84 
68 

88 
55 

90 
67 

90 
66 

91 
71 

86 
68 

33 
53 

89 
54 

85 
54 

83 
55 

88 
68 

90 
68 

87 
67 

89 
65 

89 
55 

86 
65 

87.5 
65.1 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
66 

90 
67 

93 
68 

91 
65 

93 
58 

94 
67 

91 
70 

68 
56 

85 
53 

83 
61 

85 
66 

90 
64 

84 
69 

79 
68 

85 
69 

35 
57 

34 
66 

91 
67 

90 
69 

91 
59 

88 

53 

90 
64 

89 
52 

35 
55 

84 

67 

87 
56 

89 
58 

89 
68 

89 
67 

88 
59 

83.1 
65.5 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
70 

98 
67 

94 
68 

91 
69 

95 
70 

94 
72 

96 

73 

95 
70 

90 
70 

90 
64 

86 
60 

83 
64 

89 
67 

90 
71 

86 
71 

93 
69 

90 
59 

94 
70 

90 
72 

90 
71 

94 

70 

90 
71 

92 
72 

90 
57 

78 
69 

85 
69 

82 
57 

92 
72 

94 

68 

90 
70 

90 
70 

90.4 
69.1 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

88 

70 

91 
71 

93 
70 

91 
70 

94 
70 

94 
69 

95 
72 

94 
71 

90 
70 

87 
63 

86 
62 

89 
61 

89 
64 

88 
56 

90 
70 

90 
70 

91 
68 

91 

72 

90 
70 

92 
72 

92 
70 

92 

69 

90 
70 

92 
70 

72 
68 

84 

58 

36 
72 

92 
59 

93 
59 

92 
70 

92 
72 

90.0 
69.0 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

89 
62 

87 
64 

89 
59 

89 
61 

90 
62 

91 
63 

89 
67 

85 
64 

84 

53 

81 
49 

83 
54 

85 
56 

32 
67 

79 
55 

85 
55 

84 
62 

34 
66 

85 
67 

39 
55 

91 
55 

35 
55 

88 

57 

87 
61 

30 
52 

82 

55 

88 
64 

90 
62 

90 
51 

89 
54 

85 
63 

36 
64 

86.1 
61.8 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

90 
70 

90 
64 

90 
65 

89 

70 

97 
73 

91 

73 

92 
73 

92 
69 

90 
70 

85 

62 

83 
53 

85 
54 

89 
55 

89 
70 

86 
70 

85 
59 

91 
58 

90 
59 

90 
70 

89 
70 

38 
59 

87 
68 

38 
65 

33 
53 

33 
68 

80 
70 

38 
58 

83 
68 

38 

70 

88 

70 

88.0 
58.4 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

89 
69 

89 
69 

93 
70 

91 
69 

92 
68 

94 
71 

92 
71 

89 

72 

84 
56 

82 
52 

85 
65 

90 
60 

80 
71 

82 
70 

84 
71 

86 
70 

89 
70 

93 
59 

92 
71 

91 
58 

37 
69 

90 

55 

91 
61 

81 

66 

85 
70 

90 
72 

93 
73 

86 
70 

90 
70 

90 
71 

87 
71 

38.3 
68.4 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
66 

92 
66 

90 
69 

92 
66 

93 
67 

93 
68 

86 
59 

84 
55 

82 
55 

86 
51 

89 
55 

78 
64 

73 
69 

86 
57 

85 
58 

86 
67 

39 

57 

92 
57 

92 
68 

37 
69 

87 
61 

89 
61 

82 

62 

31 
67 

86 
65 

91 
66 

89 
57 

90 
56 

91 
67 

88 
59 

37.5 
66.3 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

91 
67 

91 
66 

89 
64 

90 
66 

92 
66 

92 
67 

92 
55 

86 
67 

88 
58 

83 
56 

85 
57 

87 
63 

87 
61 

86 
68 

90 
59 

90 
66 

89 
63 

90 
66 

91 
68 

91 
69 

90 
63 

90 
63 

93 
63 

79 
62 

85 
65 

90 
63 

90 
65 

92 
67 

99 
55 

90 
67 

90 
56 

39.3 
65.0 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

93 
68 

93 
69 

93 
68 

94 
70 

93 
71 

95 
72 

95 
71 

91 
70 

89 
71 

86 
60 

88 
69 

89 
55 

88 
70 

88 
71 

39 
71 

92 
68 

89 
70 

92 
69 

91 
69 

94 

72 

92 

73 

91 
68 

89 
69 

87 
70 

92 
56 

96 
71 

92 
69 

93 
70 

93 
68 

90 
70 

87 
69 

91.1 
58.9 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

90 
69 

93 
70 

94 
70 

89 
59 

95 
72 

95 
73 

95 
72 

95 
71 

90 
70 

85 
66 

35 
52 

88 
56 

91 
65 

90 
70 

91 
70 

39 
71 

92 
59 

93 
69 

89 

70 

93 
71 

93 
75 

91 
59 

91 
71 

93 
59 

75 
59 

82 
70 

82 
67 

90 
69 

91 
69 

91 
69 

92 
70 

90.1 
69.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

88 
67 

88 
67 

91 

67 

90 
67 

91 
65 

94 

68 

92 
68 

88 

70 

82 
69 

80 
58 

83 
54 

37 
58 

84 
67 

82 
70 

34 
69 

84 

70 

39 
59 

90 
59 

90 
58 

91 
70 

86 
67 

37 
62 

83 
54 

85 
63 

82 
67 

89 
59 

90 
70 

86 
69 

39 
63 

88 
70 

87 
70 

37.3 
66.7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

92 
68 

92 
67 

92 
67 

94 
66 

95 
68 

95 
72 

94 
71 

90 
69 

87 
68 

84 

59 

88 
68 

92 
61 

38 
57 

85 
70 

91 
59 

92 
67 

91 
67 

94 

53 

91 

70 

92 
70 

91 
59 

91 

66 

91 
65 

83 
55 

86 
69 

95 

69 

95 
66 

93 
63 

93 
68 

92 
63 

89 
67 

91.1 
57.0 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
68 

89 
66 

90 
69 

91 
67 

93 
69 

93 
57 

89 
58 

87 
70 

83 

85 
59 

90 
62 

90 
56 

85 
70 

87 
70 

88 
67 

87 
56 

90 
56 

92 
68 

92 
71 

88 
71 

83 
65 

89 
65 

35 
55 

39 
69 

85 
69 

91 
59 

92 
59 

89 
57 

90 
67 

89 
68 

39.1 
67.3 

MINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

91 
69 

90 
69 

89 
68 

94 
69 

95 
70 

95 
72 

92 
70 

90 
70 

86 
61 

87 
54 

91 
56 

90 
59 

86 
70 

39 
70 

91 
70 

89 
69 

90 
59 

91 
70 

89 
72 

91 
70 

90 
70 

90 
70 

89 
68 

80 
57 

84 
58 

83 
68 

92 
68 

93 
69 

92 
69 

91 
59 

86 
63 

89.6 
68.7 

MOBILE   HB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
74 

95 
72 

95 
72 

95 
71 

95 
73 

96 
75 

94 

77 

95 
74 

88 
73 

89 
70 

89 
70 

89 
73 

88 
74 

91 
75 

92 
75 

91 
77 

92 
75 

39 
77 

90 
77 

95 
76 

96 
76 

95 
75 

94 

72 

93 
70 

84 

69 

85 

73 

91 
74 

91 
75 

90 
74 

91 
75 

89 

73 

91.6 
73.9 

MOBILE 

MAX 
MIN 

90 
75 

92 
72 

92 
72 

90 
71 

94 

73 

94 
75 

92 
77 

94 
76 

93 
74 

88 
71 

88 
70 

89 
72 

89 
74 

87 
76 

92 
73 

91 
77 

89 
73 

92 
77 

90 
78 

91 
77 

95 
78 

96 
70 

95 
74 

93 
72 

92 
70 

82 
69 

85 
72 

92 
75 

91 
75 

90 
78 

39 

76 

90.9 
74.0 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

93 
72 

92 
72 

90 
71 

93 
72 

93 
72 

94 

75 

94 

73 

89 

72 

88 

72 

85 
63 

87 

63 

91 

65 

91 
56 

38 
74 

91 
73 

89 
71 

93 
69 

93 
70 

93 
73 

94 
74 

94 

73 

92 
70 

92 
70 

76 
58 

86 
71 

86 
72 

94 

70 

94 
73 

92 
71 

93 

72 

90 
72 

90.7 
70.3 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 

67 

94 
67 

90 
73 

92 
67 

93 
67 

90 
71 

86 

71 

86 
58 

83 
57 

86 
52 

39 
57 

79 
59 

80 
69 

81 
68 

83 
69 

88 
70 

92 
70 

92 
71 

92 
72 

88 
67 

39 
53 

89 
63 

83 
60 

82 
66 

86 
68 

89 
57 

88 
70 

90 
70 

90 
70 

89 
71 

87.7 
57.0 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
69 

92 
69 

88 
71 

90 
70 

93 
71 

92 
72 

88 

73 

83 
67 

81 
61 

84 
56 

88 
51 

80 
69 

83 
72 

84 
59 

35 
71 

92 
70 

92 

70 

91 
71 

93 
72 

87 
63 

87 
65 

88 
56 

83 
65 

81 
68 

87 
70 

89 
59 

88 
71 

89 
72 

88 
72 

87 
72 

87.6 
63.7 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

93 
66 

94 
65 

91 
65 

95 
65 

96 

65 

95 
68 

95 
72 

90 

67 

90 
69 

88 

58 

90 
55 

92 
51 

91 
66 

89 
67 

93 
69 

92 
70 

92 
52 

93 
67 

93 
66 

93 
63 

94 
74 

93 
69 

92 
53 

88 
64 

85 
64 

84 
67 

95 
66 

94 
55 

93 
65 

93 
56 

92 
67 

91.9 
66.4 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

87 
6S 

88 
64 

90 
64 

87 
60 

88 
61 

92 
65 

90 
55 

89 
55 

84 
54 

78 
51 

32 
48 

85 
52 

82 
64 

34 
67 

85 
63 

31 
65 

83 
55 

89 
57 

88 
55 

89 
65 

84 

53 

36 
63 

83 

59 

80 
62 

81 
65 

87 
66 

88 
64 

83 
65 

89 
64 

85 
56 

36 
67 

85.9 
63.2 

OfiEONTA 

MAX 

MIN 

87 
64 

90 
66 

88 
65 

93 
65 

90 
53 

92 
67 

93 
56 

92 
59 

87 
59 

85 
53 

83 
49 

85 
53 

88 
61 

81 
58 

79 
55 

81 
59 

85 
56 

87 
64 

86 
65 

90 
70 

91 
69 

88 
50 

90 
50 

88 
62 

78 
54 

83 
69 

34 
58 

87 
67 

87 
65 

89 
57 

90 
55 

87.0 
64.3 

OPELISA 

MAX 
MIN 

89 
65 

90 
65 

90 
66 

90 
66 

90 
64 

73 
65 

92 
65 

92 
58 

87 
70 

85 
6  9 

34 
56 

86 

86 

36 

86 

88 
65 

90 
64 

87 
65 

89 
69 

91 

70 

90 
70 

89 

5 1 

90 

62 

90 
64 

75 
54 

83 
57 

87 
58 

91 
6  7 

91 

39 

90 
67 

87.5 
65.2 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

92 
68 

93 
69 

90 
67 

94 
68 

93 
69 

95 
73 

92 
70 

92 

67 

88 
59 

86 
63 

38 
60 

90 
53 

88 
52 

89 
54 

91 
67 

91 
67 

92 
55 

90 
59 

92 
59 

92 
70 

92 
72 

91 
67 

91 

65 

79 
66 

84 
66 

86 
55 

91 
70 

93 
67 

92 
66 

92 
66 

92 
59 

90.4 
67,0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
64 

89 
64 

90 
67 

89 
64 

90 
67 

93 
67 

92 
58 

86 
65 

83 
63 

81 
51 

84 
65 

89 
61 

86 
65 

80 
63 

86 
53 

35 
66 

85 
65 

33 
66 

90 
69 

91 
69 

86 
61 

87 
62 

88 
63 

77 
64 

84 
65 

88 
65 

91 
67 

91 
65 

90 
66 

87 
67 

87.2 
64,6 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

90 

92 

91 

90 

92 

93 

94 

95 

87 

88 

86 

85 

88 

88 

35 

33 

90 

91 

90 

93 

93 

90 

90 

91 

78 

84 

39 

92 

93 

90 

92 

89.6 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

94 
69 

95 
69 

91 

69 

97 
69 

68 

72 

98 

70 

93 
69 

91 
69 

88 
62 

90 
60 

93 
55 

93 
56 

88 
71 

93 
72 

93 
70 

94 

58 

93 

70 

96 
72 

98 
72 

96 
70 

95 
57 

95 
56 

83 
55 

85 
69 

87 

70 

94 

59 

96 
70 

95 
70 

95 
71 

94 

70 

68,7 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

90 
63 

92 
66 

95 
69 

95 
67 

95 
70 

94 

70 

98 

70 

95 
70 

89 
70 

90 
59 

81 
57 

90 
60 

90 
53 

85 

70 

90 
70 

92 
67 

90 
69 

92 
59 

93 
68 

91 

72 

95 
75 

92 
59 

93 
68 

90 
57 

85 
67 

83 
69 

85 
72 

91 
67 

94 
76 

93 
71 

90 
69 

91,0 
63.0 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 
69 

8S 
68 

90 
70 

87 
69 

89 
73 

92 
71 

91 
70 

84 
58 

80 
59 

79 
58 

84 
64 

89 
67 

82 
58 

79 
68 

32 
58 

87 
59 

83 
70 

91 
70 

90 
71 

92 
68 

85 

66 

86 
57 

87 
54 

83 
66 

81 
53 

82 
69 

38 
59 

88 
59 

88 

70 

38 

70 

36.0 
67,8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

87 

65 

88 
66 

92 
67 

89 
65 

92 
54 

91 
57 

89 
57 

88 
69 

82 
59 

80 
55 

33 
51 

87 
56 

77 
70 

30 
70 

81 
69 

35 
58 

87 
56 

89 
68 

90 
57 

90 
59 

36 
69 

88 
63 

89 
62 

79 
63 

82 
57 

36 
69 

87 
70 

86 
69 

86 
67 

89 
59 

86 
69 

86,2 
55,5 

S««  Rei«reDC*  Notes  Followiog  SUUoo  Index 


Contlnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JULY  1963 


Day  Ol  Month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

1 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

1 

29 

3D 

31 

Aver 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

S9 

90 

93 

91 

94 

94 

95 

93 

92 

85 

89 

90 

88 

87 

90 

92 

91 



92 

88 

92 

93 



94 

93 

90 

90 

62 

S3 

90 

92 

 ' 

91 

91 

90  a  5 

MIN 

69 

68 

70 

69 

71 

70 

75 

77 

70 

68 

6  3 

65 

71 

7  3 

69 

72 

70 

70 

70 

69 

70.2 

ROCKFORD 

MAX 

90 

91 

90 

91 

87 

91 

93 

94 

87 

85 

83 

85 

88 

88 

82 

89 

89 

90 

90 

89 

92 

89 

90 

89 

60 

82 

86 

92 

92 

69 

88 

86*4 

MIN 

66 

66 

66 

68 

64 

64 

66 

67 

67 

56 

56 

61 

61 

67 

68 

66 

64 

66 

70 

67 

68 

62 

62 

63 

65 

67 

67 

68 

65 

67 

65.1 

ROCK  MILLS 

MAX 

89 

91 

92 

94 

87 

5? 

85 

88 

87 

86 

83 

90 

90 

88 

88 

91 

92 

89 

91 

91 

75 

85 

90 

92 

92 

90 

91 

MIN 

6S 

64 

66 

62 

68 

53 

56 

56 

66 

67 

68 

63 

64 

66 

68 

67 

59 

61 

63 

63 

66 

64 

65 

65 

65 

66 

63I4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

87 

8S 

88 

93 

88 

91 

91 

90 

88 

82 

80 

83 

87 

80 

83 

64 

85 

85 

85 

89 

90 

82 

68 

89 

64 

82 

86 

68 

88 

88 

87 

MIN 

63 

63 

66 

65 

64 

66 

67 

69 

67 

55 

54 

53 

60 

68 

66 

69 

66 

68 

66 

72 

64 

63 

60 

53 

6  5 

62 

67 

68 

64^2 

SAINT  BERNARD 

MAX 

90 

88 

90 

89 

88 

86 

89 

88 

80 

61 

75 

80 

83 

90 

91 

92 

81 

66 

87 

78 

83 

89 

85 

89 

MIN 

69 

66 

67 

66 

67 

65 

66 

59 

53 

59 

69 

67 

67 

70 

67 

63 

64.6 

SAND  MT    SUBSTAT ION  A  U 

MAX 

86 

87 

88 

86 

88 

89 

88 

86 

82 

78 

81 

84 

81 

79 

84 

80 

64 

84 

87 

88 

83 

85 

86 

83 

80 

86 

87 

84 

86 

87 

8S 

84.6 

MIN 

65 

65 

65 

62 

63 

69 

65 

66 

63 

54 

50 

65 

67 

65 

67 

70 

65 

62 

62 

63 

64 

67 

67 

65 

67 

67 

64.4 

SCOTTSBORO 

MAX 

83 

89 

93 

91 

90 

93 

92 

89 

85 

89 

81 

85 

80 

85 

81 

85 

89 

88 

91 

91 

86 

89 

90 

88 

84 

88 

90 

89 

89 

87 

88 

MIN 

63 

65 

66 

66 

64 

66 

66 

64 

52 

49 

53 

54 

65 

67 

65 

66 

61 

59 

59 

6 1 

62!5 

SEALE 

93 

91 

90 

94 

94 

95 

95 

90 

88 

85 

88 

88 

88 

68 

91 

91 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

68 

85 

88 

91 

93 

92 

92 

90 

90.6 

MIN 

68 

68 

66 

66 

68 

67 

68 

68 

69 

60 

59 

68 

65 

69 

67 

67 

69 

65 

67 

66.4 

SELMA 

MAX 

93 

93 

93 

95 

95 

97 

94 

92 

88 

86 

87 

90 

86 

87 

90 

92 

91 

94 

91 

94 

93 

92 

90 

87 

86 

63 

94 

93 

93 

92 

90 

91.1 

MIN 

71 

71 

71 

70 

72 

75 

73 

71 

7 1 

70 

70 

70 

71 

73 

73 

7 1 

70 

67 

70 

70 

70.1 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

90 

90 

90 

91 

93 

93 

92 

86 

85 

84 

85 

89 

85 

82 

88 

85 

88 

90 

91 

90 

88 

69 

90 

62 

83 

85 

92 

92 

90 

87 

89 

MIN 

66 

67 

62 

69 

64 

6  7 

68 

68 

69 

65 

67 

70 

69 

68 

63 

His 

TALLADEGA 

MAX 

89 

8S 

90 

87 

89 

90 

90 

85 

84 

80 

83 

86 

85 

61 

85 

85 

87 

88 

90 

86 

86 

67 

77 

82 

87 

89 

89 

89 

67 

87 

66.2 

MIN 

64 

65 

65 

67 

64 

66 

67 

66 

67 

54 

52 

57 

62 

67 

66 

64 

64 

64 

68 

67 

61 

61 

62 

63 

67 

66 

66 

65 

67 

65 

64.2 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

90 

92 

91 

92 

92 

95 

92 

85 

87 

85 

67 

69 

86 

85 

69 

88 

91 

89 

85 

92 

91 

91 

89 

84 

62 

83 

92 

91 

92 

91 

MIN 

70 

68 

67 

66 

66 

69 

72 

70 

70 

6  1 

6 1 

62 

68 

71 

71 

68 

70 

69 

71 

72 

74 

69 

6  9 

68 

66 

66 

70 

69 

70 

71 

70 

68.6 

THORSBY   EXP  STATION 

MAX 

90 

90 

91 

94 

90 

93 

90 

92 

85 

83 

86 

88 

89 

89 

88 

88 

68 

91 

90 

91 

91 

90 

89 

84 

83 

66 

91 

91 

92 

88 

88 

MIN 

68 

69 

68 

70 

70 

69 

70 

68 

69 

61 

59 

65 

64 

71 

74 

70 

70 

72 

72 

71 

72 

66 

67 

62 

66 

68 

68 

69 

69 

70 

68 

68!2 

TROY 

MAX 

91 

92 

88 

93 

93 

92 

94 

90 

88 

85 

87 

89 

89 

87 

90 

90 

90 

90 

92 

93 

91 

90 

90 

84 

84 

84 

92 

92 

92 

91 

91 

MIN 

71 

70 

69 

71 

72 

73 

71 

70 

70 

62 

64 

66 

67 

70 

70 

69 

68 

70 

71 

71 

71 

68 

68 

66 

67 

69 

71 

71 

69 

70 

70 

69.3 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

89 

95 

94 

95 

96 

94 

89 

87 

85 

86 

89 

80 

84 

86 

89 

85 

90 

91 

93 

90 

89 

87 

85 

82 

86 

89 

91 

69 

89 

68 

MIN 

70 

70 

70 

69 

68 

73 

72 

71 

65 

61 

58 

63 

71 

71 

70 

69 

71 

70 

71 

72 

71 

68 

66 

68 

68 

72 

69 

72 

71 

70 

72 

69I2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

90 

90 

91 

94 

93 

94 

95 

93 

88 

85 

83 

87 

91 

80 

85 

86 

89 

85 

91 

91 

92 

90 

90 

88 

85 

63 

83 

91 

92 

90 

90 

MIN 

73 

73 

72 

72 

68 

72 

71 

75 

70 

64 

64 

63 

66 

71 

73 

67 

70 

74 

70 

72 

73 

72 

72 

69 

71 

70 

71 

69 

68 

69 

70 

7o!l 

TUSKEGEE  2 

94 

93 

90 

91 

93 

94 

93 

89 

87 

84 

85 

85 

87 

85 

91 

84 

88 

92 

90 

93 

89 

91 

92 

85 

66 

86 

91 

91 

91 

92 

69 

MIN 

67 

67 

64 

66 

66 

69 

67 

61 

69 

63 

67 

64 

62 

68 

69 

65 

6  3 

6  3 

65.0 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

90 

92 

93 

94 

93 

96 

96 

96 

92 

89 

87 

89 

89 

88 

69 

91 

91 

91 

91 

92 

94 

92 

91 

92 

74 

85 

87 

69 

90 

90 

92 

90.5 

MIN 

69 

68 

66 

68 

65 

68 

67 

68 

5  7 

70 

67 

68 

68 

69 

70 

69 

66 

64 

64 

66 

66 

69 

65 

65 

65 

66 

66.4 

VALLEY  HEAD 

MAX 

81 

87 

87 

89 

87 

89 

91 

90 

86 

81 

79 

82 

84 

88 

81 

87 

78 

88 

86 

69 

89 

84 

86 

88 

73 

82 

86 

90 

88 

88 

86 

65.5 

MIN 

62 

66 

65 

56 

60 

62 

62 

65 

62 

51 

48 

55 

62 

67 

67 

66 

63 

65 

65 

65 

65 

56 

58 

65 

64 

66 

66 

64 

63 

65 

64 

62.3 

VERNON 

MAX 

90 

92 

91 

95 

92 

94 

95 

93 

89 

86 

85 

88 

91 

88 

80 

86 

86 

82 

91 

92 

92 

90 

90 

89 

85 

83 

87 

90 

91 

90 

90 

89.1 

MIN 

67 

65 

66 

67 

64 

67 

66 

68 

66 

55 

54 

59 

66 

68 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

68 

63 

64 

64 

63 

66 

66 

66 

68 

66 

69 

65.2 

WATERLOO 

MAX 

89 

87 

90 

93 

98 

93 

92 

90 

88 

83 

87 

82 

87 

82 

83 

89 

86 

85 

91 

91 

92 

87 

87 

89 

64 

82 

85 

88 

86 

86 

90 

87.9 

MIN 

64 

68 

67 

65 

66 

67 

68 

70 

67 

55 

50 

55 

69 

70 

68 

65 

68 

72 

70 

69 

65 

62 

62 

64 

65 

66 

69 

68 

70 

71 

71 

66.0 

WHATLEY 

MAX 

98 

94 

93 

95 

94 

98 

96 

91 

90 

92 

93 

91 

92 

92 

91 

92 

92 

94 

95 

95 

96 

95 

94 

82 

84 

88 

93 

98 

96 

94 

96 

93.0 

MIN 

66 

68 

68 

69 

67 

69 

66 

67 

70 

70 

63 

57 

59 

62 

66 

61 

66 

68 

66 

68 

70 

69 

66 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

65 

68 

66.8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.29 

.27 

.27 

.28 

.25 

.27 

.26 

.30 

.23 

.24 

.27 

.26 

.30 

.09 

.10 

.24 

.19 

.13 

.20 

.27 

.27 

.19 

.27 

.07 

.02 

.15 

.21 

.15 

.21 

.27 

.13 

6.65 

MIND 

13 

20 

21 

32 

11 

3 

17 

29 

44 

53 

19 

10 

18 

53 

37 

19 

26 

20 

11 

21 

32 

26 

17 

8 

42 

36 

45 

25 

21 

31 

15 

774 

99 

98 

95 

94 

96 

105 

105 

102 

97 

97 

96 

90 

81 

80 

94 

94 

96 

92 

82 

66 

96 

86 

93 

92 

92 

94 

98 

100 

102 

102 

97 

94.6 

KIN 

69 

67 

66 

69 

69 

81 

78 

71 

72 

65 

64 

70 

70 

70 

75 

71 

68 

73 

74 

72 

75 

76 

73 

74 

74 

70 

72 

72 

74 

66 

73 

71.5 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.16 

.21 

.25 

.25 

.19 

.27 

.31 

.30 

.12 

.25 

.26 

.24 

.23 

.12 

.27 

.16 

.17 

.11 

.19 

.27 

.26 

.23 

* 

.05 

.17 

.26 

.17 

.17 

.18 

B  6.22 

WIND 

7 

23 

22 

37 

51 

34 

55 

80 

77 

28 

15 

10 

22 

20 

36 

22 

10 

5 

7 

16 

69 

41 

50 

32 

22 

7 

11 

16 

14 

13 

9 

661 

MAX 

96 

101 

99 

103 

97 

105 

103 

103 

90 

98 

100 

99 

100 

97 

105 

106 

100 

95 

102 

107 

105 

106 

99 

97 

89 

90 

101 

103 

100 

104 

97 

99.9 

MIN 

76 

76 

75 

74 

76 

77 

74 

78 

75 

72 

72 

74 

75 

75 

77 

79 

76 

77 

76 

78 

80 

76 

75 

73 

71 

74 

76 

78 

77 

78 

78 

75.7 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.21 

.26 

.21 

.30 

.25 

.23 

.26 

.24 

.15 

.24 

.24 

.22 

.20 

.15 

.07 

.16 

.20 

.18 

.20 

.25 

.25 

.25 

.24 

.25 

.14 

.21 

.19 

.23 

.17 

.30 

.20 

6.65 

WIND 

10 

30 

30 

40 

27 

15 

29 

27 

30 

62 

20 

20 

30 

30 

10 

30 

30 

10 

20 

20 

33 

20 

17 

30 

29 

21 

16 

12 

12 

10 

18 

738 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 


S««  R«l«r*Qe«  NofM  PoUowlng  SUHoq  tad.x 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1962  -  1963 


Station 

July 

Augxist 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

AprJ 

May 

Total 

Normals 
July-June 

ALBERTVILLF  2  SE 
ALEXANDFO  CITY  6  NF 
ALICFV!LLF 
ANDALUSIA    3  N£ 

0 
0 

0 
0 

0 

26 

22 
3 

126 
135 
109 

472 
427 

392 

784 
685 
701 

937 
795 

819 

607 

331 
246 

134 
64 

6  7 

55 
29 

0 
0 

3684 
3030 

3220 

12 

78 

368 

577 

667 

544 

192 

29 

5 

0 

2472 

ANN  I STON   F  AA  A I PPO^T 

0 

11 

115 

400 

711 

795 

672 

222 

81  • 

16 

0 

3025 

ashla  no 

ATHENS  2 

0 

0 

37 

147 

503 

860 

973 

690 
639 

3  24 
369 

113 

133 

34 
53 

0 
0 

3914 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  SW 

0 

0 
0 

1 

13 

53 
106 

294 
409 

489 
656 

621 
774 

631 

2  34 

76 

0 
13 

0 

2912 

2264 

0 

0 

12 

96 

434 

755 

892 

718 

3  02 

87 

28 

0 

3326 

BAY  M  J  NETTE 

0 

0 

47 

259 

440 

576 

455 

116 

12 

2 

0 

1907 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

24 

141 

452 

792 

872 

754 

260 

103 

34 

0 

3432 

BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

16 

113 

412 

702 

607 

640 

212 

24 

0 

3000 

100 

382 

686 

622 

672 

225 

84 

25 

0 

3005 

2779 

BRANTLEY 

^ 

1 1 

91 

396 

607 

705 

566 

229 

48 

17 

0 

2670 

0 

0 

7 

75 

342 

494 

597 

490 

166 

33 

4 

0 

2210 

1853 

BRIDGEPORT  2  W 

0 

0 

36 

158 

466 

807 

926 

750 

267 

119 

47 

0 

3596 

CALERA  2  SW 
CAMOFN  3  NW 

0 

0 

IS 

120 

435 

702 

816 

640 

220 

26 

4 

84 

340 

568 

697 

546 

153 

37 

12 

0 

2441 

CAMP  HILL  2  NW 

0 

0 

19 

122 

446 

697 

826 

665 

300 

104 

27 

0 

3225 

CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 

29 

13  2 

478 

797 

887 

717 

285 

93 

37 

0 

3455 

0 

0 

14 

107 

452 

705 

840 

688 

3  00 

70 

20 

0 

3196 

2446 

CHATOM 

0 

0 

4 

75 

330 

526 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

0 

0 

18 

119 

391 

6  84 

783 

610 

203 

67 

18 

0 

2693 

1625 

C I TRONELLE 

0 

0 

0 

45 

272 

466 

566 

454 

109 

5 

3 

0 

1940 

Art  1  Uri 

0 

0 

15 

106 

428 

698 

825 

675 

252 

58 

21 

0 

3078 

2541 

CLAYTON 

0 

0 

12 

553 

668 

573 

163 

53 

13 

0 

CODEN 

0 

0 

0 

34 

230 

386 

529 

443 

141 

1  4 

1 

0 

1780 

DAYTON 

0 

0 

3 

83 

350 

595 

752 

593 

179 

39 

11 

0 

2605 

dfcatur 

0 

0 

28 

lie 

480 

814 

966 

807 

317 

110 

39 

0 

3679 

2904 

ppMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

12 

3 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

0 

0 

4 

70 

309 

513 

586 

491 

149 

22 

8 

0 

2152 

DOUBLE  SPRINOS 

0 

0 

29 

138 

489 

814 

950 

795 

295 

132 

40 

0 

3682 

ENTERPRISE 

0 

0 

1 

55 

282 

463 

564 

450 

125 

18 

5 

0 

1963 

EUFAULA 

0 

0 

10 

83 

353 

562 

624 

146 

43 

7 

0 

1902 

EVERGREEN 

0 

0 

7 

70 

367 

579 

667 

557 

194 

31 

10 

0 

2482 

F«|RHOPE  2  NE 

0 

0 

0 

37 

245 

401 

542 

424 

129 

8 

1 

0 

1787 

1551 

FALKVILLE 

0 

0 

27 

117 

436 

750 

910 

745 

299 

126 

0 

FAYETTE 

0 

0 

0 

113 

401 

719 

830 

629 

214 

79 

20 

0 

3005 

Ft  ORENCE 

0 

0 

18 

102 

398 

741 

655 

671 

220 

68 

32 

0 

3105 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

15 

170 

362 

500 

443 

125 

5 

0 

0 

1620 

FRISCO  CITY 

0 

0 

2 

54 

304 

528 

66  5 

534 

159 

20 

4 

0 

2270 

GADSDEN  GAS  PLANT 

0 

0 

24 

135 

444 

772 

876 

737 

250 

102 

31 

0 

3373 

2893 

GAINESVILLF 

0 

0 

5 

67 

407 

668 

837 

658 

208 

50 

19 

0 

2939 

GENEVA 

0 

0 

S 

78 

3  54 

528 

631 

498 

183 

31 

5 

0 

2316 

Gt  LBERTOWN 

0 

0 

4 

88 

343 

568 

660 

550 

171 

27 

7 

0 

2438 

6REFNSB0R0 

0 

0 

5 

69 

321 

589 

742 

570 

179 

46 

13 

0 

2534 

2098 

GREENVILLE 

0 

0 

0 

61 

305 

541 

626 

140 

2  1 

9 

0 

2199 

1 859 

GUNTERSVILLE 

0 

0 

14 

108 

421 

752 

671 

701 

258 

94 

32 

0 

3251 

HALEYVILLE 

0 

0 

26 

119 

447 

795 

952 

779 

338 

132 

44 

HAMILTON  3  S 

0 

0 

39 

159 

517 

824 

966 

805 

3  35 

126 

47 

0 

3818 

HAYNEVILLf 

0 

0 

13 

104 

444 

673 

738 

602 

2  09 

51 

9 

0 

2843 

HEADLAND 

0 

0 

6 

66 

333 

541 

682 

511 

169 

29 

5 

0 

2366 

HEFLIN 

0 

0 

47 

172 

523 

625 

915 

781 

330 

153 

38 

2 

3786 

HIGHLAND  HOME 

0 

0 

8 

61 

337 

565 

694 

574 

180 

56 

11 

0 

2486 

1918 

HUNTSVILLE  WB  AP 

0 

0 

20 

125 

448 

613 

90  5 

747 

281 

114 

34 

0 

3487 

3070 

JASPFR  4  N 

0 

0 

20 

152 

469 

790 

8  82 

7  00 

286 

107 

33 

0 

3439 

LAFAYETTE 

0 

0 

12 

96 

385 

655 

76  5 

625 

2  04 

69 

20 

0 

2831 

LIVINGSTON 

0 

0 

3 

88 

353 

625 

756 

597 

177 

40 

13 

0 

2652 

LOCKHART 

0 

0 

5 

56 

292 

469 

591 

492 

156 

23 

5 

0 

2093 

MADISON 

0 

0 

23 

124 

431 

771 

8  92 

725 

261 

127 

38 

0 

3392 

3143 

MARION  JUNCTION  2  NE 

p 

0 

5 

91 

371 

634 

743  ■ 

587 

1  79 

45 

1-* 

0 

2669 

MARTIN  DAM 

0 

0 

95 

327 

587 

710 

569 

201 

49 

12 

0 

MINTFR  3  NW 

0 

0 

2 

80 

357 

635 

737 

618 

220 

48 

11 

0 

2708 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

41 

242 

441 

575 

473 

106 

6 

3 

0 

1889 

1659 

MOBILE 

0 

0 

0 

29 

242 

445 

597 

491 

111 

5 

2 

0 

1922 

1574 

MONTGOMERY  WB  AP 

0 

0 

0 

86 

359 

626 

715 

591 

185 

37 

13 

0 

2612 

2291 

MOULTON  2 

0 

0 

20 

121 

435 

781 

882 

707 

280 

118 

37 

0 

3381 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

0 

0 

24 

132 

473 

850 

963 

768 

286 

104 

30 

0 

3630 

NATCHEZ 

0 

0 

11 

90 

376 

589 

690 

570 

193 

41 

14 

0 

2574 

NEW  MARKET  2 

0 

0 

45 

203 

633 

944 

741 

319 

144 

25 

0 

ONEONTA 

0 

0 

29 

139 

516 

615 

9  36 

781 

3  08 

129 

42 

0 

3697 

OPELIKA 

0 

fl 

16 

112 

416 

668 

796 

658 

263 

93 

24 

0 

3046 

OZARK  6  NNW 

0 

0 

9 

66 

341 

554 

665 

504 

140 

27 

1 

0 

2307 

1711 

PELL  CITY  1  NNE 

0 

0 

37 

177 

505 

790 

914 

784 

331 

120 

44 

0 

3702 

PHENIX  CITY  2  NNW 

0 

0 

4 

70 

356 

619 

738 

611 

209 

55 

10 

0 

2672 

PRATTVILLE 

0 

0 

6 

110 

362 

560 

664 

555 

147 

1  9 

8 

0 

2451 

2228 

PUSHMATAHA 

0 

0 

6 

79 

408 

608 

817 

624 

2  37 

37 

15 

0 

2831 

2222 

RED  BAY 

0 

0 

22 

121 

461 

765 

919 

787 

291 

119 

43 

0 

3528 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

33 

152 

490 

847 

939 

784 

307 

146 

44 

0 

3742 

ROBERTSOALE  1  E 

0 

0 

0 

50 

306 

468 

595 

485 

156 

21 

3 

0 

2086 

ROCKFORD 

0 

0 

20 

497 

223 

692 

283 

90 

22 

0 

ROCK  MILLS 

0 

0 

21 

124 

421 

678 

784 

652 

246 

125 

7 

0 

3060 

RUSSELLVTLLE  2 

0 

0 

43 

161 

5  37 

872 

992 

847 

373 

150 

56 

0 

4033 

SAINT  BERNARD 

0 

0 

30 

140 

509 

625 

983 

814 

312 

126 

44 

0 

3783 

3211 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

0 

0 

27 

144 

481 

796 

922 

746 

292 

131 

41 

0 

3582 

SCOTTSBORO 

0 

0 

46 

178 

482 

835 

1006 

818 

371 

176 

51 

0 

3963 

3096 

SEALE 

0 

0 

9 

87 

377 

612 

675 

541 

2  06 

6  1 

14 

0 

2582 

SFLMA 

0 

0 

2 

76 

314 

551 

663 

505 

142 

27 

5 

0 

2285 

1913 

SYLACAUGA  4  NE 

756 

24 

0 

2871 

TALLADEGA 

0 

0 

25 

139 

424 

735 

818 

684 

261 

101 

30 

0 

3217 

2542 

THOMASVILLE 

0 

0 

3 

78 

395 

647 

780 

627 

215 

35 

11 

0 

2791 

2067 

THORSBY  EXP  STATION 

0 

0 

6 

97 

366 

650 

753 

598 

193 

50 

18 

0 

2731 

TROY 

0 

0 

3 

57 

290 

530 

618 

508 

123 

25 

6 

0 

2160 

1953 

TUSCALOOSA   FAA  AIRPORT 

0 

0 

6 

97 

365 

701 

769 

627 

223 

61 

15 

0 

2904 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

11 

94 

428 

711 

863 

691 

255 

55 

26 

0 

3144 

2467 

See  reference  notes  toiiowing  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

CONTINUED  Season  ol  1952  -  1963  ALABAMft 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

TUSKEGFE  2 

0 

0 

2 

72 

343 

5  96 

690 

560 

190 

52 

13 

0 

2498 

2115 

UNION  SPRINGS  5  S 

0 

0 

11 

SS 

398 

649 

733 

587 

215 

72 

12 

0 

2756 

2032 

VALLEY  HEAD 

0 

0 

60 

212 

594 

93? 

1019 

869 

413 

181 

84 

0 

4354 

3349 

VFONON 

0 

0 

21 

112 

451 

745 

902 

7  36 

290 

90 

29 

0 

3376 

WATERLOO 

0 

0 

♦  I 

138 

492 

H37 

1009 

847 

366 

124 

50 

0 

3894 

WHATLEY 

0 

0 

3 

S3 

334 

566 

675 

528 

171 

13 

9 

0 

2382 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

SUtion 

Prevailing 

percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  * 

S  ^ 
£  B 

Direction 
of 

fastest  mile 

Dale  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 

CST 

NOON 
CST 

Z 

a. 

O  1/1 
O  KJ 

>o 

Trace 

60-10 

.10-49 

01 

i 

tn 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

BIRMINGHAM  MB  AIRPORT 

w 

12 

5.8 

47 

NE 

24 

B8 

89 

64 

70 

3 

5 

9 

3 

1 

0 

21 

5a 

6.5 

HUNTSVILLE  MB  AIRPORT 

SE 

10 

6.S 

63++ 

,  N 

20 

8S 

87 

59 

62 

9 

4 

4 

2 

2 

0 

21 

5.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

sw 

22 

5.9 

21++ 

SW 

25+ 

87 

89 

61 

73 

1 

4 

6 

3 

3 

0 

17 

6.3 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

wsw 

12 

6.6 

29 

w 

7 

88 

91 

61 

66 

5 

6 

1 

4 

° 

0 

16 

67 

6.4 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
1963 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PHECIP. 

% 

g 

SPECIAL 

ABBEVILLE  1  NNW 

31  35 

BS  15 

46; 

7A 

ADD I SON 

; 

0140 

32  14 

175 

SIDNEY  Ja  HARDY t  SRt 

ALBERiVILLE  3  SE 

0148 

MARSHALL 

i; 

34  14 

86  10 

1140 

5A 

5A 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

91 

DOUGLAS  H.  SANFORO 

ALICEVILLE 

OlTfl 

i: 

14( 

ANDALUSIA  1  NW 

025Z 

COVl NGTON 

31  19 

86  30 

JAMES  P>  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

027; 

CALHOUN 

■ 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MIO 

FED.  AVIAT ION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

WINSTON 

34  04 

87  13 

500 

7A 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

ASMLANO 

036' 

i: 

33  16 

85  51 

1050 

BA 

:  H 

ASHVILLE  *  W 

0377 

■ 

33  51 

86  20 

590 

7a 

0395 

34  48 

86  59 

720 

9A 

ATMORE  STATE  FARM 

4f 

0422 

i: 

32  34 

730 

eA 

■ 

32  28 

200 

bankmead  lock,  and  OAH 

0501 

; 

33  29 

87  20 

BAY  HINETTE 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

5P 

*^ 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0741 

FAYETTE 

; 

33  40 

67  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  S5W 

0757 

2 

33  22 

67  01 

533 

6A 

M 

BEXAR  2  SE 

i: 

34  10 

OSCAR  W*  LOCKRIDGE 

BILLINGSLEY  1  SE 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0631 

JEFFERSON 

; 

MID 

MID 

U«S»   HEArMER  BUREAU 

MARSHALL 

86  10 

BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 

BRIDGEPORT  2  H 

1099 

JACKSON 

i: 

34  56 

65  45 

66C 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDtOGE 

117( 

PIKE 

: 

31  43 

85  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

1261 

7 

33  05 

66  46 

540 

5P 

H 

131! 

1; 

11 

6A 

CHEROKEE 

CENTHEv iLvE 

chiloersbuag 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

162C 

TALLADEGA 

; 

33  17 

86  20 

416 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

citronelle 

168S 

9 

31  OS 

68  14 

331 

6P 

CLAIBORNE 

MONROE 

7A 

CLANTOM 

CHI LTON 

7 

32  51 

B6  38 

580 

7A 

7A 

MARION  Wt  EASTERLING 

6AH60UH 

8A 

6A 

MRS  ELIZABETH  WESTON 

68  13 

5P 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

31  11 

250 

HENRY  F,  KELLY 

12 

34  44 

470 

COLUMBIA  1  E 

HOUSTON 

31  17 

ROBERT  E,  POPPIE 

CORDOVA 

194C 

WALKER 

2 

33  46 

S7  11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

197* 

4 

32  09 

89  04 

217 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE  2 

2141 

7A 

MnS>  VERNA  B>  LANOERS 

DEHOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

'a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OCTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MID 

FED.  AVIATION  AOENCY 

2377 

31  13 

as  27 

301 

7A 

7A 

5P 

III] 

MARTIN  J.  UARITY 

275t 

FAIRHOPE  2  NE 

ealco  open  pond  tower 

COVINGTON 

SA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

2S4C 

MORGAN 

12 

34  22 

66  55 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

2848 

2 

34  04 

67  20 

650 

7A 

12 

578 

5P 

5P 

HARRY  G.  RICHARDS 

501 

7A 

MOODROW  WILSON 

68  01 

10 

ep 

WM.  H.  CHANDLER 

CARL  PARKER 

410 

6A 

8A 

MRS.  NELIA  MCKEN2IE 

GADSDEN  GAS  PLANT 

ETOWAH 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

316C 

SUMTER 

13 

32  49 

68  09 

130 

7A 

MACK  C,  FIELDS 

GARDEN  CITY 

320C 

CULLMAN 

2 

34  01 

66  45 

500 

8A 

MRS.  Ga  HC  KENZ 1 E 

85  52 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

31  3B 

66  44 

293 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

3306 

13 

31  53 

86  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G>  LAND 

343C 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3496 

IC 

31  11 

66  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

3511 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

6 

31  50 

86  38 

5P 

eA 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

4Z0 

L.   RAYMOND  eOOIFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICt 

3559 

BALDWIN 

9 

30  17 

87  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELChER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTEflSVILLE  TVA 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

8A 

TVA-765 

HALEYVILLE 

Ibll 

WINSTON 

2 

34  U 

87  37 

910 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

3645 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRISBURG  CAHABA  TOWEF 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

8A 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

7A 

7A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

31  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLtN 

377! 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

84 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

38ie 

CRENSHAW 

t 

31  57 

66  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOWER 

3642 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  Ja  HART 

HODGES 

369f 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

1-ALABAMA,     2-8LACK  WARRIOR t     3-CAMAaA ,     4-CHATTANOOCHEE i     5-CHOCTAWHATCHEE i     6-CONECOH ,     7-COOSA , 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

1  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z, 

O 

p 
< 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PRECIP. 

S! 

SPECIAL  1 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

69( 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

ALABAMA  POWER  CO. 

CLARENCE  H.  FINCHER 

ALABAMA  POWER  COa 

LEEDS 

JEFFERSON 

631 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESeURG 

462' 

CHEROKEE 

■ 

34  11 

85  46 

589 

7< 

RUFUS  M.  SEWELL 

4798 

13 

32  35 

88  11 

7P 

7P 

MAOl SON 

JEFFERSON 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARENGO 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

DALLAS 

200 

AUdURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

33! 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

i: 

32  15 

86  01 

7A 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

U.S.   FOREST  SERVICE 

BULLOCK 

MILLERS  FERRY 

FRED  HENDERSON 

MOBILE  we  AIRPORT 

MOBILE 

2i: 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

30  41 

88  02 

119 

8A 

BA 

H 

ROBERI  6.  BETANCOURT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

COLBERT 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

MISS  LUC  I LE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

DALE 

22( 

GLAOyS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

87; 

7A 

7A 

H 

LONNIE  R.  N0RRI5 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

8A 

BA 

RADIO   STATION  WJHO 

ORRVILLE 

OZARK  6  NNW 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  HOCK  2  H 

JACKSON 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

79) 

GEORGE   Ta  POSEY 

PELL  CITY   I  NNE 

PERRYVILLE 

PETERHAN 

MONROE 

PMENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

570 

D.  R.  MC  LEMORE 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

33  13 

88  16 

165 

7/ 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

6460 

31  59 

67  36 

7A 

MRS.   BELLA  La  OAKLEY 

MONTGOMERY 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

THOMAS  Ea  FISCHER 

AUTAUGA 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

W.  E.  ELSBERRY 

MRS a  JAN  IE  C.  BROWN 

REDSTONE  ARSENAL 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

PICKENS 

221 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

693' 

COVINGTON 

( 

31  22 

86  32 

180 

7A 

WILLIAM  J  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  HE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

ALABAMA  ELECTRIC  CORP, 

ROBERTSDALE  I  E 

ROCKFORD 

Randolph 

RUSSELLVJLLE  Z 

CULLMAN 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

bi: 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALE 

7321 

RUSSELL 

4 

32  18 

85  10 

5P 

if 

H 

HOMER  D.  TEAL 

7366 

1 

32  25 

87  00 

14- 

5P 

7A 

ROtiERT  J.  CHANDLER 

SL0COM6 

SVLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASV I LLE 

THORSBY   1  SW 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EKP  STATION 

CHILTON 

; 

32  93 

66  42 

680 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

THUHLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

11 

3Z  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8259 

HAD I  SON 

34  54 

86  44 

TRAFFORD 

8285 

2 

33  49 

66  44 

7A 

8323 

31  49 

85  59 

6P 

6A 

*TUSCALO0SA  FAA  AP 

9380 

2 

33  14 

87  37 

MID 

HID 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

2 

33  13 

87  35 

7A 

7A 

C 

8403 

11 

32  26 

65  42 

6P 

6P 

UNION  SPRINGS  2  NE 

343t 

BULLOCK 

65  43 

7A 

7A 

UN  I ON TOWN 

6446 

PERRY 

: 

32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPIHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

OE  KALB 

7 

34  34 

85  37 

7A 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

88  08 

7A 

JOHN  B.  GO IN 

8605 

11 

33  08 

85  34 

7A 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.   ESSIE  Ma  CHAVER5 

WALNUT  GROVE 

864( 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8666 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

8A 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  6L0CT0N 

8809 

BIBB 

■ 

33  07 

87  07 

500 

MRS  ELIZA  Ja  BEAROEN 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

7A 

MAXWELL  Ja  NORRIS 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

7A 

W.  Wa  COTNEV 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

89  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8-ESCAMBIA,     9-GULF,      lO-PEA,      1 1-TALLAPOOSA ,     12-TENNESSEE  i      13-TOMBIG8EE i 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  nay  be  obtained  by  writing  to  the  state  CI Imatolog 1st  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RED  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from   the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,   as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  ■Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data   in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table;   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount   Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

if    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield, 

AR  This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data. ) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column   In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month . 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMA'^'OLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents ,  Government  Printing  Off  ice,   Washington  25,   D.  C. 
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-  1*46 

.83 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

GAINESVILLE 

92.1 

70*3 

81.2 

97 

26 

60 

15 

0 

a46 

.21 

1 

*0 

0 

2 

0 

0 

GREENSBORO 

91,7 

67.2 

79*5 

-  2*4 

97 

6 

57 

15 

0 

24 

0 

0 

0 

2.26 

-  1*60 

1.36 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

HAYNEVILLE 

93.4 

69.2 

81.3 

98 

12  + 

60 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

2.06 

.75 

12 

.0 

0 

0 

LIVINGSTON 

92.4 

69.1 

80.6 

96 

25+ 

58 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

1.86 

.75 

11 

•  0 

0 

5 

1 

0 

MARION   JUNCTION   2  NE 

93.2M 

67.7 

80. 5M 

97 

57 

15 

0 

0 

0 

0 

1.12 

.47 

•  0 

0 

4 

0 

0 

MINTER   3  NW 

92.5 

68.5 

60.5 

96 

27  + 

60 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

2a34 

1.10 

13 

•  0 

0 

5 

1 

1 

MONTGOMERY  WB  AP 

R 

93.1 

71.7 

82.4 

0*7 

99 

7  + 

64 

16  + 

0 

26 

0 

0 

0 

2a64 

-  1.26 

1.12 

20 

.0 

0 

7 

2 

1 

SELMA 

93.4 

71  .0 

82.2 

0*6 

98 

7+ 

62 

16+ 

0 

26 

0 

0 

0 

3a73 

-  .64 

1.35 

14 

•  0 

0 

4 

3 

2 

TUSKEGEE  2 

92.4 

66.4 

79.4 

-  1*2 

98 

6 

55 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

2.00 

-  1*80 

1.23 

20 

*0 

0 

3 

2 

1 

UNION  SPRINGS  2  N£ 

93. 5M 

67. 6M 

80. 6M 

-  0.2 

99 

14 

56 

15 

0 

0 

0 

0 

5.50 

*92 

*0 

0 

DIVISION 

80.8 

-  0*5 

2.63 

-  1.41 

*0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
AUGUST  1963 


Temperature 


Srallon 

•  1 

o  E 

?  i 

<  S 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

e 

0 
O 

lowest 

2 

0 

a 

Degree  Doys 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Doy 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolol 

Ma«.  Deplh 
on  Ground 

o 

.10  or  More  | 

2 

£ 
o 
o 

I.OOorMoro 

si 

0  t 

«l 

s  > 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   1  NW 

93.1 

69.4 

81.3 

99 

7 

62 

15 

0 

30 

0 

0 

0 

4.43 

1.26 

7 

.0 

0 

s 

5 

1 

BRANTLEY 

93. <> 

67.4 

80.  4 

99 

8 

60 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

5.76 

.  44 

2.26 

14 

.0 

0 

g 

3 

2 

BREWTON  3  SSE 

94.1 

66.0 

80.1 

-  0.4 

99 

27 

60 

22  + 

0 

28 

0 

0 

0 

5.40 

-  .37 

2.17 

29 

.0 

0 

9 

2 

2 

CAMOEN   3  NW 

93.0 

69.1 

81.1 

98 

7  + 

60 

15 

0 

26 

0 

0 

0 

2.70 

1.60 

14 

.0 

0 

2 

2 

2 

CMATOM 

90.3 

65.4 

77.9 

98 

7 

56 

16 

0 

19 

0 

0 

0 

6.25 

2.29 

28 

.0 

0 

6 

4 

2 

CLAYTON 

89.0 

69.3 

79.2 

95 

7 

62 

15 

0 

13 

0 

0 

0 

3.13 

-  1.76 

1.65 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

92.7 

71.9 

82.3 

98 

6+ 

66 

16 

0 

26 

'  0 

0 

0 

2.95 

-  2.22 

1.03 

27 

.0 

0 

4 

4 

1 

ENTERPRISE 

93.3 

71.2 

82.3 

98 

6+ 

66 

16+ 

0 

29 

0 

0 

0 

3.32 

1.30 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

EUFAULA 

93. e 

69.6 

81.7 

0.4 

98 

8+ 

61 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

3.54 

-  1.18 

1.64 

15 

.0 

0 

6 

3 

1 

EVERGREEN 

93.2 

68.7 

81.0 

99 

8+ 

61 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

3.33 

.67 

8 

.0 

0 

7 

4 

0 

FRISCO  CITY 

93.3 

70.3 

81.8 

100 

6 

62 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

4.52 

-  .65 

2.52 

1 

.0 

0 

6 

3 

1 

GENEVA 

93.0 

69.8 

81.4 

98 

27+ 

65 

22  + 

0 

25 

0 

0 

0 

3.02 

-  2.90 

1.29 

1 

.0 

0 

6 

2 

1 

GILBERTOWN 

94.0 

67.9 

81.0 

98 

27+ 

58 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

3.91 

2.88 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

GREENVILLE 

92.8 

70.2 

81.5 

0.4 

98 

6 

62 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

4.22 

.91 

2.14 

14 

•  0 

0 

6 

3 

1 

HEADLAND 

92.5 

70.5 

81.5 

97 

8 

64 

1  5 

0 

26 

0 

0 

0 

6.55 

3.23 

15 

.0 

0 

6 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

88. 3M 

68. 9M 

78.9M 

-  1.7 

97 

8 

60 

21 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

LOCKHART 

91.3 

70.7 

81.0 

97 

28+ 

65 

22  + 

0 

26 

0 

0 

0 

4.94 

2.00 

15 

.0 

0 

5 

3 

3 

NATCHEZ 

93.7 

66.4 

80.1 

97 

27+ 

56 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

3.21 

.75 

15 

.0 

0 

6 

4 

0 

OZARK  6  NNW 

92.2 

67.5 

79.9 

-  0.8 

97 

7+ 

60 

1 6 

0 

25 

0 

0 

0 

5.94 

.08 

5.12 

14 

.0 

0 

3 

2 

1 

PHENIX  CITY  2  NNW 

92.0 

70.8 

81.4 

98 

6 

63 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

3.50 

1.65 

14 

.0 

0 

3 

3 

2 

PUSHMATAHA 

92.2 

68.8 

80.5 

0.1 

97 

7 

58 

16 

0 

25 

0 

0 

0 

3.40 

.16 

1.81 

U 

.0 

0 

3 

3 

1 

SEALE 

92.5 

67.2 

79.9 

97 

7+ 

59 

15 

0 

23 

0 

0 

0 

3.33 

2.48 

14 

.0 

0 

4 

1 

1 

THOMASVILLE 

91.9 

8 

61 

16+ 

26 

0 

0 

0 

2 

TROY 

91.0 

70.2 

80.6 

0.2 

97 

7+ 

62 

15 

0 

21 

0 

0 

0 

5.03 

-  .17 

1.63 

15 

.0 

0 

7 

5 

1 

WHATLEY 

94.1 

67.9 

81.0 

99 

28+ 

58 

16+ 

0 

25 

0 

0 

0 

5.67 

2.40 

1 

.0 

0 

4 

4 

2 

DIVISION 

80.8 

0.0 

4.17 

-  1.03 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

93.0 

70.4 

81.7 

99 

27+ 

64 

22+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1.66 

.84 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

CITRONELLE 

94.4 

73.4 

83.9 

2.6 

100 

12  + 

65 

16 

0 

29 

0 

0 

0 

3.48 

-  2.27 

1.81 

30 

.0 

0 

5 

2 

2 

CODEN 

92.3 

71.3 

81.8 

96 

6+ 

64 

16 

0 

28 

0 

0 

0 

3.87 

1.91 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

91.  3M 

72.  9M 

82. IM 

0.7 

96 

6+ 

67 

22  + 

0 

24 

0 

0 

0 

2.05 

-  4.29 

.47 

23 

.0 

0 

8 

0 

0 

FORT  MORGAN 

89.9 

77.8 

83.9 

95 

26 

72 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

.95 

.50 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

93.3 

73.7 

83.5 

2.4 

98 

6 

68 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

9.26 

2.82 

3.48 

30 

.0 

0 

7 

4 

3 

MOBILE 

93.0 

75.4 

84.2 

4.6 

98 

27  + 

69 

15 

0 

25 

0 

0 

0 

4.09 

-  1.31 

1.25 

21 

.0 

0 

8 

4 

1 

ROBERTSDALE   1  E 

91.7 

70.1 

80.9 

96 

28+ 

63 

18 

0 

24 

0 

0 

0 

3.99 

-  3.30 

1.05 

31 

.0 

0 

8 

5 

1 

DIVISION 

82.8 

1.3 

3.67 

-  2.59 

.0 

Precipitation 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        102"  on  the  6th  at  Prattville 

Lowest  Temperature:         49"  on  the  31st  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:      9.  26  inches  at  Mobile  WB  Airport 

Least  Totel  Precipitation:  0.  03  inch  at  Albertville  2  SE 

Greatest  One-Day  Precipitation:         5.  12  inches  on  the  14th  at  Ozark  6  NNW 


.See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AUGUST  1963 


Station 

"3 

Day  of  Month 

o 

H 

1   1   2   1  3 

4  I  5  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

11 

12 

13 

14  1  15 

le 

17  1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  1 

24 

25  { 

26  1 

27 

28  1 

29  I 

30 

31 

AeeEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVILLE 

2.30 
3.01 
.03 
2.62 
1.62 

•  13 

■  02 

T 

•  09 

.32 
.45 

.87 

.54 
.43 

.02 
.95 

.70  .26 
.94 

1.89 

T 

.60 

.35 
.42 

.03 

T 

.04 

T 

.36 

.03 

.24 

ANDALUSIA  1  NW 
ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ARLEY  3  S 
ASHLAND 
ASHVILLE  *  W 

A. 43 
2.13 
.82 
A.«0 

2.06 

1.26 

.62 

.09 

•  20 

.59 

.09 

.11 
2.01 

2.45 

.64 
.32 
•  64 

.20 

.12 
.08 

•  61 
.12 
.20 
1.40 

T 

1.00 

T 

T 

•  22 

.72 
.35 

ATHENS  2 

AUTAWjAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BAY  HINETTE 
BELLE  MINA  2  N 

3. 02 
4.11 
1.^3 
1.66 
2.10 

.20 

.92 

.02 

.08 

•  15 

.04 

•  97 

.06 
.05 

1^16 
1^15 
•  55 

.12 

T 

.21 
.60 

.12 

.14 

.14 

.33 

.09 

1.27 

.22 

2.10 
1.67 

.02 

.84 

BESSEMER  3  SSW 
6ILLINGSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP  R 
BOAZ 

BRANTLEY 

4.42 
1.60 
1.S3 

5.76 

T 

•  03 

T 

T 

1.02 
.37 

.48 
.12 

t 

.29 

T 

T 

.45 

T 

1.53 

1.92 
.25 

2.26  1.08 

T 

.25 

.37 
.60 

T 

.20 
.69 

T 

.02 

T 

I 

1.07 
.08 

T 

.20 

.04 
■  40 

BREWTON  3  SSE 
BRIDGEPORT  2  W 
BROOK WOOD 
BRUNDIDGE 
CALERA  2  SW 

^.40 
1  .34 
.69 
5.92 
2.29 

.10 

.15 

2.58 

.06 

T 

.11 
.47 

.18 

.12 

.44 
1.81 

.14  2.09 
.89 

.67  .43 

1.12 
.48 

.27 
1.33 

.10 

T 

T 

2.17 

T 

.13 

CAMDEN  3  NW 
CAMP  HILL  2  NW 
CARSON  HILL 
CENTRE  5  SW 
CENTREVILLE 

2.70 
1.82 
2.11 
.81 
2.36 

.74 

T 

.04 

T 

.10 

T 

1.00 
.33 

.15 
.02 
.43 
.43 

1.60 
1.41 
.04 

.81 

.06 

.11 

.05 
.09 

.20 
1.60 

.05 

t 

.08 

.05 

•  28 

T 

T 

•  12 

•  01 

CHATOM 

CHILDERSBURG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

ClTRONELLE 

CLAIBORNE 

6.25 
1*56 
1.54 
3.48 
4.36 

.30 

.12 
•  85 

.10 

.50 
.12 

•  07 
.02 

.43 

.07 

.11 

.13 

1.82 
1.36 
1.35 

.26  .92 

•  05 

•  09 

1.05 

.06 
.06 
.16 
1.90 

2.29 

.03 
1.81 
•  25 

.86 
.03 

CLANTON 
CLAYTON 
COOEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLLINSVILLE 

2.47 
3.13 
3.87 
3.60 
1.56 

•  23 

•  72 

.10 
1.91 
2.45 

.03 

.32 

T 

.20 
.01 

.20 
.40 

.87 

.95  1.65 
.22 

.28 

.40 

.17 
.10 
.14 

.05 

1.60 
.37 

.07 

.60 

.13 

•  38 
.07 

COLUMBIA  1  E 

CORDOVA 

CUBA 

DADEVILLE 
DAYTON 

1.68 
4,74 
3.96 
5.38 

1.86 
.54 

1.07 

.64 

.13 
1.19 

.07 
2.76 

.11 

.20 
.45 
1.50 
1.35 

1.15 

1.23 
.33 
.17 

.32 

T 

.02 

.25 
.62 

DECATUR 
DELTA 

OEMOPOLlS  LOCK  AND  OAw 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 
DOUBLE  SPRINGS 

1  .79 
2.26 
2.03 
2.95 
2.33 

.68 

.01 

.01 
.02 

.01 
.05 

T 

.83 
.51 

.37 

T 

T 

1.68 
.10 
.56 
.69 

T 

•  32 

•  77 

.07 
.21 
.05 

T 

.90 

.04 

T 

1.03 

.16 

1.20 

.15 
.37 

.53 

ELBA 

ELROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

3.94 
1.65 
3.32 
3.54 
3.33 

•  55 

T 

.27 

T 

.95 

1.30 
.05 
.67 

.41 

.30 

T 

.10 
.45 

.25 

T 

.08 

.20 
.65 
.12 
.30 
.65 

.23 
.50 

T 

.05 

1.20  .60 
.35 
.70 

.55  1.64 
.20  .65 

.16 

.18 

•  05 

•  36 

.55 

T 

.12 

.24 

T 

FAIRMOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 

FAYETTE 

FLORENCE 

2.05 
5.68 
1.55 
1.86 
1.89 

T 

T 

.03  .32 

T 

.02 
.19 

.06 

.33 

.18 

.16 

.54 

.35 

2.61 

.90 
.23 

.01 

.17 
.86 
.52 
.19 
.41 

•  11 
.64 

.47 
.25 

.15 

.26 

.29 

T 

1.10 
.01 

1.15 

.13 
.25 

•  14 

FORT  DEPOSIT 
FORT  MORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

2.86 
.95 
.90 
4.52 
2.22 

2.52 
.39 

.09 

.50 
.06 

.15 
.20 

T 

.80 
.25 
.25 

.40  .74 
.22 

•  63 

1.65 

T 
T 

.02 
.54 
.92 

.28 

I 

.08 

.52 

T 

.10 

T 

.12 

.04 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 

2.02 
•  46 
.40 
3.02 
2.66 

.69 

1.29 
.04 

.01 

T 

.35 

.15 
.05 

.12 
.06 

.06 

.01 
.07 

.14 

.23 

T 

.15 

.28 
.70  .43 

•  76 

.06 
.82 

.46 
.16 
.10 

.08 

•  28 

.25 

.44 

T 

T 

-03 

.08 

GILBERTOWN 
GORGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 

3.91 
1.46 
4.96 
2.26 
4.22 

•  09 
.73 

T 

.06 

.09 

.04 
.05 

.26 
.38 
.03 

.43 
1 .  36 
.07 

.21 
.02 

2.88 
.78 

.11  3.23 
.08 
2.14  .56 

•  42 

.11 
.04 

.31 

•  16 

.36 

•  38 

•  03 

T 

.03 

.68 

T 

.19 

.06 

GULF   SHORES  POST  OFFICE 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 
HAMILTON  3  S 
HAYNEVILLE 

3.92 
1.09 
.51 
2.40 
2.08 

.70 
.27 
.03 

•  18 

T 

.03 

.20 

.12 
.26 

.17 

T 

.75 

.25 

T 

T  .60 

•  01 
.07 

.50 
.02 

•  02 

T 

.02 
.08 
.06 
1.39 
.64 

1.18 

T 

•  63 

.45 

.04 

t 

•  47 

T 

.25 

T 

■  06 

.20 

HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 
MIGHTOWER 
HUNTSVILLE  WB  AP 

6.55 
2.13 

1.60 
1.13 

T 

T 

.01 

.SO 
.80 

i.ae 

I 

1.60 

.75 
T 

1.50 
1.15 
.10 

.24 

.10  3.23 
.90  T 

T 

T 

T 

•  47 

T 

.19 

.10 
.66 

.65 
.0* 

•  08 

.36 

.42 

•  03 

.02 
.52 

•  51 

JACKSON 

JACKSONVILLE   2  SW 
JASPER  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

2.29 
.57 
.54 
1.52 
3.02 

.57 
•  36 

•  05 

.67 

.31 

.14 

T 

2.15 

.18  .66 
.38 

.11 

.03 
.01 
.20 

.06 
.15 

.09 

.02 

•  04 

T 

T 

.04 

T 

LAY  DAM 
LEEDS 
LEESBURG 
L  1  VINGSTON 
LOCKHART 

3.40 
2.92 
.31 
1.86 
4.94 

1.06 

.41 

.05 
.04 

1.09 

T 

.75 

.43 
.03 

.15 
.06 

.01 

1.41 
1.23 
•  05 

2.00 

.04 

.02 
.02 

1.22 
.62 
.01 

.18 

•  09 

.22 
.06 

.01 
•  29 

•  01 

.13 

.01 

.06 
.02 

.18 
.27 

LOUI SVI LLE 
MAD I  SON 
MAGELLA 
MARION   I  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

4.39 
.57 
4.36 
1.25 
1.28 

.26 

.02 
.10 

.05 

2.58 

.11 

.46  .65 

.05 
1.68 
1.25 

.68 

.02 

.46 
1.28 

.19 

1.04 

.46 

.49 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MARTIN  DAM 
MATHEWS   1  SSW 
MELVIN 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

1.12 
3.90 
6.14 
4.07 
3.25 

.83 
.16 

.02 

.50 
1.61 

.24 

.47 
.10 

.34 
1.15 

.31 
1.10 
.56 

.91  1.44 
.17 

2.02 

.32 
.84 

4.05 

.07 

T 

•  11 

•  16 

.23 

•  17 
.14 

MILLERS  FERRY 
HINTER   3  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  W0  AIRPORT 
MOBILE 

5.26 
2.34 
1-25 
9.26 
4.09 

.40 
.50 

.02 
.21 

.36 
•  55 

•  06 

.04 
.05 

.65 
.05 

.78 
1.10 

1.04  T 

.99 
.40 

T 

•  18 

.10 

1.04 
.30 

.26 
1.25 

T 

•  90 

.40 

.12 

.05 

.43 

T 

.92 

.20 

2.95 
.40 

.29 
3.48 

.67 
.57 

MONTEVALLO 

MONTGOMERY  WB  AP  R 
MOULTON  2 

3.02 
2.64 
1.53 

.16 

.08 
.07 

.22 

.13 

.81 

2.05 
.02 

.10 

1.12 
•  23 

.89 
.26 

.01 

I 

.27 

.97 

T 

9  note,  following  Si. Hon 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALAMI4A 

Continued  *u«'ST  I96J 


Station 

Tota 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4  1  5  1  6 

7  1 

8  1 

9 

10  1 

»  1 

12 

13  j 

14 

IG 

:;a 

21 

Z5| 

26  1 

27 

28| 

29| 

30 

31 

HUSCLE   SHOAL  S  FAA  AP 

NATCMCZ 

NEW  MAHHET  2 

NEMTON 

ONEONTA 

1.25 
3.21 

.>3 
2, hi 

.65 

.65 
T 

.oa 

t 

T 

1.3a 

.3> 

.03 

.03 

.05 

T 

.17 

.54 

.35 
.65 

.75 
.28 

I  .01 
.20 
•  33 

.42 

T 

T 

T 

.21 

.07 

.06 

T 
T 

1.01 
7 

OPEL IKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PALMEROALE  2  M 
PELL  CITY   1  NNE 

2.92 
3.4S 
5.94 
.34 
3.24 

.31 

.OS 

.13 

.19 

T 

.03 

.06 

2.39 
1.02 
5.12 
.12 
1.09 

.04 

.01 

.92 
2,15 

.33 
.93 
T 

.22 

.09 

1.10 
T 

PERftYVI LLE 
PMENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLE 
PINE  HILL 
PINE  LEVEL 

2.59 
3.50 
2.46 
4.20 
3.21 

.02  T 

.03 
1.30 
1.00 

.25 

.OS 

.20 

.09 

T 

.02 
.10 
.20 
.33 

T 

.04 
.9S 

.01 

1.40 
1.65 
t 

1.40  1 
.70 

.60 

.10 
.41 

.OS 
.84 

.09 

T 

f 

.21 

.50 
.18 

■  38 

1.11  ■ 

PLAnTERVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

4.53 
4.10 
3.40 
3.40 
3.12 

.08 

.80  .47 

1.9S 
.35 

.16 
.06 
l.Sl 

T 

.02 

.09 
.OS 

.55 
.75 
.96 
.94 
■  40 

1^53 

1.53 
1.33 

.30 

.05 
.15 

.04 

.09 
.39 

.19 

.03 

1.72 

.19 

.14 
.69 
.80 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
ROBERTSOALE  1  E 
ROCKFORO 

.44 
1.98 
4.85 
3.99 

.51 

•  21 
.05 

T 

.05  .57 

.OS 

1.63 
.IS 

.29 
.03 

.20 

.31 

.31 
.09 

.56 
.04 
.50 

.56 
.30 

.06 

T  ^02 
T  .79 

.13 
.92 
.54 
.33 

.01 

.24 

.98 

.01 

.79 

.07 

.07 

.09 

T 

.12 

T 

1 .05  . 

ROCK  MILLS 

RU5SELLVILLE  2 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

SAYRE 

2.41 
l.OE 

.73 
1.31 

.65 

T 

•02 

T 

.10 

.02 

1.37 
.45 

.03 

.11 

.06  .23 
.22 
1.05 

.84 

T 

.65 

.18 

.27 

■  08 

.27 

.07 
.15 
.01 

SC0TTS80R0 
SEALE 
SELMA 
SLOCOMB 
SNOW  HILL 

.05 
3.33 
3.73 
1.40 
2.02 

.22 

.12 

•  16 

.OS 
.27 

.3S 
.06 

.04 
T 

.23 

.05 
.03 

2.4e 

1.35 
.17 

i.ao 

.07 

T 

1.31 
.67 

T 

.13 

.02 

T 

.89 

SYLACAUGA  t,  NE 
TALLADEGA 
TMOMASVILLE 
TMORSBY  EXP  STATION 

1.10 
2.62 
4*96{ 
2.14 
1.46 

.02 

.t7 
.12 

.16 

.01 

.25 
.77 
.OS 

.<•! 
.50 

.85 
1.87 
1.56 
1.15 
1.09 

.51 

.06 
1.97 
.02 
.24 

.01 
.11 

T 

.05 

.04 
.16 

thurlow  dam 
trafford 

TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

1.79 
1.55 
5.03 
2.49 
2.13 

.10 
.18 

.21 
.26 

.02 

.e7 

.06 

.9S 

.67 
.16 

.5a 

.52 
.OS 
.58  1 

.13 

■  63 

.94 
1.26 
.49 

.09 

.21 

1.20 
.05 

1.19 

.55 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UNIONTOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

2.00 
5.50 

.53 
1.35 

T 

T  T 

.06 

.ao 

.75 

.51 
.20 

.90 
.40 
.51 

■  19 

■  90 

1.23 
• 

.02 

■  01 

■  33 

• 

• 

1.90 

1.00 
T 

T 

WADLEY 
WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  DAM 
WATERLOO 

4.22 
3.07 
1.00 
.24 
3.33 

.50 
.06 

T 

.07 
1.^3 

.30 

.6« 

1.23 

2.55 
1.20 
.20 
.11 

1.97 

.43 

.27 

1.45 

■  03 
T 

west  8loct0n 
wetumpka 
whatley 
winfield  2  sw 
yates  hvoro  plant 

1.75 
2.37 
5.67 
1.03 
1.62 

.90 
•  52 
2.40 

T 

.01 

.18 
.29 

T 

.01 

.05 

.70 
.48 

.66  2 

.07 

.52 

■  00 

.02 

1.26 
.50 
.67 
■  SO 

.06 

.02 

.05 

.10 

.08 
.09 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mite 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6 1 00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6i00  PM 
CST 

Trace 

01-09 

.10-.49 

Oi 

i 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NE 

13 

4.9 

29 

W 

13 

87 

91 

55 

62 

8 

0 

0 

0 

1 

0 

9 

77 

5.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

NNE 

12 

i.6 

25++ 

NNE 

10 

65 

90 

52 

55 

4 

1 

2 

1 

0 

0 

S 

♦  ■7 

MOBILE  MB  AIRPORT 

SW 

14 

4.3 

23++ 

SW 

30+ 

86 

90 

54 

70 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

11 

S^6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

wsw 

9 

5.7 

35 

W 

13 

89 

93 

55 

61 

1 

2 

5 

1 

1 

0 

10 

72 

4.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

01  Mc 

nth 

rage 

1 

2 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

17 

18 

1 

19  ' 

20  ! 

2! 

22  1 

1 

23  I 

1 

24 

25 

26 

27 

28  1 

29! 

1 

30 

31 

Ave 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

85 

88 

88 

90 

90 

92 

92 

92 

88 

88 

8S 

89 

90 

87 

78 

87 

87 

90 

92 

89 

85 

67 

89 

91 

92 

90 

92 

90 

90 

65 

91 

88* 

7 

HIN 

69 

68 

54 

55 

55 

66 

69 

74 

64 

53 

64 

64 

64 

62 

57 

56 

63 

63 

53 

64 

58 

67 

68 

65 

67 

63 

63. 

° 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

90 

91 

92 

93 

96 

96 

94 

91 

93 

94 

92 

94 

94 

65 

84 

88 

88 

90 

90 

87 

85 

91 

92 

93 

94 

93 

91 

66 

91 

91 

90 

90  • 

9 

MIN 

65 

52 

56 

52 

61 

65 

56 

58 

57 

55 

63 

69 

65 

57 

62 

66 

61 

61 

61 

61 

63 

60 

60 

6 1 

62 

54 

68 

66 

65 

5  3 

51 

62. 

4 

ALICEVI LLE 

90 

91 

90 

92 

94 

95 

95 

95 

93 

93 

95 

93 

91 

90 

85 

85 

86 

90 

90 

91 

90 

67 

92 

93 

95 

94 

97 

97 

39 

93 

91 

91  • 

8 

HIN 

65 

65 

56 

58 

68 

70 

70 

70 

69 

65 

55 

56 

70 

70 

59 

54 

63 

65 

66 

65 

55 

64 

64 

55 

54 

64 

70 

69 

70 

68 

54 

66. 

4 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

92 

91 

96 

96 

96 

98 

99 

97 

91 

92 

92 

90 

93 

93 

85 

90 

94 

93 

94 

92 

90 

90 

91 

91 

94 

95 

95 

97 

91 

93 

92 

1 

MIN 

68 

58 

58 

72 

71 

71 

70 

73 

72 

.72 

71 

73 

72 

66 

52 

69 

69 

57 

70 

67 

66 

66 

66 

65 

68 

58 

71 

73 

72 

71 

72 

4 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 

93 

92 

93 

94 

97 

98 

98 

93 

93 

92 

94 

92 

92 

87 

87 

87 

91 

90 

90 

87 

68 

91 

92 

94 

96 

95 

87 

63 

91 

92 

91 

91  • 

6 

HIN 

71 

58 

65 

56 

68 

73 

72 

59 

60 

52 

59 

72 

66 

66 

58 

65 

66 

58 

69 

67 

66 

66 

65 

68 

67 

71 

72 

72 

71 

67 

64 

57: 

5 

ASHLAND 

87 

90 

91 

92 

94 

95 

93 

90 

90 

92 

91 

91 

91 

82 

62 

85 

86 

66 

86 

85 

83 

66 

90 

90 

92 

92 

35 

82 

90 

69 

88 

86* 

9 

MIN 

6<> 

55 

63 

53 

65 

66 

69 

60 

56 

63 

58 

68 

68 

65 

59 

60 

62 

64 

63 

59 

60 

62 

52 

64 

67 

67 

69 

65 

64 

65 

58 

63. 

6 

ATHENS  2 

86 

92 

92 

91 

92 

98 

98 

95 

93 

89 

90 

91 

91 

92 

88 

87 

82 

88 

92 

95 

92 

86 

66 

92 

96 

95 

91 

93 

39 

86 

86 

90* 

8 

MIN 

66 

53 

58 

60 

67 

67 

67 

69 

55 

58 

50 

62 

66 

52 

59 

51 

54 

56 

61 

65 

63 

52 

50 

53 

60 

69 

66 

59 

67 

68 

55 

62. 

8 

MAX 

90 

90 

94 

93 

94 

95 

97 

97 

93 

94 

94 

95 

94 

92 

83 

84 

90 

92 

92 

91 

38 

88 

94 

93 

96 

91 

95 

93 

89 

94 

90 

92. 

1 

MIN 

71 

69 

67 

56 

55 

66 

72 

72 

67 

53 

69 

71 

70 

58 

58 

61 

64 

66 

66 

57 

67 

65 

65 

64 

67 

69 

70 

70 

68 

65 

67. 

1 

BAY  MI NE T TE 

MAX 

92 

95 

95 

95 

99 

97 

97 

95 

92 

92 

89 

94 

96 

85 

65 

86 

92 

93 

90 

67 

91 

91 

94 

94 

96 

98 

99 

90 

95 

95 

92 

93. 

0 

MIN 

69 

71 

72 

60 

73 

73 

74 

75 

70 

73 

73 

74 

73 

70 

55 

64 

55 

55 

70 

70 

66 

64 

70 

66 

70 

72 

72 

71 

70 

69 

70. 

4 

DCIIC    MtUA     9  M 

DtLLc   nlnfl   c  M 

89 

92 

91 

91 

94 

94 

94 

90 

92 

69 

92 

92 

88 

84 

65 

88 

92 

94 

93 

88 

68 

92 

94 

96 

91 

95 

95 

90 

36 

68 

87 

90a 

6 

MIN 

68 

66 

68 

54 

69 

69 

71 

59 

59 

63 

69 

72 

61 

63 

57 

51 

62 

66 

69 

62 

61 

64 

62 

71 

57 

66 

71 

68 

69 

59 

65. 

2 

QCccrucD   1  ecu 

90 

93 

92 

94 

95 

95 

04 

92 

93 

92 

93 

94 

91 

83 

65 

68 

91 

90 

90 

89 

87 

91 

94 

95 

92 

94 

93 

66 

92 

90 

89 

91  • 

2 

MIN 

70 

58 

52 

65 

65 

68 

72 

72 

56 

52 

70 

71 

71 

69 

56 

61 

64 

67 

56 

67 

66 

65 

56 

65 

68 

67 

70 

73 

73 

68 

64 

67, 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

89 

91 

90 

91 

93 

93 

95 

93 

92 

92 

92 

93 

92 

62 

84 

67 

89 

91 

90 

67 

84 

89 

91 

93 

95 

94 

90 

84 

91 

90 

91 

90« 

3 

HIN 

72 

70 

56 

69 

68 

73 

75 

74 

66 

64 

72 

75 

76 

55 

58 

66 

59 

70 

71 

69 

69 

68 

67 

70 

70 

71 

75 

74 

73 

69 

64 

69. 

7 

An  1 L  t  T 

94 

90 

95 

97 

97 

98 

98 

99 

95 

95 

93 

93 

92 

94 

88 

65 

90 

93 

92 

93 

84 

91 

90 

93 

95 

97 

95 

97 

92 

95 

93 

93. 

4 

MIN 

68 

55 

53 

65 

69 

70 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

72 

57 

63 

60 

57 

55 

66 

67 

65 

65 

64 

65 

66 

56 

68 

72 

69 

70 

71 

67. 

4 

BREWTON   3  SSE 

93 

96 

96 

97 

97 

98 

97 

95 

94 

95 

66 

95 

95 

90 

87 

90 

94 

95 

94 

86 

94 

94 

94 

95 

97 

97 

99 

90 

96 

96 

93 

94. 

1 

MIN 

66 

66 

55 

67 

69 

58 

68 

70 

59 

68 

66 

59 

72 

68 

65 

60 

66 

51 

52 

66 

64 

60 

64 

62 

65 

54 

67 

56 

66 

67 

68 

66. 

0 

BR I DGEPOR  T  2  W 

94 

92 

92 

94 

94 

95 

94 

91 

92 

93 

89 

90 

90 

85 

84 

87 

91 

93 

89 

84 

89 

91 

91 

92 

92 

91 

90 

85 

39 

89 

88 

90. 

3 

MIN 

67 

53 

60 

55 

55 

66 

70 

57 

59 

52 

63 

63 

59 

59 

51 

55 

62 

64 

6  5 

61 

64 

64 

63 

65 

64 

69 

69 

55 

70 

65 

58 

63. 

7 

^  At  CO  A     1  CU 

90 

93 

94 

94 

93 

97 

95 

92 

93 

95 

93 

94 

93 

86 

65 

86 

89 

90 

92 

69 

86 

92 

93 

94 

93 

95 

94 

87 

92 

93 

91 

91  • 

8 

MIN 

66 

63 

58 

62 

61 

65 

65 

58 

50 

58 

54 

70 

68 

69 

50 

57 

59 

62 

64 

62 

64 

60 

60 

61 

63 

63 

57 

59 

65 

54 

59 

63. 

2 

CAMDEN   3  NW 

MAX 

92 

95 

95 

95 

97 

96 

98 

94 

97 

96 

93 

89 

94 

86 

83 

89 

91 

91 

91 

38 

90 

92 

94 

95 

94 

97 

95 

94 

93 

94 

94 

93. 

0 

MIN 

70 

70 

65 

66 

66 

72 

73 

71 

70 

73 

72 

72 

71 

72 

60 

61 

69 

66 

68 

72 

67 

65 

63 

68 

70 

69 

70 

72 

71 

71 

70 

59. 

1 

v,AMK  nii_L    i  nw 

89 

90 

92 

92 

95 

97 

97 

96 

93 

95 

90 

92 

94 

93 

86 

84 

88 

85 

91 

90 

95 

90 

92 

91 

93 

94 

93 

87 

88 

91 

91 

91 . 

5 

MIN 

68 

66 

62 

64 

56 

67 

69 

72 

52 

62 

63 

56 

69 

68 

55 

56 

50 

65 

67 

67 

64 

62 

54 

63 

55 

66 

66 

70 

58 

68 

66 

65. 

1 

CENTRE   5  SW 

MAX 

87 

92 

92 

93 

95 

95 

97 

96 

93 

95 

94 

94 

93 

94 

84 

86 

90 

93 

94 

92 

92 

91 

94 

94 

97 

98 

95 

85 

88 

90 

94 

92. 

5 

MIN 

69 

63 

62 

65 

55 

69 

71 

71 

51 

61 

65 

68 

71 

64 

56 

62 

63 

64 

65 

66 

63 

64 

52 

65 

66 

69 

67 

66 

70 

65 

60 

55. 

2 

CENTREVILLE 

MAX 

90 

91 

95 

95 

94 

96 

97 

98 

93 

89 

95 

94 

91 

92 

66 

65 

90 

92 

93 

93 

69 

89 

94 

94 

96 

93 

96 

96 

87 

90 

93 

92 

5 

MIN 

67 

69 

65 

67 

57 

66 

72 

72 

57 

55 

58 

73 

69 

68 

57 

57 

64 

64 

64 

66 

59 

65 

55 

66 

65 

68 

66 

71 

72 

70 

68 

57. 

0 

CHATOM 

90 

94 

95 

96 

95 

95 

98 

92 

95 

96 

90 

91 

92 

87 

79 

83 

65 

67 

89 

84 

87 

69 

92 

92 

94 

91 

93 

91 

85 

88 

88 

90 

3 

MIN 

58 

64 

55 

67 

52 

66 

59 

68 

68 

72 

72 

69 

71 

70 

69 

55 

51 

62 

69 

67 

64 

64 

57 

62 

65 

66 

67 

65 

62 

62 

66 

65. 

4 

CHILDERS8URG  WTR  PLANT 

90 

93 

92 

94 

95 

96 

95 

92 

92 

92 

91 

93 

90 

88 

85 

66 

90 

91 

90 

88 

87 

91 

92 

93 

94 

94 

92 

84 

93 

91 

90 

91 

2 

MIN 

69 

65 

52 

64 

65 

57 

71 

70 

62 

60 

57 

74 

58 

70 

55 

51 

65 

63 

66 

66 

67 

64 

63 

55 

65 

57 

70 

71 

69 

66 

63 

66. 

0 

C I T  RONE  LLE 

92 

96 

95 

98 

95 

100 

99 

95 

91 

95 

96 

100 

98 

90 

88 

92 

88 

93 

98 

90 

91 

92 

95 

92 

96 

98 

96 

95 

94 

96 

90 

94. 

4 

MIN 

70 

72 

75 

76 

75 

75 

77 

78 

72 

75 

76 

75 

78 

76 

69 

65 

75 

70 

72 

72 

68 

70 

70 

72 

78 

76 

75 

73 

72 

73 

72 

73. 

4 

iwL.Ar4 1  un 

89 

89 

92 

92 

94 

95 

96 

96 

92 

93 

94 

92 

93 

92 

85 

83 

89 

89 

91 

90 

66 

85 

90 

92 

94 

93 

94 

92 

85 

92 

91 

91 . 

0 

MIN 

70 

68 

65 

67 

68 

72 

73 

73 

57 

66 

59 

72 

70 

71 

57 

62 

65 

68 

65 

68 

68 

66 

66 

67 

58 

69 

71 

73 

72 

71 

63 

68. 

2 

87 

86 

90 

92 

93 

94 

96 

93 

92 

92 

92 

89 

85 

90 

85 

86 

86 

87 

38 

67 

38 

85 

34 

86 

89 

89 

87 

92 

66 

90 

91 

69 

0 

HIN 

71 

59 

71 

70 

71 

72 

74 

59 

70 

71 

70 

72 

72 

69 

62 

64 

64 

69 

70 

69 

65 

70 

69 

69 

70 

70 

66 

66 

70 

70 

71 

69. 

3 

CODEN 

90 

93 

95 

96 

98 

98 

95 

95 

91 

92 

92 

92 

91 

69 

89 

90 

69 

91 

90 

92 

90 

91 

91 

91 

94 

96 

92 

91 

92 

93 

93 

92 

3 

MIN 

69 

70 

72 

72 

73 

72 

73 

70 

70 

74 

75 

78 

75 

79 

68 

64 

65 

67 

71 

73 

70 

68 

70 

67 

71 

72 

72 

76 

74 

71 

69 

71. 

3 

DAYTON 

92 

91 

95 

95 

94 

95 

98 

99 

94 

95 

93 

94 

86 

94 

86 

90 

92 

91 

92 

85 

68 

90 

92 

96 

95 

95 

97 

95 

92 

92 

92 

9 

MIN 

70 

70 

59 

57 

66 

70 

74 

71 

70 

74 

72 

72 

70 

71 

59 

60 

66 

68 

70 

69 

67 

55 

68 

66 

70 

70 

70 

73 

72 

71 

68 

59. 

0 

DECATUR 

MAX 

86 

91 

91 

91 

91 

92 

95 

95 

89 

91 

89 

91 

91 

89 

79 

85 

87 

93 

94 

93 

87 

86 

93 

94 

93 

95 

94 

92 

69 

85 

86 

2 

MIN 

70 

58 

58 

65 

69 

72 

73 

72 

53 

65 

55 

70 

73 

53 

57 

59 

53 

53 

68 

70 

65 

54 

67 

65 

66 

65 

69 

71 

69 

69 

62 

66. 

7 

OEHOPOLIS   LOCK  AND  OAH 

MAX 

67 

90 

92 

94 

92 

93 

96 

95 

91 

92 

92 

90 

91 

93 

83 

83 

88 

90 

90 

91 

85 

90 

92 

93 

95 

95 

96 

94 

93 

90 

92 

2 

MIN 

70 

59 

59 

67 

65 

69 

71 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

72 

59 

59 

63 

66 

70 

70 

66 

66 

56 

68 

70 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

58. 

6 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

91 

95 

95 

93 

98 

98 

97 

95 

94 

92 

94 

91 

94 

86 

87 

87 

91 

92 

93 

86 

89 

91 

93 

93 

95 

96 

96 

92 

94 

93 

91 

7 

MIN 

73 

72 

71 

74 

74 

76 

75 

72 

72 

74 

74 

72 

75 

70 

68 

66 

72 

69 

70 

71 

68 

63 

70 

71 

73 

72 

73 

72 

73 

74 

74 

71." 

9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

87 

90 

93 

92 

92 

94 

94 

93 

90 

92 

95 

91 

94 

89 

80 

64 

89 

92 

92 

91 

87 

35 

92 

92 

94 

92 

94 

93 

87 

85 

66 

4 

MIN 

59 

58 

54 

64 

57 

69 

69 

70 

71 

68 

61 

59 

70 

60 

52 

57 

59 

54 

65 

67 

65 

63 

65 

64 

71 

69 

69 

72 

72 

59 

60 

56. 

9 

ENTERPfi I SE 

MAX 

90 

95 

97 

95 

98 

98 

97#  94 

94 

92 

92 

90 

93 

90 

66 

90 

92 

92 

94 

86 

90 

92 

94 

95 

96 

97 

95 

93 

95 

95 

93 

93 

3 

MIN 

71 

73 

70 

72 

74 

74 

75 

71 

72 

73 

74 

71 

74 

71 

55 

56 

71 

69 

69 

69 

67 

67 

71 

70 

74 

71 

72 

72 

71 

73 

74 

71. 

2 

EUFAULA 

91 

93 

95 

94 

98 

95 

97 

96 

97 

97 

96 

94 

90 

95 

92 

88 

89 

91 

92 

93 

90 

90 

94 

94 

95 

96 

97 

94 

91 

95 

95 

6 

HIN 

70 

69 

67 

55 

73 

75 

75 

70 

72 

70 

59 

72 

74 

71 

62 

61 

56 

69 

69 

70 

67 

55 

68 

67 

68 

63 

73 

74 

74 

72 

71 

59. 

6 

EVERGREEN 

91 

90 

95 

97 

97 

99 

95 

99 

95 

95 

95 

92 

94 

95 

83 

85 

89 

91 

93 

94 

88 

91 

90 

90 

93 

97 

96 

98 

92 

95 

92 

2 

MIN 

68 

66 

55 

55 

70 

70 

72 

72 

73 

71 

71 

74 

73 

73 

65 

51 

65 

64 

65 

70 

65 

65 

67 

66 

69 

68 

70 

73 

70 

70 

71 

66. 

7 

fAIRHOPE  2  NE 

MAX 

90 

91 

94 

95 

94 

96 

94 

94 

92 

93 

92 

91 

67 

85 

87 

89 

91 

91 

85 

90 

68 

91 

91 

93 

94 

94 

89 

93 

92 

93 

91. 

3 

MIN 

70 

72 

79 

75 

75 

74 

74 

77 

73 

78 

80 

77 

73 

69 

68 

57 

68 

70 

73 

68 

67 

72 

70 

79 

74 

75 

76 

73 

72 

70 

72. 

9 

FAYETTE 

MAX 

94 

96 

95 

96 

96 

95 

97 

95 

95 

93 

96 

93 

90 

85 

65 

69 

92 

93 

90 

87 

90 

93 

94 

95 

93 

96 

92 

91 

92 

90 

92 

92. 

5 

HIN 

69 

69 

55 

54 

64 

56 

71 

71 

64 

64 

70 

69 

70 

56 

54 

60 

61 

65 

65 

65 

54 

64 

55 

64 

59 

70 

70 

72 

71 

68 

62 

66. 

2 

FLORENCE 

MAX 

95 

94 

93 

95 

95 

95 

96 

92 

94 

94 

92 

94 

98 

64 

85 

89 

94 

94 

88 

88 

94 

96 

96 

92 

96 

95 

93 

89 

87 

90 

92. 

6 

MIN 

70 

69 

59 

67 

73 

71 

72 

59 

54 

65 

58 

71 

75 

60 

53 

57 

51 

69 

68 

57 

66 

67 

66 

73 

70 

70 

69 

69 

57 

67. 

1 

FORT  MORGAN 

MAX 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

91 

92 

90 

89 

90 

89 

89 

88 

84 

67 

86 

88 

68 

87 

86 

89 

90 

91 

93 

95 

93 

91 

92 

90 

91 

89. 

9 

MIN 

75 

79 

81 

80 

61 

78 

79 

78 

78 

72 

80 

60 

80 

78 

73 

75 

73 

77 

76 

75 

77 

77 

73 

77 

79 

80 

82 

60 

80 

75 

77 

77. 

6 

FRISCO  CITY 

MAX 

90 

90 

95 

95 

95 

100 

96 

99 

95 

96 

95 

92 

95 

95 

84 

65 

90 

92 

91 

94 

83 

92 

93 

92 

95 

97 

96 

98 

93 

95 

93 

93. 

3 

MIN 

71 

70 

69 

71 

70 

73 

75 

74 

73 

74 

74 

75 

74 

71 

53 

52 

67 

65 

67 

73 

65 

65 

71 

68 

71 

59 

71 

74 

71 

73 

70 

70. 

3 

See  Relerence  Notes  Following  SUUon  Index 
-    100  - 


GADSDEN  GAS  PLANT 

GAINESVILLE 

GENEVA 

OILSERTOWN 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GUNTERSVILLE 

HAMILTON   3  S 

HATNEVILLE 

HEADLAND 

MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HUNTSVILLE   MB  AP 

JASPER   4  N 

LAFAYETTE 

LIVINGSTON 

LOCICHART 

MADISON 

MARION   JUNCTION   2  NE 
MARTIN  DAM 
MINTER    3  NW 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

MONTGOMERY  WB  AP 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  MARKET  2 

ONEONTa 

OPELIKA 

OZARK    6  NNW 

PELL   CITY    I  NNE 

PHENIX   CITY   2  NNW 

PRATTVILLE 

PUSHMATAHA 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
ROBERTSOALE  1  E 
ROCKFORD 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Mon(h 


ALABAMA 
AUGUST  1963 


I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

MAX 

91 

91 

92 

93 

95 

96 

9S 

91 

90 

92 

92 

92 

79 

83 

89 

89 

92 

89 

66 

87 

92 

91 

95 

9» 

92 

93 

61 

91 

91 

88 

90.5 

MIN 

68 

65 

62 

65 

65 

66 

71 

70 

63 

62 

67 

71 

71 

65 

58 

62 

64 

64 

67 

65 

64 

62 

63 

64 

65 

68 

70 

68 

70 

67 

62 

65.7 

MAX 

66 

90 

94 

93 

93 

94 

95 

96 

92 

93 

93 

94 

95 

96 

64 

83 

89 

91 

93 

93 

67 

90 

92 

95 

95 

97 

96 

91 

93 

91 

93 

92.1 

MIN 

71 

72 

72 

69 

73 

72 

76 

73 

71 

70 

73 

76 

72 

73 

60 

62 

64 

68 

69 

71 

66 

67 

68 

66 

73 

72 

72 

74 

72 

72 

68 

70.3 

MAX 

92 

92 

99 

96 

96 

97 

97 

96 

94 

95 

96 

93 

93 

94 

62 

66 

89 

92 

90 

89 

69 

89 

90 

93 

96 

94 

96 

96 

93 

94 

96 

93.0 

HIN 

70 

71 

71 

72 

72 

74 

72 

70 

71 

71 

73 

71 

73 

72 

67 

65 

68 

66 

69 

67 

65 

65 

67 

66 

69 

67 

71 

71 

71 

71 

72 

69.6 

MAX 

93 

97 

97 

95 

96 

98 

98 

95 

96 

97 

90 

96 

96 

91 

64 

69 

92 

92 

94 

68 

92 

93 

95 

96 

96 

97 

98 

96 

91 

94 

92 

94.0 

HIN 

69 

68 

67 

65 

67 

71 

70 

69 

69 

72 

74 

72 

73 

70 

60 

68 

63 

67 

66 

69 

68 

62 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

70 

71 

71 

67.9 

MAX 

90 

9* 

93 

93 

94 

97 

95 

93 

94 

94 

92 

69 

91 

65 

68 

87 

86 

91 

93 

86 

90 

92 

94 

95 

93 

96 

92 

69 

91 

92 

91 

91.7 

MIN 

67 

69 

67 

67 

65 

69 

69 

70 

66 

70 

69 

67 

67 

67 

67 

61 

64 

68 

66 

68 

67 

64 

66 

66 

69 

70 

67 

72 

70 

69 

58 

67.2 

MAX 

90 

95 

96 

96 

97 

98 

97 

96 

95 

94 

93 

93 

93 

90 

86 

90 

91 

91 

92 

86 

90 

67 

92 

96 

95 

96 

95 

91 

92 

93 

93 

92.8 

MIN 

69 

71 

69 

70 

71 

74 

74 

73 

71 

73 

72 

74 

73 

71 

63 

62 

70 

65 

67 

70 

66 

66 

69 

70 

72 

70 

71 

73 

71 

72 

73 

70.2 

MAX 

91 

9Z 

93 

93 

94 

95 

95 

90 

91 

91 

90 

90 

66 

63 

84 

11 

92 

93 

90 

86 

86 

90 

91 

90 

92 

94 

89 

87 

87 

88 

86 

89.6 

MIN 

66 

69 

64 

65 

64 

66 

69 

66 

62 

61 

63 

67 

69 

62 

67 

63 

59 

64 

65 

65 

62 

62 

63 

60 

66 

67 

67 

66 

69 

65 

50 

64.5 

MAX 

87 

93 

95 

9* 

95 

97 

95 

96 

91 

92 

92 

96 

91 

89 

62 

85 

89 

91 

94 

91 

89 

66 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

91 

89 

88 

91.6 

MIN 

70 

69 

65 

63 

66 

66 

69 

69 

63 

61 

66 

70 

71 

61 

60 

56 

59 

61 

62 

65 

62 

62 

63 

63 

65 

69 

69 

72 

72 

67 

58 

64.7 

MAX 

90 

92 

95 

95 

96 

96 

98 

97 

97 

97 

97 

98 

93 

94 

67 

90 

90 

90 

90 

91 

65 

90 

89 

95 

95 

95 

97 

95 

91 

94 

95 

93.4 

MIN 

71 

65 

70 

67 

69 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

74 

71 

60 

64 

67 

66 

65 

70 

69 

67 

66 

66 

70 

68 

72 

75 

71 

70 

70 

69.2 

MAX 

93 

92 

95 

95 

96 

96 

96 

97 

95 

94 

93 

93 

91 

92 

85 

87 

89 

89 

91 

92 

68 

90 

91 

93 

93 

95 

96 

93 

90 

92 

94 

92.5 

MIN 

76 

71 

69 

72 

72 

74 

74 

70 

71 

71 

72 

71 

73 

71 

64 

65 

70 

68 

70 

70 

67 

66 

68 

70 

69 

72 

71 

72 

73 

72 

70.5 

MAX 

89 

90 

91 

94 

95 

95 

94 

90 

91 

91 

91 

90 

69 

60 

65 

86 

89 

90 

89 

85 

85 

90 

91 

92 

94 

92 

83 

82 

69 

90 

91 

89.5 

MIN 

60 

57 

61 

59 

63 

66 

68 

64 

63 

62 

65 

65 

63 

59 

54 

58 

56 

62 

56 

57 

59 

58 

58 

59 

61 

65 

65 

63 

60 

56 

49 

60.  1 

MAX 

89 

87 

91 

92 

92 

95 

96 

97 

90 

90 

86 

87 

89 

69 

64 

85 

90 

86 

89 

89 

60 

86 

83 

89 

90 

68.8 

MIN 

68 

72 

70 

72 

72 

73 

73 

69 

69 

73 

69 

73 

73 

70 

62 

63 

64 

67 

69 

67 

60 

66 

69 

69 

71 

68.9 

MAX 

91 

93 

93 

95 

96 

97 

96 

90 

91 

89 

92 

93 

69 

79 

84 

91 

93 

95 

92 

87 

90 

93 

94 

95 

93 

93 

92 

89 

86 

87 

88 

MIN 

71 

67 

65 

67 

71 

73 

73 

71 

63 

67 

70 

72 

72 

63 

58 

60 

65 

67 

70 

70 

64 

65 

67 

65 

72 

69 

69 

72 

72 

70 

62 

57.8 

MAX 

88 

93 

92 

93 

94 

95 

96 

90 

90 

94 

94 

94 

91 

80 

84 

68 

92 

94 

87 

86 

87 

92 

95 

97 

92 

96 

95 

88 

90 

90 

92 

91.3 

MIN 

71 

69 

62 

65 

64 

67 

70 

69 

63 

66 

67 

67 

74 

66 

66 

64 

72 

70 

63 

67 

64 

61 

62 

62 

70 

69 

69 

70 

70 

67 

62 

55.5 

MAX 

91 

93 

94 

94 

98 

99 

98 

93 

94 

92 

93 

88 

94 

87 

85 

89 

88 

92 

91 

64 

85 

91 

93 

94 

95 

93 

86 

88 

89 

92 

93 

91.5 

HIN 

66 

67 

64 

67 

66 

68 

68 

68 

62 

62 

66 

70 

76 

66 

54 

61 

63 

64 

66 

64 

61 

63 

64 

64 

66 

66 

68 

67 

67 

66 

62 

65.2 

MAX 

92 

95 

93 

94 

94 

95 

95 

93 

95 

95 

90 

92 

94 

66 

83 

68 

91 

90 

91 

95 

89 

91 

94 

96 

96 

95 

93 

92 

91 

94 

91 

92.4 

MIN 

70 

70 

66 

69 

74 

7Z 

70 

73 

72 

72 

58 

60 

63 

66 

68 

70 

63 

65 

67 

67 

71 

71 

71 

72 

71 

70 

72 

69.1 

MAX 

90 

90 

93 

94 

94 

95 

95 

97 

94 

92 

91 

91 

90 

92 

77 

85 

88 

91 

90 

90 

84 

89 

90 

90 

92 

95 

95 

97 

90 

94 

94 

91.3 

HIN 

70 

71 

73 

68 

74 

75 

72 

71 

68 

74 

73 

75 

73 

67 

65 

70 

69 

68 

70 

68 

65 

68 

70 

73 

70 

73 

73 

70 

71 

71 

70.7 

MAX 

91 

91 

91 

92 

94 

94 

96 

91 

92 

91 

93 

96 

90 

84 

86 

91 

94 

95 

93 

88 

89 

92 

96 

95 

95 

94 

94 

90 

66 

88 

88 

91.5 

HIN 

69 

66 

63 

66 

69 

71 

72 

67 

60 

64 

66 

69 

73 

62 

58 

64 

64 

68 

70 

63 

64 

66 

64 

71 

68 

68 

71 

70 

69 

60 

66.2 

MAX 

91 

95 

94 

94 

95 

97 

97 

94 

95 

94 

93 

92 

94 

90 

86 

91 

93 

93 

92 

88 

96 

96 

97 

97 

92 

90 

93 

92 

93.2 

HIN 

69 

66 

66 

67 

67 

70 

72 

71 

66 

71 

69 

70 

66 

71 

67 

60 

65 

67 

67 

70 

67 

64 

65 

66 

67 

68 

57 

73 

71 

69 

56 

67.7 

MAX 

87 

90 

93 

94 

95 

95 

95 

90 

92 

92 

92 

93 

95 

66 

83 

89 

69 

91 

91 

87 

84 

88 

90 

91 

93 

92 

90 

68 

92 

90 

88 

90.5 

MtN 

71 

72 

66 

66 

70 

70 

66 

70 

70 

65 

69 

74 

69 

70 

65 

64 

68 

67 

68 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

70 

72 

72 

68 

68 

65 

66.4 

MAX 

90 

93 

95 

98 

94 

97 

97 

95 

96 

93 

90 

91 

92 

95 

82 

88 

91 

90 

90 

85 

68 

90 

94 

95 

94 

98 

98 

11 

93 

91 

91 

92.5 

KIN 

70 

69 

68 

68 

69 

74 

72 

69 

69 

73 

72 

71 

72 

71 

60 

62 

65 

65 

67 

67 

65 

67 

67 

69 

69 

69 

69 

71 

70 

72 

54 

68.5 

MAX 

92 

94 

96 

97 

96 

96 

97 

96 

94 

95 

94 

96 

96 

91 

87 

89 

91 

93 

92 

93 

89 

69 

92 

92 

94 

97 

95 

93 

92 

92 

91 

93.3 

MIN 

72 

73 

75 

76 

76 

77 

78 

76 

73 

76 

77 

76 

76 

74 

71 

68 

70 

70 

73 

72 

71 

70 

73 

72 

74 

76 

77 

77 

73 

72 

71 

73.7 

MAX 

87 

95 

97 

97 

96 

98 

97 

96 

95 

94 

94 

94 

96 

96 

90 

88 

90 

90 

89 

89 

90 

68 

87 

93 

93 

96 

98 

96 

90 

91 

95 

93.0 

MIN 

72 

73 

76 

76 

79 

79 

76 

80 

74 

78 

78 

79 

77 

60 

70 

69 

72 

73 

75 

76 

70 

71 

75 

73 

74 

75 

76 

81 

77 

74 

71 

75.4 

MAX 

92 

97 

97 

97 

98 

99 

99 

96 

95 

93 

92 

95 

96 

69 

87 

91 

90 

92 

92 

85 

88 

68 

93 

94 

93 

95 

93 

90 

94 

94 

93 

93.1 

MIN 

72 

73 

69 

70 

73 

76 

76 

76 

73 

77 

73 

75 

74 

70 

64 

64 

70 

68 

69 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

75 

76 

74 

73 

70 

71.7 

MAX 

93 

94 

94 

95 

98 

96 

96 

92 

94 

92 

93 

93 

88 

67 

90 

93 

95 

94 

87 

86 

94 

94 

95 

94 

96 

98 

96 

66 

87 

69 

92.6 

MIN 

70 

67 

62 

64 

68 

69 

71 

70 

63 

63 

66 

69 

60 

62 

66 

61 

62 

67 

70 

65 

63 

66 

64 

73 

70 

72 

69 

68 

69 

56 

66.6 

MAX 

93 

92 

91 

93 

94 

95 

95 

90 

92 

90 

91 

94 

89 

81 

84 

90 

91 

94 

92 

66 

88 

93 

95 

95 

93 

95 

94 

93 

85 

86 

86 

91.2 

MIN 

70 

70 

66 

66 

73 

71 

73 

70 

63 

66 

68 

72 

72 

63 

60 

58 

63 

65 

67 

64 

66 

65 

65 

66 

73 

70 

72 

73 

70 

72 

50 

67.5 

MAX 

92 

96 

96 

95 

96 

97 

97 

95 

96 

95 

93 

94 

94 

87 

86 

91 

93 

90 

93 

87 

92 

93 

94 

95 

95 

97 

97 

96 

96 

95 

94 

93.7 

HIN 

68 

67 

63 

65 

65 

69 

70 

70 

66 

70 

71 

72 

71 

69 

59 

56 

66 

65 

62 

66 

65 

62 

65 

63 

65 

65 

67 

71 

67 

58 

58 

66.4 

HAX 

89 

89 

89 

91 

92 

93 

93 

69 

68 

65 

89 

69 

67 

64 

82 

85 

90 

92 

89 

64 

88 

87 

91 

69 

90 

90 

86 

66 

85 

85 

86.2 

MIN 

65 

60 

59 

61 

65 

65 

66 

64 

54 

61 

62 

64 

65 

58 

61 

53 

66 

60 

64 

64 

60 

59 

59 

59 

65 

64 

62 

67 

66 

63 

54 

61.2 

MAX 

87 

92 

94 

92 

93 

95 

96 

94 

92 

92 

93 

93 

92 

91 

83 

82 

90 

92 

92 

89 

90 

66 

90 

94 

94 

94 

96 

91 

83 

92 

92 

91.2 

MIN 

70 

66 

60 

63 

62 

67 

68 

64 

60 

58 

63 

69 

70 

63 

58 

63 

64 

63 

62 

63 

59 

60 

60 

63 

65 

68 

70 

70 

64 

58 

63.4 

HAX 

89 

91 

93 

93 

94 

96 

97 

95 

94 

94 

92 

91 

93 

93 

66 

88 

84 

91 

90 

90 

85 

85 

69 

91 

92 

94 

92 

85 

87 

91 

91 

90.8 

HIN 

69 

69 

63 

63 

65 

69 

69 

71 

64 

62 

62 

69 

68 

68 

66 

61 

66 

65 

65 

64 

62 

65 

64 

65 

63 

66 

66 

70 

67 

67 

70 

66.6 

HAX 

89 

94 

95 

96 

96 

97 

97 

94 

95 

92 

93 

90 

94 

65 

65 

89 

91 

91 

92 

67 

86 

90 

92 

94 

95 

95 

9} 

90 

94 

93 

92 

92.2 

HIN 

67 

70 

67 

68 

70 

67 

73 

67 

66 

69 

68 

69 

70 

66 

61 

60 

58 

68 

67 

68 

63 

63 

67 

69 

69 

68 

69 

68 

68 

69 

70 

67.5 

HAX 

86 

90 

91 

92 

92 

94 

95 

94 

90 

90 

93 

91 

92 

91 

61 

84 

87 

90 

91 

90 

89 

83 

69 

92 

93 

91 

93 

89 

84 

91 

89 

89.9 

MIN 

68 

65 

61 

62 

64 

65 

66 

71 

63 

68 

59 

66 

69 

66 

56 

57 

62 

64 

65 

65 

64 

62 

63 

63 

65 

65 

70 

70 

69 

65 

64 

54.  3 

MAX 

89 

92 

94 

94 

96 

98 

97 

97 

94 

95 

94 

94 

93 

96 

87 

86 

89 

83 

91 

91 

91 

87 

91 

92 

94 

95 

95 

86 

88 

92 

92 

92.0 

MIN 

71 

72 

76 

72 

73 

76 

74 

74 

71 

70 

72 

73 

72 

70 

63 

66 

69 

67 

65 

70 

66 

69 

70 

71 

70 

72 

73 

71 

71 

72 

70 

70.6 

HAX 

93 

97 

98 

99 

100 

102 

100 

97 

96 

96 

93 

95 

97 

69 

89 

92 

92 

95 

95 

69 

89 

90 

95 

95 

97 

98 

96 

90 

95 

96 

95 

94.9 

HIN 

70 

70 

66 

69 

69 

73 

73 

69 

70 

71 

74 

71 

73 

61 

61 

67 

67 

67 

66 

69 

67 

67 

67 

68 

70 

73 

74 

72 

72 

72 

69.5 

HAX 

86 

92 

95 

94 

94 

94 

97 

96 

93 

94 

95 

92 

94 

95 

62 

83 

86 

91 

91 

92 

85 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

95 

89 

91 

92.2 

HIN 

70 

69 

68 

65 

68 

68 

76 

73 

69 

72 

72 

72 

73 

71 

59 

58 

62 

69 

70 

70 

64 

64 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

72 

72 

59 

68.8 

HAX 

88 

91 

91 

90 

92 

93 

93 

94 

68 

90 

89 

90 

90 

87 

78 

79 

86 

88 

90 

90 

86 

68 

92 

93 

93 

90 

90 

93 

93 

94 

84 

89.6 

HIN 

71 

70 

70 

70 

72 

72 

75 

70 

66 

67 

69 

71 

72 

62 

55 

58 

63 

66 

69 

69 

64 

65 

69 

70 

72 

73 

71 

72 

68 

68 

60 

68.1 

MAX 

88 

91 

90 

92 

95 

94 

94 

89 

91 

90 

91 

92 

91 

79 

84 

89 

93 

93 

90 

87 

88 

92 

92 

93 

92 

92 

90 

87 

65 

87 

67 

89.9 

MIN 

68 

65 

62 

64 

66 

69 

71 

67 

62 

64 

64 

69 

69 

57 

53 

56 

62 

64 

67 

66 

63 

62 

64 

62 

69 

67 

66 

71 

69 

65 

56 

64.5 

MAX 

88 

91 

93 

96 

95 

95 

96 

95 

93 

92 

92 

92 

93 

92 

67 

66 

69 

89 

90 

90 

82 

90 

89 

93 

92 

96 

95 

96 

90 

92 

96 

91.7 

HIN 

67 

69 

71 

73 

72 

71 

74 

76 

70 

75 

77 

75 

74 

68 

67 

65 

63 

66 

70 

67 

65 

68 

67 

67 

71 

72 

74 

70 

69 

70 

70.1 

MAX 

89 

69 

92 

93 

94 

95 

95 

95 

90 

92 

92 

93 

93 

92 

85 

64 

88 

89 

90 

92 

66 

86 

89 

93 

93 

94 

94 

89 

85 

91 

91 

90.7 

MIN 

69 

66 

64 

65 

66 

66 

66 

68 

62 

62 

64 

68 

68 

69 

66 

57 

65 

65 

64 

63 

66 

63 

63 

64 

65 

67 

68 

72 

68 

58 

67 

65.3 
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DAILY  TEMPERATURES 

Conttnued    — 


Day  Of  Month  cn 


StaUoD 

1 

2 

3 

4 

$ 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

— r 
IS 

16  1 

"  1 

18 

19  ' 

20  ' 

1 

21 

1 

22  j 

23  j 

24 

25  j 

26  j 

27 

1 

28  1 

1 

29  1 

30 

31 

j  Avoi 

ROCK  MILLS 

MAX 

90 

92 

94 

95 

96 

97 

97 

97 

93 

94 

95 

95 

92 

95 

85 

88 

88 

85 

91 

91 

89 

87 

91 

93 

94 

95 

94 

84 

68 

91 

91 

91 

9 

HIN 

66 

64 

60 

60 

54 

66 

66 

71 

51 

57 

59 

58 

58 

58 

65 

68 

61 

63 

54 

63 

64 

61 

62 

63 

63 

66 

69 

69 

66 

64 

63 

63 

7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

67 

91 

92 

92 

93 

95 

92 

93 

69 

90 

91 

91 

90 

87 

60 

82 

87 

68 

92 

89 

68 

86 

89 

90 

93 

90 

92 

92 

90 

84 

85 

69 

4 

MIN 

67 

65 

66 

60 

67 

65 

65 

58 

60 

60 

68 

57 

67 

51 

54 

54 

57 

50 

63 

68 

63 

60 

60 

67 

58 

67 

68 

70 

68 

67 

55 

53 

7 

SAINT  BERNARD 

MAX 

99 

90 

92 

92 

90 

95 

66 

93 

91 

92 

91 

91 

91 

90 

80 

83 

85 

91 

90 

90 

95 

92 

83 

87 

89 

5 

MIN 

68 

65 

62 

64 

70 

64 

56 

52 

52 

61 

55 

69 

70 

62 

56 

60 

69 

52 

54 

66 

61 

62 

52 

61 

63 

0 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

MAX 

87 

86 

88 

90 

92 

92 

91 

89 

69 

88 

66 

88 

87 

81 

63 

65 

90 

91 

87 

67 

84 

86 

90 

90 

90 

90 

83 

62 

66 

85 

81 

87 

,5 

MIN 

67 

61 

60 

62 

63 

66 

71 

57 

58 

50 

62 

66 

69 

56 

62 

66 

64 

62 

58 

65 

60 

52 

62 

62 

65 

60 

66 

67 

69 

63 

69 

63 

0 

SCOTTSBORO 

MAX 

91 

92 

91 

93 

93 

94 

93 

89 

90 

94 

90 

86 

87 

86 

65 

84 

91 

91 

90 

89 

86 

90 

91 

93 

92 

94 

89 

69 

91 

93 

69 

90 

.3 

HIN 

59 

60 

61 

63 

65 

66 

59 

52 

53 

55 

54 

66 

62 

54 

54 

61 

57 

63 

54 

53 

61 

60 

59 

62 

63 

64 

51 

54 

53 

56 

51 

60 

>0 

SEALE 

MAX 

92 

94 

95 

95 

97 

97 

97 

95 

95 

93 

93 

93 

95 

89 

87 

88 

89 

91 

92 

88 

87 

92 

65 

95 

94 

95 

92 

89 

94 

94 

93 

92 

.5 

HIN 

68 

67 

67 

67 

67 

71 

70 

70 

69 

67 

57 

69 

70 

68 

59 

63 

68 

68 

65 

66 

65 

68 

65 

66 

65 

67 

70 

70 

66 

68 

66 

67 

>2 

SELMA 

MAX 

92 

95 

95 

96 

96 

98 

98 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

92 

86 

91 

91 

92 

93 

89 

88 

91 

93 

95 

96 

95 

94 

91 

93 

93 

92 

93 

.4 

HIN 

72 

72 

68 

72 

70 

73 

74 

75 

73 

75 

73 

75 

70 

73 

62 

62 

69 

69 

69 

72 

70 

70 

59 

70 

71 

71 

71 

75 

74 

72 

71 

7 1 

.0 

SYLACAUGA  4  NE 

MAX 

89 

92 

93 

94 

96 

96 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

91 

84 

65 

87 

90 

91 

90 

87 

87 

92 

93 

94 

94 

95 

89 

62 

91 

91 

90 

90 

a 

MIN 

67 

64 

59 

63 

64 

65 

69 

70 

59 

58 

65 

73 

68 

69 

54 

66 

64 

64 

65 

55 

64 

62 

62 

63 

53 

65 

71 

71 

59 

65 

51 

TALLADEGA 

MAX 

88 

90 

90 

92 

93 

94 

94 

90 

90 

92 

91 

90 

90 

81 

83 

86 

68 

89 

88 

86 

32 

67 

89 

69 

91 

91 

67 

61 

90 

87 

87 

68. 

5 

HIN 

67 

63 

69 

64 

63 

67 

70 

70 

62 

58 

67 

72 

70 

67 

57 

64 

64 

66 

65 

56 

62 

63 

53 

65 

65 

68 

69 

70 

68 

66 

66 

55. 

3 

THOMASVILLE 

MAX 

90 

90 

95 

94 

94 

9* 

97 

98 

93 

94 

95 

90 

92 

95 

81 

81 

87 

69 

90 

90 

87 

90 

91 

92 

94 

95 

96 

96 

95 

92 

93 

91 

.9 

HIN 

71 

71 

68 

66 

68 

74 

76 

72 

71 

73 

73 

75 

74 

71 

51 

61 

57 

67 

70 

72 

68 

55 

70 

59 

70 

71 

71 

72 

72 

73 

72 

70 

.2 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 

90 

93 

93 

94 

95 

95 

95 

92 

93 

91 

89 

92 

92 

66 

84 

68 

91 

92 

91 

86 

86 

91 

93 

94 

94 

95 

92 

84 

90 

92 

92 

91 

.2 

HIN 

68 

67 

66 

66 

70 

70 

73 

57 

65 

59 

72 

70 

70 

59 

64 

65 

68 

66 

65 

65 

65 

57 

69 

59 

71 

70 

72 

72 

69 

68 

66 

•  1 

TROY 

MAX 

86 

93 

94 

95 

95 

97 

97 

93 

93 

92 

90 

86 

92 

85 

66 

89 

89 

89 

91 

83 

88 

88 

91 

92 

94 

94 

94 

90 

92 

92 

91 

91 

.0 

HIN 

70 

70 

59 

72 

72 

74 

75 

70 

71 

72 

71 

72 

73 

69 

52 

56 

71 

59 

70 

69 

55 

67 

68 

70 

71 

69 

72 

72 

72 

71 

72 

70 

•  2 

TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 

HAX 

69 

95 

92 

93 

93 

94 

96 

93 

93 

96 

96 

93 

90 

86 

85 

88 

90 

90 

90 

66 

88 

92 

94 

95 

94 

97 

92 

69 

93 

91 

92 

91 

.7 

HIN 

70 

70 

68 

69 

68 

71 

74 

73 

70 

67 

72 

71 

71 

55 

59 

65 

64 

69 

68 

69 

69 

66 

57 

67 

70 

73 

73 

75 

73 

71 

66 

59 

.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

HAX 

89 

91 

93 

93 

94 

95 

95 

95 

92 

93 

93 

94 

91 

90 

84 

84 

90 

91 

91 

90 

85 

90 

92 

94 

94 

94 

95 

93 

89 

91 

90 

91 

■  5 

MIN 

69 

73 

73 

68 

68 

70 

74 

72 

71 

56 

70 

72 

67 

69 

56 

50 

57 

57 

66 

69 

68 

67 

71 

68 

70 

70 

70 

71 

72 

72 

59 

69 

.0 

TUSKEGEE  2 

MAX 

89 

93 

97 

95 

97 

98 

96 

94 

95 

69 

93 

95 

96 

88 

86 

89 

90 

91 

93 

88 

87 

89 

93 

94 

95 

96 

91 

90 

93 

92 

92 

92 

.4 

MIN 

67 

66 

64 

65 

65 

65 

68 

70 

55 

64 

57 

70 

58 

70 

65 

62 

57 

63 

69 

66 

65 

66 

65 

66 

66 

67 

71 

71 

69 

67 

68 

66 

.4 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

91 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

96 

96 

96 

93 

93 

95 

99 

69 

87 

90 

89 

91 

96 

95 

93 

89 

93 

93 

93 

.5 

MIN 

68 

65 

64 

64 

68 

71 

71 

69 

59 

72 

67 

71 

72 

69 

58 

59 

68 

68 

66 

64 

71 

71 

70 

68 

66 

67 

.5 

VALLEY  MEAD 

MAX 

88 

89 

88 

90 

92 

93 

93 

92 

88 

89 

85 

88 

86 

87 

78 

82 

66 

91 

91 

88 

86 

w 

68 

90 

92 

90 

91 

90 

85 

86 

66 

88 

.3 

MIN 

64 

58 

57 

58 

60 

51 

62 

66 

54 

59 

50 

60 

65 

57 

52 

57 

58 

59 

62 

63 

61 

58 

57 

61 

65 

51 

52 

55 

61 

51 

58 

.6 

VERNON 

MAX 

87 

93 

95 

94 

95 

95 

96 

97 

94 

94 

94 

95 

90 

90 

84 

86 

90 

93 

93 

92 

89 

91 

92 

95 

95 

97 

97 

93 

92 

91 

90 

92 

.6 

HIN 

68 

67 

65 

63 

68 

56 

69 

68 

52 

61 

66 

69 

68 

64 

52 

65 

58 

61 

63 

66 

61 

62 

62 

61 

66 

65 

66 

68 

69 

64 

58 

53 

.8 

WATERLOO 

HAX 

90 

93 

92 

93 

95 

95 

96 

95 

95 

91 

91 

90 

90 

89 

89 

82 

85 

89 

89 

90 

89 

88 

90 

93 

94 

94 

91 

92 

91 

92 

84 

90 

9 

MIN 

70 

67 

67 

67 

56 

68 

55 

62 

60 

54 

65 

57 

65 

61 

59 

51 

55 

60 

63 

66 

61 

62 

63 

62 

67 

68 

56 

67 

65 

57 

54 

63 

6 

WHATLEY 

MAX 

92 

96 

96 

96 

96 

98 

96 

95 

96 

96 

97 

95 

96 

85 

87 

66 

69 

92 

92 

88 

89 

94 

92 

95 

97 

98 

99 

99 

96 

95 

94 

94 

.1 

MIN 

69 

69 

70 

65 

66 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

56 

58 

52 

60 

63 

70 

59 

53 

65 

57 

65 

73 

72 

80 

75 

55 

69 

67 

.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Ava 

DEMOPOLIS   LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.13 

.17 

.22 

.11 

.33 

.25 

.23 

.16 

.18 

.29 

.10 

.24 

.14 

.19 

.  15 

.19 

.20 

.18 

.17 

.23 

.13 

.17 

.20 

.19 

.30 

.26 

.23 

.22 

.22 

.  19 

.29 

6.26 

WIND 

7 

11 

12 

4 

1 

3 

3 

20 

18 

10 

16 

20 

40 

34 

27 

25 

9 

4 

21 

29 

32 

10 

21 

9 

18 

7 

21 

23 

38 

28 

48 

669 

MAX 

97 

101 

105 

105 

104 

105 

107 

105 

100 

100 

100 

101 

102 

105 

91 

94 

98 

102 

99 

102 

92 

100 

102 

103 

102 

103 

102 

101 

99 

97 

99 

100.7 

MIN 

64 

66 

71 

75 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

76 

70 

73 

75 

65 

63 

59 

72 

73 

74 

70 

73 

73 

64 

73 

72 

71 

70 

70 

69 

73 

70.5 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.21 

.21 

.21 

.30 

.IB 

.19 

.22 

.23 

.21 

.27 

.18 

.21 

.23 

.14 

.12 

.21 

.22 

.24 

.17 

.11 

.17 

.17 

.28 

.16 

.24 

.21 

.19 

.12 

.15 

.22 

.19 

6.15 

WIND 

23 

24 

16 

10 

6 

6 

14 

54 

30 

50 

70 

55 

68 

69 

13 

15 

18 

2 

10 

4 

9 

21 

24 

14 

28 

14 

18 

10 

15 

26 

27 

763 

MAX 

105 

102 

104 

105 

104 

105 

95 

102 

102 

102 

103 

101 

92 

90 

90 

99 

99 

98 

103 

95 

101 

101 

103 

100 

104 

101 

102 

96 

96 

100 

102 

100.1 

MIN 

75 

76 

77 

88 

79 

77 

82 

72 

85 

B2 

78 

79 

78 

80 

71 

71 

72 

72 

74 

77 

71 

71 

75 

74 

76 

77 

83 

79 

76 

74 

73 

76.6 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.24 

.18 

.19 

.24 

.20 

.26 

.25 

.20 

.34 

.16 

.23 

.19 

.36 

.33 

.28 

.18 

.25 

.08 

.13 

.21 

.11 

.23 

.23 

.21 

.17 

.  14 

.14 

.15 

.28 

B  5.57 

WIND 

19 

23 

IB 

12 

10 

10 

10 

30 

60 

15 

25 

20 

20 

50 

75 

10 

15 

9 

9 

13 

14 

15 

18 

22 

20 

20 

20 

10 

10 

20 

60 

682 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 


S*e  R«lerance  Nol«a  Following  Station  Index 
-    102  - 


STATION  INDEX 


ALABAMA 
1963 


blATlUri 

1     INDEX  NO. 

1  DRAINAGE  t  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

j 

< 

£  a 

AB8EV1LLC  1  NNW 

JOHN  S<  RICHBURO 

AOniSON 

WINSTON 

PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

WRCOX 

BA 

SIDNEY  J.  HAROTt  SR. 

ALBERTWILLE  2  SE 

MARSHALL 

SA 

»A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

TALLAPOOSA 

DOUGLAS  H.  SANFORO 

ALICEVILLE 

PICKENS 

MRS*  CHERRY  J.  HERNDOn 

ANDALUSIA  1  NH 

COVINGTON 

JAMES  ?•  OILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

CALHOUN 

FED.  AVIATION  AGENCY 

033« 

2 

3<>  OA 

87  IS 

500 

hRs>  oora  R.  oavi s 

ASHLAND 

03&1 

CLAY 

11 

33  16 

89  51 

1050 

NORMA  K  WILLIS 

ST.  CLAIR 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  Z 

LIMESTONE 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMORE  STATE  FARM 

ESCAMBIA 

4P 

4P 

-  H 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SM 

LEE 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAUCAVtLLE  3  N 

AUTAUGA 

J.  a.  NEIGHBORS  1 

BANK HEAD  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINCTTE 

BALDWIN 

GROVER  M.  WOODWARD  j 

BELLE  HINA  2  N 

LIMESTONE 

AUBURN  UNIVERSITY 

FAYETTE 

Z 

33  40 

87  36 

452 

Miss  CLARA  R>  OLIVE 

BESSEMER  ]  SSW 

0T51 

JEFFERSON 

z 

33  22 

87  61 

533 

JAMES  £•  MC  CRAVY  [ 

BEXAR  2  SE 

MARION 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE  j 

flILLINGSLEY  1  SE 

AUTAUGA 

6A 

JOHN  R.  1H0MAS 

BIRMINGHAM  MB  AP 

JEFFERSON 

HID 

MID 

U>S>  WEATHER  BUREAU  ' 

MARSHALL 

1070 

7A 

DAVID  A.  UURNS  | 

BRANTLEY 

CRENSHAW 

8A 

8A 

R,  E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSe 

ESCAMBIA 

6P 

MRS.    CLARA    I,    PEAVY  1 

BRIDGEPORT  2  W 

JACKSON 

»P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOK WOOD 

TUSCALOOSA 

I 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON  | 

BRUNDIDOE 

31  43 

85  49 

495 

7A 

MILDRED  P>  WHITTINGTON  ' 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

7 

33  05 

86  46 

540 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT  | 

CAMDEN  3  NM 

WILCOX 

225 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

CLARKE 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

6A 

6A 

M 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

WALKER 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  i  SW 

CHEROKEE 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

BIBB 

7A 

HUEY  COLBURN  1 

CHATOm 

WASHINGTON 

»2 

JOHN  0  MANNING 

CHILDERSBURG 

TALLADEGA 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERSWURG  WTR  PLANT 

16?C 

TALLADEGA 

T 

33  17 

86  20 

418 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLF 

16S! 

MOBILE 

9 

31  OS 

88  14 

331 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

Claiborne 

1690 

MONROE 

7A 

TOLLtE  L>  HASKEW 

CLANTON 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

liV: 

BARhOUR 

eA 

H 

MRS  Elizabeth  weston 

5P 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  Z  NW 

6A 

HENRY  F.  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

COLHERT 

TVA-462 

collinsville 

DE  KALB 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

HOUSTON 

7A 

ROBERT  C.  POPPIE 

CORDOVA 

; 

33  46 

87  11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

197< 

RUSSELL 

32  09 

85  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADE V ILL E 

TALLAPOOSA 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

730 

H.  CLAY  PLESS 

PICKENS 

aa  17 

207 

6A 

MRS.  C,  0.  WEEKS 

DAY  TON 

MARENGO 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

580 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

CLAY 

7A 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

237; 

HOUSTON 

31  14 

as  26 

321 

HlO 

MIt 

FED.  Aviation  agency 

2377 

HOUSTON 

s 

31  13 

85  27 

301 

R.  E.  PILCHER 

DOUBLE  SPAINC5 

WINSTON 

7A, 

MITCHELL  DRAKE 

COFFEE 

7A 

HERBERT  S.  HHATLEY 

ELROD 

TUSCALOOSA 

7A 

KEENER  V,  BERRY 

ENTERPRISE 

COFFEE 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIRU 

EUFAULA 

BARBOUR 

207 

7A 

MARTIN  J.  OARITY 

EVERGREEN 

CONECUH 

86  56 

220 

7A 

W.  DAVE   SIHONTON  1 

FAIRHOPE  2  NE 

UALDWIN 

SP 

5P 

JAMES  £.  BARRETT,  JR. 

falco  open  pono  tower 

COVINGTON 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE  I 

FALKVILLE 

MOHGAN 

i; 

34  22 

86  55 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

Falls  city  blk  pono  Jttf 

2B*( 

WINSTON 

2 

34  04 

97  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE  ( 

FAYETTE 

FAYETTE 

GORMAN  J.  BLACK  | 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

SP 

HARRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

7A 

WOODROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

tt  ALOW  IN 

8P 

8P 

WM.  H.  CHANULER 

FORT  Payne 

30O 

DC  KALB 

SA 

CARL  PARKER  1 

FRISCO  CITY 

MONROE 

BA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE  1 

GADSDEN 

E lOWAH 

7A 

JOHN  H.   WILLIAMS  | 

OADSDCN  GAS  PLAST 

ETOWAH 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

i: 

32  49 

as  09 

130 

7A 

MACK  Cb  fields 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  4» 

500 

OA 

MRS.  G.  MC  K.EN2IE 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

•GE ORG I ANNA 

327 

BUTLER 

31  3a 

86  44 

29; 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

GILBERTOWN 

3306 

CHOC Taw 

i: 

31  53 

88  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

3^30 

WALKER 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

ORECN  BAT 

3<>96 

COVINGTON 

h 

31  11 

86  17 

2B0 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3611 

: 

32  42 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

35  IS 

31  50 

66  38 

444 

5P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

1  GREENVILLE  2 

3S24 

SUTLER 

31  50 

86  38 

420 

L.  RAYMOND  BOOIFORO 

{  GULF  SHORES  POST  OFFICE 

355S 

BALDWIN 

s 

30  17 

87  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

j  GUNTERSVILLE 

3S73 

MARSHALL 

34  20 

86  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNIERIVILLE  TV* 

357« 

MARSHALL 

1 

34  22 

Bb  17 

605 

8A 

TVA-76S 

NALEVVILLE 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

36(>i 

MARION 

34  06 

87  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HARRlSt<URG  CaHABA  TONEF 

369 

PERRY 

32  4  8 

07  11 

8A 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

MAYNEVILLE 

37« 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

71 

7A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

376 

HENRY 

31  21 

05  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

CLEBURNE 

1 

33  39 

85  36 

850 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

salt 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7i 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOXER 

3B4 

CLEBURNE 

1 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  HART 

;  HODGES 

1 

3a9^ 

FRANKLIN 

34  20 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

I    l-ALABAKA,     2-BLACK  WARRIOfii      3-CAHA6A ,     4-CKATTAHOOCHEE i     5-CHOCTAWHATCMEE i     6-CONECUH,     7-COOSA , 


STATION 

INDEX  NO. 

CUUNTY 

O 

U 

ITUDE 

ITION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ODSfcnVtR 

S 

LONG 

TEMP.  1 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

HUNTSVILLE  H8  AP 

MADISON 

12 

34  42 

UiS.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

CLARKE 

13 

31  31 

T.  H.  GAILLARUt  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

7 

33  48 

690 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

WALKER 

2 

33  54 

929 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

ELMORE 

7 

32  37 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYEIIE 

CHAMBERS 

4 

32  54 

CLARENCE  H.  FINCHCR 

CM I L TON 

7 

32  58 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

JEFFERSON 

3 

33  33 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBUHG 

4621 

CHEROKEE 

7 

34  11 

89  46 

7A 

RUFUS  M.  SEwELL 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

7P 

7P 

PROF.  E.  J.  MURPHEV 

LOCKHART 

COVINGTON 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

12 

JOHN  Bi  ARO 

MADISON 

MAO 1  SON 

980 

JOHN  D  STONER  JR 

JEFFERSON 

3 

33  30 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOL 1  A 

MARENGO 

OR.  T.  H.  GAILLARD 

PERRY 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

DALLAS 

3 

32  27 

R.  L.  SIMONTON 

DALLAS 

3 

32  28 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  0AM 

6P 

bP 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

Choctaw 

13 

31  56 

7A 

ERNEST  M.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

BIBB 

3 

32  53 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

bullock 

32  04 

z 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

WILCOX 

""'a 

5A 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

32  27 

206 

9A 

C>  D.  HAMMOND.  JR. 

7A 

HENRY  J.  YATES 

MI  TCHELL  DAM 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

mobile 

9 

30  41 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5463 

MOBILE 

9 

30  41 

68  02 

6A 

ROBERT  G.  BETANCOuRT 

462 

7A 

MONTGOMERY 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

649 

6P 

•MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

936 

HIO 

FED.  AVIAIION  AGENCY 

MONROE 

7A 

1  NEW  BROCKTON 

C 

1  NEW  P4AflKET  2 

MAD I Ion 

i: 

34  54 

5P 

MISs'lUCILE  W.  HEREFORD 

1  NEWTON 

DALE 

9 

31  20 

7A) 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

66  29 

7A 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

i; 

32  38 

85  23 

8A 

RADIO  STAT  ION  WJHO 

ORRVILLE 

DALLAS 

32  18 

EDWARD  U.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

DALE 

! 

31  32 

'A 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

12 

34  4  2 

635 

PALMERDALE  2  W 

JEFFERSON 

2 

33  44 

79« 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY    1  NNE 

ST  CLAIR 

33  36 

NORMAN  A.  VAUOMN 

PERRYVILLE 

PERRY 

; 

32  36 

'A 

MRS  Evelyn  m.  FULLER 

PETERMAN 

MONROE 

; 

31  35 

MRS.   MINTA  EOOINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

4 

32  30 

0.  R.  MC  LEmORE 

PICKENSVI LLE 

641* 

PICKENS 

13 

33  13 

aa  16 

7A^ 

MRS  MARY   A,  HEDRICK 

PINE  HILL 

646CI 

WILCOX 

31  99 

87  36 

MRS.    DELLA   L.  OAKLET 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

32  37 

ta] 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

32  26 

29( 

6P 

CONTINENTAL   GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

32  18 

180 

12N 

M.  E.  ELSbERRY 

PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

i: 

32  12 

8A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

FRANKLIN 

12 

34  26 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

MAD I  SON 

12 

34  35 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

PICKENS 

i: 

33  23 

7A 

CURRY  mC  DONALD 

693" 

COVI NGTON 

86  32 

TA 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

: 

ALABAMA  ELECTRIC  CORP. 

ROBERTSDALE  1  E 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORO 

KNOX  MC  EWEN 

RANDOLPH 

33  09 

741 

6A 

JOHN   T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

880 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

1  SAINT  BERNARD 

7A 

^I.  BERNARD  COLLEGE 

1  SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

6P 

i  " 

AUBURN  UNIVERSITY 

JEFFERSON 

7A 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RED  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  "T,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  ■■Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t ime  of  observat ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  noi;'mals  based  on  the  period  1931-1960, 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground^'  Table,  and  In  the  '■Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground''     Table;   when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times   in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T, 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  ■'Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",    Indicate  the  following: 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data^'  Bulletin, 


H     ■'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown, 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  buildilig. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  l-istory  of  changes  In  locations,   elevations,   exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of   Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D,   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Da 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.      (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Doquments,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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94 

22 

42 

30 

18 

0 

0 

0 

,89 

,58 

13 

,0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION  01 

71.3 

-  2,4 

.83 

-  2,50 

,0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

AlBERTVILLE  2  SE 

82.6 

58.3 

70,5 

_ 

93 

5 

47 

25 

20 

5 

0 

0 

0 

2,03 

-  ,87 

,81 

28 

,0 

0 

4 

2 

0 

BESSEMER  3  SSW 

84.8 

60.4 

72,6 

94 

11 

51 

29* 

5 

1 1 

0 

0 

0 

1,3^1 

,59 

28 

,0 

0 

4 

1 

0 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

84.8 

62.1 

73,5 

-  0.8 

94 

10 

53 

30* 

4 

1 1 

0 

0 

0 

1,21 

-  2,12 

.53 

28 

,0 

0 

4 

1 

0 

BRIDGEPORT  2  U 

84.7 

57.0 

70.9 

94 

10, 

40 

25 

15 

6 

0 

0 

0 

.96 

-  2,39 

,40 

4 

,0 

Q 

4 

0 

0 

GUNTERSVILLE 

65.0 

57,7 

71.4 

94 

3 

47 

30* 

12 

10 

0 

0 

0 

1.75 

,  74 

28 

,0 

Q 

1 

0 

ONEONTA 

86.0 

55,8 

70.9 

96 

11 

47 

25 

13 

u 

0 

0 

0 

1,75 

,99 

28 

,0 

0 

^ 

1 

0 

SAINT  BERNARD 

85.0 

52,6 

68,8 

.  4.0 

95 

13* 

41 

24 

23 

10 

0 

0 

0 

4,78 

1,74 

3,82 

15 

,0 

0 

4 

2 

1 

SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

82.6 

57,4 

70.0 

93 

21* 

46 

24 

20 

5 

0 

0 

0 

1,94 

1,65 

28 

,0 

0 

3 

1 

1 

SCOTTSBORO 

85.2 

52,6 

68,9 

•  4.2 

9l 

21. 

43 

25* 

16 

2 

0 

0 

0 

1.56 

•  1,68 

,60 

5 

,0 

3 

2 

0 

VALLEY  HEAD 

83.9 

55,0 

69,5 

•  2.4 

92 

22 

45 

20 

5 

5 

0 

0 

0 

1,67 

-  1,43 

,83 

29 

.0 

Q 

3 

2 

0 

DIVISION  02 

70.7 

-  2,5 

1,90 

■  1,22 

•  0 

UPPER  PLAINS 

AlICEVILLE 

86.  I 

62,3 

74.2 

94 

11 

48 

25 

8 

13 

0 

0 

0 

,0 

0 

BANKhEAD  lock  AND  DAM 

85.5 

59.2 

72.4 

96 

44 

24 

17 

12 

0 

0 

0 

2,18 

I  ,49 

5 

,0 

0 

tt 

I 

CENTREVILLE 

86. 6M 

59. 8M 

73. 2M 

_  2,5 

97 

12 

49 

25 

10 

15 

0 

0 

0 

2,73 

,85 

28 

,0 

0 

5 

3 

0 

clanton 

85.0 

61.1 

73.1 

-  1,8 

95 

12 

48 

25 

11 

12 

0 

0 

0 

5.31 

2,10 

3,23 

26 

.0 

0 

3 

2 

2 

double  SPRINGS 

84.4 

58.9 

71,7 

95 

13, 

44 

24 

25 

9 

0 

0 

0 

1,37 

,82 

13 

,0 

0 

4 

1 

0 

FAYETTE 

85,5 

58. 7M 

72, IM 

95 

21, 

46 

30* 

16 

14 

0 

0 

0 

1.65 

,86 

5 

,0 

0 

4 

1 

0 

HALEYVILLE 

HAMILTOr   3  S 

85.8 

56.1 

71.0 

96 

22 

40 

25 

25 

12 

0 

0 

0 

1.31 

,70 

5 

,0 

0 

3 

1 

0 

JASPER  4  N 

85,3 

57,5 

71.4 

96 

11, 

40 

25* 

22 

13 

0 

0 

0 

1.14 

.46 

4 

•  0 

0 

0 

0 

PPATTVILLE 

88.1 

62,9 

75.5 

.  0,3 

97 

12, 

54 

24 

1 

17 

0 

0 

0 

5.09 

1,46 

2.13 

27 

,0 

0 

5 

3 

2 

THORSBY  EXP  STATION 

84,6 

61,4 

73.0 

95 

13 

50 

25* 

14 

11 

0 

0 

0 

4,50 

2.47 

26 

,0 

0 

5 

2 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

84,7 

61.6 

73.2 

94 

U 

47 

25 

9 

12 

0 

0 

0 

1,57 

.40 

4 

,0 

0 

6 

0 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

84,9 

61.2 

73.  1 

-  2,9 

95 

12 

47 

25 

14 

11 

0 

0 

0 

1,96 

-  1,20 

.61 

3 

,0 

0 

6 

2 

0 

VERNON 

86.3 

56.3 

71,3 

96 

4, 

41 

25 

18 

15 

0 

0 

0 

3,25 

2.90 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION  03 

72,7 

_  2,3 

2,67 

,56 

,0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 

86,  1 

61.3 

73,7 

96 

3 

50 

24 

4 

12 

0 

0 

0 

3,22 

2.46 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

CALERA  2  SW 

85.5 

55.0 

70,3 

97 

11 

42 

25 

16 

12 

0 

0 

0 

2,80 

-  ,39 

1.62 

28 

,  0 

Q 

2 

J 

CENTRE  5  SW 

86.2 

58.8 

72.5 

98 

12 

46 

24 

11 

14 

0 

0 

0 

6,12 

5,20 

26 

,  0 

Q 

J 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

86,3 

59.0 

72.7 

96 

1 1 

46 

25 

3 

13 

0 

0 

0 

4,37 

2  8 

,  0 

0 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

84,6 

58.7 

71,7 

_  2,5 

95 

11* 

44 

24 

8 

9 

0 

0 

0 

3,81 

1  85 

29 

,  0 

Q 

4 

2 

2 

PELL  CITY   I  NNE 

84,2 

57.0 

70,6 

94 

12 

43 

25 

17 

9 

0 

0 

0 

4,63 

2,35 

28 

,0 

0 

6 

3 

I 

SYLACAUGA  4  NE 

84,4 

58.2 

71,3 

93 

lU 

50 

20 

3 

11 

0 

0 

0 

4.54 

2,93 

28 

,0 

0 

5 

3 

1 

TALLADEGA 

83.4 

59,0 

71.2 

.  3,5 

93 

11 

50 

25 

5 

5 

0 

0 

0 

5.56 

2,74 

3.68 

28 

,0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION  04 

71.8 

-  2,4 

4,38 

1,24 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU 

Alexander  city  6  ne 

85.5 

55,4 

70.5 

95 

12* 

44 

24 

11 

12 

0 

0 

0 

3,06 

2,13 

26 

,0 

0 

3 

2 

1 

ASHLAND 

82.8m 

56, IM 

69.5m 

91 

22* 

40 

25 

22 

5 

0 

0 

0 

3,36 

1,60 

28 

,0 

0 

4 

3 

1 

AUBURN  3  SW 

86.0 

61,6 

73.8 

-  2,0 

95 

11 

54 

24 

4 

14 

0 

0 

0 

4,36 

,61 

2,19 

28 

,0 

0 

5 

2 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

85.1 

59,3 

72.2 

93 

13* 

49 

24 

8 

14 

0 

0 

0 

3,53 

1,84 

28 

,0 

0 

2 

2 

heflin 

83.7m 

92, OM 

67. 9M 

92 

12 

39 

24 

35 

8 

0 

0 

0 

3,37 

1,85 

26 

,  0 

Q 

3 

2 

2 

LAFAYETTE 

85.4 

57,5 

71.5 

95 

12* 

44 

24 

20 

14 

0 

0 

0 

3,63 

1,73 

28 

,0 

0 

2 

2 

MARTIN  DAM 

84.3 

63,4 

73.9 

94 

12* 

53 

24 

1 

9 

0 

0 

0 

3,78 

,37 

1  96 

26 

,0 

0 

5 

2 

2 

OPELIKA 

83.7 

59,3 

71.5 

94 

1  3 

50 

24 

18 

1 3 

Q 

0 

0 

3  ,  64 

1  75 

,0 

0 

4 

2 

2 

ROCKFORD 

85.7m 

59, 4M 

72. 6M 

95 

12* 

49 

23 

8 

13 

0 

0 

0 

4,59 

2I05 

26 

,0 

0 

4 

3 

2 

ROCK  MILLS 

85.3 

58,0 

71.7 

93 

23* 

47 

24 

10 

13 

0 

0 

0 

3,40 

1,49 

29 

,0 

0 

2 

2 

DIVISION  05 

71.5 

-  3,6 

3,67 

,22 

,0 

PRAIRIE 

DAYTON 

86.4 

62.6 

74.5 

96 

14* 

49 

30 

10 

17 

0 

0 

0 

2,50 

,64 

28 

,0 

0 

5 

2 

0 

DEMCPOLIS  LOCK  AND  DAM 

85.2 

61.9 

73.6 

97 

12 

52 

30 

9 

14 

0 

0 

0 

1,49 

-  1,45 

,T2 

13 

,0 

0 

3 

2 

0 

GAINESVILLE 

87.0 

62.7 

74.9 

99 

12 

49 

25 

7 

16 

0 

0 

0 

1,81 

1,17 

13 

,0 

0 

3 

1 

1 

GREENSBORO 

86.5 

62.0 

74,3 

-  3.0 

97 

10 

49 

30 

3 

14 

0 

0 

0 

3,30 

.02 

1,76 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

haynEville 

88.4 

61.1 

74.8 

98 

12* 

52 

25* 

6 

19 

0 

0 

0 

3.68 

2,70 

28 

,0 

0 

4 

2 

1 

LIVINGSTON 

86.2 

61.7 

74,0 

96 

U 

49 

24 

3 

16 

0 

0 

0 

2,08 

.62 

4 

.0 

0 

5 

3 

0 
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CUMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
SEPTEMBER  1963 


CONTINUED 


Temperatur* 

Pretipitotion 

Station 

,  E 

M 

ft 

<  5 

» 
< 

s  1 

I  i 
IJ 

J 

X 

f 

O 

t 

a 

s. 
1 

? 

a 

No.  of  Day* 

1 

• 

II 

II 

1 
1 

f 
O 

a 

Snow,  SiMt 

No.  o<  Day 

MIn. 

a  i 

1  % 

• 

a 

1 

i 

o 

i 

o 

1 

i 
S 

»  t 

tS 

}} 
Bt 

■  i 

Hi 

»i 

MASION  JUNCTION  2  NE 

86, '9 

60.6 

73.8 

98 

11 

49 

30. 

6 

16 

0 

0 

0 

7.2  7 

4.90 

14 

.0 

0 

4 

2 

MINTEP   3  NW 

8  7  ,  5M 

62.  3M 

74  .  9M 

97 

12 

54 

26. 

8 

0 

3.66 

2.30 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

87.0 

64.4 

75.7 

-  1.4 

97 

11 

52 

24 

0 

1  ' 

0 

0 

0 

3.90 

-  .07 

2.36 

27 

.0 

0 

3 

2 

2 

SELMA 

87.2 

63.9 

75.6 

-  1.4 

96 

11 

64 

25. 

1 

16 

0 

0 

0 

4.59 

1.67 

3.08 

28 

.  0 

0 

4 

2 

1 

TUSlCEGEE  2 

86.2 

60.8 

73,5 

-    2.  ' 

95 

12 

52 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

3.91 

.37 

2.11 

28 

.0 

0 

3 

2 

2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

87.3 

60.5 

73.9 

-  2.6 

96 

23 

52 

24 

6 

18 

0 

0 

0 

4.30 

1,11 

2.60 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

DIVISION  06 

74.5 

-  2.2 

3.54 

,31 

.0 

COASTAL  PLAIN 

Andalusia  i  m 

86.7 

63.8 

75.3 

94 

13. 

54 

10. 

2 

I  ' 

0 

0 

0 

3.99 

2.00 

28 

.0 

0 

6 

2 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

BRANTLEY 

87.3 

61.0 

74.2 

97 

5 

52 

20 

2 

1  ' 

0 

0 

0 

3. IB 

-  .90 

2.26 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

BREwTON  3  S5E 

87.7 

62.7 

75.2 

•  0.9 

97 

11 

54 

20 

0 

16 

0 

0 

0 

1.97 

-  3.41 

.73 

15 

•  0 

0 

5 

2 

0 

CAMDEN  3  NK 

87. <> 

62.3 

74.9 

96 

22. 

50 

26 

4 

1  7 

0 

0 

0 

3.16 

1.63 

27 

.0 

0 

4 

2 

1 

CHATOM 

88.5 

62.1 

75.3 

96 

16. 

50 

30 

2 

18 

0 

0 

0 

1.26 

.68 

27 

,0 

0 

3 

1 

0 

CL  AYTON 

85.3 

63.0 

74.2 

93 

13 

5  1 

24 

Ct 

0 

6.16 

•  66 

2.58 

28 

,0 

0 

4 

3 

2 

DGTHAN  FAA  AIRPORT 

86.1 

66.  I 

76.1 

97 

13 

55 

30 

2 

14 

0 

0 

0 

7.72 

3,08 

4.45 

28 

,0 

0 

5 

4 

2 

ENTERPRISE 

88.2 

65.3 

76.8 

97 

4 

65 

30. 

0 

15 

0 

0 

0 

6.8U 

4.30 

28 

,  0 

0 

5 

2 

2 

ELFAULA 

89.'* 

63,1 

76,3 

-  0,6 

97 

14. 

65 

20 

0 

18 

0 

0 

0 

8.80 

5,06 

4.10 

28 

.0 

0 

5 

2 

2 

EVERGREEN 

88.3 

63.4 

75.9 

96 

12. 

55 

25 

1 

17 

0 

0 

0 

3.40 

1.15 

28 

.0 

0 

6 

4 

1 

FR I  SCO  CITY 

88.2 

64.6 

76.5 

97 

5 

55 

25. 

5 

2.75 

-  2,02 

1.70 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

GENEVA 

88. S 

64.9 

76.7 

97 

14. 

63 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

8.05 

2,73 

4.12 

28 

.0 

0 

4 

2 

2 

GILBERTOWN 

88.2 

61.3 

74.8 

97 

1 1 

46 

24 

2 

,77 

.35 

27 

.  0 

0 

2 

0 

0 

GREENVILLE 

86.8 

64.9 

75.9 

-  0.8 

96 

4 

54 

26 

4 

15 

0 

0 

0 

3,92 

-  ,27 

2.56 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

HEADLAND 

87.8 

65.0 

76.4 

95 

14. 

64 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

6,00 

3.47 

29 

.0 

0 

4 

2 

2 

HIGHLAND  HOME 

M 

M 

M 

D  1 

lockhart 

86.'* 

65.5 

76.0 

95 

11. 

53 

30 

0 

16 

0 

0 

0 

7,59 

4.  70 

28 

,0 

0 

4 

2 

2 

NATCHEZ 

88.3 

58.9 

73.6 

97 

I  1 

45 

25 

5 

18 

0 

0 

0 

5,22 

2  35 

2  7 

07ARK  6  NNW 

86.9 

61.4 

74.2 

-  2.8 

96 

12. 

51 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

8,87 

4,20 

3.50 

28 

.0 

0 

6 

4 

PHENIX  CITY  2  NNW 

86.8 

64.3 

75.6 

96 

6 

53 

24 

2 

15 

0 

0 

0 

3,39 

.0 

0 

PLSHmATAHA 

H7.4 

60.8 

74.  1 

-  1.3 

97 

15 

45 

25 

9 

0 

0 

.99 

-  2.77 

,38 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

seale 

87.0 

60.8 

73.9 

95 

12. 

51 

24 

2 

14 

0 

0 

0 

4.20 

2.20 

28 

.0 

0 

6 

2 

2 

THOMASVILLE 

87. <> 

63.5 

75.5 

-  0.5 

96 

23. 

50 

30 

6 

18 

0 

0 

0 

.81 

-  2.89 

.52 

28 

TROY 

86.2 

64.4 

75.3 

-  1.0 

95 

12. 

53 

24 

14 

0 

0 

0 

6.16 

2.04 

3.14 

28 

.0 

0 

5 

3 

2 

WHATLEY 

91.4 

58.6 

75.0 

98 

9 

50 

24 

0 

20 

0 

0 

0 

1.57 

.62 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION  07 

75.3 

-  1.3 

4,41 

-  .02 

.0 

GULF 

BAY  MINETTE 

87.0 

64.5 

75.8 

95 

22. 

52 

30 

4 

15 

0 

0 

0 

1.87 

.91 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

CITRONELLE 

87.4 

67.  7 

77.6 

0.2 

96 

11. 

50 

30 

2 

15 

0 

0 

0 

1.41 

-4,12 

.  79 

14 

.0 

0 

4 

1 

0 

croEN 

88.7 

67,7 

78.2 

99 

5 

50 

30 

0 

1  7 

0 

0 

0 

1.62 

.  34 

15 

.0 

0 

7 

0 

0 

FAIRHOPE   2  NE 

86.8 

57.  3 

77.1 

-  0.6 

94 

10. 

53 

30 

2 

15 

0 

0 

0 

1.49 

-  5.59 

.  34 

15 

.0 

0 

6 

0 

0 

FORT  MORGAN 

85.3 

73.1 

79.2 

94 

7. 

59 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

4.65 

1.45 

16 

.0 

0 

5 

5 

2 

MOBILE  i«B  AIRPORT 

86.4 

68.2 

77.3 

-  0.1 

94 

22 

54 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

.58 

-  5.67 

.24 

15 

,0 

0 

2 

0 

0 

MOBILE 

87.0 

69.9 

?8.5 

0.2 

96 

6 

55 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

.37 

-  5.37 

.15 

28 

,0 

0 

3 

0 

0 

ROBERTSDAlE  I  E 

86.6 

65.1 

75.9 

94 

11. 

53 

30 

0 

14 

0 

0 

0 

2.77 

-  4.22 

1.25 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION  08 

77.5 

-  .2 

1.85 

-  4.58 

.0 

Beginning  with  this  issue  the  Daily  Precipitation  Table,  Daily  Temperature  Taljle,  Snowfall  and  Snow  on  (Iround  Table, 
and  Evaporation  and  Wind  Table  will  be  arranged  by  Division  in  the  same  order  as  the  Climatologieal  Data  Tal)le. 


TEMPEKATURf  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:      99°  on  the  12th  at  Gainesville,  and  on  the  Sth  at  Coden 

Lowest  Temperature:      39"  on  the  24th  at  Heflin 

Greatest  Total  Precipitation:       9.  r>8  inches  at  Newton 

Least  Total  Precipitation:        0.  29  inch  at  Muscle  Shoals  FAA  AP 

Greatest  One- Day  Precipitation:       6.  35  inches  on  the  29th  at  Slocomb 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  MB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEM  MARKET  2 
RED  BAV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  9  SSU 
eiRMINQHAM  MB  AP 

eoAz 

BRIDGEPORT  2  H 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GuNTERSvILLE 
GUNTERSVILLE  TV* 

LEEDS 

MAGELLA 

OSEONTA 

PALMEROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 
SAYRE 

SCCTTS80R0 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 

UPPER  Plains 

ALICEVILLE 
ARUEY  i  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLIMGSLEY  1  SE 

BROOK WOOD 
CARBON  HILL 
CENTREUILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DANCY  t,  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELOOO 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEYVILLE 
HAMILTON   )  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 
PLANIERSVILLE  2  5S£ 
PRATTVILLE 

REFORM 

TH0RS8Y  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  A  W 
CALERA  2  SH 
CENTRE  S  SW 
CHILDERSBURG 

CHILDERSBUR6  »TR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SM 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  »  NE 
TALLADEGA 
riALNUT  GROVE 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SM 

CAMP  HILL  2  NM 

DADEvILLE 

DELTA 
HEFlIN 
MIGHTOWER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
TMuRLOta  DAM 

WAOlEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


CUBA 
DAYTON 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 


12  3 


i.ia 

1.T5 
l.SA 


3.63 

3.TI 
3.6A 
».5S 
l.AO 
3.62 

3.72 
A. 60 
3.69 


.99 
2.50 
1.69 


.60 
.26  .08 


.06 
■  19 


1.01 

.10 

.AO  T 

.19 

2.**0 


.10 
.92 


,17  .26 

.69 

.29  .02 


.OA  7 

.06  .21 


13       14  15 


16     17  18 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


3.71 
3.30 


1.79  1.6* 
1.52  1.85 
.85  1.80 
2.10  1.75 


.19  1.26 

1.8A  l.AO 

.99  1.07 

1.96  1.28 
1.85 

1.68  1.23 

3.09  .63 
1.73 

.07   1.96  .16 

1.38  1.75 

2.05  .92 

.28  1.69 

.13  .83 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


FORT  DEPOSIT 
fillNESVILlE 
SKEENSHOeO 

HAKmSeuRS  CAHABA  TOxCR 
HAVNEVILLE 

LIUINOSTON 
MARION   1  H 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  i  NE 
MAIhEwS   1  SSli 

MILSIEAO 
HINIER  J  N» 

MONTGOMERY  we  AP  ( 

ORRVILLE 

PEBRYVILLE 

PINE  LEVEL 
PRIMROSE  TARM 
SELMA 
SUTIlE 
TUSICESEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOmN 

taARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN 

AdBEVILLE   I  NNH 
ALBERTA 

ANOALUSIA    I  NM 
ATMCRE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

BREmTON  3  SSE 
BRUNO  I  DOE 
CAMOEN  3  NM 
CMATOM 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COfFEE  SPRINGS  2  N« 
COLUMBIA   1  £ 
COTTCNTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOkN 
GREEN  BAY 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOCKHART 

LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NAICMEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNta 
PHENIK  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 

SEALE 
SLOCOMB 
SNOM  HILL 
THOMASVILLE 
TROT 

MALLACE  2  E 


GULF 

BAY  MInETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRhOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 
MOBILE  MB  AIRPORT 
HOBILE 

R0BERT50ALE   1  E 


].6a 

2.0t 
3.00 
».5> 
T.2T 
9.91 

3.7a 
3.66 
3,90 


7.91 
l.K 
3.99 


1.20 

5.16 
«.7i 


7.72 
6.61 

6.aa 
a.ao 

3.40 

3, a' 
2.7s 

8.03 
2.26 


1.87 
1.41 
1.62 
1.A9 


13  1 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1  20  1  21 

22  1 

23  1  24 

1 

25  I  26 

27 

28] 

I 

29  1  30 

1.17 

.10 

.06 

7 

.10 

1.00 

3.20 

.10 

T 

T 

.03 

T 

.33 

.28 

T 

.30 

.91  .la 

.11 

.76 

2.70 

.13 

.20 

.02 

•  91 

•  20 

.30 

• 

2^70 

2.92 

.64 

1.45 

.01 

6.90 

.60 

T 

1.18 

.59 

•  96 

.66 

2.20 

.51 

.11 

1.37 

1.97 

.39 

.92 

.43 

2.30 

.06 

.01 

T 

.60 

2.36 

l.ll 

1.30 

.30 

.50 

1.10 

.01 

1.10 

1.55 

.06 

1.10 

2.29 

.42 

.OS 

.06 

.06 

T 

2.00 

1.23 

.07 

T 

.69 

.20 

.79 

3.0a 

.07 

2.10 

1.30 

1.36 

.  35 

.03 

1.30 

2.11 

•  07 

.10 

.60 

2.60 

U20 

.27 

T 

.35 

•  70 

1.A3 

.03 

.66 

•  58 

.69 

T 

2.61 

5,01 

7 

.36 

.80 

7 

.05 

.91 

2.00 

.37 

.24 

2.26 

•  53 

.03 

.19 

.73 

.la 

.67 

,15 

.86 

.35  4.51 

1,49 

.63 

T 

T 

T 

1.63 

.48 

,01 

.ta 

T 

T 

.68 

.10 

.50 

.38 

,02 

.21 

.90 

2.58 

1.47 

1.25 

3.40 

4.10 

.31 

1.48 

2.93 

T  .10 

.06 

4.45 

.82 

.19 

.30 

3.44 

2,10 

.20 

.12 

.12 

2.05 

4.30 

.01 

.12 

.01 

.46 

4.10 

3.96 

.62 

.la 

T 

.70 

.11 

1.15 

.56 

* 

1.71 

.63 

.32 

T 

T 

T 

1.70 

.44 

.06 

.03 

.01 

.66 

.20 

4.12 

3.25 

.08 

.16 

.16 

1.75 

.11 

.06 

.07 

T 

.35 

.15 

.06 

2.00 

.27 

.15 

4.18 

1.03 

.07 

.65 

T 

.62 

2.66 

.12 

.23 

.02 

.11 

2,15 

3.47 

.06 

T 

T 

T 

1.19 

2.12 

.16 

T 

1.29 

.26 

,25 

.03 

.03 

T 

.39 

.42 

4.70 

2.00  T 

.41 

.31 

2.70 

1.49 

.20 

.70 

.48 

.18 

T 

T 

T 

.03 

1.33 

.03 

.72 

.12 

.96 

2.35 

1.12 

.04 

1.18 

.38 

.77 

2.05 

5.30 

1.06 

.37 

T 

.26 

.02 

.07 

2.12 

3.50 

1 .49 

.37 

.13 

2.89 

.51 

.70 

.16 

.03 

.08 

.34 

T 

.10 

T 

T 

2.60 

.36 

.oa 

.22 

T 

T 

1.32 

2.20 

.11 

■  37 

.50 

1.63 

6,35 

1.15 

1.10 

2.00 

,03 

.02 

.05 

.11 

.52 

,02  1 

.81 

T 

.31 

3.14 

1.96 

I 

• 

1.15 

1.15 

.20 

•  19 

.62 

.22 

.29 

.48 

.91 

.09 

.62 

.12 

.79 

.26 

.10 

.16 

.34 

.31 

.33 

.18 

.13 

.12 

.34 

.20 

.08 

.22 

.19 

.21 

.65 

1.45 

.75 

1.00 

.05 

.20 

.90 

.19 

T 

T  T 

T 

.60 

.10 

•  4, 

•oa 

.26 

.01 

.05 

T 

.03 

.02 

T 

.19 

I 

.12 

T 

T 

.10 

.15 

T 

.19 

.71 

.29 

1.25 

.18 

•  19 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

« 

3 

StatioD 

Piavailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 

CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

Z 
a 

0  Wl 

0  u 

ID 

1  _  

.01-09 

r 
0 

.50-99 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Percent  of 
possible 

Average 
sky  cover 

BIRMINGHAM  Me  AIRPORT 

E 

26 

6.« 

26 

E 

23+ 

80 

84 

55 

62 

4 

1 

3 

1 

0 

0 

9 

65 

5.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

NNE 

15 

7.6 

33++ 

UNM 

29 

79 

83 

48 

55 

3 

1 

4 

0 

0 

0 

8 

- 

4.7 

MOBILE  MB  AIRPORT 

NE 

19 

7.1 

25++ 

NNW 

29 

82 

84 

55 

65 

4 

5 

2 

0 

0 

0 

11 

5.4 

MONTSOMERY  NB  AIRPORT 

E 

23 

7.5 

27 

N 

4 

78 

87 

50 

56 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

7 

63 

5.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  J963 


SlttloB 

Day  01  M 

ontb 

< 

c 

n 

1 

2 

3 

i 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

« 
> 
< 

NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

MAX 

87 

86 

91 

90 

35 

87 

83 

85 

88 

39 

90 

94 

91 

76 

77 

32 

84 

86 

89 

88 

89 

91 

31 

73 

76 

62 

80 

68 

67 

65 

83 

.s 

MIN 

57 

58 

63 

67 

65 

60 

52 

53 

51 

57 

59 

62 

63 

53 

58 

52 

56 

61 

53 

50 

51 

59 

43 

48 

49 

51 

60 

S9 

50 

56 

.8 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

se 

91 

91 

84 

87 

84 

36 

87 

91 

92 

93 

90 

78 

80 

78 

85 

87 

90 

90 

93 

89 

75 

82 

82 

76 

66 

70 

73 

84 

.2 

MIN 

58 

63 

65 

70 

67 

61 

55 

56 

57 

59 

62 

64 

66 

61 

60 

61 

59 

56 

53 

53 

55 

46 

44 

52 

61 

60 

62 

*' 

57 

.9 

OECATUR 

MAX 

36 

37 

93 

94 

87 

33 

35 

86 

38 

90 

93 

96 

94 

77 

78 

77 

84 

34 

88 

90 

92 

92 

92 

78 

75 

81 

78 

67 

66 

71 

84 

,9 

MIN 

61 

65 

66 

72 

70 

65 

58 

53 

60 

61 

63 

66 

63 

62 

62 

62 

60 

64 

57 

54 

56 

56 

60 

51 

49 

52 

60 

63 

50 

46 

59 

•  6 

FALKVILLE 

MAX 

34 

90 

93 

97 

85 

32 

90 

83 

92 

94 

96 

96 

95 

80 

35 

76 

87 

89 

90 

93 

94 

97 

68 

80 

78 

63 

80 

75 

65 

72 

86 

,5 

MIN 

52 

55 

64 

68 

69 

67 

52 

52 

55 

54 

56 

61 

64 

60 

58 

60 

54 

54 

55 

49 

48 

54 

45 

44 

46 

45 

65 

59 

47 

*' 

54 

.9 

FLORENCE 

MAX 

se 

92 

94 

36 

91 

88 

38 

92 

92 

95 

96 

91 

77 

76 

79 

35 

88 

91 

92 

92 

95 

87 

61 

78 

83 

78 

76 

77 

62 

76 

86 

,5 

MIN 

53 

64 

63 

70 

69 

63 

55 

57 

62 

62 

64 

68 

64 

60 

63 

63 

62 

65 

59 

56 

56 

58 

53 

51 

49 

53 

63 

61 

SO 

*^ 

59 

.6 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

90 

94 

95 

87 

83 

85 

87 

39 

91 

92 

95 

93 

79 

73 

82 

89 

87 

90 

90 

90 

93 

83 

79 

77 

83 

80 

73 

65 

72 

73 

85 

.0 

MIN 

61 

67 

71 

72 

70 

64 

58 

59 

60 

62 

64 

67 

64 

63 

61 

64 

62 

65 

60 

67 

57 

61 

56 

65 

65 

60 

64 

59 

54 

46 

61 

.3 

MADISON 

MAX 

89 

93 

95 

39 

90 

85 

88 

90 

92 

91 

95 

93 

79 

80 

SO 

83 

S3 

91 

91 

92 

94 

87 

80 

78 

83 

79 

75 

66 

69 

73 

65 

,4 

MIN 

58 

64 

67 

70 

68 

63 

56 

59 

59 

60 

65 

66 

67 

62 

60 

61 

60 

64 

69 

55 

54 

63 

55 

60 

60 

58 

62 

61 

S3 

*^ 

59 

.9 

MOULTON  2 

MAX 

89 

92 

93 

34 

90 

88 

83 

90 

93 

94 

95 

95 

82 

76 

76 

33 

89 

92 

92 

94 

96 

87 

81 

78 

S3 

77 

70 

66 

76 

76 

65 

,6 

MIN 

57 

62 

66 

71 

71 

60 

54 

55 

58 

59 

59 

65 

67 

60 

61 

62 

56 

63 

56 

52 

52 

61 

47 

45 

44 

47 

62 

58 

44 

57 

.3 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

87 

92 

93 

34 

89 

86 

35 

88 

92 

93 

95 

92 

77 

76 

81 

86 

87 

90 

91 

92 

94 

84 

81 

77 

82 

79 

69 

69 

62 

73 

64 

,2 

MIN 

61 

65 

69 

72 

71 

61 

55 

57 

61 

61 

63 

67 

66 

63 

65 

64 

62 

64 

58 

54 

55 

64 

63 

48 

46 

51 

65 

54 

49 

59 

NEW  MARKET  2 

MAX 

82 

39 

91 

36 

85 

86 

88 

91 

93 

92 

80 

76 

SO 

35 

90 

88 

83 

91 

78 

79 

70 

82 

86 

.0 

MIN 

54 

57 

64 

64 

64 

50 

51 

53 

58 

56 

60 

63 

58 

53 

55 

53 

63 

51 

48 

56 

44 

42 

42 

54 

,7 

RED  BAY 

MAX 

85 

85 

93 

93 

86 

85 

85 

35 

90 

90 

92 

93 

89 

75 

79 

87 

83 

90 

90 

90 

90 

83 

80 

78 

83 

78 

76 

69 

64 

64 

63 

,6 

MIN 

60 

66 

69 

71 

71 

65 

60 

60 

65 

64 

66 

69 

66 

61 

64 

62 

62 

64 

60 

60 

84 

66 

50 

50 

51 

57 

62 

59 

44 

46 

60 

,S 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

85 

33 

90 

92 

93 

93 

9 1 

79 

31 

77 

85 

37 

89 

90 

91 

93 

86 

80 

75 

81 

80 

68 

66 

T2 

73 

•  4 

,4 

MIN 

55 

63 

6S 

70 

63 

59 

55 

56 

57 

59 

61 

63 

61 

60 

60 

60 

58 

59 

56 

53 

52 

64 

47 

50 

46 

50 

61 

5T 

S2 

*' 

36 

,9 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

34 

89 

90 

36 

30 

83 

33 

36 

39 

91 

93 

83 

90 

73 

77 

80 

86 

89 

91 

90 

90 

93 

84 

81 

78 

62 

78 

68 

68 

62 

63 

■  9 

MIN 

54 

60 

62 

63 

69 

56 

50 

52 

53 

55 

57 

60 

65 

60 

60 

61 

56 

63 

53 

49 

52 

5* 

62 

44 

40 

46 

56 

62 

46 

55 

,3 

WATERLOO 

MAX 

90 

9J 

83 

87 

88 

91 

92 

91 

72 

76 

77 

79 

86 

90 

90 

90 

94 

61 

60 

76 

80 

78 

70 

71 

63 

,5 

MIN 

65 

69 

70 

60 

52 

59 

58 

61 

63 

60 

61 

64 

67 

62 

54 

60 

52 

69 

66 

63 

43 

47 

60 

62 

** 

57 

.9 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

ALBERTVtLLE  2  SE 

MAX 

85 

89 

89 

92 

9} 

87 

87 

34 

88 

89 

90 

72 

90 

35 

72 

73 

83 

S6 

76 

83 

39 

92 

62 

80 

71 

76 

62 

68 

66 

74 

82 

,6 

MIN 

60 

57 

60 

63 

68 

62 

57 

58 

60 

59 

60 

61 

66 

62 

57 

58 

60 

59 

60 

53 

58 

62 

56 

49 

47 

48 

66 

54 

56 

S8 

,3 

BESSEMER  9  SSM 

MAX 

90 

88 

93 

84 

89 

33 

38 

91 

92 

93 

94 

91 

90 

85 

73 

84 

85 

87 

89 

91 

92 

90 

78 

77 

81 

75 

72 

66 

76 

74 

64 

,1 

MIN 

56 

70 

67 

63 

69 

62 

57 

59 

53 

60 

62 

63 

66 

65 

62 

65 

60 

65 

55 

54 

52 

64 

62 

63 

61 

56 

62 

61 

SI 

60 

4 

BtRMINCHAM  W6  AP 

MAX 

91 

90 

92 

33 

90 

89 

87 

91 

91 

94 

93 

92 

39 

82 

73 

S3 

86 

86 

88 

91 

92 

89 

79 

77 

82 

79 

70 

65 

77 

75 

84 

6 

MIN 

59 

71 

67 

70 

67 

62 

60 

63 

61 

63 

64 

70 

67 

65 

63 

66 

66 

63 

69 

59 

56 

64 

57 

53 

56 

63 

64 

69 

SS 

62 

I 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

88 

91 

94 

85 

38 

85 

86 

88 

94 

94 

92 

87 

82 

77 

77 

86 

87 

38 

89 

89 

92 

82 

77 

75 

79 

66 

80 

71 

80 

75 

84 

7 

MIN 

56 

59 

64 

66 

69 

60 

55 

56 

55 

60 

60 

63 

65 

61 

61 

56 

56 

60 

55 

52 

51 

61 

49 

43 

40 

61 

69 

59 

66 

51 

S7 

0 

euNTERSVILLE 

MAX 

90 

90 

94 

83 

39 

86 

37 

90 

90 

90 

93 

39 

81 

SO 

76 

85 

87 

88 

89 

90 

93 

91 

60 

75 

81 

83 

77 

66 

77 

75 

66 

0 

MIN 

60 

65 

62 

67 

67 

59 

56 

57 

59 

58 

59 

63 

68 

60 

57 

58 

59 

58 

54 

55 

55 

63 

55 

47 

46 

51 

57 

56 

SI 

*^ 

57 

7 

ONEONTA 

MAX 

92 

93 

91 

94 

85 

91 

90 

93 

90 

93 

96 

95 

94 

86 

31 

86 

86 

89 

87 

S6 

B2 

36 

68 

80 

78 

84 

62 

66 

64 

72 

66 

0 

MIN 

54 

59 

61 

63 

63 

56 

55 

57 

54 

55 

53 

59 

65 

63 

59 

53 

54 

52 

50 

54 

46 

43 

66 

49 

47 

54 

61 

59 

54 

49 

55 

e 

SAINT  BERNARD 

MAX 

88 

91 

92 

95 

90 

89 

90 

87 

91 

93 

88 

91 

95 

83 

31 

73 

34 

85 

37 

88 

89 

91 

67 

86 

83 

60 

75 

66 

62 

70 

85 

0 

MIN 

49 

51 

50 

52 

54 

46 

43 

50 

49 

51 

47 

50 

61 

60 

53 

59 

53 

53 

56 

55 

54 

62 

55 

41 

44 

46 

60 

60 

49 

46 

52 

6 

SANO  MT  SUBSTATION  A  U 

MAX 

7  1 

85 

85 

88 

90 

93 

84 

72 

67 

79 

S3 

73 

67 

78 

75 

62 

6 

MIN 

56 

65 

64 

69 

67 

57 

56 

54 

57 

58 

60 

66 

62 

59 

56 

58 

57 

56 

63 

64 

53 

60 

46 

46 

50 

57 

58 

57 

58 

49 

57 

4 

SCOTTSBORO 

MAX 

89 

38 

34 

89 

37 

86 

89 

85 

89 

39 

89 

89 

89 

84 

SO 

85 

37 

88 

89 

91 

91 

88 

79 

80 

80 

85 

80 

73 

79 

75 

65 

2 

MIN 

60 

63 

60 

59 

55 

51 

57 

53 

52 

55 

56 

60 

60 

56 

54 

56 

51 

56 

60 

47 

43 

46 

47 

46 

43 

46 

63 

50 

47 

46 

52, 

6 

VALLEY  HEAD 

MAX 

83 

b8 

86 

91 

89 

86 

84 

82 

88 

88 

90 

91 

91 

35 

76 

73 

64 

86 

36 

8B 

89 

92 

81 

76 

73 

80 

83 

74 

71 

80 

63, 

9 

51 

56 

62 

65 

66 

53 

51 

50 

52 

51 

55 

60 

61 

60 

57 

60 

52 

55 

49 

46 

46 

66 

66 

60 

62 

55 

66 

56 

56 

51 

SS, 

0 

UPPER  PLAINS 

ALICEVILLE 

MAX 

92 

93 

91 

91 

78 

86 

39 

36 

90 

92 

94 

92 

93 

90 

79 

36 

84 

86 

88 

89 

91 

91 

92 

88 

86 

83 

80 

68 

68 

71 

86, 

1 

MIN 

63 

72 

63 

72 

69 

64 

61 

65 

63 

65 

68 

67 

66 

66 

67 

69 

68 

67 

59 

63 

56 

68 

62 

50 

48 

62 

55 

62 

S3 

50 

62. 

3 

bankheao  lock  and  dam 

MAX 

91 

93 

90 

96 

30 

89 

88 

88 

90 

92 

94 

95 

95 

89 

81 

75 

36 

86 

38 

89 

9 1 

92 

91 

80 

78 

33 

72 

67 

66 

71 

86, 

58 

60 

65 

66 

69 

63 

59 

61 

61 

62 

63 

64 

67 

64 

62 

63 

61 

64 

57 

58 

55 

56 

56 

44 

46 

62 

68 

61 

61 

49 

59, 

2 

centreville 

MAX 

94 

93 

86 

95 

87 

90 

92 

91 

91 

93 

94 

97 

95 

92 

S6 

73 

80 

86 

86 

39 

92 

93 

92 

73 

78 

32 

75 

64 

66 

86, 

6 

MIN 

58 

53 

65 

65 

63 

63 

59 

53 

58 

59 

62 

66 

66 

67 

63 

63 

63 

65 

56 

57 

55 

55 

62 

51 

49 

53 

68 

58 

54 

69, 

6 

clanton 

MAX 

89 

91 

89 

94 

89 

90 

36 

90 

90 

91 

92 

95 

94 

92 

84 

70 

82 

85 

65 

78 

60 

70 

64 

68 

67 

63 

64 

62 

59 

62 

60 

68 

66 

69 

61 

62 

63 

65 

55 

55 

56 

61 

61 

62 

48 

66 

63 

61 

57 

56 

6l! 

1 

DOUBLE  SPRIN6S 

MAX 

83 

39 

39 

95 

73 

89 

87 

87 

90 

93 

94 

94 

95 

79 

82 

76 

85 

35 

89 

90 

92 

94 

86 

81 

78 

82 

76 

65 

63 

63 

64, 

4 

MIN 

53 

65 

65 

68 

69 

61 

56 

59 

60 

61 

62 

64 

65 

61 

61 

64 

60 

64 

56 

57 

58 

63 

55 

44 

47 

50 

57 

60 

49 

47 

58, 

9 

FAYETTE 

MAX 

94 

94 

93 

84 

90 

88 

87 

91 

92 

93 

95 

95 

37 

79 

76 

84 

86 

90 

90 

93 

96 

9 1 

8 1 

79 

84 

75 

66 

67 

66 

77 

86, 

5 

MIN 

66 

65 

70 

69 

63 

56 

59 

60 

61 

65 

65 

61 

64 

60 

64 

66 

55 

51 

55 

48 

46 

50 

62 

60 

49 

46 

56. 

7 

HALEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

MAX 

39 

90 

94 

95 

78 

89 

88 

86 

91 

92 

94 

93 

93 

82 

79 

31 

86 

87 

92 

92 

64 

86 

MIN 

56 

61 

64 

67 

70 

61 

54 

54 

58 

57 

60 

61 

64 

60 

62 

65 

58 

61 

56 

52 

51 

54 

49 

43 

40 

43 

51 

62 

48 

43 

56. 

1 

JASPER  4  N 

MAX 

91 

91 

96 

30 

90 

38 

87 

92 

94 

94 

96 

92 

34 

82 

75 

36 

89 

75 

66 

MIN 

56 

64 

62 

70 

54 

57 

63 

53 

52 

52 

65 

51 

40 

40 

50 

63 

62 

49 

47 

S7, 

S 

PRATTVILLE 

MAX 

96 

96 

96 

95 

93 

93 

94 

95 

97 

97 

97 

97 

94 

84 

73 

84 

83 

82 

91 

93 

92 

96 

67 

84 

84 

79 

70 

67 

82 

72 

88. 

1 

MIN 

64 

72 

67 

67 

69 

65 

61 

65 

62 

64 

62 

68 

68 

70 

64 

65 

65 

67 

56 

53 

60 

64 

60 

54 

66 

61 

60 

60 

56 

57 

62. 

9 

TMORSBY  EXP  STATION 

MAX 

92 

94 

90 

86 

90 

89 

89 

91 

93 

94 

92 

94 

95 

81 

81 

73 

83 

84 

36 

89 

90 

86 

85 

73 

77 

74 

73 

60 

74 

74 

64, 

6 

MIN 

62 

65 

68 

70 

72 

65 

61 

61 

64 

64 

64 

68 

65 

66 

60 

62 

61 

64 

59 

59 

60 

66 

56 

50 

50 

52 

60 

57 

54 

54 

61. 

4 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

93 

91 

91 

32 

39 

89 

86 

90 

91 

92 

94 

93 

90 

79 

76 

84 

36 

83 

35 

91 

92 

91 

31 

79 

83 

76 

66 

66 

71 

76 

64. 

7 

MIN 

63 

71 

68 

70 

69 

65 

61 

62 

63 

63 

64 

68 

66 

66 

65 

67 

66 

63 

59 

60 

56 

64 

55 

61 

47 

63 

64 

58 

62 

SO 

61. 

6 

8m  llriwM  NelM  PoUowtaf  BUUoa  ladm 
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CONTINUED 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

SEPIEMBEB  19S3 


SUtlon 

Day  01  Month 

\ 

< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1 

IS 

16 

1" 

18 

19 

{  20 

i 

21 

32 

23 

24 

25 

2« 

27 

21 

29 

30 

31 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

90 

93 

92 

92 

82 

87 

87 

89 

90 

91 

92 

95 

92 

88 

79 

76 

84 

66 

67 

88 

90 

91 

89 

80 

79 

82 

74 

69 

66 

71 

84 

9 

MIN 

60 

69 

67 

70 

68 

68 

60 

61 

62 

63 

64 

68 

65 

65 

63 

64 

64 

66 

59 

60 

59 

59 

63 

51 

47 

50 

58 

62 

52 

48 

61 

2 

VERNON 

MAX 

as 

95 

96 

96 

77 

91 

90 

87 

91 

94 

94 

94 

95 

87 

79 

78 

84 

65 

90 

92 

91 

94 

93 

82 

80 

84 

76 

70 

68 

66 

86 

3 

MIN 

56 

63 

63 

67 

65 

60 

55 

54 

57 

58 

59 

6  1 

62 

99 

61 

63 

56 

60 

54 

53 

50 

55 

53 

42 

41 

46 

52 

99 

52 

92 

96 

3 

EASTERN  VALLET 

ANNtSTON  FAA  AP 

MAX 

9* 

90 

96 

89 

89 

90 

89 

93 

93 

94 

95 

94 

89 

77 

75 

84 

87 

67 

90 

92 

93 

69 

78 

76 

62 

85 

69 

69 

82 

78 

86 

1 

MIN 

97 

70 

66 

68 

69 

60 

64 

6  1 

61 

60 

63 

66 

68 

62 

6  1 

65 

61 

64 

58 

58 

57 

60 

53 

50 

53 

60 

63 

61 

59 

97 

61 

3 

CALERA  2  Srt 

MAX 

9» 

90 

94 

88 

92 

90 

91 

93 

95 

94 

97 

94 

90 

85 

73 

84 

84 

66 

83 

64 

62 

64 

82 

81 

86 

78 

72 

65 

79 

75 

89 

9 

MIN 

52 

66 

58 

67 

63 

5 1 

'* 

56 

64 

59 

63 

98 

60 

58 

59 

50 

48 

48 

57 

54 

43 

42 

47 

56 

55 

49 

49 

99 

0 

CENTRE  5  Sw 

MAX 

91 

92 

90 

97 

92 

91 

89 

83 

90 

93 

94 

98 

95 

69 

71 

73 

64 

89 

89 

90 

92 

94 

86 

77 

75 

81 

89 

70 

64 

82 

66 

2 

MIN 

57 

65 

64 

68 

69 

59 

58 

59 

57 

56 

60 

63 

67 

65 

99 

59 

59 

63 

56 

52 

52 

56 

56 

46 

47 

55 

61 

60 

58 

55 

98 

8 

CH  IlDERSBUR'j  wTR  PLANT 

MAX 

93 

91 

94 

92 

89 

87 

89 

89 

91 

92 

96 

95 

91 

90 

73 

84 

86 

87 

68 

90 

92 

90 

60 

78 

82 

61 

76 

67 

SO 

75 

86 

3 

MIN 

54 

67 

63 

66 

64 

59 

57 

56 

57 

58 

56 

68 

65 

67 

61 

64 

58 

61 

59 

52 

93 

61 

61 

50 

46 

92 

63 

60 

55 

56 

99 

0 

SADSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

91 

89 

95 

86 

90 

87 

82 

89 

92 

92 

95 

93 

86 

79 

72 

84 

85 

65 

89 

92 

92 

67 

76 

75 

80 

81 

73 

65 

SO 

76 

84, 

6 

MIN 

55 

67 

64 

68 

69 

59 

57 

57 

57 

60 

64 

66 

63 

59 

60 

60 

62 

55 

52 

90 

63 

56 

44 

50 

57 

61 

59 

56 

54 

98, 

7 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

as 

90 

92 

93 

85 

87 

84 

86 

68 

90 

91 

94 

93 

90 

80 

71 

82 

65 

84 

85 

86 

90 

88 

78 

75 

80 

82 

65 

63 

78 

84 

2 

MIN 

56 

66 

61 

66 

65 

60 

56 

56 

56 

56 

57 

58 

65 

65 

99 

59 

58 

59 

53 

52 

91 

51 

98 

49 

43 

51 

99 

59 

53 

53 

97 

0 

5YLACAU6A  *  NE 

MAX 

91 

90 

93 

88 

86 

87 

88 

90 

91 

92 

93 

91 

91 

81 

72 

a2 

82 

83 

88 

90 

90 

89 

79 

75 

80 

79 

71 

69 

78 

74 

84 

4 

MIN 

52 

69 

63 

62 

65 

58 

56 

59 

55 

56 

57 

65 

63 

62 

60 

63 

60 

60 

52 

50 

51 

59 

59 

56 

53 

53 

60 

59 

55 

55 

98 

2 

TALLADEGA 

MAX 

89 

89 

90 

87 

86 

84 

63 

86 

88 

90 

93 

92 

89 

79 

72 

82 

84 

84 

66 

69 

90 

88 

76 

75 

79 

83 

74 

65 

78 

73 

83 

4 

MIN 

58 

67 

63 

65 

65 

60 

59 

59 

57 

58 

59 

64 

64 

62 

99 

60 

57 

61 

54 

53 

54 

63 

99 

53 

90 

59 

61 

58 

54 

54 

99 

0 

PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

90 

91 

93 

91 

89 

87 

88 

89 

91 

92 

95 

95 

91 

82 

71 

82 

85 

85 

68 

90 

91 

92 

84 

76 

81 

80 

74 

67 

82 

74 

85 

5 

MIN 

65 

65 

59 

60 

61 

55 

55 

56 

53 

55 

55 

59 

62 

62 

96 

96 

55 

57 

48 

46 

50 

52 

92 

44 

50 

51 

97 

56 

55 

52 

55 

4 

ASHLAND 

MAX 

88 

88 

90 

86 

67 

85 

67 

86 

88 

90 

91 

91 

88 

72 

69 

80 

83 

83 

66 

86 

91 

89 

73 

73 

78 

81 

65 

64 

80 

82 

8 

MIN 

60 

60 

60 

60 

6  I 

57 

56 

55 

56 

57 

57 

61 

64 

57 

58 

58 

58 

5 1 

5 1 

51 

92 

55 

48 

40 

55 

60 

56 

96 

54 

56 

I 

AUBURN  3  SM 

MAX 

92 

93 

93 

94 

94 

90 

91 

90 

93 

94 

95 

93 

93 

94 

80 

72 

83 

86 

82 

68 

89 

89 

69 

75 

76 

61 

83 

63 

68 

82 

86 

0 

MIN 

65 

68 

66 

64 

66 

62 

63 

64 

61 

61 

64 

65 

65 

'0 

61 

60 

60 

64 

56 

58 

62 

62 

97 

54 

55 

61 

60 

60 

60 

55 

61 

6 

CAMP  HILL  2  Nw 

MAX 

90 

92 

«1. 

93 

91 

69 

88 

88 

90 

91 

92 

93 

93 

92 

76 

69 

62 

84 

65 

66 

90 

90 

92 

74 

75 

80 

80 

69 

66 

80 

B9 

1 

MIN 

61 

64 

63 

65 

65 

62 

63 

61 

58 

58 

61 

62 

65 

67 

59 

98 

56 

60 

54 

53 

55 

56 

55 

49 

52 

60 

60 

60 

98 

55 

59 

3 

HEFLIN 

MAX 

89 

88 

90 

91 

68 

86 

84 

88 

90 

91 

92 

90 

87 

71 

72 

83 

85 

83 

88 

90 

91 

89 

76 

74 

60 

84 

65 

62 

79 

S3 

7 

MIN 

59 

56 

59 

63 

53 

53 

5 1 

49 

49 

54 

57 

60 

61 

91 

94 

48 

55 

46 

44 

46 

50 

49 

39 

43 

46 

97 

55 

92 

50 

52 

0 

LAFAYETTE 

MAX 

95 

91 

93 

93 

90 

68 

68 

91 

93 

9* 

9* 

95 

94 

77 

61 

82 

85 

85 

88 

90 

91 

93 

77 

75 

80 

82 

79 

65 

S2 

75 

89 

4 

MIN 

60 

63 

61 

64 

63 

60 

59 

60 

58 

60 

62 

63 

63 

97 

95 

57 

57 

58 

54 

55 

56 

61 

50 

44 

48 

56 

97 

55 

S4 

93 

97 

9 

MARTIN  DAM 

MAX 

90 

90 

92 

90 

87 

65 

85 

68 

90 

90 

94 

94 

89 

84 

71 

82 

84 

82 

85 

87 

87 

90 

86 

74 

79 

78 

77 

68 

SO 

72 

84 

3 

HIN 

71 

70 

66 

66 

68 

7  1 

64 

68 

63 

63 

62 

64 

67 

66 

62 

63 

63 

66 

58 

60 

58 

70 

99 

53 

57 

64 

61 

61 

99 

58 

69 

4 

OPELIKA 

MAX 

91 

90 

90 

92 

92 

90 

88 

87 

90 

91 

92 

90 

94 

92 

76 

70 

80 

82 

60 

69 

86 

86 

90 

70 

73 

78 

80 

63 

62 

81 

SJ 

T 

HIN 

64 

64 

62 

62 

64 

64 

61 

63 

58 

58 

62 

64 

65 

67 

60 

98 

60 

60 

52 

52 

57 

57 

96 

90 

51 

97 

60 

58 

98 

59 

99 

1 

ROCkFORD 

MAX 

95 

93 

94 

95 

86 

87 

85 

90 

92 

93 

95 

93 

89 

69 

86 

85 

85 

89 

91 

92 

93 

79 

79 

82 

75 

69 

69 

81 

79 

89 

7 

MIN 

68 

63 

65 

65 

60 

60 

64 

59 

61 

59 

61 

63 

99 

61 

61 

63 

>5 

55 

56 

63 

54 

49 

93 

59 

60 

59 

96 

94 

99 

99 

4 

ROCK  MILLS 

MAX 

91 

92 

91 

93 

91 

68 

87 

88 

86 

91 

93 

92 

93 

91 

74 

70 

83 

64 

83 

86 

91 

93 

93 

76 

76 

80 

84 

71 

64 

80 

89 

3 

MIN 

60 

62 

60 

63 

64 

66 

59 

57 

56 

57 

58 

62 

63 

67 

57 

56 

56 

57 

50 

52 

53 

57 

93 

47 

90 

57 

63 

60 

98 

96 

96 

0 

PRAIRIE 

OaYTON 

MAX 

94 

93 

93 

93 

93 

90 

90 

90 

92 

93 

93 

96 

95 

96 

85 

73 

80 

85 

65 

85 

94 

93 

93 

81 

81 

78 

62 

62 

72 

S3 

86 

4 

MIN 

60 

70 

69 

70 

69 

67 

62 

63 

63 

64 

65 

70 

69 

62 

64 

64 

64 

65 

59 

60 

60 

62 

64 

51 

59 

60 

60 

60 

94 

49 

62 

6 

OEMOPOLIS  LOCK  And  dam 

MAX 

90 

91 

94 

94 

91 

90 

90 

89 

92 

93 

93 

97 

95 

88 

83 

73 

79 

64 

84 

87 

90 

90 

89 

78 

78 

79 

74 

65 

67 

69 

89 

2 

MIN 

64 

63 

69 

69 

68 

67 

61 

61 

62 

62 

63 

66 

65 

65 

69 

65 

65 

66 

59 

59 

59 

59 

66 

53 

93 

53 

61 

62 

54 

92 

61 

9 

GAINESVILLE 

MAX 

92 

93 

98 

96 

90 

91 

92 

92 

93 

95 

95 

99 

97 

88 

79 

74 

81 

86 

87 

89 

92 

91 

92 

80 

81 

82 

78 

69 

68 

74 

87 

0 

MIN 

63 

65 

69 

71 

71 

67 

63 

63 

63 

66 

64 

64 

67 

67 

66 

66 

66 

67 

60 

62 

59 

66 

65 

50 

*9 

51 

62 

62 

96 

90 

62 

,7 

sreensboro 

MAX 

93 

89 

94 

86 

90 

89 

91 

92 

92 

97 

95 

94 

91 

90 

72 

81 

65 

85 

68 

93 

92 

93 

89 

80 

82 

82 

72 

65 

76 

78 

86 

,9 

MIN 

62 

70 

66 

68 

66 

65 

60 

62 

62 

63 

63 

67 

66 

66 

61 

62 

62 

66 

60 

62 

62 

67 

64 

90 

92 

58 

60 

61 

94 

49 

62 

,0 

MAYNEVILLE 

MAX 

95 

95 

90 

95 

96 

97 

96 

93 

95 

96 

95 

98 

97 

96 

90 

80 

82 

87 

89 

90 

91 

94 

90 

78 

78 

85 

77 

64 

67 

79 

88 

,4 

MIN 

60 

62 

63 

65 

68 

64 

60 

62 

61 

60 

61 

64 

66 

67 

65 

64 

64 

65 

55 

54 

60 

64 

62 

92 

52 

56 

61 

60 

97 

96 

61 

,1 

LIVINGSTON 

MAX 

92 

91 

94 

95 

90 

91 

90 

91 

93 

93 

96 

93 

90 

87 

75 

61 

83 

65 

88 

91 

91 

9S 

79 

79 

81 

78 

72 

68 

81 

75 

66 

■  2 

MIN 

61 

63 

61 

64 

69 

66 

62 

61 

61 

63 

64 

69 

65 

66 

64 

64 

64 

66 

57 

61 

57 

69 

64 

49 

51 

59 

62 

62 

99 

51 

61 

,7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

95 

93 

97 

92 

91 

91 

94 

93 

95 

95 

96 

96 

94 

88 

74 

82 

65 

83 

87 

90 

92 

93 

82 

79 

82 

76 

72 

66 

79 

74 

86 

i9 

MIN 

61 

70 

65 

67 

66 

64 

59 

62 

60 

62 

61 

67 

64 

63 

62 

63 

66 

64 

57 

56 

58 

63 

61 

49 

49 

57 

96 

59 

92 

49 

60 

>6 

WINTER  3 

MAX 

93 

94 

96 

91 

89 

91 

93 

95 

96 

94 

97 

95 

93 

88 

76 

82 

86 

88 

89 

91 

92 

95 

80 

81 

64 

76 

63 

69 

61 

87 

,9 

MIN 

64 

67 

69 

67 

66 

61 

63 

65 

65 

64 

67 

65 

66 

65 

63 

64 

63 

60 

59 

63 

64 

64 

94 

55 

54 

61 

56 

96 

59 

62 

3 

M0NT60MERY  MB  AP 

MAX 

95 

94 

96 

95 

91 

90 

91 

93 

93 

93 

97 

95 

95 

85 

74 

83 

87 

83 

91 

92 

91 

96 

76 

80 

83 

78 

69 

68 

83 

72 

87 

0 

MIN 

66 

71 

68 

70 

69 

68 

64 

69 

65 

66 

66 

70 

69 

66 

64 

64 

64 

65 

60 

62 

64 

66 

56 

92 

55 

64 

62 

63 

60 

99 

64 

4 

SELMA 

MAX 

92 

91 

94 

93 

91 

92 

91 

92 

94 

94 

96 

91 

93 

87 

81 

81 

86 

82 

68 

91 

91 

94 

87 

79 

82 

81 

74 

67 

86 

74 

67 

2 

MIN 

64 

73 

69 

71 

70 

69 

63 

66 

64 

66 

66 

70 

70 

70 

65 

62 

65 

68 

59 

60 

62 

61 

64 

94 

54 

60 

99 

60 

98 

96 

6S 

9 

TUSkEGEE  2 

MAX 

93 

91 

92 

94 

90 

90 

90 

,9[1 

94 

94 

94 

95 

93 

85 

72 

64 

87 

62 

67 

90 

87 

90 

82 

78 

82 

78 

74 

69 

S3 

86 

2 

MIN 

65 

68 

65 

65 

66 

64 

65 

•  3 

57 

60 

64 

64 

65 

62 

61 

60 

61 

61 

53 

54 

59 

65 

57 

92 

54 

59 

60 

60 

98 

56 

60 

t 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

93 

94 

93 

94 

95 

94 

91 

92 

92 

94 

94 

92 

95 

94 

86 

72 

82 

66 

64 

90 

90 

92 

96 

74 

78 

83 

78 

64 

79 

83 

87 

3 

MIN 

62 

63 

62 

62 

66 

63 

61 

62 

60 

59 

65 

68 

68 

67 

61 

61 

61 

64 

54 

54 

60 

60 

56 

52 

55 

60 

96 

58 

59 

59 

60 

9 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA  1  NM 

MAX 

91 

93 

93 

94 

94 

90 

90 

91 

92 

94 

94 

93 

94 

93 

90 

75 

83 

85 

81 

86 

90 

85 

93 

78 

81 

83 

77 

66 

69 

82 

86 

,7 

MIN 

64 

72 

68 

66 

68 

67 

43 

65 

65 

64 

64 

68 

67 

68 

66 

67 

65 

67 

59 

57 

62 

69 

63 

56 

54 

64 

61 

60 

60 

54 

63 

>8 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

BRANTLEY 

MAX 

91 

93 

92 

94 

97 

93 

92 

93 

92 

94 

95 

93 

95 

94 

93 

75 

62 

83 

80 

85 

91 

89 

96 

76 

80 

64 

78 

67 

70 

83 

87 

3 

MIN 

63 

69 

63 

64 

67 

63 

58 

62 

60 

99 

62 

64 

65 

67 

65 

65 

62 

64 

53 

52 

59 

65 

59 

54 

53 

60 

61 

60 

98 

93 

61 

0 

1 

tmlM 

Mm 

-   113  - 


ConUnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBER  1963 


Day  Ot  MooUi 

• 

Stalkm 

• 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BREWTON  3  5SE 

MAX 

94 

90 

94 

95 

94 

93 

92 

94 

95 

96 

97 

96 

94 

95 

62 

80 

79 

63 

88 

90 

66 

94 

85 

82 

84 

78 

73 

68 

89 

87,7 

HIN 

63 

69 

64 

65 

65 

62 

57 

56 

70 

62 

65 

68 

67 

67 

67 

67 

65 

65 

57 

S4 

62 

70 

65 

59 

55 

98 

63 

61 

99 

56 

62,7 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

96 

95 

94 

93 

90 

92 

92 

93 

94 

95 

94 

95 

93 

87 

75 

62 

82 

83 

90 

92 

93 

96 

89 

82 

85 

80 

71 

69 

83 

87,4 

MIN 

61 

69 

68 

69 

69 

66 

61 

62 

62 

63 

65 

71 

66 

69 

65 

65 

64 

65 

57 

57 

59 

64 

64 

99 

50 

95 

60 

99 

56 

93 

62.3 

CHATOM 

MAX 

90 

90 

94 

96 

94 

93 

92 

93 

95 

95 

95 

95 

93 

88 

84 

96 

8 1 

82 

90 

92 

91 

99 

86 

83 

89 

78 

76 

68 

88 

88,9 

MIN 

62 

60 

65 

62 

70 

65 

65 

61 

60 

62 

64 

63 

68 

67 

67 

67 

66 

68 

59 

59 

71 

66 

69 

53 

91 

51 

61 

60 

96 

90 

62,1 

CLAYTON 

MAX 

90 

91 

90 

91 

92 

92 

89 

85 

88 

90 

92 

92 

93 

92 

82 

70 

78 

83 

81 

85 

87 

88 

91 

79 

76 

80 

91 

71 

74 

89,3 

HIN 

68 

69 

69 

70 

68 

69 

67 

67 

68 

67 

70 

67 

66 

69 

60 

60 

60 

62 

60 

61 

61 

62 

57 

91 

92 

62 

96 

97 

60 

99 

63,0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

89 

92 

94 

95 

92 

93 

92 

93 

94 

94 

96 

94 

97 

90 

74 

80 

86 

79 

86 

88 

87 

92 

71 

76 

83 

78 

72 

74 

61 

70 

86,1 

HIN 

69 

70 

69 

71 

72 

69 

67 

70 

68 

69 

72 

70 

72 

67 

65 

65 

64 

66 

62 

61 

70 

71 

59 

56 

97 

67 

62 

69 

63 

99 

66,1 

ENTERPRISE 

MAX 

94 

94 

95 

97 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

95 

96 

96 

92 

84 

8  5 

'8 

87 

89 

65 

92 

65 

78 

83 

77 

73 

73 

62 

88,2 

HIN 

69 

69 

67 

70 

71 

70 

66 

66 

67 

63 

72 

70 

70 

65 

65 

65 

64 

69 

61 

62 

69 

72 

61 

55 

55 

66 

61 

62 

61 

55 

65,3 

EUFAULA 

MAX 

94 

96 

94 

95 

97 

95 

97 

93 

94 

96 

96 

95 

96 

97 

74 

82 

88 

86 

91 

92 

93 

95 

73 

79 

84 

87 

69 

85 

89,4 

MIN 

68 

65 

67 

65 

69 

66 

63 

61 

62 

62 

66 

67 

68 

'0 

63 

64 

64 

64 

56 

55 

59 

69 

59 

56 

60 

63 

99 

62 

64 

57 

63,1 

EvEROREEN 

MAX 

92 

96 

94 

95 

95 

94 

92 

93 

94 

95 

96 

96 

94 

94 

91 

88 

82 

86 

81 

88 

90 

88 

94 

77 

60 

83 

76 

72 

68 

64 

88,3 

HIN 

69 

71 

68 

67 

69 

66 

61 

61 

62 

62 

64 

69 

67 

68 

67 

67 

65 

66 

60 

57 

58 

67 

64 

56 

55 

56 

62 

60 

99 

98 

63,4 

FRISCO  CITY 

HAX 

93 

94 

94 

96 

97 

94 

94 

93 

95 

96 

96 

93 

96 

93 

78 

81 

83 

62 

90 

91 

93 

96 

81 

82 

85 

76 

69 

69 

65 

88,2 

MIN 

66 

72 

68 

72 

71 

68 

64 

62 

66 

63 

69 

69 

70 

68 

66 

66 

65 

69 

61 

60 

64 

72 

69 

59 

95 

62 

62 

61 

96 

56 

64.8 

GENEVA 

HAX 

94 

94 

95 

95 

97 

95 

95 

93 

93 

95 

95 

95 

95 

97 

83 

86 

65 

89 

91 

86 

93 

79 

80 

84 

78 

73 

72 

81 

86,9 

HIN 

67 

71 

66 

69 

70 

68 

64 

67 

65 

65 

69 

69 

70 

68 

67 

67 

64 

68 

59 

58 

67 

70 

63 

96 

93 

62 

64 

63 

61 

57 

64.9 

GILBERTOWN 

HAX 

93 

96 

96 

96 

94 

93 

93 

94 

96 

96 

97 

94 

92 

87 

79 

90 

93 

91 

96 

89 

84 

79 

75 

73 

69 

66 

76 

88.2 

MIN 

61 

62 

67 

68 

69 

65 

60 

60 

60 

62 

62 

66 

66 

68 

68 

68 

65 

68 

53 

55 

56 

61 

68 

46 

90 

60 

62 

61 

53 

49 

61.3 

GREENVILLE 

HAX 

93 

92 

93 

96 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

95 

94 

94 

69 

80 

85 

80 

89 

91 

88 

95 

69 

80 

83 

80 

68 

67 

81 

71 

86.8 

HIN 

67 

71 

68 

69 

70 

70 

65 

67 

67 

65 

66 

69 

69 

'1 

65 

65 

64 

68 

62 

63 

67 

70 

63 

55 

54 

62 

61 

59 

59 

55 

64,9 

HEADLAND 

MAX 

92 

92 

92 

93 

95 

94 

92 

91 

92 

94 

95 

94 

95 

95 

87 

82 

87 

89 

86 

94 

82 

79 

84 

80 

72 

74 

82 

87,6 

MIN 

68 

69 

69 

70 

70 

68 

66 

69 

66 

67 

69 

69 

70 

69 

63 

63 

64 

67 

61 

59 

68 

72 

61 

54 

57 

64 

61 

61 

61 

56 

65.0 

HIGHLAND  HOME 

HAX 

94 

95 

96 

93 

82 

88 

80 

90 

92 

87 

96 

79 

80 

64 

78 

64 

67 

8 1 

MIN 

67 

67 

67 

70 

63 

60 

61 

63 

60 

61 

64 

66 

99 

53 

51 

60 

59 

58 

97 

54 

LOCKHART 

MAX 

90 

93 

92 

94 

95 

90 

91 

90 

92 

94 

95 

93 

94 

93 

81 

83 

87 

89 

85 

91 

74 

79 

63 

74 

70 

69 

62 

66.4 

HIN 

69 

70 

68 

71 

70 

70 

64 

68 

65 

67 

70 

71 

69 

69 

66 

66 

65 

68 

63 

60 

69 

72 

63 

96 

55 

65 

62 

61 

60 

53 

65.5 

NATCHEZ 

HAX 

96 

95 

96 

96 

92 

93 

93 

95 

96 

96 

97 

96 

96 

94 

79 

90 

91 

92 

90 

68 

83 

85 

78 

70 

65 

85 

73 

88.3 

HIN 

?8 

65 

64 

64 

66 

64 

56 

55 

57 

58 

60 

65 

57 

63 

65 

65 

64 

64 

53 

51 

54 

64 

63 

50 

45 

51 

59 

58 

55 

53 

56.9 

OZARK  6  NNM 

HAX 

94 

93 

94 

96 

92 

92 

92 

93 

94 

95 

95 

96 

95 

89 

60 

87 

88 

66 

92 

81 

82 

77 

74 

73 

81 

81 

77 

86,9 

MIN 

64 

64 

65 

64 

67 

67 

63 

65 

62 

60 

69 

65 

66 

63 

60 

61 

64 

63 

57 

57 

64 

67 

57 

51 

52 

57 

59 

58 

56 

52 

61.4 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

93 

91 

91 

91 

95 

96 

91 

90 

91 

92 

94 

94 

95 

95 

78 

83 

85 

84 

87 

89 

87 

95 

72 

76 

82 

85 

80 

72 

8 1 

86.8 

MIN 

69 

69 

68 

69 

69 

68 

67 

66 

67 

68 

69 

70 

69 

72 

61 

62 

62 

65 

62 

63 

65 

65 

56 

53 

57 

61 

61 

61 

60 

96 

64.3 

PUSHMATAHA 

HAX 

90 

91 

93 

93 

95 

91 

90 

90 

92 

93 

94 

96 

93 

92 

79 

83 

69 

89 

92 

93 

93 

79 

80 

82 

79 

65 

69 

85 

87.4 

MIN 

60 

62 

67 

69 

70 

66 

62 

60 

61 

63 

62 

67 

65 

68 

67 

65 

65 

67 

55 

57 

57 

59 

69 

47 

45 

50 

57 

61 

54 

50 

60.8 

SEALE 

MAX 

92 

91 

93 

95 

93 

92 

90 

91 

93 

94 

94 

95 

94 

69 

70 

83 

63 

87 

89 

68 

94 

86 

75 

82 

84 

77 

73 

81 

76 

67.0 

MIN 

65 

65 

62 

63 

65 

65 

62 

64 

59 

60 

64 

64 

65 

66 

60 

60 

60 

60 

56 

56 

61 

65 

96 

51 

55 

62 

58 

59 

60 

55 

60.8 

THOMASVILLE 

HAX 

92 

93 

90 

95 

96 

91 

93 

94 

94 

95 

95 

96 

95 

93 

86 

75 

81 

81 

83 

90 

92 

92 

96 

81 

81 

83 

78 

63 

69 

63 

87.4 

MIN 

6S 

69 

69 

72 

70 

69 

64 

63 

63 

63 

67 

71 

67 

69 

62 

60 

61 

61 

66 

66 

54 

53 

58 

60 

60 

55 

50 

63.5 

70 

HIN 

64 

70 

68 

69 

69 

68 

67 

70 

71 

65 

70 

70 

68 

67 

62 

63 

63 

67 

63 

62 

66 

70 

59 

53 

55 

62 

58 

59 

59 

55 

64.4 

WHATlEY 

HAX 

90 

94 

97 

97 

97 

96 

95 

97 

98 

97 

97 

96 

94 

92 

83 

88 

82 

90 

92 

91 

94 

93 

88 

84 

87 

65 

85 

88 

8 1 

91.4 

MIN 

61 

65 

65 

60 

61 

61 

60 

60 

58 

69 

60 

60 

61 

60 

58 

66 

65 

65 

55 

56 

55 

95 

55 

50 

91 

58 

57 

53 

51 

51 

58.6 

6ULF 

BAY  HINETTE 

HAX 

93 

93 

94 

95 

93 

93 

93 

94 

95 

99 

94 

94 

94 

87 

82 

88 

90 

66 

95 

81 

83 

89 

79 

72 

66 

85 

87.0 

HIN 

68 

69 

72 

70 

71 

69 

66 

66 

67 

70 

69 

70 

66 

66 

65 

65 

66 

67 

62 

60 

64 

70 

65 

54 

54 

59 

60 

58 

55 

52 

64,5 

CITRONELLE 

MAX 

90 

92 

95 

96 

94 

91 

92 

92 

95 

95 

96 

93 

94 

90 

80 

79 

84 

84 

89 

65 

94 

82 

83 

85 

80 

78 

71 

77 

76 

87,4 

MIN 

72 

70 

70 

72 

71 

72 

70 

73 

72 

70 

73 

73 

74 

'0 

69 

68 

67 

69 

68 

65 

67 

70 

68 

60 

58 

60 

63 

64 

62 

50 

67,7 

COOEN 

MAX 

97 

95 

95 

95 

99 

97 

94 

97 

95 

96 

92 

95 

96 

91 

84 

74 

78 

83 

90 

91 

89 

93 

84 

84 

87 

84 

75 

70 

85 

60 

88,7 

HIN 

71 

70 

74 

75 

72 

72 

68 

69 

68 

70 

72 

73 

71 

70 

72 

71 

71 

70 

67 

61 

66 

71 

68 

62 

60 

62 

66 

62 

57 

50 

67,7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

93 

92 

93 

94 

94 

93 

92 

94 

94 

94 

90 

92 

92 

89 

81 

78 

80 

83 

88 

90 

86 

90 

82 

83 

85 

61 

74 

67 

84 

75 

86,8 

HIN 

72 

73 

73 

72 

75 

73 

69 

63 

69 

73 

71 

71 

72 

68 

6b 

68 

69 

70 

66 

63 

68 

72 

68 

56 

58 

63 

64 

61 

59 

53 

67,3 

FORT  MORGAN 

MAX 

94 

90 

91 

92 

93 

93 

94 

93 

92 

93 

89 

90 

90 

86 

85 

83 

61 

64 

85 

83 

84 

80 

80 

61 

77 

73 

69 

80 

75 

85,3 

MIN 

75 

80 

SO 

78 

80 

81 

78 

79 

79 

80 

74 

78 

77 

75 

75 

72 

73 

73 

71 

72 

75 

75 

73 

62 

62 

68 

60 

64 

65 

59 

73,1 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

91 

92 

91 

87 

81 

77 

76 

80 

86 

88 

87 

94 

83 

83 

85 

81 

71 

71 

69 

80 

86,4 

HIN 

71 

72 

73 

74 

73 

74 

72 

72 

70 

72 

72 

72 

72 

70 

69 

69 

69 

71 

66 

64 

69 

74 

61 

60 

58 

63 

64 

63 

62 

54 

68,2 

MOBILE 

HAX 

92 

94 

92 

95 

93 

96 

93 

93 

93 

95 

94 

89 

92 

91 

66 

81 

78 

78 

82 

87 

88 

88 

91 

80 

81 

61 

79 

70 

71 

67 

87,0 

MIN 

72 

74 

75 

77 

75 

76 

74 

73 

72 

75 

77 

76 

76 

72 

70 

70 

71 

71 

68 

65 

69 

74 

70 

60 

60 

62 

65 

62 

61 

95 

69.9 

RCBERTSDALE  I  E 

MAX 

92 

92 

89 

92 

94 

93 

92 

91 

92 

94 

94 

91 

93 

92 

69 

82 

60 

78 

61 

86 

88 

86 

90 

79 

81 

83 

79 

69 

72 

84 

86.6 

MIN 

69 

71 

72 

69 

73 

71 

64 

65 

69 

69 

68 

67 

68 

66 

66 

67 

69 

68 

64 

61 

66 

68 

66 

54 

59 

58 

64 

61 

97 

53 

65.1 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  : 

Z 

0 
P 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

3 

LONG 

TEMP. 

. 

s 

U 

it 

ABBEVILLE   1  NNW 

0001 

85  15 

7A 

JOHN  S*  RICHBURG 

87  11 

PALhER  GOOSEY 

8A 

SIDNEY  J*  HAROY>  SR. 

5A 

5A 

JESSE  M>  CULP 

1 

65  52 

9P 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

7A 

H 

MRS.  ChERRv  J.  HERNDON 

COVinC TON 

86  30 

8A 

BA 

JAMES  P.  GILLIS 

MIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

; 

7A 

MRS.  DORA  R.  OAVIS 

ASHLANO 

CLAY 

11 

33  16 

69  51 

105( 

aA 

BA 

NORMA  K  h ILL  IS 

A 

OiT 

1 

86  20 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

i; 

86  59 

9A 

9A 

RADIO  STATION  WJHW 

ATMOAE  state  FARM 

4P 

4P 

A T MOR £  STATE  FARM 

8A 

BA 

MRS.  MARTHA  I •  MOORE 

AUTAUCAVlLLE  t  H 

J.  B.  NEIGHBORS 

; 

87  20 

7A 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

7P 

GROVER  H.  WOODWARD 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

Miss  CLARA  R(  OLIvE 

BESSEMER  i  SSH 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

93: 

6P 

6A 

JAMES  El  MC  CRAVY 

0791 

i: 

88  07 

OSCAR  H(  LOCKRIDGC  ' 

JOHN  R.  IKOMAS 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU  | 

86  10 

: 

OAVID  A.  UURNS 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

87  03 

6P 

H 

MRS.  ClARA  T .  PEAVY 

i; 

85  45 

SP 

5P 

Miss  M.  LOUISE  JONES  > 

BftOOKHOOO 

TUSCALOOSA 

7A 

MRS.  WILLIE  Ma  STVRON 

CALERA**1^SM 

: 

7A 

MILDRCO  P.  WHITTIN6T0N 

SHELBY 

33  05 

86  46 

54( 

»P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

87  20 

5P 

5P 

JOE  PICKENS 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

i37T 

7A 

FLOyO  J.  GARRISON 

CENTRE  9  SW 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTREV  t LLE 

87  06 

7A 

H 

HUEY  COLBURN 

JOHN  0  "iANNING 

6A 

ALABAMA  POWER  CO* 

86  20 

9P 

5P 

1 

CITRONELLE 

14BS 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLA 1 BORNE 

87  31 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW  1 

580 

7A 

7A 

MARION  w.  EASTEflLING  ' 

8A 

8A 

MRS  ELIZABETH  WESTON 

88  13 

5P 

9Pi 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

,! 

65  56 

6A 

HENRY  F.  KELLY 

87  SO 

: 

COLL I N5V 1 LL  E 

7A 

B.  W.  APPLETON 

186! 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

CONOOVA 

2 

87  11 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONTON 

197* 

RUSSELL 

* 

32  09 

85  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

207? 

13 

80  23 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVtLLE 

7A 

WILLIAM  L.  8ARTLETT 

H.  CLAY  PLESS 

6A 

MRS.  Ca  0.  WEEKS 

7A 

7A 

JAMES  H.  CREWS 

8A 

M 

ROSS  A.  HAWKINS 

7A 

MRS.  VERNA  8.  LANDERS 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  A  H 

HOUSTON 

31  13 

85  27 

301 

R.  E.  PiLCHEfl 

2396 

2 

87  24 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

86  04 

7A 

HERBERT  S •  WHAT  LEY 

7A 

KEENER  V.  BERRY 

31  19 

6P 

RADIO  STATION  WIRB  i 

CUFAULA 

85  09 

7A 

7A 

EVERGREEN 

7A 

H 

FAIRhOPE  2  Nt 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  SARRETTi  JR.  i 

FaLCO  OPEN  POND  TOWER 

U.S.  FOREST  SERVICE  ' 

FALKVILLE 

TA 

FALLS  CITr  BLK  PONO  TwF 

29*1 

WINSTON 

2 

3*>  Ok 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE  ; 

FAYETTE 

2883 

n 

87  50 

6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK  i 

5P 

5P 

HARRY  G.  RICHARDS 

86  35 

7A 

WQODROU  WILSON 

88  01 

8P 

BP 

c 

WM,  H.  CHANDLER 

85  43 

BA 

87  24 

8A 

H 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

86  00 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

7A 

MACK  C(  FIELDS 

GARDEN  CITY 

CULLMAit 

2 

3A  01 

86  45 

500 

8A 

MRS.  G.  hC  KENZIE 

32SS 

85  52 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

13 

88  20 

6P 

6P 

3430 

87  13 

3*96 

IC 

86  17 

7A 

3511 

2 

87  36 

6P 

6P 

H 

Ml  HAMNER  COBBS 

331S 

i 

86  38 

9P 

BA 

3i2* 

t 

86  38 

L.  RAYMOND  600IFORD 

87  41 

7A 

GILBERT  W.  HELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

RADIO  STATION  HGSV 

GUNTERSVtLLE  TV* 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

BA 

TVA-765 

362a 

2 

87  37 

6A 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

MAMILTON  3  S 

364S 

MARION 

13 

34  06 

87  59 

518 

7A 

7A 

EODIE  L.  PEARCE 

HARRISBURG  CAHABA  TOWEF 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

87  11 

BA 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

HAYNEVILLE 

374fl 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

7A 

7A 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRT 

9 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

BA 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3Blfi 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOriER 

CLEBURNE 

11 

33  32 

65  24 

1179 

BA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3B99 

FRANKLIN 

■■ 

34  20 

87  56 

845 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  I 

moN 

1  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

LATT 

LONG 

ELEVi 

fii 

si 

4064 

12 

34  42 

66  35 

60 

NIC 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

419 

13 

31  31 

•  7  53 

21C 

7A 

T,  H.  GAILLARO.  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

420S 

CALHOUN 

1 

33  48 

B9  46 

69e 

MRS.    ELLA  M.  AYERS 

A22C 

2 

33  54 

97  16 

52! 

6P 

61 

JAMES  A.  BRITAIN 

430« 

EL MORE 

7 

32  37 

86  19 

29C 

ALABAMA  POWER  CO. 

450/ 

CHAMBERS 

A 

32  54 

89  24 

83C 

9P 

91 

CLARENCE  H.  FINCHER 

1 

32  5S 

86  31 

42C 

: 

ALABAMA  POWER  CO. 

461S 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEtSBURG 

4621 

CHEROKEE 

7 

34  11 

85  46 

589 

7; 

RUFUS  M.  SEwELL 

LIVINGSTON 

479J 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

7P 

PROF.   E.  J.  MURPHEy 

i  LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

1 

31  01 

86  22 

290 

81 

„ 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4884 

BARBOUR 

1 

31  4B 

99  33 

470 

»i 

JOHN  B*  ARO 

497* 

MAOI SON 

12 

34  42 

86  49 

580 

9P 

9P 

JOHN  D  STONER  JR 

499( 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  91 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOL I A 

5004 

MARENGO 

1 

32  08 

87  39 

169 

: 

OR.   T.  H.  GAILLARO 

5ioe 

2 

32  38 

87  18 

210 

7A 

ROBERT  J.  CURRv 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5iie 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

7A 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

912 

DALLAS 

3 

32  26 

87  13 

200 

6P 

6P 

AUdURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

514C 

ELMORE 

11 

32  40 

89  93 

339 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

517J 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

190 

E*  PAUL  OOWAN 

CHOCTAW 

350 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONOVILLE  TOMER 

93B, 

\ 

32  53 

87  20 

600 

7< 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5397 

BULLOCK 

32  04 

89  32 

490 

: 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

32  06 

87  22 

78 

9A 

FRED  HENDERSON 

543t 

i: 

32  27 

69  54 

206 

llA 

CHARLES  R.  ROVE 

3449 

DALLAS 

32  06 

67  03 

370 

7A 

7A 

HENRY  J,  YATES 

5454 

DALLAS 

32  07 

B7  03 

: 

T.  E.  LIDE 

MITCHELL  0AM 

5'.65 

CHILTON 

' 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  we  AIRPORT 

5478 

MOBILE 

9 

30  41 

88  19 

211 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

9 

30  41 

68  02 

119 

eA 

91 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

SHELBY 

462 

Tl 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  HB  AP 

5551 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

199 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

1. 

34  29 

87  17 

TVA-361 

MOULTON  2 

563S 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  19 

641 

6P 

JOHN  M,  KELLY 

HHUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

936 

MID 

Mil 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

31  43 

87  16 

le; 

S,  e.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

I 

31  24 

85  56 

E.  L.  DEAN 

NEM  MARKET  2 

5B61 

MADISON 

12 

34  54 

66  26 

n>  5P 

1 

MIS$  LUCILE  W.  HEREFORO 

5875 

9 

31  70 

95  36 

22(^, 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

6121 

2 

33  97 

86  29 

879 

7A 

7a 

LONNIE  R*  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

750 

BA 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

6161 

32  18 

87  14 

200 

EDWARD  H.  WARREN 

6218 

: 

31  32 

85  41 

460 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

: 

TVA-69 

PALMEROAUE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

33  44 

66  41 

798 

GEORGE  T.  POSEY  , 

PELL  CI TY    1  NNE 

6329 

7 

33  36 

66  16 

995 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYV I LLE 

6362 

3 

32  36 

87  09 

500 

Bi 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERmaN 

6370 

MONROE 

1 

31  39 

87  16 

195 

MRS.  MINTA  EOUINS 

6399 

Russell 

4 

32  30 

85  01 

570 

8A 

BA 

0.  R.  MC  LEMORE  i 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

88  16 

169 

MRS  MARY  A.  MEORICK 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

31  99 

87  36 

110 

MRS.  DELLA  L*  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6468 

MONTGOMERY 

6 

32  04 

86  04 

906 

7a 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSV I LLE  2  SSE 

6508 

32  37 

86  94 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRAT  TVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

290 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

6604 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  19 

180 

W.  £.  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

6B  21 

260 

"!| 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

68091 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  OB 

680 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

683: 

MADI SON 

34  35 

86  36 

973 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6847 

i; 

33  23 

88  01 

228 

CURRY  MC  DONALD 

6937 

COVINGTON 

31  22 

66  32 

180 

WILLIAM  J  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

694! 

COVINGTON 

31  22 

66  31 

190 

c 

ALABAMA  ELECTRIC  CORP. 

ROBERTSDALE  1  E 

69SE 

s 

30  32 

67  40 

199 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

1  ROCKFORO 

702t 

7 

32  93 

86  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EMEN 

702! 

RANDOLPH 

4{ 

33  09 

86  18 

745 

6A 

JOHN  T,  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

8S0 

7A 

RADIO  STATION  HWHR 

SAINI  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

34  12 

86  47 

80£ 

1 

SI.  BERNARD  COLLEGE 

1  SAND  MT   SUBSTATION  A  U 

7201 

0£  KALB 

12 

34  17 

89  98 

1199 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

728: 

JEFFERSON 

2 

33  43 

96  96 

210 

MRS.  M,  N.  PRIDMORE 

SC0ITS60R0 

730« 

JACKSON 

12 

34  4  1 

86  03 

615i 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

732^ 

RUSSELL 

4 

32  IB 

85  10 

390 

9P 

HOMER  0.  TEAL 

SELMA 

7366 

32  25 

87  00 

147 

SP 

H 

ROBERT   J.  CHANDLER 

.  SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

9 

31  07 

89  36 

J   T  KIRKLANO 

762C 

WILCOX 

32  00 

97  01 

225 

7A 

MRS.  Eva  R.  RAY  1 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.  SUTTLEt  JR. 

SYLACAUCA  4  NE 

79^^ 

7 

33  12 

86  12 

490 

6P 

CITY  WATER  Plant 

Talladega 

8024 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

C.  0.  WEAVER 

ThOmASW ILLE 

6178 

13 

31  55 

409 

7A 

7A 

LEROr  GATES 

TH0RS8Y  1  SW 

1 

32  94 

86  44 

200 

AUBURN  UNIVEfiSl TY 

TH0RS6Y  EXP  STAT  ION 

6209 

32  93 

86  42 

680 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  OAM 

821! 

11 

32  32 

85  54 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

825? 

MADISON 

12 

34  94 

750 

TVA-506  1 

TRAFFORD 

828! 

JEFFERSON 

2 

33  49 

66  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

8323 

PIKE 

31  49 

69  59 

580 

6P 

6A 

IhOMAS  J.  DILLARD  ' 

•TUSCALOOSA  FAA  AP 

83BC 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

67  37 

170 

MIO 

MID 

FED.  Aviation  agency 

TUSCALOOSA  OLIVER  OAM 

9399 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  of  ENtilNEERS 

TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

11 

32  26 

65  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L,   BENNETT  1 

UNION  SPRINGS  2  NE 

8431 

BULLOCK 

6 

32  09 

89  43 

7A 

7A 

ROBERT  L  DUNHAM  , 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

87  31 

259 

7A 

JEPTMA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

8469 

OE  KALB 

7 

34  34 

89  37 

1040 

7A 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

SB  08 

160 

7A 

JOHN  e,  GUIN 

WAOLEY 

B605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

e 

31  13 

87  12 

205 

7a 

MRS.  ESSIE  H.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

690 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

9673 

GREENE 

2 

92  47 

87  90 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  35 

88  04 

465 

6A 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

B60; 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

300 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

WETUMPKA 

889S 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

7A 

[ 

MAXWELL  J>  NORRIS 

WHATLEY 

8B67 

CLARKE 

13 

31  39 

67  43 

170 

9P 

7A 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

899S 

FAYETTE 

13 

33  99 

87  50 

468 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

U 

32  34 

85  94 

339 

ALABAMA  POWER  CO. 

ALABAMA,     2-BLACK  wARftlOl 
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EVAPORATION  AND  WIND 


station 

M 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

13 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEBWONT  PLATEAU 

MARTIN  OAM 

EVAP 

.13 

.21 

.20 

.1* 

.23 

.21 

.18 

.15 

.17 

.16 

.07 

.23 

.10 

.21 

.11 

.18 

.18 

.16 

.26 

.19 

.27 

.32 

.28 

.10 

.04 

.24 

.13 

5.39B 

KIND 

57 

18 

IS 

20 

22 

33 

27 

28 

39 

1* 

17 

15 

29 

90 

38 

32 

20 

20 

30 

50 

40 

60 

60 

55 

69 

9 

90 

97 

39 

82 

1143 

PRAIRIE 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.24 

.22 

.19 

.1« 

.23 

.39 

.12 

.21 

.26 

.19 

.22 

.28 

.16 

.13 

.08 

.12 

.1* 

.19 

.19 

.20 

.15 

.34 

.27 

.27 

.14 

.17 

.02 

.17 

5.786 

NINO 

51 

29 

33 

20 

33 

39 

26 

36 

20 

<> 

U 

23 

30 

53 

86 

129 

78 

49 

19 

17 

9 

23 

100 

88 

69 

38 

67 

76 

51 

112 

1414 

MA< 

9S 

92 

8S 

96 

98 

95 

95 

9« 

98 

99 

97 

96 

99 

96 

88 

81 

89 

90 

95 

97 

93 

94 

94 

83 

86 

86 

79 

69 

73 

80 

90.6 

MIN 

67 

65 

6, 

66 

70 

69 

67 

67 

69 

70 

63 

70 

69 

68 

67 

61 

66 

70 

65 

65 

63 

65 

6J 

52 

56 

56 

60 

63 

57 

55 

64.3 

OULF 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.23 

.1. 

.16 

.19 

.21 

.20 

.22 

.21 

.2* 

.22 

.12 

.22 

.19 

.19 

.15 

.02 

.09 

.09 

.23 

.19 

.17 

,06 

.17 

.21 

.19 

.11 

.02 

.06 

.13 

.21 

4. 84 

HIND 

• 

10 

I' 

28 

10 

16 

8 

l» 

2* 

5 

18 

31 

8 

8 

12 

8 

3 

10 

7 

5 

5 

3 

3 

5 

17 

17 

30 

50 

392 

MAX 

101 

101 

102 

102 

103 

99 

97 

98 

97 

96 

100 

97 

91 

87 

SO 

85 

97 

89 

92 

89 

88 

89 

90 

85 

78 

72 

89 

84 

92,0 

MIN 

76 

76 

76 

7. 

72 

75 

75 

7* 

" 

72 

70 

68 

66 

70 

74 

70 

57 

59 

64 

69 

64 

62 

1  

59 

70.4 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  2*  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RBD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitctlon  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  'Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,   CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Dociiments,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  issues  of  Local  Climatologlcal  Data 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  SPECIAL   WEATHER   SUMMARY  -  OCTOBER  1963 


October  weather  was  rather  hot  and  dry  throughout  the 
State.    The  hot  weather  persisted  until  the  last  few  days 
of  the  month  when  a  cold  airmass  brought  frost  nearly  to 
the  coast,  and  subfreezing  temperatures  to  some  areas 
in  northern  and  central  portions. 

At  Birmingham  the  weather  was  notable  for  the  wide 
range  between  maximum  and  minimum  temperatures  due 
to  a  persistent  dry  airmass.    Temperatures  averaged 
well  above  normal  until  the  29th,  when  a  cold  airmass 
dropped  temperatures  to  near  the  freezing  mark.  Near- 
by Bessemer  reported  27°  on  the  30th  with  heavy  frost. 
Maximum  temperatures  of  91°  on  the  12th,  89°  on  the 
21st,  and  88°  on  the  26th,  equaled  the  highest  tempera- 
ture ever  recorded  so  late  in  the  season.    The  rainfall 
pattern  was  similar  to  August  1963  with  the  entire  month- 
ly total  falling  on  a  single  day.    It  was  the  driest  October 
since  1938. 

At  Meridian,  Mississippi,  near  the  west-central  Ala- 
bama border,  October  was  the  first  month  in  the  history 
of  the  station  (since  1890)  that  no  rain  was  recorded  dur- 
ing an  entire  month.    The  prolonged  dry  spell  aided  in 
the  harvesting  of  crops,  but  damaged  winter  pastures 
and  crops  considerably. 

At  Mobile  it  was  one  of  the  driest  and  warmest  Octobers 
on  record.    The  maximum  temperature  of  89°  on  the 
28th  was  the  warmest  ever  so  late  in  the  season. 

At  Montgomery,  October  precipitation  was  only  1  percent 
of  normal  and  made  the  fourth  consecutive  month  with 
precipitation  below  normal.    It  was  the  third  driest  Oc- 
tober in  some  91  years  of  record,  being  exceeded  by 
1904  with  only  a  trace  and  1891  with  only  0.  01  inch  of 
rain.    Scattered  frost  occurred  on  the  30th  and  31st. 

A  comparison  of  the  1954  and  1963  droughts,  for  the 
first  10  months  of  the  year,  is  given  below  for  Birming- 
ham, Mobile,  and  Montgomery. 

PERCENTAGE  OF  NORMAL  RAINFALL 


Percentage  of  normal  precipitation  for  the  3 -month  peri- 
od, August-October  1963,  is  shown  below: 

PERCENTAGE  OF  NORMAL  PRECIPITATION 


DIVISION 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Aug.  -Oct, 

Northern  Valley 

48 

25 

2 

27 

Appalachian  Mtns. 

28 

61 

3 

31 

Upper  Plains 

48 

83 

2 

47 

Eastern  Valley 

59 

139 

2 

69 

Piedmont  Plateau 

59 

106 

0 

62 

Prairie 

65 

110 

2 

66 

Coastal  Plain 

80 

100 

1 

73 

Gulf 

59 

29 

1 

36 

Many  people  wondered  if  1963  would  not  be  the  driest 
year  of  record.    The  above  tabulations  show  that  1954, 
for  the  first  10  months  of  the  year,  was  considerably 
drier  than  1963.    However,  October  1963  is  not  only  the 
driest  October  of  record,  but  it  is  also  the  driest  month 
of  record  for  the  State  as  a  whole.    Some  101  Alabama 
rainfall  stations  reported  no  rain  at  all  during  the  month. 

These  tabulations  explain  at  a  glance  why  the  number  of 
forest  fires  during  October  1963  was  greater  than  in  any 
month  in  any  year,  except  for  1954.    They  also  explain 
why  streamflow  was  not  as  low  in  1963  as  it  was  in  1954. 


Birmingham 

Montgomery 

Mobile 

MONTH 

1954 

1963 

1954 

1963 

1954 

1963 

Jan. 

126 

146 

18 

176 

25 

154 

Feb. 

64 

62 

78 

76 

34 

90 

Mar. 

59 

105 

76 

53 

58 

20 

Apr. 

72 

150 

42 

28 

8 

29 

May 

94 

109 

43 

88 

60 

41 

Jun. 

48 

210 

37 

107 

31 

115 

Jul. 

69 

127 

63 

67 

79 

85 

Aug. 

56 

32 

41 

69 

61 

144 

Sept. 

37 

36 

11 

98 

69 

9 

Oct. 

60 

4 

68 

1 

106 

2 

10-month 

period 

Jan.  -  Oct. 

69 

101 

49 

77 

53 

71 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field 
R.  F.  D.  2 

Montgomery,  Alabama 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
OCTOBER  1963 


Temperotur* 

Precipitation 

Station 
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No.  of  Day* 

Max. 

Min. 

B 

■£ 

a. 

Q 

* 

2 
0 

0 

o 

J 

o 

I 

o 

p 

: 
s 
i 

s 

- 

*  t 

si 

>  > 
Si 

Si 

>J 

NORTHERN  VALLEV 

ATHENS  2 

8  2  •  SM 

92 

13 

29 

30 

78 

1 

0 

1 

0 

.19 

.19 

13 

1 

^ELI E  M J NA  2  N 

47  OM 

65*  IM 

91 

12 

28 

30 

54 

1 

0 

1 

0 

.06 

,06 

13 

'n 

DECATUR 

szIt 

48.5 

65.6 

1,5 

92 

1 3 

30 

30 

60 

0 

1 

0 

*?m 

2.55 

*?n 

1^ 

'o 

falkvillE 

82.6 

45.2 

64.0 

90 

'* 

26 

30 

76 

1 

0 

2 

0 

,0 

0 

1 

0 

0 

Florence 

85, 

50.6 

6''.0 

92 

30 

30 

30 

8 

0 

1 

0 

*00 
* 

'oo 

,0 

0 

0 

0 

0 

HUNT 5V ILLE  InB  AP 

83  1 

5 1  8 

6  7.5 

4,3 

91 

12 

33 

30 

35 

I 

0 

0 

0 

T 

-  2,72 

T 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

MADISON 

83. <• 

50,9 

67.2 

4.2 

92 

12 

30 

30 

34 

I 

.26 

-  2,61 

,26 

13 

,0 

0 

1 

0 

0 

moulton  2 

8«.8 

46.9 

65.9 

92 

12 

28 

30 

46 

0 

I 

T 

T 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

MUSCLE   SHOALS   FAA  AP 

e<..3 

49,4 

66.9 

94 

12 

31 

30 

38 

1 

.00 

,00 

*n 

^ 

^ 

^ 

^ 

NEW  MARKET  2 

M 

M 

M 

27 

30 

0 

1 

• 

RED  BAY 

8«.2 

54,2 

69.2 

94 

* 

35 

30 

39 

0 

0 

0 

00 

,00 

Dmevnuc  aocciuAi 
KFObTUIHt  AKat'HML 

82.0 

64.2 

89 

1 2 

29 

30 

70 

0 

1 

0 

- 

,0 

0 

0 

0 

0 

RUSSELLV I LLE  2 

6  3  5 

92 

23 

30 

87 

^ 

^ 

^ 

00 

00 

,0 

0 

0 

0 

0 

wATERLOC 

• 

3.0 

63  .  3M 

91 

14 

25 

30 

101 

,00 

.00 

,0 

^ 

^ 

^ 

^ 

DIVISION  01 

65.7 

2,9 

,05 

2.77 

,  0 

APPAL ACH IAN  MOUNT  A  I N 

ALBcKlVlLLt    £  3t 

79.5 

52.2 

65.9 

3.9 

67 

13 

34 

31. 

46 

0 

0 

0 

0 

,05 

-  2,86 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

DC  bSt "    3    3  bW 

48.5 

65.9 

91 

12 

27 

30 

46 

3 

0 

1 

0 

T 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIRMINGHAM   MB   AP  R 

82.  1 

52.8 

67.5 

3.6 

91 

12 

33 

30 

35 

J 

^ 

,11 

-  2.84 

.11 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT  2  W 

82. <. 

44,1 

63.3 

90 

21 

28 

30 

80 

7 

1 

,15 

-  2.75 

,15 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

GUNTERSVlLLE 

82.5 

46.4 

64.5 

90 

12 

28 

30 

57 

1 

.05 

,05 

13 

*  0 

0 

Q 

Q 

Q 

ONEONTA 

82.6 

43.8 

63.2 

26 

30 

90 

1 

0 

2 

0 

.15 

1' 

- 

SAINT  BERNARD 

81. <> 

47,2 

64,3 

2.3 

90 

•  ^ 

30 

30 

72 

I 

0 

1 

0 

~  ^'04 

*  in 

*0 

1 

T9  .  2 

48,5 

65,9 

8  7 

29 

30 

66 

0 

Q 

*77 
• 

• 

,0 

0 

1 

0 

0 

5C0TTSB0R0 

VALLEY  HEAD 

BO 

• 

• 

0.2 

86 

22 

30 

121 

„ 

. 

.06 

-  2,89 

,06 

13 

,0 

0 

0 

0 

DIVISION  02 

64.5 

1,7 

.10 

-  2,85 

• 

iiDDCD    Dl  AtMC 

*L ICE V  I LLt 

A 

66.3 

90 

23. 

32 

30 

47 

.29 

.29 

13 

.0 

Q 

Q 

Q 

836 

48*9 

93 

13 

3 1 

30 

39 

« 

0 

1 

0 

.00 

.00 

«  0 

Q 

Q 

CENTREVILLE 

83ll 

47,6 

65^4 

J  3 

29 

30 

50 

4 

0 

1 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

Clanton 

80.3 

49,4 

64.9 

n*5 
• 

OA 

29 

30 

62 

0 

0 

2 

0 

?*?n 
• 

1 3 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.2 

46,9 

66.  1 

92 

J  3 

29 

30 

46 

1 

0 

2 

0 

,  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Fayette 

64  4 

47,7 

66  I 

92 

12 

30 

30 

43 

5 

0 

1 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALEVVILLE 

25 

HAMILTON   3  S 

8«.2 

42,8 

63.5 

94 

14 

25 

30 

60 

° 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

JASPER  «  N 

63.4 

44,6 

64.0 

92 

12 

25 

30 

72 

3 

.00 

.00 

0 

Q 

Q 

Q 

PRATTVILLE 

62.5 

51,2 

66.9 

1.3 

90 

4 

31 

31 

39 

0 

■ 

,04 

-  2,31 

.04 

01 

.0 

Q 

THORSBY  EXP  STATION 

80.4 

53.2 

66.6 

89 

35 

30 

36 

0 

0 

0 

0 

00 

• 

.  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

Tuscaloosa  faa  ap 

1q*5 

66.5 

92 

3 1 

30 

42 

1 

Q 

T 

74 

,0 

0 

0 

0 

0 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

83*1 

1.1 

9 1 

1  3 

32 

30 

36 

24 

2  68 

24 

14* 

,0 

0 

1 

0 

0 

VERNON 

69.3 

44*6 
.6 

65.0 

95 

14 

23 

30 

58 

7 

0 

2 

0 

,00 

!oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  03 

69.7 

1.1 

,04 

_  2.57 

,0 

EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 

81.8 

50.0 

65.9 

90 

4 

30 

30 

47 

1 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CALFRA  2  SW 

82.1 

44.9 

63.5 

66 

21« 

26 

30 

73 

0 

1 

.00 

-  2.51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTRE  5  SW 

81.4 

46.9 

64.2 

90 

22. 

29 

30 

77 

.41 

.41 

12 

,0 

0 

\ 

0 

0 

CwIlOERSBURG  WTR  PLANT 

61.8 

46,7 

64.3 

89 

12 

28 

30 

64 

,00 

.00 

*n 

0 

^ 

^ 

^ 

GADSDEN  GAS  PLANT 

80.4 

47.4 

63.9 

0.9 

90 

30 

30 

76 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

Q 

t'CLL    CITT    I  NNC 

T9  .  5 

45.9 

62.7 

88 

1  3 

29 

30 

100 

00 

,0 

0 

0 

0 

0 

Sylacauga  *  NE 

47.2 

8  7 

2  7 

30 

86 

0 

2 

0 

*00 

'oo 

,0 

0 

0 

0 

0 

TALI AOEGA 

78. 

46.9 

62*7 

-  1.5 

85 

2U 

2  6 

30 

97 

,00 

-  2,54 

.00 

,  0 

Q 

Q 

Q 

Q 

DIVISION  0* 

63.8 

•** 

,05 

"  2,60 

0 

PIEDMONT  PLATEAU 

Alexander  city  6  ne 

81.3 

- 

90 

21 

2  3 

30 

109 

1 

0 

3 

0 

T 

T 

01 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASHI  AND 

46*4 

63*1 

98 

22 

30 

31 

83 

0 

0 

1 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN  3  SW 

80.9 

51.5 

66.2 

-  0.2 

89 

22. 

30 

30 

43 

,00 

•  2,08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  HILL   2  NW 

60.0 

47.4 

63. 7 

88 

22. 

29 

30 

79 

Q 

2 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

HEFl in 

M 

M 

M 

25 

29 

,00 

.00 

.0 

Q 

LAFAYETTE 

61.1 

47,9 

64.5 

90 

2  1 

32 

30 

60 

1 

0 

1 

0 

00 

_ 

Q 

_ 

- 

MARTIN  DAM 

78. 6 

54,7 

66.9 

86 

38 

31 

24 

0 

0 

0 

0 

.00 

"  1,94 

*nn 

*0 

Q 

OPEL  I KA 

79.0 

88 

32 

3  J 

8 1 

0 

0 

1 

0 

00 

*nn 

,0 

0 

0 

0 

0 

ROCkFORD 

48  7 

6  5.3 

90 

3  \ 

30 

40 

I 

Q 

*00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCk  mills 

80. 8M 

44.  9M 

62, 9M 

89 

22 

29 

30 

96 

0 

0 

2 

0 

!oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  05 

64.2 

-  1.0 

T 

-  2,27 

.0 

PRAIRIE 

DAYTON 

63.5 

53.5 

68.5 

92 

14 

33 

30 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DfMCPOLIS  LOCK  AND  DAM 

82.2 

50.3 

66.3 

90 

14. 

31 

31. 

36 

3 

0 

2 

0 

.00 

-  2,34 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

GAINESVILLE 

83.8 

51.3 

67.6 

93 

13 

33 

30 

32 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

QBEENSeoRO 

84.0 

53.6 

68. 9 

1.2 

93 

12 

34 

31 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  2,46 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

"AV'EVILLE 

62.9 

51.4 

67,2 

92 

5 

30 

30 

36 

1 

0 

1 

0 

.00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 
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CONTINUED  


T«mp«rature 

Prscipitotiofi 

Station 

_ 

•  1 

?  E 

*  S 

<  s 

Minimum 

< 

•5 
•  1 

|z 

i  i 

t 

X 

1 

- 
1 

t 

s 

• 

o 

No.  of  Doy« 

1 

o 

II 

M 

s 

1 

6 

t 

& 

Snow,  SiMt 

No.  of  Day* 

Max. 

MIn. 

1 

•1  <3 

1  s 

* 

s 

1 

i 

o 

1 

% 
o 

> 

8 

!  I 

sl 

k  » 

"  i 

s  > 

n  1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

82.3 

49.9 

66,  1 

9 1 

4 

30 

30 

41 

3 

0 

1 

0 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTER  3  NW 

81. e 

52.4 

67.1 

90 

5 

34 

30 

30 

1 

0 

0 

0 

,26 

.26 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONTGOMERY  kuB  AP  R 

81.1 

53.5 

67.3 

0,7 

89 

4 

34 

30 

34 

0 

0 

0 

0 

,02 

-  2.26 

.02 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

SELf-A 

81.8 

54.1 

68.0 

0,6 

90 

4 

35 

30 

23 

1 

0 

0 

0 

,25 

-  1.89 

.25 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

TUSKEGEE  2 

82.0 

49.6 

65.8 

-  0,7 

92 

4 

28 

30 

43 

2 

0 

2 

0 

,00 

-  1.81 

.00 

.0 

0 

Q 

Q 

Q 

UNION  SPRINGS  2  NE 

81  .0 

48.6 

64.  fl 

-  2,3 

91 

5 

28 

30 

58 

1 

0 

2 

0 

,02 

-  2.11 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

n  I V I  SI  ON  06 

67,1 

,2 

•  05 

-  2.10 

.0 

COASTAL  PLAIN 

ANDALUSIA   I  NW 

80.6 

50.9 

65,8 

90 

5 

34 

30 

42 

1 

0 

0 

0 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

ATMORE  STATE  FARM 

BRAk  TLEV 

81.7 

47,5 

64.6 

91 

5 

26 

30 

68 

2 

0 

2 

0 

,02 

-  1.85 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BREv>TON  3  SSE 

8«.0 

47.9 

66,0 

-  0,6 

92 

4 

26 

30 

48 

5 

0 

2 

0 

,00 

-  2.38 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMDEN  3  NW 

82.9 

51.4 

67,2 

90 

22. 

31 

30 

28 

2 

0 

1 

0 

,00 

.00 

,  0 

0 

Q 

Q 

CHATOM 

86.9 

52.9 

69,9 

96 

8* 

37 

30 

1  3 

s 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

ClAVTON 

78.0 

55.8 

66.9 

86 

22 

38 

30 

30 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  2.05 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DnTMAN  FAA  AIRPORT 

80.9 

55.2 

68.1 

89 

21. 

35 

31. 

34 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.90 

T 

24. 

,0 

0 

0 

0 

0 

Enterprise 

81.8 

56.6 

69.2 

90 

36 

31 

22 

2 

0 

0 

0 

,04 

.04 

02 

,0 

0 

0 

0 

0 

eufaula 

82.^ 

50.2 

66.3 

-  0,8 

90 

5 

33 

31. 

44 

1 

0 

0 

0 

,00 

-  1.76 

.00 

,  0 

evergreen 

82.5 

49.4 

66,0 

90 

5 

28 

30 

47 

1 

0 

2 

0 

,00 

,00 

,0 

0 

0 

0 

0 

Frisco  city 

84.0 

54,4 

69,2 

92 

23. 

34 

30 

26 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  2.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GENEVA 

79.7 

52.8 

66.3 

87 

10* 

31 

30 

41 

0 

0 

1 

0 

.07 

-  1.71 

.07 

02 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILPERTOWN 

86.2 

47,2 

66,7 

94 

4 

27 

30 

37 

10 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GREENVILLE 

81.7 

56,0 

68,9 

1,4 

89 

4 

38 

30 

20 

0 

0 

0 

0 

,03 

-  2.25 

.03 

25 

.  0 

Q 

HEADLAND 

80.7 

55,1 

67,9 

89 

5 

34 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.  0 

Q 

Q 

HIGHLAND  HOME 

80. <• 

55, 6M 

68, OM 

0,7 

88 

23* 

41 

30 

28 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.97 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOCtfHART 

80. i 

55,6 

68,  1 

92 

10 

38 

31. 

32 

1 

0 

0 

0 

X 

y 

01 

.  0 

Q 

Q 

NATCHEZ 

83.3 

44,9 

64.1 

91 

4 

28 

30 

69 

2 

0 

2 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

02APK  6  NNW 

81.8 

52,6 

67.2 

-  1,3 

90 

4 

34 

30 

29 

1 

0 

0 

0 

,02 

•  1.61 

.  02 

02 

,0 

0 

Q 

Q 

Q 

PHENIX  CITY  2  NNW 

80.6 

56,5 

68.6 

89 

22* 

39 

31 

25 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

Pushmataha 

84.8 

47,4 

66.  1 

0,4 

94 

13 

29 

30 

39 

6 

0 

2 

0 

,00 

-  1,95 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SEAl  E 

81.5 

48,8 

65.2 

89 

21* 

30 

31 

45 

0 

0 

2 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THOMASVILLE 

82.9 

53,6 

68,3 

1.6 

90 

14. 

34 

30 

27 

3 

0 

0 

0 

,00 

-  2,54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TROY 

81.0 

56,5 

68,8 

1,5 

89 

21. 

38 

30 

22 

0 

0 

0 

0 

.02 

-  2,04 

.02 

13 

.  0 

Q 

WHATLEY 

86.5 

46.1 

66,3 

92 

14* 

27 

30 

36 

a 

0 

2 

0 

,00 

00 

* 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  07 

67,2 

-  ,1 

.01 

-  2,09 

GUI  F 

BAY  MINETTE 

84.8 

61,7 

73,3 

92 

4 

33 

30 

22 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CITRONELLE 

86.1 

57,2 

71,7 

2,7 

98 

9 

39 

30 

13 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  2.67 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CODFN 

85.7 

54,8 

70,3 

94 

22 

37 

30 

18 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIBHOPE  2  NE 

84.3 

56.9 

70,6 

1.3 

90 

22. 

40 

30 

16 

3 

0 

0 

0 

.13 

-  2.91 

.10 

05 

,0 

0 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

80.1 

66.7 

73,4 

85 

4 

55 

30 

3 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

84.3 

59.1 

71.7 

2.8 

93 

9 

41 

30 

17 

5 

0 

0 

0 

,06 

-  2.97 

.06 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOBILE 

83.8 

60,6 

72.2 

2.5 

92 

6. 

44 

30 

15 

4 

0 

0 

0 

T 

-  3.04 

T 

06 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROBFRTSDALE  1  E 

83.6 

54.2 

68,9 

90 

23. 

35 

30 

25 

2 

0 

0 

0 

,00 

-  3.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION  08 

71,5 

2.1 

.02 

•  2.89 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    98'   on  the  9th  at  Cltronelle 

Lowest  Temperature:  °°  ^^'^  30th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:      0.58  inch  at  Garden  City 
Least  Total  Precipitation:     0.00  inch  at  101  stations 

Greatest  One-Day  Precipitation:      0.58  inch  on  the  13th  at  Garden  City 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  VALLEY 

ATHENS  2 

BELLE   MIN*  2  N 

DECATUR 

FALKvlLLE 

FLORENCE 

HODGE  5 

HUNTSVtLLE  MB  AP 
HAD  I  SON 
HOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  F*A  AP 

NEh  MARKET  2 
RED  PAv 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
nATERLOO 

appalachian  mountain 

ALBERTvILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM  mB  AP 
B0A2 

BQIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTFR5VILLE  TVA 

LEEDS 
MAGELLA 
ONE ON T A 

PAlmEROAlE  2  »■ 
SAINT  BERNARD 

SANO  MT  SUBSTATION  A  U 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORO 
VALLEY  MEAD 

UPPER  Plains 
aliceville 

ARLEY   3  S 

autaugaville  )  n 
bankhead  lock  and  dam 

eiLLINGSLEY    I  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTflEvlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  fc  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELSOO 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 

halEyville 
hamilton  3  s 

JASPER  «  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOwER 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
PLANTEHSVlLLE   2  SSE 
PRATTvILLE 

REFORM 

THORSBy  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SV« 
CMILDERSBURG 

CHIlDERSBURG  «TR  PLA 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

montevallo 
pell  city  i  nne 
sylacauga  *  ne 
tallaoega 
malnut  grove 

piedmont  plateau 

alexander  city  6  ne 

ASHLAND 
AUBURN  3  St» 
CAMP  MICL  2  NW 
DADEVILLE 

DELTA 

mEFlin 

HIGhTOmER 
JORDAN  DAN 
LAFAYETTE 

HART  IN  DAM 
OPELtKA 
ROCKFORD 
ROCK  "ILLS 
THURLOH  DAM 

WAOLEY 

hETumpka 

yates  hydro  plant 


CUBA 
DAYTON 

OEHOPOLtS  LOCK  AND  0AM 


Day  of  Month 


13     14  15 


16     17  18 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11  12 


13  I  U  I 


28     29    30  31 


FOBT  DEPOSIT 

GAINESVILLE 

GREENSaORO 

HARRtSeURG  CAHABA  TmR 
HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 
MARION   I  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS   I  SSM 

MlLSTEAO 
MtNTER  3  Hi> 
MONTGOMERY  MS  AP 
ORRvlLLE 
PERRYVILLE 

PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 
SUTTLE 
TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOhN 

MARRtOR  LOCK  AND  0AM 

COASTAL  PLAIN 

ABBEVILLE   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMOBE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

BREmTON  i  SSE 
BRUNDIOGE 
CAMDFN   5  Nta 
CHATOM 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLUMBIA  I  E 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 

georgi anna 
gilbertown 
green  bay 

greenville 
heaoland 
highland  home 

JACKSON 
LOCKHART 

LOUISVILLE 
MEtViN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEtaTON 

OZARK   6  NNM 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 

SEALE 
SL0C0M6 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 
TROY 


GULF 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIftHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  we  AIRPORT 
MOBILE 

BOBERTSOALE   I  E 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

station 

■3-  ? 

2 

3 

4 

s 

6 

7  < 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU 

MARTIN  0AM 

EVAP 

.08 

.08 

.12 

.17 

.21 

.21 

.17 

.15 

.16 

.20 

.16 

.10 

.18 

.17 

.16 

.17 

.16 

.14 

.17 

.10 

.19 

.08 

.03 

.07 

.08 

.09 

.20 

.33 

.14 

.11 

4,53E 

WIND 

33 

22 

12 

25 

22 

28 

25 

20 

30 

«0 

ft 

SO 

25 

20 

25 

35 

35 

33 

37 

20 

30 

30 

30 

30 

30 

20 

15 

35 

120 

70 

20 

967 

DliAiniE 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.15 

.15 

.12 

.11 

.25 

.19 

.26 

.11 

.28 

.39 

.08 

.06 

.13 

.11 

.18 

.38 

.18 

.16 

.12 

.12 

.15 

.12 

.11 

.12 

.09 

.09 

.10 

.05 

.21 

.22 

.16 

4.95 

MIND 

7<. 

28 

12 

11 

5 

«8 

35 

9 

1 

20 

20 

«1 

10 

10 

49 

32 

18 

20 

IB 

5 

6 

7 

4 

48 

24 

1 

10 

1 

103 

69 

9 

748 

MAX 

79 

79 

90 

93 

90 

88 

85 

89 

87 

85 

83 

85 

89 

90 

85 

82 

84 

82 

«2 

87 

87 

87 

88 

82 

74 

78 

86 

83 

83 

71 

72 

84.0 

MIN 

55 

55 

6<> 

62 

57 

61 

60 

55 

55 

57 

56 

52 

58 

63 

59 

59 

59 

53 

45 

52 

48 

46 

48 

56 

60 

59 

60 

59 

48 

36 

38 

54.7 

5ULF 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.13 

.10 

.1« 

.19 

.16 

.15 

.15 

.18 

.19 

.18 

.18 

.17 

.15 

.12 

.17 

.16 

.19 

.25 

.06 

.20 

.13 

.18 

.12 

.07 

.07 

.10 

•  20 

.08 

.25 

.14 

.10 

4.66 

WIND 

<> 

8 

26 

17 

6 

15 

2 

25 

26 

11 

18 

20 

19 

11 

12 

15 

7 

16 

3 

13 

22 

22 

7 

1 

7 

18 

14 

29 

64 

18 

3  2 

488 

MAX 

8<> 

90 

90 

91 

92 

86 

89 

88 

90 

90 

86 

85 

88 

87 

87 

89 

87 

65 

85 

85 

85 

85 

82 

82 

79 

79 

82 

89 

82 

TO 

H'j 

85,0 

MIN 

62 

68 

68 

70 

68 

58 

62 

61 

61 

62 

59 

58 

63 

65 

58 

61 

60 

57 

55 

56 

58 

60 

62 

62 

64 

64 

65 

65 

51 

44 

46 

60.4 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
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DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1963 


SlaUOD 

Day  01  Monlh 

« 

Dl 
t 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

NORTHERN  VALLEV 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

71 
^4 

81 
50 

87 
47 

85 
49 

85 
43 

82 
39 

84 

39 

87 
47 

83 
46 

82 
46 

89 
50 

92 
52 

86 
50 

84 
49 

82 
43 

81 
42 

82 
38 

84 
40 

83 
41 

84 
45 

99 

86 
5  1 

83 
5  3 

60 

88 
52 

85 

75 

63 

67 

82,9 
45.7 

SFLLE  «INA  2  N 

MAX 
MIN 

Bl 
46 

S3 
52 

88 
52 

87 
52 

84 
52 

82 
48 

83 
45 

86 
41 

84 
48 

82 
47 

86 
46 

91 

50 

86 
52 

83 
56 

82 
50 

81 
43 

84 
38 

85 
39 

87 
4  1 

89 
44 

89 
46 

84 
5  1 

81 
52 

85 
56 

86 
52 

85 
53 

SO 
57 

66 

67 

77 

83.2 

47.0 

OFCATllR 

MAX 
MIN 

71 
48 

SO 
53 

85 
56 

90 
52 

87 
53 

84 

50 

SO 
44 

83 
43 

86 
50 

82 
50 

84 
50 

88 
52 

92 
52 

86 
56 

84 
51 

82 
46 

82 
45 

78 
39 

84 
41 

94 
4  1 

88 
45 

9O 
49 

90 
52 

83 

78 
57 

84 
54 

SB 
54 

85 

75 
43 

63 

30 

68 
34 

82.7 
48,9 

FALKVILLE 

MAX 
MIN 

77 
42 

SO 
52 

S5 

52 

90 
47 

89 
45 

85 
47 

88 
39 

86 
38 

88 
42 

86 
45 

82 
49 

86 
50 

84 
53 

86 
59 

82 
49 

74 
43 

81 
41 

83 
36 

85 
37 

84 

39 

85 
45 

87 
46 

89 
50 

8* 

S3 

80 
57 

84 

50 

87 
50 

85 
52 

75 
3  7 

63 
26 

68 
29 

62,8 
45,2 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

84 
48 

84 
57 

90 
54 

89 
52 

89 
54 

84 
54 

86 
45 

90 
45 

86 
51 

86 

50 

91 
5  I 

92 
5 1 

90 
59 

88 
60 

86 
57 

84 
48 

82 
50 

86 
43 

87 
43 

89 
45 

91 
4  7 

91 

84 

57 

81 

59 

84 

60 

90 
55 

69 
56 

78 
5  g 

68 

69 

79 

85,4 
50,6 

HLNTSVILLE  H8  AP 

MAX 
MIN 

82 
51 

84 

62 

88 
56 

86 
55 

86 
57 

85 
54 

84 
47 

85 
46 

S3 
56 

82 
52 

86 
51 

91 
54 

87 
55 

84 
63 

82 
54 

82 
48 

S3 
46 

84 
43 

85 
43 

86 
45 

89 
47 

88 
52 

85 
63 

82 
64 

84 

60 

85 
56 

84 
56 

75 
5  3 

63 

67 
3  3 

78 

93,1 
51,9 

MAOISnN 

MAX 
MIN 

81 
49 

83 
55 

89 
56 

86 
53 

86 

55 

83 
52 

84 
49 

S6 
45 

83 
56 

82 
52 

87 
52 

92 
54 

87 
54 

83 
58 

82 
54 

81 
49 

80 
47 

86 
44 

85 
45 

86 
45 

89 
47 

89 
51 

85 
56 

S3 
58 

65 
64 

68 
54 

86 
55 

76 
59 

67 
36 

67 
30 

78 
42 

63,4 
50,9 

MOULTPN  2 

MAX 
MIN 

80 
44 

85 
52 

91 
51 

89 
50 

87 
49 

84 
48 

86 
40 

89 

40 

86 
50 

86 
46 

89 
52 

92 
52 

90 
54 

85 
56 

85 
52 

84 
43 

84 
44 

87 
39 

87 
39 

89 
40 

90 
44 

90 
46 

85 
51 

79 

52 

86 
55 

68 
55 

87 
53 

77 
5 1 

65 

3  7 

70 
2  6 

78 
39 

84.8 
46.9 

MUSCLF  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 
47 

84 
55 

89 
52 

87 
50 

88 
51 

83 
52 

85 
44 

89 
44 

85 
53 

85 
50 

88 

50 

94 
56 

91 
56 

87 
59 

84 
53 

82 
48 

82 
47 

85 
41 

85 

42 

87 
43 

89 
47 

90 
49 

84 
55 

81 
59 

82 
56 

68 
55 

87 
57 

78 

65 
36 

69 
31 

77 
43 

84. 3 
49,4 

NFw  MARKET  2 

MAX 
MIN 

90 
45 

81 
46 

82 
49 

81 
41 

84 
39 

85 
35 

85 
37 

81 
39 

69 
43 

89 
46 

65 
52 

85 
62 

85 
57 

67 
50 

86 

50 

85 
45 

73 
33 

67 
27 

77 
36 

RFO  BAY 

MAX 
MIN 

73 
46 

83 
54 

S3 
61 

88 
56 

88 
58 

89 
57 

64 
51 

85 
53 

87 
53 

83 
54 

85 
58 

88 
59 

94 
63 

94 
62 

89 
59 

85 
55 

84 

55 

84 
52 

87 
49 

87 
54 

88 
52 

90 
57 

90 
58 

S3 
58 

78 
60 

78 
56 

86 
58 

85 
59 

74 
40 

64 
35 

71 
37 

84.2 
54.2 

RFOSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

79 
47 

S3 
53 

86 
53 

86 
51 

83 
51 

81 
47 

82 
4  3 

84 
4  1 

83 
48 

81 
47 

•  85 
46 

89 
49 

85 
52 

82 
56 

81 
48 

81 
43 

80 
41 

84 

36 

85 
38 

86 
39 

88 
43 

88 
47 

S3 
58 

79 
54 

84 
55 

87 
51 

64 

52 

75 

49 

64 
34 

66 
28 

76 
35 

82.0 
46,3 

RISSELLVILLE  2 

MAX 

MIN 

73 
44 

Si 
55 

82 
46 

87 
46 

86 
48 

88 
50 

84 

37 

88 
40 

86 
44 

83 
43 

84 
44 

88 
50 

91 
51 

92 
56 

87 
48 

84 
39 

81 
42 

82 
36 

95 
35 

85 
36 

86 
36 

88 
42 

98 
45 

86 
52 

78 
51 

S2 
48 

83 

52 

85 
54 

75 
36 

63 
23 

69 
26 

83,2 
43.6 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

89 
45 

86 
47 

86 
46 

85 
46 

81 
40 

80 
40 

91 

89 

85 
43 

82 
45 

81 
3S 

83 
38 

84 
40 

86 
41 

69 
43 

90 
47 

89 
49 

87 

52 

87 
51 

86 
52 

86 
57 

75 
28 

64 
25 

67 
32 

83.6 
43,0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

AlBERTVILLE  2  5E 

MAX 
MIN 

74 
54 

77 
55 

81 
62 

84 
58 

84 
57 

SO 
51 

78 
50 

80 
'•9 

82 
54 

81 
55 

77 
51 

84 
52 

87 
55 

80 
56 

78 
51 

77 
51 

77 
49 

80 
48 

82 
46 

82 
48 

82 
53 

86 
54 

85 
56 

79 
59 

78 
60 

62 
56 

85 
58 

84 

59 

72 
42 

61 
34 

65 
34 

79.5 
52.2 

BFSSE-'ER  3  SSW 

MAX 
MIN 

78 

50 

83 

60 

87 
57 

90 
54 

85 
60 

SI 
58 

83 
42 

87 
42 

86 
49 

82 
55 

84 
46 

91 
48 

88 
57 

83 
62 

81 
48 

83 
45 

S3 
43 

84 
39 

66 
36 

87 
41 

89 
42 

9O 
47 

81 
SO 

75 
53 

83 
57 

87 

53 

85 
51 

80 
54 

72 
40 

70 
27 

77 
35 

83.3 
48,5 

BIRMInOhAM  uB  AP 

MAX 
MIN 

78 

60 

81 
60 

87 
6l 

S8 
58 

83 
62 

80 
52 

82 
48 

86 
^8 

86 
53 

SO 
55 

83 
49 

91 
52 

86 
61 

82 
59 

80 
53 

81 
52 

82 
50 

63 
46 

84 
46 

86 
46 

69 
48 

88 
52 

79 
62 

75 
63 

82 
60 

68 
57 

S5 
57 

80 
57 

65 
37 

69 
33 

76 
40 

82.1 
52.8 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 
MIN 

80 
46 

83 
50 

88 
50 

84 
49 

85 
45 

81 
*2 

84 
42 

87 
40 

82 
48 

Si 
41 

85 
*2 

88 
46 

84 
50 

83 
47 

80 
44 

80 
40 

82 
39 

83 
36 

84 

36 

86 
38 

90 
*2 

87 
47 

82 
46 

81 

55 

85 
52 

88 
90 

66 

52 

76 
50 

67 
36 

66 
28 

76 
34 

82.4 
44,1 

GLNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

79 
47 

83 

50 

87 
58 

87 
50 

84 
51 

82 
49 

81 
42 

85 
40 

83 
46 

80 
48 

S3 
44 

90 
46 

84 

52 

85 
51 

80 
45 

SO 
43 

82 
43 

84 
40 

83 
40 

86 
42 

89 
42 

67 
48 

83 
54 

78 
57 

85 
54 

86 
50 

66 
50 

76 
52 

75 
42 

67 
28 

76 
33 

82.5 
46.4 

ONFONTA 

MAX 
MIN 

77 
49 

80 
52 

84 
54 

88 
51 

83 
54 

88 
44 

80 
37 

83 
3S 

81 
44 

86 
46 

SI 
42 

SO 
42 

91 
47 

85 
55 

81 
43 

80 
41 

82 
39 

82 
35 

84 
37 

84 
37 

87 
38 

66 
44 

88 
47 

84 
44 

S2 
55 

85 
49 

69 
48 

89 
49 

76 
42 

65 
26 

69 
29 

82.6 
43,8 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

71 
46 

78 
51 

83 
53 

88 
54 

85 
54 

83 
45 

81 
40 

85 
41 

85 
43 

81 
48 

81 
47 

84 

48 

90 
50 

85 
57 

83 
50 

82 
45 

81 
45 

82 
41 

85 
44 

82 
53 

84 
56 

85 
53 

87 
50 

87 
55 

88 
53 

83 
92 

72 
43 

72 
41 

70 
40 

69 
30 

72 
36 

81,4 
47.2 

Sand  mT  substation  a  u 

MAX 
MIN 

77 
49 

80 
53 

84 
56 

83 
51 

80 
59 

73 
49 

79 

43 

83 
43 

80 
51 

76 
53 

el 

47 

87 
47 

80 
53 

76 
53 

77 
44 

77 
47 

79 
43 

81 
41 

81 
44 

83 
42 

86 
46 

84 
52 

78 
58 

76 
58 

83 
57 

83 
50 

62 
52 

73 
52 

74 
41 

67 
28 

73 
41 

79,2 
46,5 

5f ottsboro 

MAX 
MIN 

vallev  head 

MAX 

MIN 

74 
SO 

76 
55 

81 
49 

85 
57 

84 

52 

78 
50 

79 
38 

82 
37 

84 
41 

81 
43 

78 
38 

83 
42 

88 
45 

80 
53 

78 
46 

88 
38 

80 
34 

82 
32 

83 
33 

84 
35 

66 
35 

88 
41 

86 
47 

79 
57 

78 
53 

65 
46 

85 
46 

85 
45 

75 
26 

62 
22 

67 
24 

80,6 
42,3 

UPPER  PLAINS 

A|  ICEVILLE 

MAX 
MIN 

76 
51 

83 
62 

84 
5S 

87 
56 

87 
59 

86 
54 

83 
45 

83 
43 

86 
51 

88 
50 

83 
47 

84 
49 

86 
5S 

90 
63 

84 
50 

84 
47 

82 
49 

85 
44 

85 
43 

86 
45 

86 
44 

89 
47 

90 
51 

81 
54 

71 
58 

81 
54 

86 
55 

85 
58 

70 
34 

67 
32 

68 
33 

82,8 
49,6 

BANKHEAO   LOCK   AND  DAM 

MAX 
MIN 

75 
50 

80 
54 

83 
57 

88 
55 

91 
57 

86 
52 

82 
46 

83 
45 

88 
50 

85 
48 

S3 
47 

85 
49 

93 
51 

91 
58 

85 
49 

81 
48 

82 
49 

S3 
45 

86 
41 

87 
43 

67 
44 

90 
45 

89 
49 

81 
53 

75 
56 

62 
55 

89 
53 

86 
56 

80 
42 

65 
31 

70 
36 

83,6 
48.6 

CENTRfVILLE 

MAX 

MIN 

75 

52 

78 

57 

85 

57 

88 
54 

90 
54 

64 
52 

79 
45 

84 
45 

87 
45 

87 
50 

90 
45 

82 
47 

92 

53 

88 
60 

83 
42 

81 
48 

84 
45 

82 
42 

84 
41 

85 
43 

67 
43 

91 
47 

90 
47 

79 
50 

74 
49 

84 
54 

69 
53 

61 
56 

64 

37 

67 
29 

73 

33 

83.1 
47.6 

CLANTON 

MAX 
MIN 

74 
55 

76 
58 

83 
56 

85 

88 
62 

82 
53 

78 
4  7 

80 
46 

83 
51 

83 
53 

78 
44 

80 
49 

88 
57 

87 
58 

78 
45 

78 
46 

80 
44 

79 
40 

82 
40 

83 
44 

65 
45 

87 
50 

86 
51 

74 
54 

73 
62 

76 
54 

85 
53 

82 
54 

82 
43 

65 
29 

69 
31 

60.3 
49.4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 

78 
53 

83 
55 

89 
54 

88 
55 

86 
55 

83 
44 

84 
45 

88 
46 

85 
51 

84 

48 

87 
48 

92 
54 

89 
58 

86 
94 

82 
47 

82 
47 

64 

43 

85 
45 

85 
45 

66 
48 

89 
49 

88 
52 

83 
54 

77 
56 

82 
54 

67 
57 

85 
56 

75 
36 

64 

29 

69 
31 

63.2 
46.9 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

78 

84 

88 
54 

90 
52 

89 
53 

84 

53 

85 
42 

86 
41 

89 
48 

85 
46 

86 
46 

92 
46 

91 
53 

86 
57 

84 
50 

84 
43 

83 
45 

85 
40 

87 
41 

88 
41 

90 
44 

90 
46 

84 

51 

75 
55 

80 
57 

87 
56 

86 
54 

80 
57 

70 
38 

72 
30 

76 
36 

64.4 
47,7 

haleyville 

MAX 
MIN 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

74 
43 

80 
47 

82 

87 
48 

89 
48 

89 
49 

84 
39 

85 
38 

88 
41 

86 
43 

85 
43 

86 
46 

92 
47 

94 
50 

87 
49 

84 
40 

84 
43 

85 
38 

65 
37 

87 
37 

87 
39 

88 
40 

91 
43 

86 
48 

77 
51 

60 
48 

87 
50 

68 
51 

77 
29 

65 
25 

71 
28 

84,2 
42.8 

JASPER  *  N 

MAX 
MIN 

79 
48 

85 

50 

90 
54 

89 
52 

86 
53 

84 
45 

85 
37 

8S 
37 

86 
42 

84 
44 

87 
43 

92 
44 

90 
54 

85 
5S 

82 
45 

82 
41 

62 
41 

84 
36 

85 

35 

86 
44 

67 
40 

87 
44 

83 
46 

77 
49 

82 
96 

67 
51 

84 
51 

77 
56 

66 
36 

66 
25 

76 
31 

83.4 
44.6 

PBATTVILLE 

MAX 
MIN 

77 
61 

84 
60 

87 
56 

90 
57 

84 
62 

81 
55 

(3 
49 

86 
49 

89 

51 

81 

50 

81 
45 

88 

50 

87 

60 

81 
59 

81 
48 

S3 
50 

83 
46 

83 
43 

85 
44 

87 
47 

89 
47 

87 
52 

73 
54 

73 
56 

76 
63 

SB 
54 

85 
98 

66 
59 

71 
39 

72 
32 

76 
31 

82.5 
51.2 

ThORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

76 
52 

82 
56 

85 
60 

89 
58 

82 
61 

75 
51 

80 
48 

S3 
51 

83 
56 

77 
55 

SO 
45 

88 
55 

86 
62 

SO 
55 

77 
50 

79 
55 

SO 
49 

SI 
48 

82 
50 

84 
53 

89 
55 

86 
58 

76 
56 

70 
57 

77 
62 

85 
57 

82 
58 

85 
58 

72 
43 

69 
35 

73 
40 

80.4 
53.2 

TUSCALOOSA  FAA  Ap 

MAX 
MIN 

80 
51 

84 
59 

87 
58 

91 
56 

87 
57 

S3 
51 

8J 
45 

86 
46 

88 
51 

83 
50 

84 
47 

92 
49 

90 

56 

84 

58 

83 

50 

82 
47 

65 
49 

85 
44 

85 
43 

86 
43 

89 
44 

90 
47 

81 
51 

72 
54 

81 
58 

66 
55 

85 
54 

83 
57 

66 
34 

70 
31 

76 
36 

83.5 
49.4 

8m  RaiwHiM  NotM 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnn»d 


Station 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

TlSCAlOOS*  OLIVER  0»M 

MAX 
MIN 

75 
*9 

80 
51 

84 
58 

88 
55 

89 
57 

66 
56 

83 
46 

83 
46 

66 
51 

66 
49 

83 
49 

62 
60 

91 
50 

90 
56 

84 
50 

82 
43 

83 
49 

82 
46 

84 
44 

85 
44 

86 
45 

83 
50 

89 
60 

62 
52 

72 
68 

32 
66 

86 

57 

85 
58 

80 
36 

65 
32 

74 

37 

83.1 
49.5 

VCRNON 

MAX 
MIN 

7* 

SO 
50 

84 
51 

90 
48 

93 
48 

88 
50 

34 
42 

85 
39 

88 
44 

90 
43 

66 
44 

87 
46 

93 
50 

95 
65 

87 
60 

64 
40 

85 
43 

36 
42 

87 
40 

86 
40 

68 
41 

89 
44 

91 
44 

85 
51 

75 
54 

81 
51 

69 
51 

91 
53 

80 
33 

68 
23 

73 
32 

86,3 
44.6 

F*STFRN  VALLEV 

AMNTSTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
S8 

SI 
56 

87 
58 

90 
56 

83 
58 

82 
51 

83 
47 

84 
45 

84 

50 

80 
51 

81 
46 

88 
49 

86 
69 

80 
56 

80 
46 

82 
51 

82 
46 

85 
42 

65 
46 

84 
43 

88 
46 

37 
53 

78 
57 

76 
62 

63 
58 

88 
53 

85 
54 

78 
52 

63 
35 

68 
30 

75 
35 

81.6 
50.0 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

78 
♦  8 

85 
50 

66 
50 

81 
49 

84 
54 

81 
45 

82 
36 

65 
38 

86 
44 

eo 

45 

82 
37 

86 
41 

84 
54 

82 
50 

83 
43 

82 
42 

81 
40 

84 
36 

84 
37 

65 
40 

66 
42 

83 
46 

81 
51 

84 

62 

83 
58 

84 
53 

82 
50 

81 
55 

73 
36 

71 
26 

76 
41 

82.1 
44.9 

CfNTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

76 
53 

79 
51 

63 
54 

89 
54 

86 
55 

62 
46 

79 
41 

82 
42 

87 
49 

82 
52 

79 
43 

82 
48 

90 
54 

81 
54 

79 
43 

77 
44 

79 
40 

SO 
37 

83 
39 

83 
39 

87 
43 

90 
48 

S5 
52 

60 
67 

76 
58 

83 
51 

88 
51 

68 
52 

76 
43 

64 
29 

68 
33 

81.4 
*6.9 

CWILOEHSBuRC  mTR  PLAN! 

MAX 
MIN 

78 
51 

S3 
53 

67 
56 

86 
55 

63 
57 

79 
46 

80 
43 

84 
43 

64 
49 

Si 
48 

81 
43 

89 
47 

87 
57 

81 
53 

78 
42 

80 
45 

80 
41 

64 
36 

84 
39 

84 
41 

88 
42 

86 
47 

61 
47 

75 
53 

80 
55 

86 
52 

84 
50 

60 
52 

75 
44 

66 
28 

77 
32 

81,6 
46.7 

GAOSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
HIN 

80 
55 

82 
53 

87 
55 

83 
53 

61 
58 

76 
46 

80 
39 

84 
42 

81 
50 

77 
51 

81 
44 

90 
47 

32 
52 

60 
54 

77 
44 

79 
43 

77 
39 

81 
36 

82 
38 

66 
39 

89 
44 

86 
49 

79 

53 

75 

63 

81 
61 

66 
60 

64 

50 

75 
52 

69 
45 

68 
30 

74 

33 

60,4 
47,4 

PfLL   CITY    I  NNE 

MAX 
MIN 

73 
51 

76 
51 

81 
55 

64 
54 

85 
55 

80 

4r 

78 
40 

76 
40 

82 
46 

81 
48 

76 
42 

79 
46 

68 
55 

84 

50 

79 
42 

77 
44 

78 
41 

79 
36 

81 
39 

81 
40 

64 
41 

87 
48 

86 
49 

77 
52 

74 
59 

80 
53 

85 
51 

85 
51 

78 
42 

62 
28 

66 
30 

79,5 
45,9 

5VLACAUGA  *  NE 

MAX 
MIN 

75 
50 

SO 
54 

84 

53 

87 
55 

60 
65 

78 
49 

79 
41 

8'2 
42 

83 
47 

77 
56 

79 
41 

86 
47 

86 
57 

77 
58 

SO 
41 

79 
44 

80 
40 

61 
36 

81 
38 

82 
40 

86 
42 

64 
46 

73 
51 

74 
54 

77 
56 

63 
52 

82 
50 

78 
53 

68 
47 

67 
27 

72 
32 

79.3 
47,2 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

77 
it 

80 
52 

83 
55 

65 
54 

79 
57 

77 
46 

77 
42 

81 
42 

81 
49 

76 
49 

77 
44 

84 
47 

63 
57 

77 
51 

76 
42 

77 
46 

77 
41 

81 
36 

SO 
41 

81 
41 

85 
43 

83 
49 

75 
53 

74 
54 

78 
60 

82 
51 

63 
51 

76 
51 

65 
34 

65 
26 

74 
32 

78.4 
46,9 

PIEDMONT  PLATEAU 

AiEXAnDER  city  6  NE 

MAX 
MIN 

78 
5* 

81 
52 

81 
49 

89 
49 

81 
54 

79 
42 

81 
39 

64 
37 

85 
43 

77 
49 

80 
35 

89 
44 

66 
52 

79 
47 

78 
37 

80 
41 

81 
36 

84 
32 

63 
36 

85 
37 

90 
38 

86 
46 

75 
46 

75 
51 

80 
56 

87 
47 

85 
47 

83 
49 

72 
37 

71 
23 

75 
25 

61.3 
42,8 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

73 
S* 

76 
51 

76 
51 

84 
54 

86 
55 

79 
44 

77 
42 

80 
42 

82 
50 

86 
50 

76 
39 

80 
46 

79 
48 

B6 
48 

78 
41 

76 
41 

79 
39 

80 
37 

82 
40 

81 
42 

83 
45 

88 
52 

85 
52 

72 
56 

74 
61 

80 
60 

82 
49 

84 

51 

79 
43 

76 
34 

74 

30 

79,8 
46,4 

Alburn  3  sw 

MAX 
MIN 

75 
56 

77 
59 

82 
56 

65 
57 

89 
61 

62 
51 

78 
49 

80 
47 

86 
60 

86 
56 

77 
44 

77 
50 

83 
64 

87 
56 

78 
47 

76 
62 

80 
48 

81 
44 

83 
48 

83 
48 

86 
48 

69 
65 

67 
55 

70 
55 

76 
59 

76 
54 

85 
55 

67 
60 

85 
61 

70 
30 

70 
31 

60,9 
51,5 

CAMP  HILL  2  NH 

MAX 
MIN 

75 
58 

76 
55 

81 
53 

85 
55 

87 
57 

60 
47 

78 
43 

79 
43 

83 
45 

66 
48 

75 
41 

79 
44 

38 
52 

84 

50 

76 
44 

77 
45 

78 
42 

80 
39 

82 
39 

81 
43 

85 
44 

83 
46 

65 
55 

70 
59 

73 
63 

77 
63 

85 
52 

86 
54 

62 
41 

70 
29 

68 
30 

80,0 
47,4 

HEFLIh 

MAX 
MIN 

7* 

*6 

78 
44 

82 
46 

81 
46 

76 
54 

62 
60 

86 
57 

84 
48 

84 
54 

78 
46 

64 

25 

67 
29 

76 
35 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

78 

50 

82 
49 

66 

50 

89 
57 

61 
53 

78 
45 

81 
45 

85 
46 

85 
62 

76 
46 

80 
43 

88 
51 

83 
53 

76 
46 

78 
44 

80 
45 

80 
46 

63 
*3 

82 
47 

86 
46 

90 
47 

85 
52 

75 
52 

74 

55 

77 
58 

85 
51 

87 
55 

85 
64 

73 
38 

70 
32 

75 
33 

61,1 
47,9 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

75 
61 

81 
60 

65 
57 

86 
57 

80 
62 

77 
68 

77 
56 

82 
50 

82 
52 

30 
58 

76 
45 

84 
51 

83 
59 

78 
57 

76 
52 

76 
68 

77 
54 

61 
48 

80 
50 

82 
47 

86 
61 

82 
64 

76 
61 

72 
60 

74 
64 

S2 
55 

83 
57 

80 
64 

72 
52 

68 
47 

73 
38 

78,8 
54,7 

OPEL IkA 

MAX 
MIN 

73 
55 

74 
57 

82 
52 

61 
52 

63 
56 

80 
48 

77 
44 

83 
44 

63 
50 

61 
49 

76 
41 

79 
42 

86 
44 

82 
52 

77 
44 

77 
46 

76 
41 

79 
38 

81 
41 

80 
42 

84 
44 

68 
44 

84 

51 

70 
57 

72 
60 

75 
49 

85 
49 

66 
61 

83 
42 

63 

33 

69 
32 

79,0 
46,  B 

RPCKFORD 

MAX 
MIN 

75 
5* 

78 
56 

82 
55 

86 
54 

90 
59 

86 
52 

80 
48 

32 
46 

84 
46 

86 
46 

79 
46 

60 
49 

88 
60 

87 
54 

81 
43 

80 
61 

81 
47 

82 
41 

85 
44 

64 
46 

66 
46 

89 
46 

86 

75 

75 
68 

80 

66 

85 
53 

64 
41 

71 
31 

65 
33 

31,9 
43,7 

RCCK  WILLS 

MAX 
MIN 

77 
57 

78 
51 

81 
52 

84 

53 

86 
54 

31 
44 

81 
41 

80 
41 

84 
43 

84 
49 

76 
40 

79 
41 

88 
50 

82 
47 

79 
40 

78 
42 

79 
39 

80 
37 

84 
38 

83 
41 

86 
43 

89 
43 

85 

50 

74 
69 

78 
49 

86 
50 

84 
53 

63 
41 

64 
29 

69 
30 

80,6 
44,9 

PRAIRIE 

DAYTON 

MAX 
MIN 

75 
62 

SO 
61 

88 
62 

S9 
60 

9l 
58 

38 
56 

82 
53 

83 
49 

66 
53 

69 
69 

63 
50 

85 
66 

91 
61 

92 
59 

85 
51 

81 

65 

85 
54 

84 
47 

81 
47 

36 
49 

89 
60 

88 
51 

90 
55 

75 

57 

70 
57 

80 
67 

87 
58 

61 
60 

85 
39 

68 
33 

70 
40 

83,5 
53,5 

OFMOPOLIS  LOCK  AND  DA> 

MAX 
MIN 

7* 
51 

79 
53 

85 
60 

90 
57 

90 
54 

36 
55 

81 
53 

83 
49 

85 
49 

87 
51 

82 
60 

63 
50 

83 
52 

90 
60 

83 
55 

80 
52 

63 
62 

82 
46 

82 
45 

64 
42 

87 
46 

86 
44 

88 
47 

75 
55 

70 
58 

80 
55 

85 
55 

62 
55 

82 
46 

66 
31 

70 
31 

62,2 
60,3 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

75 
51 

81 
56 

83 
58 

88 
57 

90 
52 

89 
65 

82 
49 

S3 
49 

87 
52 

88 
60 

85 
61 

86 
51 

93 
68 

92 
61 

86 
54 

83 
50 

86 
52 

84 
46 

86 
45 

67 
47 

87 
47 

87 
50 

90 
64 

63 
65 

72 
56 

60 
55 

86 
67 

81 
60 

81 
42 

66 
33 

72 
34 

83,8 
51,3 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

80 
55 

86 
61 

89 
62 

92 
59 

66 
62 

84 
63 

82 
59 

86 
58 

85 
53 

89 
63 

87 
64 

93 
54 

91 
60 

83 
61 

82 
54 

63 
54 

84 
53 

87 
52 

87 
49 

89 
48 

90 
49 

90 
63 

76 
57 

70 
57 

80 
60 

86 
57 

78 
51 

85 
61 

71 
40 

74 

35 

79 
34 

84,0 
53,8 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
54 

77 
62 

86 
63 

85 
61 

92 
61 

84 
55 

80 
50 

82 
54 

82 
55 

68 
68 

80 
46 

80 
50 

88 
64 

89 
59 

87 
47 

87 
57 

82 
47 

32 
41 

83 
42 

85 
44 

87 
46 

39 
49 

87 
51 

78 
57 

77 
68 

82 
67 

86 
56 

89 
56 

87 
42 

67 
30 

68 
35 

82,9 
51.4 

LIVINr.STON 

MAX 
MIN 

MARION   JUNCTION   2  HE 

MAX 

MIN 

79 
52 

84 
59 

68 
59 

91 
56 

85 
58 

80 
55 

82 
48 

85 
48 

86 
60 

80 
56 

83 
46 

90 
48 

89 
57 

82 
56 

30 
47 

82 
50 

82 
47 

83 
43 

84 
42 

87 
45 

90 
44 

88 
49 

76 
63 

71 
64 

79 
57 

87 
63 

79 
53 

84 

56 

66 
41 

72 
30 

78 
34 

82,3 
49.9 

MiNTER    3  NW 

MAX 
MIN 

72 
55 

80 
55 

85 
60 

87 
60 

90 
60 

86 
56 

62 
54 

83 
50 

64 

50 

87 
57 

81 
46 

31 
46 

89 
54 

85 
59 

82 
52 

81 
60 

33 
54 

82 
47 

83 
46 

85 
46 

86 
50 

88 
52 

S8 
64 

71 
68 

70 
60 

80 
58 

85 
60 

83 
60 

83 
44 

65 
34 

70 
38 

61,6 
62,4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 

58 

S3 
62 

66 
61 

89 
61 

84 
61 

80 
56 

61 
54 

•4 

52 

67 
55 

78 
55 

80 
49 

87 
64 

87 
60 

30 
58 

30 
49 

81 
54 

SI 
62 

83 
46 

83 
47 

86 
50 

88 
50 

86 
55 

72 
56 

73 
59 

72 
60 

84 

56 

85 
57 

85 
62 

66 
40 

69 
34 

76 
37 

81.1 
53.5 

SFLMA 

MAX 
MIN 

79 
57 

84 
62 

87 
62 

90 
60 

64 
64 

80 
58 

82 
52 

84 
52 

87 
54 

61 
58 

81 
49 

88 
52 

65 
61 

80 
62 

80 
51 

80 
66 

82 
60 

62 
48 

83 
46 

85 
49 

88 
50 

86 
50 

77 
58 

72 
58 

73 
62 

84 
57 

82 
57 

84 
60 

77 
48 

69 
35 

76 
38 

81.8 
54,1 

TnSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

78 
53 

32 
54 

86 
56 

92 
57 

62 
62 

83 
53 

86 
67 

84 
47 

87 
51 

78 
55 

81 
44 

83 
62 

35 
54 

80 
54 

79 
47 

82 
51 

82 
46 

84 
39 

84 
41 

36 
44 

90 
43 

86 
49 

76 
55 

72 
56 

74 

60 

86 
52 

85 
63 

86 
54 

76 
42 

72 
28 

74 
31 

82.0 
49.6 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 
HIN 

72 
51 

76 
56 

64 

61 

66 
56 

91 
61 

31 
50 

82 
51 

81 
46 

64 

50 

69 
56 

78 
44 

81 
47 

82 
48 

SO 
46 

78 
45 

80 
45 

36 
46 

80 
46 

82 
41 

84 
42 

65 
46 

89 
50 

86 
64 

73 
64 

75 

60 

73 
51 

81 
61 

88 
51 

86 
45 

66 
2B 

71 
32 

81.0 
48,6 

COASTAL  PLAIN 

Ar-DALLSlA   1  NW 

MAX 
HIN 

70 
49 

80 
61 

84 
58 

86 
58 

90 
61 

85 
56 

80 
54 

61 
48 

82 
49 

86 
56 

60 
46 

79 
47 

86 
61 

83 
59 

81 
47 

82 
50 

81 
48 

80 
43 

82 
44 

83 
49 

85 
48 

86 
49 

82 
50 

72 
57 

n 

58 

72 
55 

82 
54 

85 
54 

84 
49 

66 
34 

70 
35 

80.6 
50.9 

ATMORF   STATE  FARM 

MAX 
MIN 

B6ANTLEY 

MAX 
MIN 

67 
50 

80 
59 

84 

55 

68 
56 

91 
59 

84 
53 

82 
48 

83 
45 

64 
48 

89 
57 

80 
41 

80 
46 

82 
61 

68 
52 

80 
42 

81 
46 

82 
43 

82 
38 

84 
38 

85 
42 

86 
41 

,0 
46 

88 
47 

74 
53 

72 
63 

71 
52 

35 
51 

Sfl 
52 

87 
42 

67 
26 

70 
29 

81.7 
47.6 

S*«  R«Im«dc«  NolM 


Following  SUUoa  lodsx 
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Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

OCTOBER  1963 


Day  01  Monlh 


Slation 

1 

2 

3 

g 

g 

•f 

g 

10 

13 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Avei 

3BEWT0N  ^  S5E 

MAX 

ao 

87 

9l 

92 

87 

82 

83 

85 

90 

82 

82 

87 

86 

83 

82 

84 

84 

85 

85 

87 

90 

9O 

80 

72 

75 

86 

68 

69 

76 

72 

80 

64,0 

HIN 

59 

60 

57 

57 

57 

55 

48 

45 

46 

52 

42 

44 

50 

54 

42 

46 

44 

39 

38 

43 

42 

44 

46 

56 

65 

53 

52 

52 

40 

26 

30 

47*9 

CAHOFn  3  NU 

MAX 

T9 

85 

88 

90 

87 

81 

82 

85 

88 

82 

82 

89 

85 

83 

81 

83 

83 

84 

85 

86 

89 

90 

77 

70 

78 

85 

86 

85 

75 

70 

78 

82.9 

HIN 

50 

59 

62 

60 

59 

52 

49 

50 

52  . 

55 

47 

51 

57 

56 

47 

52 

49 

45 

45 

48 

47 

50 

54 

54 

59 

56 

56 

57 

46 

31 

39 

51,4 

CKATOW 

MAX 

S6 

88 

91 

93 

92 

85 

96 

96 

89 

86 

85 

91 

91 

88 

84 

85 

85 

87 

86 

88 

88 

92 

83 

74 

80 

85 

85 

68 

89 

77 

80 

86,9 

HIN 

51 

60 

60 

6l 

60 

56 

52 

51 

52 

54 

52 

53 

53 

53 

52 

53 

54 

50 

47 

48 

50 

52 

56 

55 

59 

56 

60 

60 

44 

37 

39 

52,9 

CL  AYTON 

MAX 

70 

78 

80 

84 

81 

79 

76 

78 

80 

84 

74 

75 

83 

82 

75 

76 

77 

77 

80 

81 

84 

86 

84 

73 

70 

72 

82 

82 

84 

64 

68 

78,0 

HIN 

56 

60 

64 

64 

6l 

56 

54 

57 

59 

55 

49 

56 

58 

55 

51 

54 

55 

53 

56 

56 

57 

58 

59 

59 

63 

60 

60 

59 

46 

38 

43 

55,8 

DrlHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

78 

82 

85 

89 

82 

80 

82 

84 

87 

78 

76 

86 

89 

79 

80 

80 

82 

S3 

82 

85 

89 

85 

71 

72 

72 

86 

86 

86 

65 

69 

76 

60,9 

HIN 

55 

64 

61 

62 

64 

57 

58 

54 

56 

57 

48 

52 

58 

56 

52 

57 

53 

48 

50 

55 

54 

59 

58 

65 

62 

59 

60 

62 

44 

35 

35 

55,2 

ENTERPRISE 

HAX 

78 

84 

87 

90 

83 

79 

82 

84 

88 

78 

78 

86 

87 

79 

80 

80 

81 

82 

82 

86 

90 

87 

84 

71 

72 

85 

83 

97 

77 

71 

75 

61.8 

HIN 

55 

62 

61 

65 

65 

60 

56 

54 

62 

60 

49 

54 

57 

59 

52 

56 

55 

51 

55 

56 

59 

59 

59 

61 

64 

60 

61 

64 

49 

39 

36 

56  ,  6 

EliFAUl  A 

MAX 

8« 

88 

S3 

88 

90 

83 

81 

83 

86 

88 

79 

78 

87 

86 

79 

80 

82 

82 

84 

86 

87 

89 

86 

73 

72 

74 

79 

89 

86 

69 

70 

62.4 

MIN 

57 

58 

57 

58 

61 

53 

49 

48 

49 

51 

42 

45 

53 

58 

45 

49 

46 

41 

42 

45 

45 

49 

52 

60 

64 

54 

53 

57 

48 

33 

33 

50.2 

Evergreen 

MAX 

64 

81 

86 

89 

90 

85 

81 

82 

85 

89 

81 

82 

88 

82 

82 

82 

83 

83 

85 

84 

88 

89 

89 

78 

70 

75 

86 

88 

86 

69 

72 

82.5 

HIN 

50 

51 

57 

58 

60 

59 

54 

52 

49 

50 

45 

46 

49 

55 

48 

54 

47 

42 

41 

44 

45 

46 

48 

53 

64 

53 

53 

53 

46 

26 

30 

49.4 

FRISCO  CITY 

HAX 

71 

80 

88 

90 

92 

88 

83 

84 

85 

92 

83 

83 

90 

88 

85 

83 

85 

83 

86 

85 

88 

90 

92 

78 

75 

78 

86 

85 

87 

69 

72 

64,0 

MIN 

53 

60 

60 

62 

62 

57 

55 

52 

54 

60 

53 

52 

58 

61 

51 

56 

53 

49 

49 

52 

51 

56 

58 

58 

61 

56 

61 

59 

46 

34 

38 

54,4 

GENEVA 

HAX 

66 

79 

83 

85 

87 

83 

80 

81 

82 

87 

79 

78 

83 

85 

79 

80 

80 

80 

81 

81 

82 

85 

85 

73 

72 

72 

61 

84 

65 

66 

67 

79.7 

HIN 

63 

61 

60 

60 

63 

59 

55 

53 

51 

56 

47 

48 

54 

60 

47 

52 

51 

45 

45 

49 

48 

49 

54 

59 

65 

57 

56 

57 

49 

31 

33 

52,8 

GTLBERTOwN 

HAX 

81 

91 

91 

94 

92 

90 

85 

88 

92 

85 

86 

93 

92 

90 

85 

86 

85 

87 

86 

88 

87 

92 

84 

75 

78 

88 

84 

86 

77 

73 

al 

86.2 

MIN 

47 

58 

59 

53 

53 

50 

47 

45 

47 

48 

45 

45 

54 

52 

49 

47 

45 

40 

38 

41 

42 

43 

49 

52 

58 

54 

52 

54 

39 

27 

31 

47,2 

GPEENV 1 LLE 

MAX 

80 

84 

88 

89 

84 

80 

82 

84 

88 

80 

81 

87 

84 

81 

80 

81 

81 

83 

84 

85 

86 

88 

78 

70 

70 

82 

84 

65 

79 

69 

75 

81,7 

MIN 

52 

62 

60 

61 

63 

57 

57 

54 

57 

58 

50 

54 

59 

60 

52 

56 

56 

53 

53 

55 

54 

63 

58 

59 

65 

59 

60 

63 

49 

38 

39 

56,0 

HE  aDLaND 

MAX 

71 

79 

83 

86 

89 

82 

80 

81 

83 

88 

80 

78 

85 

86 

79 

80 

81 

80 

83 

82 

85 

88 

85 

72 

72 

72 

85 

67 

86 

67 

68 

80,7 

MIN 

55 

64 

61 

63 

64 

61 

56 

53 

55 

58- 

49 

52 

62 

57 

50 

54 

53 

47 

49 

51 

53 

58 

58 

64 

63 

57 

59 

61 

47 

34 

40 

55.  1 

HIGHLAND  HOME 

HAX 

66 

83 

83 

86 

88 

82 

80 

81 

82 

86 

79 

80 

85 

87 

80 

80 

80 

80 

82 

83 

85 

87 

88 

72 

71 

69 

84 

84 

84 

65 

70 

60.4 

HIN 

52 

63 

63 

61 

55 

55 

57 

57 

56 

51 

51 

58 

57 

52 

55 

55 

54 

52 

56 

58 

61 

58 

58 

62 

59 

60 

61 

46 

41 

43 

55.6 

LOCKHART 

HAX 

64 

80 

83 

86 

89 

83 

79 

81 

84 

92 

80 

78 

84 

85 

79 

80 

80 

80 

82 

82 

84 

88 

86 

72 

71 

72 

83 

86 

86 

66 

69 

80.5 

HIN 

52 

63 

62 

64 

65 

61 

57 

54 

54 

61 

49 

50 

58 

60 

51 

57 

54 

49 

49 

54 

51 

57 

57 

61 

65 

58 

62 

63 

50 

38 

38 

55,6 

NA  TCHEZ 

MAX 

79 

88 

90 

91 

86 

82 

84 

85 

89 

82 

83 

89 

82 

83 

82 

85 

S3 

85 

85 

86 

88 

89 

73 

70 

78 

86 

65 

97 

76 

73 

78 

83,3 

MIN 

45 

58 

54 

53 

54 

49 

45 

43 

44 

50 

40 

43 

50 

52 

41 

46 

41 

36 

35 

39 

39 

41 

44 

48 

57 

51 

49 

48 

39 

28 

30 

44,  9 

07ARK  6  NNW 

MAX 

78 

84 

87 

90 

83 

83 

84 

83 

87 

78 

78 

87 

87 

80 

80 

80 

80 

83 

82 

85 

89 

86 

77 

71 

71 

85 

68 

87 

77 

70 

75 

81,8 

MIN 

50 

60 

58 

61 

60 

53 

53 

50 

55 

54 

45 

52 

55 

54 

45 

51 

49 

48 

47 

52 

97 

53 

54 

59 

61 

55 

59 

61 

46 

34 

40 

52,6 

PHENIX   city   2  NNw 

MAX 

74 

79 

81 

85 

89 

81 

79 

81 

83 

86 

72 

79 

87 

84 

78 

79 

80 

81 

84 

82 

85 

89 

85 

74 

74 

78 

84 

87 

85 

65 

69 

80,6 

HIN 

58 

60 

61 

61 

60 

55 

55 

54 

57 

57 

53 

55 

64 

55 

54 

56 

54 

57 

58 

60 

55 

59 

62 

63 

59 

60 

58 

64 

48 

41 

39 

56.5 

Pi.'SHMATAHA 

MAX 

76 

80 

88 

90 

92 

89 

83 

85 

87 

90 

85 

86 

94 

92 

87 

83 

85 

84 

86 

87 

89 

89 

90 

83 

74 

77 

85 

65 

85 

68 

75 

84.8 

MIN 

47 

47 

56 

54 

51 

51 

44 

47 

50 

47 

47 

47 

50 

53 

50 

47 

47 

42 

40 

39 

40 

42 

49 

52 

59 

54 

55 

59 

43 

29 

32 

47.4 

SEALE 

MAX 

78 

82 

86 

89 

83 

79 

81 

83 

87 

78 

78 

86 

85 

78 

78 

80 

81 

84 

83 

85 

89 

86 

77 

73 

77 

86 

87 

85 

77 

70 

75 

81.5 

MIN 

55 

57 

55 

55 

58 

50 

49 

45 

48 

50 

44 

47 

54 

50 

45 

49 

45 

46 

43 

48 

54 

59 

50 

50 

58 

45 

31 

30 

46.8 

ThOKASVILLE 

MAX 

74 

78 

88 

89 

90 

88 

82 

83 

86 

89 

83 

84 

90 

90 

85 

81 

84 

83 

84 

85 

86 

67 

89 

72 

70 

78 

85 

65 

86 

67 

69 

82,9 

MIN 

S2 

56 

62 

59 

61 

56 

53 

5l 

53 

58 

50 

54 

59 

59 

53 

53 

53 

52 

48 

51 

50 

54 

55 

56 

59 

57 

58 

60 

45 

34 

41 

53,6 

TROY 

77 

83 

87 

89 

82 

80 

81 

83 

87 

78 

79 

87 

87 

80 

80 

80 

SO 

84 

83 

85 

89 

84 

71 

71 

69 

84 

86 

86 

72 

70 

76 

81  ,0 

HIN 

55 

62 

62 

63 

65 

57 

57 

55 

58 

58 

53 

55 

6l 

59 

54 

56 

59 

51 

50 

56 

56 

60 

60 

60 

63 

59 

6° 

61 

46 

38 

43 

56.5 

WhATLFY 

88 

89 

90 

91 

91 

88 

85 

86 

85 

87 

88 

92 

91 

92 

91 

88 

81 

87 

86 

89 

90 

88 

88 

81 

89 

80 

87 

88 

77 

77 

72 

86,5 

HIN 

48 

50 

57 

50 

55 

48 

48 

49 

52 

53 

45 

45 

46 

45 

45 

46 

45 

42 

40 

41 

42 

45 

47 

48 

49 

50 

49 

52 

40 

27 

31 

46,  1 

rULF 

BAY  MTNETTE 

80 

87 

89 

92 

91 

84 

85 

87 

91 

86 

85 

89 

91 

86 

84 

85 

85 

87 

86 

88 

89 

91 

81 

75 

77 

78 

67 

86 

74 

73 

76 

84,8 

HIN 

72 

74 

75 

74 

70 

64 

65 

65 

65 

67 

59 

62 

67 

64 

62 

63 

61 

56 

52 

53 

60 

67 

59 

60 

59 

62 

69 

66 

48 

33 

40 

61,7 

C  f  TrOnELLE 

HAX 

81 

89 

89 

91 

90 

89 

85 

88 

98 

87 

86 

91 

93 

87 

84 

86 

85 

85 

86 

88 

88 

91 

84 

78 

78 

80 

67 

86 

88 

71 

76 

86,1 

MIN 

50 

64 

64 

64 

65 

63 

62  ' 

60 

64 

60 

54 

56 

59 

60 

55 

56 

56 

55 

52 

52 

56 

59 

57 

58 

61 

57 

61 

61 

47 

39 

45 

57,2 

CrOEN 

MAX 

83 

89 

87 

89 

93 

86 

87 

86 

91 

88 

86 

85 

88 

86 

86 

86 

89 

88 

89 

87 

89 

94 

85 

80 

80 

80 

81 

91 

77 

72 

78 

85,7 

HIN 

55 

64 

63 

61 

61 

61 

58 

55 

52 

56 

53 

52 

56 

57 

55 

57 

55 

52 

48 

47 

50 

52 

56 

61 

59 

59 

59 

59 

51 

37 

38 

54,8 

FAtRHOPE  ;  NE 

HAX 

81 

88 

87 

89 

90 

84 

86 

84 

90 

86 

82 

84 

88 

84 

84 

89 

85 

85 

86 

86 

86 

90 

82 

77 

78 

82 

83 

89 

80 

70 

77 

84 , 3 

HIN 

54 

65 

63 

64 

63 

62 

59 

55 

55 

6l 

55 

52 

57 

61 

54 

59 

57 

54 

52 

53 

56 

57 

59 

61 

61 

59 

62 

61 

51 

40 

41 

56.9 

Fort  morgan 

HAX 

69 

80 

84 

85 

83 

80 

80 

82 

84 

82 

80 

83 

83 

82 

80 

80 

80 

81 

80 

81 

82 

83 

80 

79 

79 

80 

80 

62 

77 

68 

74 

80.1 

HIN 

65 

68 

70 

72 

72 

68 

67 

68 

69 

68 

66 

65 

67 

67 

65 

67 

64 

65 

65 

69 

66 

70 

70 

67 

66 

68 

69 

71 

61 

55 

57 

66,7 

MOSILF    HB  AIRPORT 

HAX 

80 

88 

88 

92 

91 

85 

84 

88 

93 

85 

86 

87 

92 

84 

82 

83 

84 

85 

84 

85 

88 

91 

82 

77 

78 

61 

84 

89 

70 

71 

77 

84,3 

HIN 

62 

66 

65 

67 

68 

63 

61 

61 

62 

62 

56 

57 

62 

62 

57 

58 

57 

56 

53 

55 

58 

60 

59 

63 

62 

61 

62 

62 

51 

41 

44 

59,1 

MrBILE 

MAX 

74 

79 

87 

89 

92 

92 

84 

84 

84 

91 

85 

83 

86 

90 

85 

81 

85 

82 

85 

84 

88 

86 

89 

64 

76 

79 

83 

85 

86 

67 

71 

83,8 

MIN 

57 

63 

65 

69 

68 

64 

62 

60 

61 

62 

61 

59 

65 

65 

60 

61 

60 

58 

56 

57 

61 

59 

64 

61 

65 

62 

63 

64 

55 

44 

47 

60,6 

ROBERTSDAlE  I  E 

MAX 

75 

80 

86 

88 

90 

89 

85 

84 

84 

89 

85 

82 

86 

89 

83 

83 

85 

84 

85 

85 

86 

88 

90 

80 

77 

79 

65 

65 

88 

68 

70 

83,6 

MIN 

53 

60 

60 

59 

61 

59 

57 

54 

52 

59 

52 

49 

51 

58 

51 

55 

56 

51 

48 

51 

51 

54 

55 

60 

62 

58 

59 

61 

51 

35 

37 

54.2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StahoD 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  fa. 

Relative  humidity  aveiagee 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

■  Percent  of 
.  poisible 
sunshine 

0 

a 

3 

• 

s  8? 

>  >-  = 

Pisvailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

i  e 

J1 

Direction 
oi 

iaiteat  mile 

J5 

_1 
0- 
e  e 

&l 

MIDNIGHT 
CST 

5- 

v> 
0  \J 
0 

t0 

NOON 
CST 

Z 

a  *- 

vt 
0  \j 
0 
«o 

e 

u 
« 

.01-.09 

10-.49 

66-09 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  Irffl  AIRPORT 

ESE 

18 

5.4 

25 

N 

12 

71 

76 

39 

57 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Z 

■: 

... 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

16 

6.4 

29++ 

SSE 

5 

69 

78 

34 

43 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.4 

MOBILE  MB  AIRPORT 

NE 

18 

7.1 

21++ 

NNE 

29+ 

76 

79 

40 

56 

1 

1 

0 

0 

- 

3.* 

MONTGOMERY  HB  AIRPORT 

E 

12 

4.8 

25 

NW 

29 

81 

86 

43 

55 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

* 

»3 

2.6 

Is*  lalvm  IMas  Ttlkm^  IMse  faMUa 

-   127  - 


STATION  INDEX 


ALABAMA 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

U 

O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  DRAIN. 

'  PRECIP. 

U 

1  SPECIAL 

AeeEVlLLE  1  NNW 

HENRY 

JOHN  S.  RICHBURG 

ADDISON 

006: 

WINSTON 

i 

3«  13 

07  11 

79! 

PALMER  GOOSEY 

ALeERTA 

o)«a 

WILCOX 

32  14 

87  25 

175 

SA 

SIDNEY  J.  HARDYt  SR* 

ALSERTVILLE  2  SE 

MARSHALL 

i: 

86  10 

1140 

9A 

5A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  N£ 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

9P 

5P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLE 

0178 

PICKENS 

li 

33  07 

86  07 

140 

7A 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA   1  NM 

0252 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

260 

8A 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

: 

33  35 

85  51 

599 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

WINSTON 

2 

3«  OA 

67  13 

500 

7A 

MRS.  OORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

CLAY 

11 

33  16 

85  51 

1050 

8A 

8A 

NORMA  K  WILLIS 

ASMVILLE  W 

ST.  CLAIR 

JOHN  T.  SHINOALL 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

i; 

34  4B 

86  59 

72C 

9A 

9; 

H 

RADIO  STATION  WJMK 

ATMORE  STATE  FARM 

0<>02 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

87  29 

100 

4P 

ATMORE  STATE  FARM 

AUBURN  3  SN 

0422 

LEE 

IL 

32  34 

85  31 

730 

eA 

MRS.  MARTHA  I.  MOORE 

AUTAtiGAVlLLE  3  N 

AUTAUGA 

32  26 

86  41 

200 

6A 

J.   B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

050b 

TUSCALOOSA 

i 

33  29 

87  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  MINETTE 

0583 

BALDWIN 

30  53 

67  47 

266 

7P 

7P 

GROVER  H.  WOODWARD 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

6P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

07ai 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

45; 

Miss  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR  2  SE 

MARION 

34  10 

970 

OSCAR  W*  LOCKRIDGE 

BILLIN6SLET  1  SE 

obI: 

AUTAUGA 

32  39 

66  42 

42( 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM  w  AP 

0S31 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

60AZ 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

86  10 

107D 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

274 

8A 

R,   E.  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

85 

6P 

MRS.    CLARA    r.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

JACKSON 

34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKMOOD 

11A3 

TUSCALOOSA 

; 

33  16 

87  17 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  H.  STYRON 

BRUNO I DOE 

1178 

PIKE 

5 

31  43 

495 

TA 

MILDRED  P.  wMITTInOTOH 

CALERA  2  SW 

1288 

SHELBY 

7 

33  05 

86  46 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

WILCOX 

32  02 

87  20 

225 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

131! 

CLARKE 

1: 

31  55 

87  59 

93 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  Z  UV 

132*. 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

87  32 

4  30 

7A 

FLOYO  J.  GARRISON 

CENTRE  i  SW 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

620 

TA 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

32  57 

87  08 

224 

7A 

HUEY  COLBURN 

CHATOM 

1566 

WASHINGTON 

1: 

31  27 

66  19 

167 

5P 

5P 

JOHN  0  MANNING 

CHILOERSeuRG 

1615 

TALLADEGA 

T 

33  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILOERSflUfiG  WTR  PLANT 

162Q 

TALLADEGA 

i 

33  17 

86  20 

418 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

1685 

MOBILE 

9 

31  05 

68  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

MONROE 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLAN TON 

169< 

CHILTON 

i 

32  51 

66  36 

560 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1726 

BARBOUR 

Si 

31  53 

65  26 

596 

SA 

BA 

MRS  ELIZABETH  WESTON 

1603 

MOBILE 

9 

30  23 

66  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C.  CriRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

GENEVA 

Si 

31  11 

85  56 

250 

HENRY  F.  KELLY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

161^ 

COLBERT 

12 

34  44 

87  50 

470 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

18** 

DE  KALB 

7 

34  15 

85  52 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

1865 

HOUSTON 

31  17 

85  06 

66 

7A 

ROBERT  E.  POPPIE 

CORDOVA 

19<t( 

WALKER 

2 

33  46 

67  11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAH 

COTTONTON 

197* 

RUSSELL 

4 

32  09 

85  04 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

SUMTER 

REUBEN  P.  HARRIS 

DAOEVILLE 

211' 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

65  45 

760 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  2 

212<i 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  46 

730 

H,  CLAY  PLESS 

OANCY  <.  N 

21<>1 

PICKENS 

13 

33  04 

86  17 

207 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

2181 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN, 

34  35 

86  58 

580 

6A 

8A 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

CLAY 

11 

33  26 

65  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

OEmOPOLIS  LOCK  AKO  DAM 

22'.S 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAM  FAA  AIRPORT 

237J 

HOUSTON 

9 

31  14 

85  26 

321 

HID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  <•  M 

2377 

HOUSTON 

5 

31  13 

85  27 

301 

R.   E.  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

WINSTON 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

257: 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

elrod 

263; 

TUSCALOOSA 

33  15 

87  48 

252 

7A 

KEENER  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

267t 

COFFEE 

6 

31  19 

85  51 

360 

5P 

5P 

RADIO  STATION  W1R6 

EUFAULA 

2727 

BARBOUR 

31  52 

B5  09 

207 

7A 

MARTIN  J.  UARITY 

EVERGREEN 

276( 

CONECUH 

6 

31  26 

86  56' 

220 

7A 

7A 

W.    DAVE  SIMONTON 

FAIRHOPE  2  NE 

261: 

BALDWIN 

30  33 

87  53 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FaLCO  open  pond  TOWER 

2832 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE 

2B<>( 

MORGAN 

34  22 

86  55 

620 

7A 

MRS.  MINNIE  LEE  CROW 

FALLS  CITY  6LK  POND  TWF 

2S<>e 

WINSTON 

2 

34  04 

87  20 

650 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883 

FAYETTE 

33  41 

87  50 

370 

6P 

GORMAN   J.  BLACK 

Florence 

^971 

LAUDERDALE 

12 

34  46 

67  41 

578 

5P 

5P 

H 

HARRY  6.  RICMAROS 

FORT  DEPOSIT 

30211 

LOWNDES 

31  59 

86  35 

7A 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

10 

6P 

8P 

WM,  H.  CHANDLER 

FORT  PAYNE 

DE  KALB 

7 

34  27 

85  43 

934 

6A 

CARL  PARKER 

FRISCO  CUT 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

6A 

eA 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

OAOSDEN 

3151 

ETOwAH 

7 

34  01 

86  00 

570 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315' 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

6P 

7A 

SO,  NATURAL  GAS  CO* 

GAINESVILLE 

3U( 

SUMTER 

13 

32  49 

66  09 

130 

7A 

7A 

MACK  C,  FIELDS 

GARDEN  CITY 

320CI 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500 

8A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

S 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGIANNA 

3271 

eUTLER 

6 

31  38 

86  44 

293 

7A 

JAMES  G.  HARRIS 

GILBERTOWN 

330i 

CHOCTAW 

13 

31  53 

86  20 

121 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

CORCAS 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3*96 

COVINGTON 

10 

31  11 

66  17 

260 

7A 

JOHN  p,  Rhodes 

GREENSBORO 

35U 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

SUTLER 

£ 

31  50 

66  38 

5P 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

352* 

BUILER 

6 

31  50 

86  36 

420 

C 

L.  RAYMOND  BODIFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

67  41 

8 

7A 

GILBERT  M.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

578 

RADIO  STATION  WGSV 

GONTERSVILLE  IVA 

3578 

MARSHALL 

12 

86  17 

605 

5P 

IVA-765 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

36<>5 

MARION 

13 

34  06 

67  59 

518 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARce 

HARRISUURG  CAHABA  TOMEfl 

3697 

PERRY 

3 

32  48 

67  11 

600 

eA 

U*  S.  FOREST  SERVICE 

HAYMEVILLE 

37<>a 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

7A 

MISS  JANE  OOSWELL 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

65  36 

850 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  19 

994 

7A 

7A 

LUKE  JORDAN 

HIGHTOwER 

36<t2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

65  24 

1175 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

67  56 

FRANK  L.  HAYNES 

•    |-ALABAMA|     Z-BLACK  WARRIOR)      3-CAHA6A ,     4-CHATTAHOOCHEE i     S-CHOCTAWHATCHEE,     6-CONECUH )      7-COOSA , 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  tj 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PRECIP. 

special| 

KUNTSVILLE  WB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  42 

66  35 

605 

HID 

MID 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

i: 

31  31 

67  63 

21( 

7A 

T.  H.  GAILLARO*  JR* 

JACKSONVI LLE  2  SW 

CALHOUN 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

4221 

WALKER 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHAMBERS 

9P 

CLARENCE  H.  F INCHER 

LAY  DAM 

42{ 

ALABAMA  POWER  CO. 

JEFFERSON 

7A 

MRS.  MARV  K,  LEE 

LEESBURG 

CHEROKEE 

RUFUS  H.  5EWELL 

LIVINGSTON 

SUMTER 

PROF.   E.  J.  MURPMEY 

LOCKHART 

4622 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

8A 

H.    C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

486< 

BARBOUR 

31  46 

85  33 

470 

Bt 

JOHN  B.  ARC 

MADISON 

MADI SON 

JOHN  0  STONER  JR 

ALABAMA  POWER  CO. 

MAGNOLIA 

MARENGO 

DR.   I.  H.  GAILLARO 

MARION  1  N 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6121 

AUBURN  UNIVERSITY 

514Q 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

190 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

MELVIN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

68  27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERT2  PONDVILLE  tower 

5362 

3 

32  53 

67  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

4 

32  04 

65  32 

: 

MRS.  SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

541' 

32  06 

87  22 

71 

5A 

FRED  HENDERSON 

i; 

206 

llA 

5449 

32  06 

67  03 

370 

7A 

7A 

HENRY  J.  YATES 

5454 

32  07 

67  03 

MITCHELL  DAM 

5465 

32  4  6 

66  27 

350 

6A 

MOBILE  W8  AIRPORT 

54  78 

* 

30  41 

66  15 

211 

HID 

HID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5483 

30  41 

66  02 

119 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

33  06 

It 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

66  24 

19' 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5621 

LAWRENCE 

li 

34  29 

87  17 

TVA-3ei 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  18 

6P 

JOHN  M,  KELLY 

*MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5785 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

5P 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

5642 

COFFEE 

! 

31  24 

65  56 

460 

E.   L.  OEAN 

715 

5P 

5P 

1  H 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORO 

NEWTON 

GLADYS  G  BROwN 

LONNIE  R.  NORRIS 

K 

RADIO  S'AIION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

87  14 

200 

EDWARD  H.  WARREN 

6216 

: 

31  32 

65  41 

46{ 

6P 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

Paint  rock  z  n 

JEFFERSON 

GEORGE  T.  POSEY 

NORMAN  A,  VAUGHN 

PERRYVI LLE 

MRS  Evelyn  m.  fuller 

PETERMAN 

MONROE 

D.  R.  MC  LEMORE 

PICKENS 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

PINE  HILL 

WILCOX 

7A 

MRS.  della  l,  Oakley 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

32  04 

66  04 

506 

7A 

MRS.  ENA  C.  PAUL 

PLANTERSV I LLE  2  SSE 

6501 

AUTAUGA 

32  37 

66  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

AUTAUGA 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

MONTGOMERY 

Pushmataha 

CHOCTAW 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

FRANKL IN 

i; 

34  26 

88  08 

68C 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

MADI SON 

MID 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

7A 

IVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVI NGTON 

86  31 

ALABAHA  ELECTRIC  CORP. 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

67  40 

156 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7021 

■; 

32  53 

86  13 

650 

«A 

RANDOLPH 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

660 

7A 

7A 

RADIO  STATION  MMWR 

SAINT  BERNARD 

2 

34  12 

602 

7A 

7A 

3l.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

12 

34  17 

85  56 

1195 

6P 

6P 

JEFFERSON 

2 

210 

SCOTTSBORO 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

615 

7A 

7A 

RUSSELL 

5P 

5P 

SELMA 

DALLAS 

87  00 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMB 

7576 

GENEVA 

5 

31  07 

65  36 

246 

7A 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  HILL 

7620 

1 

67  01 

226 

7A 

MRS*  Eva  r.  ray 

si  11 

67  11 

145 

J.  F.  SUTTLEi  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

1 

33  12 

66  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

33  27 

C.  D.  WEAVER 

TMOMASV I LLE 

8176 

i: 

31  55 

67  44 

405 

7A 

leroy  gates 

TH0RS6Y   1  SW 

32  54 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBY  EXP  STAT  ION 

CHI LTON 

1 

32  53 

86  42 

66C 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

THURLOW  DAM 

11 

32  32 

26( 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

MADISON 

IVA-506 

TRAFFORD 

8265 

JEFFERSON 

z 

33  49 

66  44 

470 

7A 

WILLIAM  P.  DOSS 

6323 

10 

31  49 

65  59 

580 

6P 

6A 

•TUSCALOOSA  FAA  AP 

8360 

TUSCALOOSA 

Z 

33  14 

67  37 

170 

MID 

HIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

8365 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67  35 

152 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENblNEERS 

TUSKEGEE  2 

MACON 

11 

32  26 

65  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

6438 

BULLOCK 

6 

32  09 

85  43 

460 

7A 

7A 

UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

6469 

• 

34  34 

85  37 

1040 

7A 

7A 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

651T 

33  45 

86  08 

180 

7A 

wadley 

6605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

6637 

ESCAMBIA 

6 

31  13 

87  12 

.-05 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

6646 

ETOWAH 

2 

86  19 

B-^ 

7A 

MRS, FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

2| 

32  47 

87  50 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

6A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8B0< 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

6659 

7 

32  33 

86  12 

207 

7A 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

3867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

MRS,  VELMA  G,  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

8998 

FAYETTE 

13 

33  55 

67  50 

7A 

W.  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

65  54 

336 

6A 

ALABAMA  POWER  CO, 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station. 
Dannelly  Field,   RBD  2,  Montgomery,   Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  correct  ions  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin . 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "CI imatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table .     Max  and  Mln  In  "Evaporat Ion  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observat ion . 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"     Table;  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
t Imes  In  local  standard  t Ime.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observat  ions  on  day 1 ight  sav Ing  t  ime . 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading    'Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground   in  that  month. 
J     "Supplemental   Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publ icat Ion . 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Stat  ion  Index . 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

0  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  colujun  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOG ICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Inf ormat ion  concerning  the  history  of  changes  in  locat ions ,  elevat Ions ,  exposure,  etc . ,  of  substations  through  1955  may  be  f ound  in  the  publ icat Ion 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  informal Ion  for  regular  Weather  Bureau  stat ions  may  be  found  In  the   1961      annual  issues  of  Local  Cl Imatologlcal  Da 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uments,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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NOVEMBER  1963 
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NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

62. 

5 

38.3 

50. 

4 

2  2 

15* 

430 

0 

0 

12 

0 

3^ 

45 

.87 

29 

.0 

0 

BELLE  MINA  2  N 

6<t. 

7M 

38. 9M 

51. 

8M 

77 

19* 

21 

15 

389 

0 

0 

0 

4, 

24 

1 

.25 

29 

.0 

0 

DECATUR 

63. 

5 

39.8 

51. 

7 

0. 

1 

79 

20 

24 

15 

393 

0 

0 

6 

0 

4, 

69 

.60 

1 

.76 

29 

.0 

0 

FALKVILLE 

FLORENCE 

66. 

2 

41.7 

54. 

0 

79 

10 

26 

24* 

328 

0 

0 

8 

0 

3. 

87 

.85 

23 

.0 
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HUNTSVILLE  MB  AP 
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19 

25 
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44 

.79 

1 

.83 

28 

T 

T 

29 
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29 

T 

0 

ONEONTA 

64. 

7 

35.7 

50. 

2 

79 

20 

19 

15 

440 

0 

0 

14 

0 

5, 

58 

2 

.63 

29 

.0 

0 

SAINT  BERNARD 

62. 

4 

38.8 

50. 

6 

0. 

7 

78 

20 

24 

16* 

424 

0 

0 

10 

0 

5. 

23 

.94 

2 

.50 

29 

.0 

0 

SANC  MT   SUBSTATION  AU 

61. 

6 

38.4 

50. 

0 

76 

19 

20 

15 

441 

0 

0 

9 

0 

5. 

81 

2 

.  55 

29 

.0 

0 

SCOTTSBORO 

63. 

4M 

34, 5M 

49. 

OM 

1. 

4 

73 

23* 

16 

2 

473 

0 

0 

14 

0 

2. 

16 

-  1.96 

1 

.22 

02 

.0 

0 

VALLEY  HEAD 

62. 

8 

32,2 

47. 

5 

1. 

8 

76 

20 

12 

1 5 

516 

0 

0 

17 

0 

6. 

03 

2.08 

2 

.51 

29 

T 

T 

30* 

DIVISION  02 

50. 

7 

- 

. 

1 

4. 

89 

.93 

T 

UPPER  PLAINS  03 

AlICEVILLE 

66. 

3 

40.3 

53. 

3 

1 8 

1 5 

0 

0 

11 

0 

2 

.98 

28 

.0 

0 

bankhead  lock  and  dam 

66. 

1 

39.2 

52. 

7 

80 

20 

23 

14 

366 

0 

0 

10 

0 

4' 

02 

1 

.  70 

29 

.0 

0 

CENTREVILLE 

67. 

S 

36.0 

61. 

9 

1. 

6 

80 

23* 

21 

16* 

390 

0 

0 

12 

0 

3, 

69 

.30 

1 

.65 

29 

.0 

0 

clanton 

65. 

7 

39.6 

52. 

7 

0. 

2 

78 

23 

24 

15* 

368 

0 

0 

9 

0 

4. 

59 

1.18 

2 

.10 

29 

.  0 

0 

DOUBLE  SPRINGS 

63. 

4 

38.6 

51. 

0 

78 

20 

22 

30 

415 

0 

0 

10 

0 

5. 

68 

2 

.22 

29 

.0 

0 

FAYETTE 

67. 

3 

41.3 

54. 

3 

79 

10 

22 

14 

317 

0 

0 

7 

0 

5. 

49 

2 

.38 

29 

■  0 

0 

HflL t  TV  1  LLC 

HAMILTON   3  5 

65. 

8 

35.4 

50. 

6 

79 

20 

19 

15* 

429 

0 

0 

13 

0 

5. 

47 

1 

.60 

29 

.0 

0 

1 A  C  n  e  □    A  M 

64. 

1 

50. 

9 

1 9 

1 8 

415 

0 

0 

12 

0 

36 

1 

.02 

.0 

0 

prattville 

66. 

9 

41.1 

54. 

0 

- 

0, 

5 

80 

22 

21 

14 

326 

0 

0 

9 

0 

4. 

01 

.75 

1 

.69 

29 

.0 

0 

thorsby  EXP  station 

64. 

7 

42.6 

53. 

7 

76 

19 

22 

15 

333 

0 

0 

7 

0 

3, 

68 

1 

.93 

29 

.0 

0 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

65. 

5 

40.4 

53. 

0 

79 

19 

22 

14 

363 

0 

0 

9 

0 

4. 

06 

1 

.61 

28 

.  0 

0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

66. 

5 

40.7 

53. 

6 

0, 

2 

79 

22* 

23 

15* 

339 

0 

0 

7 

0 

3, 

66 

-  .02 

1 

.81 

29 

.0 

0 

vt  KNUIN 

67. 

8 

38,4 

53. 

1 

79 

23* 

20 

14 

362 

0 

0 

11 

0 

76 

2 

.85 

29 

.0 

0 

division  03 

52. 

7 

2 

4. 

56 

.96 

.0 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNtSTON  FAA  AP 

65. 

8 

39,7 

52. 

8 

81 

1 9 

23 

15 

367 

0 

0 

8 

0 

4. 

17 

2 

,14 

28 

.0 

0 

CALFRA  2  SW 

65. 

3 

37.8 

51, 

6 

78 

19 

18 

15* 

399 

0 

0 

11 

0 

2, 

89 

-  .63 

I 

,60 

23 

.0 

0 

CENTRE   5  SW 

64. 

3 

37.4 

50, 

9 

79 

23 

20 

15 

42  I 

0 

0 

10 

0 

4, 

31 

I 

.92 

28 

.0 

0 

CHIIDEHSBUR6  WTR  PLANT 

66. 

6 

38.5 

52, 

6 

80 

19 

20 

15 

364 

0 

0 

12 

0 

3. 

81 

1 

.45 

29 

.0 

0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

63. 

7 

39.0 

51, 

4 

0, 

0 

78 

22 

21 

15 

402 

0 

0 

9 

0 

4, 

47 

I 

.95 

28 

•  0 

0 

PELL    CITY   I  NNE 

63. 

9 

35.6 

49, 

a 

79 

21 

20 

16* 

450 

0 

0 

13 

0 

4, 

18 

2 

.25 

29 

.0 

0 

Sylacauga  *  NE 

63. 

9 

38,6 

51, 

3 

77 

19 

20 

15 

411 

0 

0 

1 1 

0 

3, 

99 

1 

.62 

29 

.0 

0 

T  A  1  1    A  nc/*  A 

1  ALL  AUt 

63. 

9 

37.8 

50, 

9 

2. 

0 

78 

22 

20 

15 

417 

0 

0 

10 

0 

4  , 

82 

1.61 

1 

.50 

29 

.0 

0 

DIVISION  0<» 

51, 

4 

• 

6 

4, 

08 

.73 

.0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

Ml  tXANUcH    LITY    o  Nc 

66  , 

8 

33,6 

58. 

2 

79 

22 

14 

15* 

439 

0 

0 

14 

0 

4, 

42 

70 

29 

.0 

0 

ASHI  ANO 

64. 

9 

35,7 

50, 

3 

77 

18 

20 

13 

434 

0 

0 

9 

0 

4, 

80 

2 

!75 

29 

.0 

0 

AUBURN  3  SW 

67. 

7 

39,8 

53, 

8 

- 

1. 

3 

78 

23* 

23 

15 

336 

0 

0 

9 

0 

6, 

52 

3.10 

3 

.22 

29 

.0 

0 

CAMP  HILL  2  NU 

65. 

6 

37,0 

51, 

3 

79 

23 

20 

15 

405 

0 

0 

10 

0 

4. 

64 

2 

.58 

29 

.0 

0 

HEFl  IN 

65. 

5 

32.2 

48. 

9 

79 

19 

17 

14 

475 

0 

0 

12 

0 

4. 

28 

2 

.48 

29 

.0 

0 

LAFAYETTE 

66. 

0 

37,5 

51. 

8 

77 

22 

21 

14 

389 

0 

0 

10 

0 

5. 

77 

3 

.70 

29 

,  0 

MARTIN  DAM 

65. 

8 

43,5 

54. 

7 

77 

22 

27 

16 

305 

0 

0 

6 

0 

5. 

10 

1.95 

1 

.88 

29 

.0 

0 

OPEl  IKA 

66. 

IM 

35, 9M 

51. 

OM 

79 

23 

20 

17* 

419 

0 

0 

13 

0 

6. 

17 

3 

,13 

29 

.0 

0 

ROCkFORD 

66. 

3 

37,9 

52, 

1 

79 

23 

19 

14 

386 

0 

0 

10 

0 

4. 

83 

2 

.69 

29 

.0 

0 

ROCK  MILLS 

65. 

4 

34.7 

50, 

1 

78 

20 

19 

15 

440 

0 

0 

12 

0 

4. 

21 

2 

.07 

29 

.0 

0 

DIVISION  05 

51, 

4 

2, 

6 

5, 

07 

1.72 

.0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

67. 

6 

43.9 

55. 

8 

81 

22* 

24 

14 

280 

0 

0 

6 

0 

3, 

66 

1 

.91 

28 

.0 

0 

DEMCPOLIS  LOCK  AND  DAM 

67, 

2 

41.5 

54. 

4 

79 

23* 

24 

14 

319 

0 

0 

7 

0 

3. 

39 

.22 

1 

.35 

29 

.0 

0 

GAUESVILLE 

67, 

1 

41.6 

54. 

4 

80 

I 

24 

15 

320 

0 

0 

3 

0 

3. 

93 

1 

.83 

29 

.0 

0 

GREENSBORO 

6S. 

3 

43,5 

55. 

9 

0. 

2 

80 

22* 

25 

14 

271 

0 

0 

6 

0 

4. 

03 

.77 

1 

.93 

29 

.0 

0 

HAYnEVILLE 

68. 

3M 

39, IM 

53. 

7M 

80 

23* 

21 

15 

334 

0 

0 

11 

0 

3, 

38 

2 

,38 

29 

.0 

0 

Precipitation 


No.  of  Doyt 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


T«mp«rature 

Precipitation 

Station 

.  1 

n 

ii 

• 

> 
< 

s  1 

ii 

II 

J 

9 

X 

£ 

0 

a 

t 

% 

6 

• 

0 

o 

t 

0 

a 

s 

o 

No.  of  Days 

1 

ii 
i  I 

1 
1 

J 

£ 

0 

a 

Snovh 

.  SiMt 

No.  of  Doyi 

Mos. 

MIn. 

1 

j: 
a 
a 

1 

"c 

0 

o 

0 

£ 

0 

o 

1 

o 

• 

4 

o 

i 
S 

iJ 

ii 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION   2  NE 

67,9 

54.7 

80 

22 

22 

14 

308 

0 

0 

9 

0 

3.42 

1.07 

29 

- 
•  0 

1 

MINTER  3  NW 

68.0 

*2.7 

55.4 

80 

19 

2* 

14 

288 

0 

0 

6 

0 

2,75 

1  .90 

28 

1 0 

0 

3 

2 

1 

MONTGOMERY  KB  AP  R 

67.5 

<.3.0 

55.3 

I  •  1 

8  I 

22 

25 

15 

292 

0 

0 

5 

0 

3,22 

•  20 

2,23 

28 

•  0 

0 

1 

1 

5ELMA 

67.2 

*5  •  I 

56.2 

-  0.4 

79 

27 

14 

265 

^ 

0 

^ 

3.68 

S6 

2  04 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

TuSkEGEE  2 

7 

-  0.8 

79 

22« 

2 1 

15* 

306 

10 

Q 

4.07 

.91 

1.30 

28 

0 

1 

UNION  Springs  2  ne 

69  IM 

38  IM 

53*6M 
* 

-  2.6 

60 

23 

22 

339 

0 

5.65 

2,78 

*n 
• 

0 

DIVISION  06 

54.9 

•  6 

3«  7* 

.56 

COASTAL   PLAIN  07 

Andalusia  i  nm 

67  9 

55  2 

80 

23 

24 

14 

297 

0 

8 

4.45 

2.79 

29 

.0 

0 

2 

1 

ATMORE   state  farm 

BrantlEy 

68. S 

39.* 

54.0 

_ 

_ 

19 

15 

331 

0 

0 

6 

0 

4.92 

1.79 

1  .90 

29 

2 

SPEwTON  3  SSE 

- 

■  0  •  z 

82 

19 

1 5 

263 

^ 

0 

8 

0 

4  .64 

1.26 

2  72 

29 

,0 

0 

4 

3 

I 

CAMDEN  3  NW 

Ift*fl 
68.8 

*?*i 
• 

• 

80 

22  * 

23 

15* 

279 

0 

^ 

0 

2  ,80 

•  9' 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

Chatom 

69  8 

*3  5 

56  7 

78 

19* 

24 

1 5 

247 

0 

0 

6 

0 

2.99 

1.40 

23 

.  0 

0 

5 

2 

1 

CLAYTON 

66. S 

*<>.3 

55!4 

80 

28 

14 

285 

0 

0 

4 

0 

5.53 

2  56 

2.60 

27 

6 

2 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

67.8 

<>i.i 

56.7 

8 1 

3? 

28 

15 

254 

0 

0 

5 

0 

5  24 

2  52 

2  49 

28 

*0 

0 

6 

3 

Enterprise 

68.9 

*6  .  3 

1 1*  i 

8 1 

30 

1  ^* 

222 

0 

0 

3 

0 

4.66 

1  50 

28 

,0 

0 

6 

3 

2 

EUFAULA 

66.8 

*0.* 

53.6 

•  2.9 

79 

23 

2  5 

342 

0 

0 

^ 

0 

5  .  00 

2  30 

2  21 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

Evergreen 

69.5 

hO  «  I 

54  .  8 

79 

23« 

307 

0 

0 

8 

0 

4.91 

2,12 

29 

,  0 

0 

3 

2 

Frisco  city 

69.8 

'•<>.6 

57.2 

80 

25 

1* 

239 

0 

0 

6 

0 

6  37 

2  35 

2  42 

.  0 

0 

4 

4 

3 

geneva 

67.5 

'>3.2 

55.4 

79 

25 

15 

287 

0 

0 

6 

0 

5.36 

2  29 

3  04 

29 

,  0 

0 

5 

3 

2 

GILBERTOWN 

69  •  6 

*0  «  6 

55.1 

82 

22  . 

1 5 

290 

0 

0 

10 

0 

1.81 

.0 

0 

5 

1 

0 

GREENVILLE 

67.6 

*5  «  2 

56.4 

•  0.4 

79 

22. 

28 

15* 

256 

0 

0 

6 

0 

4  56 

74 

• 

2*26 
• 

29 

,0 

0 

4 

3 

2 

HEADLAND 

67  8 

**  •  3 

56.  1 

80 

2 

28 

15* 

268 

0 

0 

4 

0 

S.M 

1.93 

29 

.0 

0 

6 

4 

2 

HIGHLAND  HOME 

66.4 

<>3.8 

55.1 

-  1.5 

79 

23 

27 

14 

297 

0 

0 

5 

0 

3.58 

.23 

2,28 

29 

,0 

0 

4 

2 

1 

LOCKHART 

67.9 

56.6 

80 

2 

27 

15. 

255 

0 

0 

4 

0 

5.47 

2,21 

23 

.0 

0 

5 

2 

2 

NATCHEZ 

69.8 

38.2 

54.0 

82 

8 

11 

15 

325 

0 

0 

9 

3,68 

2,15 

29 

.0 

0 

4 

2 

1 

OZARK  6  NNW 

68.  1 

**.3 

56.2 

-  1.8 

79 

22 

28 

15 

261 

^ 

0 

6 

4,62 

1.65 

1,46 

23 

,0 

0 

6 

3 

2 

PHENIX  city  2  NNW 

66.4 

*2.6 

54.5 

78 

23 

30 

30. 

310 

0 

0 

3 

5.20 

2.36 

29 

•  0 

0 

6 

2 

2 

PUSHMATAHA 

68.3 

39.2 

53.8 

.J 

21 

15 

335 

0 

0 

10 

0 

2.11 

•  1.16 

.99 

29 

,  0 

0 

2 

0 

SEAl  E 

68.2 

39.3 

53.8 

TQ 

23 

3 

331 

0 

0 

9 

0 

4.20 

I  13 

28 

1 

THOMASVILLE 

*  I  *  ^ 

n 

70 

1 4 

293 

0 

0 

6 

0 

3.46 

19 

2  06 

2  9 

.0 

0 

4 

2 

1 

TROY 

67.2 

h5  .  8 

56.5 

79 

22 

2  7 

15. 

252 

0 

0 

5 

0 

4.64 

1  39 

1.85 

29 

.0 

0 

7 

5 

1 

WHATLEY 

69.9 

■ 

55.1 

82 

22» 

19 

15. 

292 

0 

0 

8 

0 

3.67 

2.3* 

29 

,  0 

0 

4 

2 

1 

DIVISION  07 

55,5 

•  1  •  1 

4,38 

1  06 
* 

.0 

GUI  F  08 

BAY  minETTE 

70.7 

<>5.3 

58,0 

81 

1 

20 

14 

213 

0 

0 

3 

0 

3,37 

.0 

0 

CITBONELLE 

69.7 

<>S.0 

57,* 

-  1.1 

79 

22 

28 

14 

228 

0 

0 

3 

0 

3.72 

-  .53 

1.78 

23 

.0 

0 

4 

3 

2 

coden 

71.5 

'•7,2 

59.4 

80 

22* 

27 

14 

187 

0 

0 

4 

0 

3.18 

1.09 

09 

.0 

0 

5 

3 

2 

FAIBHOPE  2  NE 

70.* 

48.2 

59.3 

0,4 

80 

1 

29 

14 

179 

0 

0 

2 

0 

3,68 

.52 

1.10 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

FORT  MORGAN 

68.3 

55.5 

61.9 

78 

1 

41 

30 

110 

0 

0 

0 

0 

3,84 

1.35 

09 

,0 

0 

7 

4 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

70.0 

*8.* 

59,2 

1.3 

81 

6 

33 

15. 

186 

0 

0 

0 

0 

4,48 

1.13 

2.01 

23 

.0 

0 

6 

4 

1 

MOBILE 

68.8 

*9,9 

59,4 

0.5 

79 

2 

34 

14 

173 

0 

0 

0 

0 

4,26 

.97 

1.70 

23 

.0 

0 

6 

5 

1 

ROBERTSDAlE   1  E 

70.0 

45, <> 

57,7 

79 

2 

26 

14 

224 

0 

0 

3 

0 

3,80 

.52 

1.09 

23 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION  oe 

59,0 

.1 

3.79 

.35 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:    82°  on  the  22+  at  4  stations 

Lowest  Temperature:     12°  on  the  15th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:    6.78  Inches  at  Guntersvllle  TVA 
Least  ToUl  Precipitation:     1.41  inches  at  Waterloo 

Greatest  One-Day  Precipitation:       3.70  Inches  on  the  29th  at  Lafayette 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:      Trace  at  5  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  29th  at  Huntsvllle  WB  AP 

and  on  the  30+  at  Valley  Head 


Sm  lUfwwK*  NotM  Following  Station  lnd*x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


NORTHERN  VALLEY  01 

tTHENS  2 
eCLLE  MIN>  2  N 
DECtTUR 
FtLKVILLE 
FLORENCE 

HODSES 

HUNTSVILLE  HS  »P 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  Ap 

NEk  MARKET  2 
RED  BAV 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
HATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  S  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  U 

COLLINSVILLE 
FORT  PAVNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PALMERDAlE  2  w 
SAINT  BERNARD 

SAND  HT  SUBSTATION  Au 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORD 
VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  OS 

AlICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  i  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  SE 

BROOKWOOD 
CARBON  HILL 
CENTREvlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  »  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 

FALLS  CITY  BLK  POND  TP 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  s 
JASPER  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 
PICkENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

thorsBy  ekp  station 
tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  dam 

VERNON 

HEST  BLOCTON 
HINFIElD  2  SN 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  4  U 
CALERA  2  Sa 
CENTRE  S  SW 
CHILDERSBURG 

CHILOERSBURG  MTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SN 
LEESBUrG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  «  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sa 

CAMP  HILL  2  NW 

OAOEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOwER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  OAH 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  HILLS 
THURLOh  DAM 

IIADLEY 
KETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


3. AS 
A.2A 

3. ST 

A. 92 
A«AA 

A, AO  I 

A.Afl 

3.10 


3.6? 
A,S2 


.<2 
.16  1.22 
l.SS 
.02  1.21 


4.T6 
5. 41 
3.69 
4,02 
3. 27 

3.63 
4.86 
3.69 


.80 
.60 
1.12 


4.01 

4.43 
3.68 
4.0« 
3.66 
5.76 

4.10 


4.46 
4.47 
3.S2 
4.27 


3.99 
4.82 
4.57 


4.42 
4.8C 
6.S! 
4.64 
4.41 

4.23 
4.28 
4.73 
4,90 


4, as 

4.21 
4.01 

4,07 
3.82 
3.97 


5  I  6 


,03     ,68     .39  T 


.18 
.04 
.24 
.02 
.83 


13     14     IS     16     17     18     19    20     21     22     23     24     25     26  27 


.01     .01  .52 


.01  .01 
.1 

.18  T 


1.41 
1.20 
.68 


.29 
.55 
1.60 


2.02 
T  2.25 
1.55  ,44 
3.05 
,08  2.41  .0! 

.03  1.96 
3.03 
2.65 
.72  2.57 
2.18  1,37 


07     ,22  2.63 


.07  T 
.03  .12 


2.10 
1.98 
I. TO 


1.60 
.88  1.02 
1.76 


1.8S 
1.69 
.86  1.69 


2.16 

.71  1.45 
2.31 

1.9S 
T  2.12 
2.05 

1.85 
2.25 
.70  1.62 
1.07  1.50 
3.20 


3.22 
.02  2.58 
.01  2.65 

T  2.88 
2.48 
2.57 
2.66 


S*e  raloMDce  noles  (oUowuu)  Stabon 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


i2 

1   1  2  |-  3 

4  1 

6 

.90 

.11 

.27 

.10 

3)39 

.49 

.21 

.30 

3. 93 

.96 

T 

.26 

4,03 

.22 

.02 

3.38 

.30 

.09 

3.02 

* 

.33 

3.29 

.25 

.02 

3.42 

.09 

T 

3*66 

.29 

.07 

9.39 

.31 

.69 

2.T9 

.0» 

3.22 

.31 

.01 

3.16 

.30 

3.39 

,30 

.09 

*.U 

.32 

.la 

.11 

3.4Q 

.92 

.02 

3.66 

.24 

.12 

3.19 

,24 

4.07 

.92 

9.69 

,30 

.90 

3.66 

.07 

4.09 

.44 

.2a 

4,63 

T 

.94 

3.66 

'33 

.oa 

4.49 

.44 

.23 

4.92 

.97 

.2« 

4.6« 

.92 

.09 

9.4T 

.40 

.19 

2.60 

.33 

.03 

.01 

2,99 

.92 

T 

4.49 

.92 

.0« 

9,93 

.«2 

9.0Q 

*•* 

.99 

3.03 

.32 

.91 

9.49 

1.01 

.*2 

9.24 

.34 

1.00 

3.9( 

,30 

T 

.60 

4.61 

.29 

9,00 

,40 

.76 

4,9] 

.49 

7 

6.24 

*  10 

.17 

.19 

6,3T 

,62 

.09 

9.36 

.44 

.96 

6.  19 

.96 

.01 

t  .61 

.41 

.09 

9.1» 

•  *9 

.12 

4.9a 

.06 

9.9L 

*27 

1.90 

3,90 

[29 

.01 

.02 

3.13 

•  41 

•  06 

9.4T 

.49 

.02 

4.44 

.40 

.02 

.22 

2.06 

•  39 

.07 

3.01 

.38 

.02 

3.68 

•  39 

9.22 

.  37 

.30 

4.62 

.47 

.19 

.01 

9.20 

.37 

.97 

2,91 

.51 

• 

2*11 

.91 

.17 

4,43 

.*9 

.09 

4.20 

.21 

T 

9.24 

.71 

.97 

3.21 

T 

T 

7 

3.46 

.49 

.07 

4.64 

.92 

.27 

4.72 

39 

3.67 

3.37 

.40 

3.72 

.72 

.09 

3.18 

.24 

.09 

3.66 

.47 

.09 

3.64 

.20 

4.69 

.20 

7 

4.46 

.99 

T 

4.26 

.94 

7 

3.60 

.94 

9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19    20     21     22    23     24     2S    28     27    28     29    30  31 


PRAIRie  06 

CUB* 
06Y70N 

De"0P0L15  LOCK  »ND  0*M 
fOR7  OEPOSIT 
0»INE9VILLe 

GREENSBORO 

HARRISBURQ  CAHABA  7MR 
MAYNEVILlE 
LIV1NG570N 
"ARION  1  N 

MARION  Junction  1  ene 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEi^S  I  SSW 
MItSTEAD 
MINTER  9  Nw 

MONTGOMERY  MB  AP 
ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  PaRM 

SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UNIONTOMN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNK 
ALBER7A 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

BREmTON  3  SSE 
SRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NN 
ChATom 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NH 
COLUMBIA   1  E 
COTTONTON 

dothan  faa  airport 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAUL* 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOUER 

FRISCO  CI7Y 
GENEV* 
6E0RGIANNA 
GILBERTOuN 
GREEN  BAY 

GREENVILLE 
HEA0L*ND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOCKHART 

LOUISVILLE 
■MELVIN 
MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 
NEMTON 

OZARK  6  NNta 

phenix  City  2  nnm 
pine  hill 

PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 

SEALE 
SLOCOMB 
SNOD  HILL 
7H0MASVILLE 
7R0Y 

hALLACE  2  E 


GULF  06 

BAY  MInETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  H6  AIRPORT 
MOBILE 

ROSERTSDALE   1  E 


.12     .02  1.91 


1.39 
•  2.60 
1.63 

.09  1,93 

T  2,36 

1.92 

1,76 
.72  1.07 
.79  1.00 
.06  2.03 


.99 
1.79 
1.96 
2.99 

2.06 
1,96 
,69 
1.99 
1.92 


.69 

.92 

.91 

.79 

1.99 

T 

.99 

.06 

1.09 

.39 

.26 

7  1.60 

1.73 

.91 

.11 

.96 

.99 

.60 

.29 

.99 

.02  1.02 

1.60 

.10 

1.62 

.02 

.62 

.23 

1.60 

2.01 

2.62 

1.07 

.07 

1.81 

T  .61 

1.76 

,6( 

1.21 

.99 

.61 

.79 

1.29 

2.21 

.02 

.62 

.13 

.70 

.68 

.69 

.89 

.61 

1.66 

.26 

.33 

• 

.09 

.99 

.03 

.60 

.66 

.91 

.60 

.96 

.72 

.96 

.71 

.72 

2.26 


2,33 
2,00 
2.79 


1.71 

1.20 
2.00 


1.96 
3.06 
2.63 


1.99 
.01  2,28 

1.19 
.02  2,20 

1,99 
.9A 
1.99 
2.19 
2.99 

1.30  .86 
.03  2.36 
•  2.00 


1.09 
.79 
1.99 


1.00 
1.00 
1.10 


.90  2.01 
1.70 
1.09 


-  13S  - 


DAILY  TEMPERATURES  alabam* 


Stetton 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHERN  VALLEY  01 

MAX 

MIN 

TS 
45 

52 
25 

49 

22 

59 
32 

65 
32 

60 
49 

62 
41 

65 
36 

65 
37 

68 
38 

73 
43 

63 
29 

59 
29 

43 

32 

53 
22 

65 
25 

67 
33 

7 1 

49 

72 
54 

77 

50 

72 
55 

7l 
57 

75 
54 

63 

30 

51 
30 

60 
42 

54 
48 

56 

50 

62 
34 

44 

26 

62,5 
38.3 

MAX 
MIN 

68 

58 
26 

59 
24 

67 
32 

61 
48 

63 
46 

67 
39 

67 
35 

61 
36 

77 
40 

72 
39 

63 
30 

57 
30 

54 
33 

58 
21 

67 
31 

39 

46 

54 

74 
49 

72 
55 

75 
57 

71 
28 

61 
35 

59 
46 

59 
49 

61 
49 

59 
34 

47 

28 

38!9 

DFCATUR 

MAX 
MIN 

78 
*7 

57 
29 

56 
25 

59 
34 

67 
45 

60 
49 

62 
44 

66 
39 

66 
39 

61 
40 

75 
41 

68 
32 

60 
33 

34 

24 

26 

34 

46 

50 

79 
46 

72 
57 

74 

56 

76 

55 

58 
35 

60 
35 

62 
43 

54 
46 

62 
42 

61 
35 

45 
28 

39!8 

FALKV  t  LLE 

MAX 
MIN 

Florence 

MAX 

MIN 

'.6 

62 
29 

64 

26 

67 
39 

64 
49 

70 
53 

72 
41 

71 
49 

60 
42 

79 
39 

73 
40 

63 
32 

29 

56 
33 

26 

40 

49 

56 

56 

72 
53 

76 
58 

73 
56 

70 
41 

62 
26 

64 

29 

59 
50 

60 
51 

61 
50 

57 
34 

51 
27 

41I7 

huntsville  wb  ap 

MAX 
MIN 

6* 
36 

57 
28 

61 
27 

66 
35 

60 
51 

61 
45 

65 
43 

65 
39 

63 
40 

75 
43 

66 
43 

60 
34 

43 
32 

5 1 
29 

60 
25 

69 
35 

44 

54 

78 
54 

73 
52 

73 
59 

77 
60 

62 
34 

61 
32 

63 
44 

54 
46 

61 
50 

63 
49 

50 
31 

49 

26 

63*1 
40.7 

MAD  f  <nN 

MAX 
MIN 

64 
43 

56 
27 

59 
26 

66 
36 

60 
49 

62 
52 

65 
39 

65 
39 

62 
39 

70 
43 

66 
43 

62 
31 

47 

29 

52 
33 

56 
26 

67 
36 

44 

50 

52 

72 
53 

72 
52 

77 
59 

71 
42 

60 
31 

62 
40 

56 
47 

59 
50 

62 
52 

56 
34 

50 
24 

40.7 

MnULTON  2 

MAX 
MIN 

67 
44 

58 
27 

60 
23 

67 
33 

60 
48 

66 
49 

69 
44 

69 
35 

60 
38 

79 
39 

71 
44 

60 
25 

48 
28 

54 

33 

59 
22 

66 
36 

46 

55 

79 
52 

72 
50 

75 
59 

75 
60 

71 
36 

62 
26 

61 
31 

57 
49 

59 
50 

61 
52 

57 

33 

49 

40I4 

MUSCLE  Shoals  faa  ap 

MAX 
MIN 

55 
37 

59 
29 

59 
24 

65 
37 

62 
50 

69 
46 

69 
44 

70 
36 

62 
41 

36 

7 1 
47 

35 

32 

29 

23 

36 

50 

52 

52 

74 

52 

75 
59 

75 
58 

59 
34 

61 

33 

63 
35 

57 

50 

59 
52 

61 
49 

49 
36 

51 
28 

40)9 

NFU  MARKET  2 

MAX 
MIN 

70 
42 

57 
25 

60 
23 

65 
30 

60 
48 

62 
50 

65 
39 

65 
35 

65 
34 

75 
44 

68 
41 

60 
28 

26 

5 1 
32 

21 

67 

25 

42 

78 
52 

76 
52 

73 
49 

72 
58 

74 
62 

70 
41 

60 
30 

65 
35 

60 
46 

63 
50 

64 

50 

60 
35 

47 
21 

39)0 

RED  9AV 

MIN 

77 
49 

32 

31 

6 1 
40 

47 

50 

42 

41 

43 

44 

46 

37 

60 
31 

26 

29 

60 
35 

7 1 
44 

73 
55 

73 
55 

73 
56 

74 

60 

73 
54 

73 
50 

56 
31 

62 
38 

62 
45 

57 
34 

56 
39 

52 
28 

53 

26 

63  9 
41  .4 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

65 

34 

57 
26 

58 
22 

64 
32 

60 
47 

61 
45 

66 
39 

65 
35 

62 
37 

75 
38 

69 
40 

60 
31 

45 
31 

52 
27 

56 
25 

66 
29 

69 
40 

71 
48 

78 
49 

76 
51 

72 
55 

75 
57 

60 
32 

61 
30 

62 
38 

55 
47 

60 
51 

62 
47 

47 
34 

47 
29 

62.7 
36.2 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

77 
46 

53 
22 

58 
19 

60 
26 

65 
45 

62 
51 

67 
40 

67 
32 

69 
33 

34 

35 

26 

59 
26 

25 

18 

59 
20 

46 

51 

52 

71 
55 

70 
50 

74 
56 

73 
52 

55 
28 

59 
31 

63 
35 

56 
49 

58 
47 

60 
34 

56 
31 

37!2 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

77 
48 

55 
22 

59 
l9 

66 
31 

61 
49 

65 
54 

70 
39 

69 
35 

34 

68 
34 

69 
32 

24 

30 

45 
34 

24 

59 
28 

69 
42 

51 

56 

75 
54 

77 
52 

72 
51 

73 
42 

62 
28 

60 
31 

69 
32 

63 
34 

60 
39 

62 
26 

62 
27 

36^7 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AL8ERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
46 

60 
31 

54 
29 

56 
30 

64 
40 

56 

50 

61 
47 

64 
41 

66 
38 

67 
36 

74 
43 

67 
40 

57 
32 

3° 

49 

26 

54 

26 

66 
26 

66 
41 

53 

77 
55 

73 
56 

71 

56 

71 
49 

56 
26 

65 
26 

60 
42 

60 
43 

58 
44 

59 

35 

45 

27 

62  ,3 
39.0 

BESSEMER  3  5SW 

MAX 
MIN 

63 
46 

60 
27 

62 
23 

68 
30 

61 
55 

69 
54 

69 
44 

69 
34 

59 
37 

77 
52 

69 
39 

6 1 
36 

30 

23 

60 
21 

68 

30 

36 

44 

76 
45 

73 
48 

77 
61 

77 
60 

73 
46 

64 

30 

60 
39 

57 

53 

64 

51 

62 
56 

62 
37 

54 

25 

65.5 
40.5 

BTRMINSHAM  MB  AP 

MAX 
MIN 

63 
36 

60 
30 

61 
28 

67 
35 

63 
53 

70 
46 

69 
44 

69 
38 

61 
41 

78 
47 

69 
42 

62 
34 

31 

54 
31 

59 
27 

67 
33 

41 

46 

76 
49 

74 
56 

76 
63 

78 
65 

65 
37 

65 
32 

61 
47 

57 
52 

63 
52 

64 
54 

54 

36 

53 
29 

65.1 
41,9 

BRIDSfPORT  2  w 

MAX 
MIN 

66 
41 

56 
24 

59 
21 

64 
27 

62 
47 

69 
50 

66 
38 

69 
33 

63 
33 

76 
37 

69 
40 

65 
26 

24 

50 
35 

58 
21 

65 
25 

70 
30 

73 
42 

77 
50 

74 
45 

75 
57 

76 
55 

73 
41 

73 
27 

64 
33 

61 
46 

60 
48 

62 
50 

61 
32 

47 
24 

65.2 
36.8 

sunterSville 

MAX 
MIN 

66 
39 

58 
24 

59 
23 

67 
28 

60 
44 

60 
45 

66 
39 

68 
35 

61 
35 

76 
45 

72 
37 

68 
37 

51 
29 

54 

33 

59 
23 

67 
25 

70 
34 

76 
43 

76 
44 

74 
45 

71 
52 

76 
54 

74 
44 

70 
27 

65 
46 

53 
44 

60 
45 

60 
44 

58 
32 

50 
22 

65.0 
37.2 

oneonta 

MAX 
MIN 

72 
35 

59 
26 

59 
21 

61 
25 

63 
35 

60 
45 

68 
39 

66 
31 

7 1 
32 

35 

78 
36 

69 
30 

6 1 
27 

42 

32 

19 

61 
23 

67 
25 

37 

42 

79 
49 

73 
59 

72 
59 

76 
55 

64 

26 

66 

29 

62 
43 

54 
47 

65 
45 

61 
36 

44 

27 

64,7 
35.7 

saint  Bernard 

MAX 
MIN 

72 
37 

28 

25 

58 
25 

48 

58 
51 

44 

39 

38 

59 
40 

48 

38 

58 
31 

4  1 
34 

50 
24 

59 
24 

30 

70 
40 

73 
46 

78 
44 

71 
50 

74 
57 

77 
54 

54 

30 

61 
32 

61 
47 

52 
49 

60 
50 

61 
35 

43 
25 

62,4 
36.8 

SAND  mt  substation  au 

MAX 
MIN 

64 

39 

53 
28 

57 

23 

62 
32 

56 
45 

62 
48 

64 
44 

62 
37 

60 
34 

75 
46 

65 
40 

58 
39 

50 
29 

47 
32 

56 
20 

62 
34 

67 
36 

72 
38 

76 
47 

72 
49 

69 
52 

75 
54 

70 
44 

63 
25 

59 
40 

55 
42 

60 
44 

58 
51 

55 
32 

42 

25 

61.6 
38.4 

scottsboro 

MAX 
MIN 

55 
16 

59 
17 

53 
29 

58 
44 

67 
43 

65 
29 

30 

63 
35 

70 
35 

72 
41 

71 
42 

59 
30 

57 
28 

58 
30 

64 
24 

63 
24 

69 
44 

72 
40 

71 
41 

72 
53 

73 
50 

73 
40 

61 
32 

c3 
34 

63 
40 

55 
40 

61 
42 

60 
23 

41 

24 

63.4 
34,5 

vallEv  head 

MAX 
MIN 

36 

20 

l8 

22 

35 

45 

35 

30 

28 

31 

30 

66 
23 

59 
23 

4 1 
24 

46 
12 

58 
17 

24 

68 
34 

37 

76 
44 

72 
53 

70 
55 

74 
53 

64 

32 

62 
26 

61 
42 

52 
42 

62 
47 

61 
32 

36 
17 

62,8 
32.2 

UPPER  plains  03 

AL ICEVILLE 

MAX 
MIN 

32 

29 

28 

60 
32 

39 

60 
52 

48 

39 

68 
44 

58 
49 

78 
51 

76 
51 

69 
37 

48 
22 

56 
18 

58 
24 

69 
32 

75 
47 

75 
45 

74 
49 

73 
56 

76 
60 

76 
59 

62 
27 

62 
32 

65 
40 

62 
53 

60 
51 

57 
40 

53 
23 

66,3 
40,3 

Bankhead  lock  and  dam 

MAX 
MIN 

45 

29 

61 
29 

62 
31 

68 
36 

63 
52 

43 

70 
40 

68 
41 

60 
45 

43 

66 
38 

62 
30 

48 
23 

55 
24 

61 
26 

69 
32 

75 
46 

75 
46 

80 
47 

74 

51 

79 
54 

77 
56 

62 

30 

61 
34 

62 
36 

60 
50 

63 
51 

60 
39 

51 
27 

66.1 
39.2 

centreville 

MAX 
MIN 

7a 

36 

66 
28 

62 
25 

62 
30 

71 
30 

66 
52 

71 
45 

73 
35 

71 
35 

59 
44 

77 
43 

7  1 
40 

66 
26 

52 
21 

56 
21 

63 
21 

71 
27 

76 
37 

76 
37 

80 
40 

74 
40 

79 
40 

80 
57 

66 
30 

65 
30 

62 
40 

61 
52 

63 

52 

64 
40 

53 
27 

67,6 
36.0 

CLANTON 

MAX 
MIN 

75 
40 

69 
31 

59 
25 

64 

30 

66 
40 

67 
51 

66 
45 

71 
36 

68 
40 

55 
47 

72 
46 

71 
42 

61 
30 

49 
24 

55 
24 

60 
27 

67 
30 

74 
41 

75 
42 

77 
42 

72 
45 

76 
58 

78 
59 

67 
33 

62 
35 

60 
45 

57 
53 

62 
53 

63 
43 

50 
31 

65,7 
39.6 

Double  springs 

MAX 
MIN 

75 
40 

27 

59 
26 

59 
35 

65 
42 

59 
51 

66 
43 

68 
36 

66 
39 

60 
44 

75 
41 

69 
31 

60 

30 

44 
27 

53 
24 

55 

25 

67 
26 

70 
41 

72 
45 

78 
54 

71 
57 

75 
57 

74 
53 

57 
26 

62 
33 

61 
42 

56 
50 

59 
50 

60 
34 

47 
22 

63.4 
38.6 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

69 
48 

68 
28 

62 
25 

66 
33 

64 
49 

71 
58 

73 
43 

71 
38 

61 
41 

79 
49 

72 
43 

63 
37 

55 
34 

56 
22 

61 
23 

71 
31 

76 
44 

75 
48 

78 
46 

71 
50 

76 
58 

75 
59 

72 
43 

64 
29 

63 
37 

61 
51 

64 
50 

61 
56 

63 
38 

58 
27 

67.3 
41.3 

haleyville 

MAX 
MIN 

HAMILTON  3  S 

MAX 

77 
32 

59 
22 

60 
20 

61 
22 

70 
41 

64 
51 

70 
42 

71 

33 

71 
34 

62 
40 

77 
35 

71 
27 

61 
25 

47 

19 

54 
19 

60 
20 

70 
28 

73 
45 

76 
45 

79 
45 

72 
57 

76 
59 

74 

55 

56 
25 

63 
29 

65 
44 

60 
51 

62 
40 

62 
36 

50 
20 

65,8 
35,4 

JASPER  ♦  N 

MAX 
MIN 

62 
41 

56 
25 

60 
20 

67 
27 

61 
48 

70 
56 

67 
39 

66 
36 

59 
34 

75 
48 

68 
43 

61 
31 

47 

30 

52 
27 

57 
16 

67 
25 

72 
31 

73 
42 

76 
45 

73 
42 

74 
56 

75 
53 

70 
42 

63 
31 

62 
28 

57 
51 

61 
50 

63 
55 

57 
35 

48 

23 

64,1 
37.7 

prattville 

MAX 
MIN 

74 
45 

60 
31 

61 
28 

69 
31 

71 
54 

65 
54 

74 
46 

72 
39 

57 
43 

70 
51 

73 
45 

65 
38 

53 
26 

55 
21 

60 
23 

67 
26 

75 
34 

75 
39 

76 
40 

44 

55 

80 
56 

59 

32 

59 
43 

53 

52 

57 

35 

58 
28 

66.9 
41.1 

TmORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

67 
47 

60 
32 

62 
30 

65 
34 

66 
51 

66 
52 

71 
46 

69 
43 

60 
45 

69 
50 

71 
50 

62 
41 

54 
33 

53 
26 

60 
22 

64 
32 

71 
39 

75 
48 

76 
46 

72 
51 

75 
52 

72 
56 

72 
53 

62 
30 

59 
41 

57 
51 

61 

50 

61 
54 

56 
36 

52 
28 

64.7 
42,6 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

64 
34 

60 
28 

60 
27 

71 
32 

63 
51 

72 
47 

72 
45 

68 
39 

58 
44 

76 
55 

69 
47 

63 
34 

49 

27 

53 
22 

58 
23 

69 
30 

75 
41 

75 
47 

79 
45 

73 
49 

76 
61 

78 

58 

62 
37 

62 
32 

65 
36 

62 
53 

61 
53 

62 
52 

52 
35 

55 
28 

65.5 
40,4 
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DAILY  TEMPERATURES 

ContiBU»d  

Day  Oi  Month 


aianon 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 

77 
37 

65 
29 

60 
31 

61 
35 

68 
42 

64 
57 

71 
47 

72 
38 

68 
39 

59 
47 

77 
49 

68 
43 

62 
34 

*9 
23 

54 
23 

60 
25 

70 
33 

75 

*e 

76 
47 

79 
49 

73 
56 

79 
55 

76 
56 

61 
31 

61 
34 

65 
45 

64 
51 

63 
52 

63 
38 

52 
28 

66.5 
40.7 

VFRNON 

MAX 

78 
37 

68 
26 

65 
28 

64 
30 

68 
44 

68 
51 

71 
46 

74 
36 

70 
37 

61 
43 

79 
36 

72 
30 

65 
27 

50 

20 

56 

22 

62 
25 

72 
36 

77 

*e 

78 
46 

79 
47 

79 
60 

79 
60 

79 
54 

56 
26 

65 
28 

64 
45 

61 
52 

61 
50 

60 
37 

52 
24 

67.8 
38.4 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTOn  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
40 

59 
31 

66 
27 

70 
32 

64 
54 

71 
52 

67 
43 

70 
36 

59 
36 

76 
42 

69 
36 

62 
33 

45 
30 

51 
28 

62 
23 

69 
28 

74 
34 

75 
40 

81 
43 

74 
48 

75 
57 

79 
61 

68 
41 

67 
34 

62 
42 

54 
49 

61 
49 

64 
56 

59 
34 

53 
29 

65.8 
39.7 

CALERa  2  SW 

MAX 
MIN 

56 
»6 

60 
26 

53 
21 

67 
28 

65 
50 

68 
49 

68 
44 

70 
32 

66 
38 

72 
41 

70 
41 

62 
36 

51 
25 

53 
18 

61 

Is 

68 
23 

74 
33 

76 
38 

78 
39 

73 
42 

76 
55 

77 
57 

76 
48 

64 
29 

60 

32 

57 
51 

63 
49 

63 
55 

60 
43 

53 
26 

65.3 
37.8 

CENTRE  5  SW 

MAX 
MIN 

76 
42 

58 
28 

57 
24 

60 
29 

66 
35 

59 
48 

68 
44 

68 
38 

70 
32 

60 
38 

75 
35 

70 
36 

60 
30 

45 

36 

50 
20 

59 
24 

67 
28 

77 
37 

74 
41 

78 
40 

74 
52 

75 
55 

79 
56 

67 
29 

62 
36 

62 
44 

52 
47 

58 
51 

62 
37 

41 

30 

64.3 
37,4 

ChildeRSburg  wtr  Plant 

MAX 

71 
46 

60 
27 

61 
22 

69 
28 

65 
54 

68 
52 

70 
41 

68 
37 

64 
36 

74 
51 

70 
40 

65 
29 

59 
29 

54 

25 

60 

20 

66 
23 

73 
31 

75 
38 

80 
39 

75 
40 

76 
53 

79 
53 

74 
51 

62 
30 

61 
32 

57 
54 

59 
50 

63 
56 

64 

39 

54 
28 

66,6 
38.5 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

60 
43 

57 
27 

59 
23 

67 
28 

59 
50 

66 
48 

66 
41 

70 
35 

59 
33 

75 
51 

67 
41 

60 
39 

50 
27 

51 
36 

58 
21 

64 
25 

70 
31 

74 
39 

76 
42 

74 
47 

74 
55 

76 
55 

72 
49 

61 
31 

60 
38 

53 
48 

59 
47 

62 
54 

61 
39 

49 
26 

63,7 
39.0 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

75 
33 

65 
29 

57 
22 

59 
22 

67 
32 

60 
47 

66 
41 

67 
35 

66 
34 

57 
40 

73 
41 

67 
32 

60 
32 

48 
29 

51 
20 

57 
20 

65 
25 

71 
35 

73 
37 

75 
41 

79 
48 

73 
53 

53 

65 
31 

6l 
31 

60 
43 

52 
48 

60 
49 

62 
40 

45 
26 

63.9 
35.6 

SYlACAUGA  *  NE 

MAX 

65 
45 

57 
28 

60 
22 

76 
28 

63 
52 

66 
52 

68 
44 

67 
34 

55 
36 

72 
50 

68 
40 

60 
32 

46 
24 

52 
22 

58 
20 

66 
23 

70 
31 

72 
38 

77 
39 

73 
42 

72 
60 

75 
61 

70 
50 

53 
31 

59 
35 

57 
52 

60 
50 

64 
56 

64 
37 

53 
2S 

63.9 
38.6 

TALLADEGA 

MAX 

65 
42 

56 
27 

58 

22 

67 
27 

64 

50 

69 
47 

67 
42 

67 
37 

57 
34 

72 
50 

67 
41 

60 
32 

47 
26 

51 
26 

57 

20 

65 
25 

70 
33 

72 
39 

75 
40 

75 
44 

74 
55 

76 
56 

71 
48 

62 
29 

61 
35 

56 
49 

59 
47 

63 
55 

61 
34 

52 
23 

63.9 
37.8 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

71 
40 

60 
24 

65 
17 

69 
22 

67 
46 

71 
45 

72 
36 

71 
28 

62 
30 

73 
45 

73 
37 

64 

35 

52 
16 

54 
14 

60 
14 

67 
17 

72 
23 

73 
29 

76 
32 

78 
34 

75 
50 

79 
52 

71 
54 

66 
25 

59 
35 

56 
46 

64 
46 

63 
52 

64 

36 

55 
25 

66.8 
33.6 

ASHLAND 

MAX 

6S 

30 

67 

22 

67 
34 

65 
47 

68 
41 

69 
40 

68 
34 

67 
39 

70 
41 

73 
35 

60 
27 

56 
26 

51 
20 

59 
23 

66 
26 

70 
35 

73 
38 

77 
39 

75 
43 

72 
47 

75 
36 

66 
41 

66 
39 

58 
43 

53 
47 

62 
42 

63 
48 

62 
37 

50 
22 

50 
28 

64.9 
35.7 

AUBURN  }  SW 

MAX 

74 
45 

74 

28 

60 
25 

64 

29 

70 
40 

72 
50 

70 
45 

72 
38 

71 
40 

61 
49 

71 
47 

73 
37 

65 
25 

53 
24 

64 
23 

60 
26 

67 
38 

73 
36 

74 
38 

78 
45 

75 
56 

76 
56 

78 
58 

66 
31 

67 
44 

65 
*9 

58 
50 

65 
51 

64 
41 

48 

28 

67.7 
39.8 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

73 
33 

70 
28 

58 
23 

62 
25 

69 
34 

71 
50 

70 
49 

70 
36 

70 
40 

55 
44 

70 
45 

72 
38 

65 
29 

50 
22 

53 

20 

60 
21 

66 
25 

72 
35 

73 
36 

77 
39 

75 
54 

70 
54 

79 
55 

68 
31 

65 
33 

58 
42 

55 
48 

60 
51 

65 
40 

46 

30 

65.6 
37.0 

HEFLIN 

MAX 

65 
26 

56 
19 

63 

24 

68 
35 

66 
33 

68 
40 

69 
33 

70 
29 

68 
35 

76 
36 

71 
28 

61 
25 

55 
26 

50 
17 

69 
20 

71 
26 

72 
34 

75 
36 

79 
37 

78 
38 

76 
37 

78 
40 

65 
37 

67 
34 

60 
44 

51 
46 

60 
50 

60 
35 

50 
28 

49 
18 

65.5 
32.2 

LAFAYETTE 

MAX 

72 
44 

60 
28 

64 
26 

69 
29 

72 
50 

71 
47 

70 
43 

70 
37 

61 
38 

70 
45 

71 
42 

64 
34 

52 
29 

53 
21 

60 
22 

68 
25 

73 
31 

74 
37 

75 
40 

75 
41 

74 
50 

77 
52 

72 
53 

64 

27 

57 
34 

58 
43 

60 
43 

63 
52 

58 
35 

53 
26 

66.0 
37.5 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

72 
48 

56 
40 

59 
30 

69 
32 

70 
53 

68 
54 

69 
52 

69 
50 

62 
42 

69 
52 

70 
49 

66 
49 

57 
30 

52 
33 

58 
28 

66 
27 

73 
34 

72 
40 

72 
42 

74 
48 

75 
56 

77 
58 

70 
56 

64 
37 

64 
37 

58 
50 

61 
50 

64 
56 

64 
41 

54 
30 

65,8 
43.5 

OPELIKA 

MAX 

74 
31 

73 

30 

53 
25 

63 
25 

70 
30 

71 
51 

71 
47 

7  1 
41 

69 
39 

57 
36 

69 
39 

71 
41 

64 
27 

52 
25 

52 
22 

60 
20 

62 
20 

74 
30 

74 
35 

77 
36 

74 
42 

74 
52 

79 
59 

62 
32 

60 
32 

60 
33 

54 
49 

63 
50 

41 

66.1 
35.9 

rockford 

MAX 
MIN 

74 
44 

67 
29 

59 
25 

65 
30 

69 
41 

67 
51 

66 
44 

72 
38 

70 
37 

55 
49 

73 
44 

72 
40 

71 
26 

*9 
19 

54 

21 

61 
25 

62 
32 

72 
36 

74 
37 

78 
42 

75 
46 

76 
53 

79 
59 

66 
28 

69 
35 

60 
43 

57 
49 

63 
51 

65 
38 

48 
25 

66.3 
37.9 

ROC<  MILLS 

MAX 
MIN 

73 
31 

69 
34 

58 
21 

62 
26 

67 
39 

72 
52 

70 
44 

69 
35 

70 
33 

59 
36 

70 
37 

73 
38 

63 
26 

51 
23 

53 
19 

59 

20 

65 
23 

69 
32 

72 
33 

78 
35 

76 
36 

74 
47 

76 
48 

65 
31 

66 
32 

61 
40 

52 
47 

64 
50 

62 
41 

45 

30 

65.4 
34.7 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

81 
47 

72 
30 

62 
31 

65 
38 

72 
55 

65 
51 

70 
50 

68 
43 

69 
50 

59 
50 

74 
47 

71 
40 

65 
35 

51 
24 

55 
27 

62 
38 

72 
46 

78 
50 

78 
47 

80 
53 

75 
53 

81 
59 

80 
57 

64 

28 

60 
39 

61 
50 

61 
52 

60 
55 

65 
40 

53 
3 1 

67.6 
43.9 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  DAK 

MAX 
MIN 

78 
40 

68 
30 

64 

30 

64 
34 

69 
39 

66 
51 

72 
47 

71 
41 

68 
41 

64 
51 

72 
50 

69 
46 

63 
34 

50 
24 

53 
25 

63 
27 

70 
33 

77 
47 

76 
47 

76 
48 

74 
56 

79 
55 

79 
56 

62 
33 

63 
32 

64 
47 

62 
52 

60 
54 

65 
43 

53 
31 

67.2 
*1.5 

GAINESVILLE 

MAX 

80 
42 

66 
32 

63 
29 

61 
33 

68 
40 

61 
52 

73 
48 

72 
41 

68 
45 

68 
50 

76 
50 

69 
42 

62 
38 

50 
25 

54 
24 

62 
26 

72 
36 

77 
43 

77 
42 

78 
49 

72 
55 

79 
59 

78 
57 

60 
31 

62 
32 

67 
48 

64 
54 

60 
54 

63 
39 

52 
30 

67,1 
41  ,6 

GREENSBORO 

MAX 

70 
45 

64 

30 

65 
32 

69 
39 

64 
53 

69 
53 

74 
46 

72 
45 

69 
42 

76 
50 

71 
51 

66 
41 

52 
35 

58 
25 

62 
27 

72 
36 

76 
43 

77 
48 

80 
48 

75 
53 

77 
56 

80 
57 

70 
53 

65 
29 

65 
41 

62 
52 

61 
52 

65 
51 

64 
45 

59 
27 

68.3 
43.5 

haynEvillE 

MAX 
MIN 

70 
40 

73 
30 

67 

30 

64 

30 

70 
39 

75 
55 

76 
47 

74 

38 

73 
42 

59 
45 

69 
49 

69 
37 

65 
32 

54 
24 

57 
21 

60 
26 

67 
29 

76 
34 

76 
39 

80 
40 

77 
57 

76 
57 

80 
59 

76 
33 

32 

62 

63 
45 

62 
52 

61 
43 

51 
30 

68.3 
39.1 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

72 
46 

62 
26 

63 
24 

71 
29 

67 
50 

68 
49 

74 
45 

70 
36 

62 
43 

72 
49 

72 
49 

64 
40 

55 
29 

55 
22 

62 
24 

71 
31 

77 
39 

77 
44 

79 
43 

74 
53 

79 
55 

80 
57 

74 
51 

66 
31 

62 
42 

60 
54 

62 
53 

65 
58 

65 
40 

58 
29 

67,9 
41,4 

MINTER  3  NW 

MAX 

78 
40 

70 
30 

65 
35 

70 
38 

70 
52 

67 
50 

72 
40 

71 
42 

69 
51 

60 
53 

74 
44 

63 
35 

52 
25 

55 
24 

62 
30 

70 
37 

77 
46 

77 
44 

80 
50 

75 
55 

79 
53 

78 
58 

76 
50 

64 

31 

62 
45 

60 
53 

62 
53 

61 
52 

61 
39 

59 
25 

66,0 
42.7 

MCNTG0^4ERY  wB  AP 

MAX 
MIN 

75 
42 

59 
36 

63 
30 

70 
35 

74 
56 

65 
55 

73 
48 

71 
41 

58 
45 

70 
52 

74 
48 

65 
43 

53 
31 

55 
29 

60 
25 

68 

28 

75 
39 

75 
41 

79 
42 

76 
48 

78 
54 

81 
55 

69 
47 

65 
34 

61 
44 

60 
54 

65 
53 

67 
60 

62 
40 

58 
34 

67.5 
43.0 

SFLMA 

MAX 
MIN 

50 

34 

31 

35 

54 

55 

72 
50 

71 
45 

62 
47 

70 
53 

74 
52 

64 
44 

58 
36 

54 
27 

59 
28 

68 
32 

75 
43 

75 
46 

77 
45 

74 
51 

77 
58 

79 
58 

75 
55 

63 
32 

60 
44 

60 
56 

64 
53 

66 
58 

65 
45 

57 
33 

67.2 
45.1 

TuSKEGEE  2 

MAX 
MIN 

76 
44 

76 
28 

72 
24 

71 
30 

76 
55 

67 
53 

74 
51 

77 
35 

62 
37 

71 
55 

79 
47 

66 
33 

57 
32 

54 
21 

61 
21 

69 
25 

75 
34 

75 
37 

79 
37 

77 
42 

78 
55 

79 
54 

75 
60 

62 
32 

63 
44 

60 
53 

63 
53 

66 
58 

65 
28 

58 
23 

69.* 
40.0 

UNION  SPRINGS  2  nE 

MAX 
MIN 

75 
37 

77 
30 

70 
25 

64 

25 

71 
41 

76 
54 

76 
52 

74 
37 

71 
40 

70 
44 

68 
45 

75 
36 

65 
29 

56 
24 

55 
22 

61 
26 

69 
29 

75 
35 

75 
38 

78 
36 

76 
55 

77 
53 

80 
56 

63 
43 

65 
44 

64 
43 

60 
34 

50 
32 

69,1 
38,1 

COASTAL  Plain  ot 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 
MIN 

77 
48 

78 
30 

»9 
29 

64 
32 

71 
43 

69 
51 

68 
50 

73 
39 

70 
47 

60 
52 

68 
56 

72 
40 

66 
30 

56 
24 

55 
25 

62 
28 

70 
40 

76 
39 

75 
40 

77 
48 

76 
50 

78 
52 

80 
61 

66 
40 

63 
39 

63 
50 

64 
56 

63 
58 

67 
45 

52 
29 

67,9 
42,4 

AtMORE  STATE  FARM 

MAX 
HIN 

BHANTlEY 

MAX 
MIN 

76 
38 

80 
27 

60 
24 

63 
28 

70 
35 

70 
53 

79 
56 

74 
44 

72 
40 

60 
51 

67 
51 

73 
40 

67 
26 

57 
20 

55 
19 

61 
22 

69 
34 

75 
35 

76 
36 

79 
42 

78 
47 

76 
52 

79 
60 

65 
41 

65 
36 

61 
48 

64 

55 

63 
56 

68 
40 

52 

66,5 
39.4 

ALABAMA 
NOVEMBER  1963 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cootlnaxl  .  NOVEMBER  1963 


SteHon 

Da?  Of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

1 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BREHTON  i  SSE 

82 

64 

65 

75 

72 

79 

77 

78 

67 

68 

76 

68 

61 

63 

73 

78 

77 

79 

78 

80 

eo 

71 

62 

66 

66 

66 

70 

68 

62 

71 

0 

MIN 

♦  3 

27 

25 

27 

51 

46 

53 

50 

57 

55 

34 

^* 

20 

I9 

23 

36 

34 

38 

50 

50 

60 

40 

34 

53 

58 

60 

29 

41 

1 

CAMDEN  3  NU 

MAX 

T5 

61 

66 

72 

70 

69 

73 

73 

61 

70 

74 

64 

54 

54 

61 

72 

77 

76 

80 

76 

80 

80 

76 

63 

66 

63 

65 

67 

66 

60 

68 

MIN 

*8 

30 

28 

34 

52 

51 

48 

39 

48 

52 

50 

43 

29 

47 

43 

g  \ 

52 

47 

30 

36 

55 

53 

57 

29 

42 

3 

Chatom 

75 

65 

64 

76 

67 

69 

71 

71 

69 

72 

72 

67 

64 

64 

73 

78 

78 

78 

74 

71 

77 

70 

69 

67 

65 

68 

68 

68 

66 

69 

MIN 

37 

31 

30 

37 

50 

52 

48 

43 

52 

52 

34 

44 

60 

47 

56 

54 

52 

30 

38 

53 

56 

51 

33 

32 

43 

5 

CLAYTON 

70 

58 

62 

70 

75 

70 

69 

72 

67 

66 

69 

65 

55 

53 

60 

67 

73 

74 

74 

75 

7^ 

80 

66 

63 

61 

60 

63 

66 

50 

5 

MIN 

32 

35 

41 

44 

55 

53 

54 

45 

47 

48 

28 

*9 

39 

49 

93 

55 

60 

35 

40 

46 

51 

47 

42 

30 

44 

,3 

bothan  faa  airport 

79 

59 

63 

72 

76 

69 

73 

72 

64 

64 

63 

67 

58 

53 

60 

67 

74 

75 

76 

75 

74 

8l 

69 

65 

63 

62 

70 

68 

62 

60 

MIN 

43 

35 

31 

38 

58 

56 

50 

45 

" 

56 

49 

28 

30 

38 

43 

53 

51 

42 

48 

58 

60 

62 

38 

34 

45 

Is 

ENTERPRISE 

79 

64 

71 

75 

69 

71 

70 

74 

62 

64 

65 

69 

57 

56 

62 

69 

76 

76 

77 

78 

77 

81 

74 

66 

64 

62 

67 

68 

65 

60 

MIN 

*9 

34 

34 

36 

56 

54 

52 

47 

"■ 

'* 

47 

36 

30 

32 

38 

41 

5 1 

61 

42 

48 

56 

58 

61 

33 

46 

1' 

Eufaula 

75 

71 

65 

60 

71 

75 

74 

75 

65 

64 

65 

66 

64 

55 

58 

52 

54 

70 

75 

77 

71 

76 

79 

67 

68 

66 

63 

63 

66 

52 

MIN 

35 

38 

25 

32 

33 

57 

5 1 

41 

43 

50 

49 

44 

28 

27 

25 

^' 

36 

36 

36 

36 

43 

54 

67 

37 

46 

46 

47 

54 

48 

32 

40 

,4 

Evergreen 

79 

79 

62 

65 

73 

72 

71 

76 

74 

59 

68 

76 

68 

58 

58 

73 

78 

78 

78 

77 

79 

79 

68 

62 

65 

62 

62 

68 

55 

69 

MIN 

34 

29 

2e 

28 

37 

49 

46 

36 

37 

56 

45 

26 

22 

24 

^8 

49 

56 

60 

40 

39 

43 

56 

57 

45 

27 

40 

|l 

FRISCO  CiTY 

79 

77 

63 

64 

73 

70 

72 

75 

75 

66 

72 

74 

67 

57 

57 

64 

73 

78 

78 

78 

75 

80 

76 

67 

66 

70 

65 

62 

68 

53 

MIN 

55 

32 

31 

35 

45 

52 

48 

42 

52 

54 

54 

32 

25 

27 

48 

48 

46 

56 

59 

35 

36 

51 

55 

55 

32 

44 

•  6 

GENEVA 

MAX 

73 

79 

58 

60 

70 

75 

71 

72 

70 

63 

65 

63 

67 

58 

55 

59 

66 

71 

73 

73 

74 

75 

79 

70 

62 

63 

64 

70 

68 

60 

MIN 

38 

33 

30 

34 

40 

55 

54 

40 

44 

52 

55 

43 

27 

25 

28 

35 

38 

46 

55 

58 

44 

46 

51 

59 

62 

48 

32 

43 

I2 

GILBERTOWN 

73 

64 

65 

70 

67 

68 

76 

74 

62 

70 

74 

65 

58 

59 

63 

74 

78 

80 

80 

SO 

80 

82 

69 

60 

67 

64 

70 

67 

66 

64 

MIN 

50 

27 

25 

30 

46 

48 

44 

35 

49 

28 

1 9 

18 

39 

46 

29 

32 

49 

60 

58 

24 

40 

,6 

GREENVILLE 

75 

59 

62 

69 

72 

65 

72 

71 

63 

67 

71 

68 

59 

54 

61 

69 

75 

75 

79 

75 

78 

79 

74 

64 

60 

62 

61 

67 

66 

MIN 

*9 

31 

30 

36 

55 

50 

47 

46 

2  8 

30 

53 

58 

60 

36 

45 

56 

54 

57 

29 

45 

[2 

HEADLAND 

75 

80 

59 

62 

71 

73 

69 

74 

73 

65 

64 

63 

68 

58 

54 

60 

67 

72 

74 

77 

75 

75 

79 

69 

65 

64 

61 

70 

68 

MIN 

41 

35 

32 

37 

4 1 

41 

55 

44 

50 

" 

45 

36 

28 

28 

32 

36 

46 

49 

54 

56 

58 

41 

43 

50 

67 

60 

49 

34 

44 

I3 

HIGHLAND  HOME 

75 

74 

56 

63 

70 

71 

64 

72 

72 

59 

67 

71 

64 

52 

53 

61 

68 

74 

75 

76 

75 

76 

79 

60 

64 

59 

61 

61 

65 

50 

MIN 

47 

31 

32 

39 

45 

57 

50 

44 

48 

45 

36 

41 

46 

49 

" 

54 

59 

35 

35 

41 

63 

53 

44 

28 

43 

Is 

LOCKHART 

75 

80 

59 

62 

71 

71 

71 

73 

71 

60 

65 

69 

68 

59 

55 

61 

69 

74 

75 

75 

76 

76 

79 

66 

63 

61 

64 

65 

66 

» 9 

MIN 

47 

34 

32 

34 

46 

54 

55 

43 

51 

53 

56 

47 

34 

27 

27 

""^ 

42 

45 

53 

53 

56 

61 

41 

46 

51 

59 

59 

46 

33 

45 

.3 

NATCHEZ 

76 

62 

65 

72 

70 

69 

73 

82 

67 

72 

73 

66 

58 

57 

64 

72 

79 

78 

80 

76 

80 

80 

72 

63 

68 

64 

62 

66 

65 

69 

MIN 

44 

34 

27 

29 

46 

46 

41 

38 

44 

50 

46 

34 

22 

l6 

11 

2 1 

38 

3e 

36 

46 

50 

54 

53 

30 

30 

52 

51 

62 

40 

27 

38 

12 

OZARK  6  NNW 

78 

57 

64 

71 

76 

67 

74 

73 

61 

66 

67 

67 

59 

55 

61 

68 

73 

75 

77 

76 

75 

79 

72 

65 

63 

61 

65 

67 

65 

65 

68 

MIN 

38 

32 

29 

36 

54 

54 

52 

47 

48 

52 

5  3 

45 

29 

28 

30 

39 

42 

45 

50 

53 

56 

61 

39 

45 

55 

55 

58 

43 

39 

44 

Is 

PHENIX  CITY  2  NNW 

74 

69 

59 

62 

69 

70 

73 

72 

70 

59 

70 

74 

66 

55 

53 

59 

66 

72 

74 

72 

75 

76 

76 

66 

67 

63 

56 

62 

64 

MIN 

43 

37 

34 

36 

41 

54 

49 

46 

45 

55 

52 

45 

3  5 

3 1 

30 

39 

43 

47 

52 

56 

56 

36 

37 

44 

50 

53 

37 

30 

42 

•  6 

PUSHMATAHA 

81 

70 

64 

64 

71 

65 

73 

75 

71 

56 

72 

71 

65 

55 

56 

63 

75 

78 

79 

79 

70 

79 

79 

62 

65 

66 

63 

64 

65 

68 

MIN 

43 

30 

27 

31 

38 

49 

42 

38 

42 

40 

42 

43 

24 

2 1 

41 

41 

42 

55 

47 

64 

64 

30 

31 

47 

47 

47 

41 

31 

39 

I2 

SEALE 

MAX 

78 

60 

63 

71 

76 

72 

73 

72 

58 

68 

75 

68 

56 

55 

60 

68 

75 

75 

78 

75 

78 

79 

66 

66 

64 

60 

63 

67 

64 

60 

68 

,2 

39 

27 

23 

28- 

52 

5 1 

45 

37 

25 

25 

32 

3 1 

52 

33 

42 

50 

51 

57 

43 

26 

39 

1 3 

THOMAsVILLE 

77 

72 

61 

65 

70 

67 

69 

72 

72 

60 

69 

74 

64 

54 

54 

61 

70 

73 

76 

76 

74 

76 

79 

62 

59 

67 

64 

60 

66 

MIN 

48 

29 

31 

36 

42 

53 

49 

4* 

50 

52 

53 

44 

33 

26 

28 

36 

41 

50 

46 

51 

54 

65 

58 

30 

36 

45 

53 

53 

40 

29 

43 

|l 

TROY 

77 

59 

63 

70 

73 

66 

73 

73 

60 

65 

72 

65 

55 

54 

61 

69 

74 

76 

76 

77 

77 

79 

68 

65 

60 

62 

60 

66 

63 

58 

MIN 

48 

30 

30 

40 

57 

56 

52 

44 

5  3 

53 

5 1 

44 

34 

27 

38 

45 

49 

48 

57 

58 

65 

36 

45 

56 

54 

58 

43 

31 

45 

.8 

WNATLEY 

77 

64 

65 

65 

68 

72 

76 

75 

63 

63 

76 

67 

57 

58 

62 

72 

78 

80 

79 

81 

82 

82 

73 

69 

72 

65 

67 

65 

60 

6  3 

69 

.9 

MIN 

47 

25 

28 

48 

48 

48 

46 

46 

I9 

I9 

42 

39 

*8 

48 

46 

56 

45 

42 

55 

56 

56 

43 

25 

40 

,3 

GULF  OS 

BAY  MINETTE 

81 

63 

67 

73 

71 

80 

78 

76 

60 

69 

75 

69 

62 

58 

63 

74 

80 

SO 

78 

78 

78 

80 

71 

64 

68 

65 

65 

68 

64 

MIN 

48 

36 

39 

40 

43 

50 

49 

58 

58 

42 

42 

20 

3 1 

40 

42 

43 

48 

50 

65 

56 

34 

4I 

62 

58 

50 

45 

33 

45 

'3 

citronElle 

78 

72 

65 

72 

68 

73 

78 

76 

68 

68 

78 

67 

59 

57 

64 

72 

78 

78 

78 

78 

77 

79 

69 

61 

69 

66 

63 

62 

58 

69 

MIN 

53 

36 

41 

52 

54 

47 

46 

53 

52 

54 

46 

32 

28 

30 

40 

46 

49 

49 

55 

54 

56 

49 

33 

36 

52 

52 

50 

38 

36 

45 

0 

CODEN 

MAX 

80 

66 

70 

74 

71 

75 

77 

78 

66 

69 

76 

73 

65 

61 

66 

71 

78 

72 

80 

78 

SO 

72 

65 

67 

66 

69 

69 

67 

64 

MIN 

50 

45 

59 

29 

46 

52 

50 

58 

65 

64 

59 

37 

38 

58 

61 

62 

43 

32 

47 

2 

rAIHMOrt    *  Nt 

MAX 

80 

63 

70 

70 

70 

77 

77 

74 

65 

69 

74 

67 

60 

57 

63 

71 

77 

76 

75 

79 

77 

79 

72 

59 

69 

76 

69 

70 

66 

62 

MIN 

52 

38 

34 

46 

53 

52 

52 

46 

52 

52 

47 

42 

29 

31 

41 

49 

60 

5 1 

59 

59 

60 

57 

39 

41 

54 

60 

60 

46 

38 

48 

2 

FORT  MORGAN 

MAX 

78 

61 

65 

70 

69 

70 

72 

70 

68 

68 

70 

67 

61 

63 

62 

67 

72 

73 

71 

72 

73 

75 

72 

66 

66 

68 

65 

66 

69 

60 

68 

3 

MIN 

57 

50 

52 

55 

54 

54 

53 

50 

57 

62 

60 

56 

50 

49 

46 

53 

66 

61 

60 

66 

66 

67 

63 

44 

52 

60 

61 

62 

49 

41 

55 

5 

MOBILE  UB  AIRPORT 

MAX 

80 

63 

64 

72 

70 

81 

80 

76 

63 

68 

75 

70 

62 

60 

63 

70 

77 

77 

74 

77 

77 

77 

73 

61 

67 

68 

66 

70 

55 

63 

70 

0 

MIN 

44 

37 

39 

43 

54 

54 

50 

50 

56 

59 

57 

47 

39 

33 

33 

47 

48 

54 

51 

62 

62 

63 

39 

59 

37 

35 

48 

MOBILE 

MAX 

72 

79 

62 

65 

72 

71 

77 

77 

75 

61 

67 

73 

66 

61 

56 

62 

70 

74 

76 

73 

75 

75 

75 

67 

61 

67 

65 

65 

68 

56 

68 

8 

MIN 

53 

39 

39 

47 

54 

60 

53 

52 

53 

53 

60 

51 

43 

34 

35 

42 

50 

50 

52 

55 

56 

64 

62 

40 

45 

54 

56 

56 

46 

40 

49 

9 

ROBEHTSOALE  1  E 

MAX 

77 

79 

63 

65 

73 

72 

78 

77 

76 

61 

68 

74 

68 

60 

57 

63 

70 

76 

77 

76 

78 

76 

78 

67 

61 

68 

66 

69 

70 

56 

70 

0 

MIN 

41 

36 

29 

39 

48 

50 

49 

41 

50 

51 

58 

45 

37 

26 

29 

34 

46 

47 

47 

53 

68 

59 

61 

39 

40 

51 

60 

59 

46 

33 

45 

4 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NOVEMBER  1963 


Day  of  month 

Station 

l~  . 

hi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

p { f QMONT  PLATEAU  05 

EVAP 

.06 

.la 

.07 

.OS 

.08 

.03 

.07 

.11 

.05 

.04 

.14 

.19 

.12 

.09 

.07 

.08 

.07 

.08 

.08 

.03 

.05 

.17 

.21 

.03 

.04 

.05 

.03 

.00 

. 

.08 

2.46 

WIND 

60 

90 

30 

28 

U 

23 

35 

51 

32 

** 

85 

92 

48 

51 

35 

22 

22 

18 

30 

30 

20 

50 

60 

99 

31 

32 

48 

18 

92 

30 

1320 

fPAIPIE  06 

0EMOP0L15  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

•  20 

,07 

.11 

.08 

.09 

.03 

.02 

,07 

.09 

.02 

.03 

•  15 

.17 

ft 

.18 

.13 

.05 

.06 

.  16 

.00 

.03 

.10 

•  15 

.10 

.07 

.08 

.01 

.07 

.14 

2.46 

MIND 

65 

104 

39 

19 

2 1 

7 

22 

21 

12 

60 

47 

86 

146 

6 

9 

9 

62 

46 

67 

126 

153 

35 

99 

66 

16 

146 

148 

1720 

MAX 

72 

69 

6'* 

76 

65 

68 

72 

73 

72 

65 

74 

74 

69 

58 

65 

72 

78 

79 

80 

84 

82 

80 

68 

63 

68 

67 

66 

64 

54 

70.4 

28 

32 

38 

35 

SULF  08 

FaIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.11 

.!'> 

.08 

.10 

.07 

.01 

.12 

.10 

.05 

.02 

.11 

.27 

.07 

.10 

.07 

.07 

.0? 

.08 

.12 

.03 

.12 

.08 

.07 

.10 

.05 

.04 

.03 

.06 

.04 

.23 

2.61 

HIND 

50 

*3 

11 

11 

3 

22 

17 

13 

15 

13 

28 

61 

51 

23 

10 

12 

10 

13 

14 

18 

18 

42 

78 

55 

12 

9 

9 

79 

76 

142 

958 

MAX 

76 

73 

72 

72 

70 

80 

80 

76 

72 

70 

70 

69 

75 

62 

76 

72 

70 

74 

78 

78 

77 

79 

74 

65 

70 

69 

70 

77 

79 

62 

72.9 

MIN 

59 

»l 

40 

56 

58 

58 

52 

57 

59 

60 

47 

43 

40 

40 

44 

51 

52 

54 

62 

60 

55 

62 

43 

49 

60 

63 

56 

42 

40 

51.6 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  b. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

o 

c 

Station 

o« 

.2 

'a 
> 
• 
& 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

u.  a 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

Q. 

o  in 
o  u 

-0 

e 
u 
« 
H 

.01-09 

,10-,49 

66 -OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  su 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

ESE 

13 

7.4 

38 

W 

30 

74 

78 

51 

62 

5 

1 

5 

1 

1 

0 

13 

52 

6.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

SE 

15 

9.6 

46++ 

N 

29 

74 

82 

53 

60 

2 

4 

3 

2 

1 

0 

12 

- 

6.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

SE 

12 

10.8 

35++ 

SSE 

22 

80 

79 

55 

65 

4 

0 

2 

0 

1 

10 

5.9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

NNW 

9 

6.6 

34 

W 

1 

82 

88 

53 

62 

3 

4 

0 

0 

1 

12 

56 

5.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SUUon 


D«7  oi  moBth 


NOPTHERN  VALLEY 
HUNTSVILLE  UB  AP 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
ALBERTVILLE  2  SE 

BR1DSEP0RT  2  w 

0UNTER5VILLE 

VALLEY  HEAD 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
nTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SnD 


See  niiiMiiji  xKaa  Uknrlas  SulSae  \mimm. 
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STATION  INDEX 


ALABAMA 
1963 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  : 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1  PRECIP. 

g 

SPECIAL 

ABBEVILLC  1  HNH 

oooa 

31  35 

85  19 

465 

7A 

ADO I SON 

0063 

; 

34  13 

87  11 

79! 

PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

32  14 

175 

8A 

S I ONEY  J <  HARDY •  SR ■ 

ALBERTVILLE  2  SE 

01*8 

MARSHALL 

i; 

34  14 

86  10 

1140 

9A 

5A 

ALEXANDER  CI TT  «  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

»P 

5P 

DOUGLAS  M,  SANFORD 

ALICEVILLE 

oiTa 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

140 

7A 

7A 

MRS*  CHERRY  J*  HERNDON 

ANDALUSIA  1  NM 

0252 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

260 

8A 

8A 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNISTON  FAA  AP 

0272 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

0331 

MINSTON 

; 

34  04 

87  13 

500 

It 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

■  H 

NORMA  K  WILLIS 

ASHVILLE  4  V 

0377 

ST.  CLAIR 

1 

33  51 

66  20 

590 

7A 

JOHN  T«  SWINOALL 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

34  48 

86  59 

720 

9A 

9^ 

RADIO  STATION  WJHW 

ATHOAE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

( 

31  10 

87  29 

300 

4P 

4P 

athore  state  farm 

AUBURN  3  SH 

042: 

LEE 

32  34 

85  31 

730 

6A 

8A 

MRS.  MARTHA  1.  MOORE 

AUTAUGAVILLE  3  N 

AUTAUGA 

32  26 

86  41 

200 

6A 

BANKHEAD  LOCK  AND  OAH 

050S 

TUSCALOOSA 

; 

33  29 

87  20 

280 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0563 

30  93 

87  47 

266 

7P 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELLE  MINA  2  N 

0659 

LIMESTONE 

i; 

34  42 

86  53 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0746 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSW 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

933 

6P 

6A 

■  „ 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

0790 

MARION 

1; 

3*  10 

86  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

8ILLINCSLEV   !  SE 

0823 

AUTAUGA 

32  39 

420 

JOHN  Ra  THOMAS 

erBMINOHAH  MB  AP 

JEFFERSON 

2 

33  34 

86  45 

610 

MIO 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BOAZ 

0957 

2 

34  13 

86  10 

1070 

TA 

DAVID  A*  BURNS 

6BANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

8A 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

BREMTON  3  SSE 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

BRIDGEPORT  2  w 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

660 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKWOOD 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNOIDGE 

1176 

PIKE 

9 

31  43 

85  49 

495 

7a 

MILDRED  P.  WMITTINGTON 

CALERA  2  SW 

1266 

SHELBY 

7 

33  05 

86  46 

540 

5P 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

32  02 

87  20 

5P 

CAMPBELL 

1315 

i: 

31  55 

87  59 

93 

1324 

Tallapoosa 

32  50 

85  41 

680 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

2 

33  54 

87  32 

430 

7A 

FLOYO  J.  GARRISON 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

85  45 

620 

7A 

7A 

DON  Ra  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

BIBB 

; 

32  57 

87  08 

224 

7A 

7A 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  30> 

86  19 

2B5 

5P 

5P 

GRADY  C  YOUNG 

CHIL0ERS6URG 

1619 

TALLADEGA 

7 

33  IT 

86  21 

4  80 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHILDERseuRC  HTR  PLANT 

162( 

TALLADEGA 

1 

33  17 

86  20 

418 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

MOBILE 

31  05 

86  14 

331 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

31  32 

8t  31 

7A 

TOLLtE  L.  KASKEW 

CLANTON 

CHILTON 

■; 

32  51 

86  36 

580 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

; 

31  53 

85  28 

596 

6A 

6A 

MRS  ELIZABETH  WESTON 

COOEN 

160: 

MOBILE 

9 

30  23 

86  13 

12 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  N* 

lao' 

GENEVA 

9 

31  11 

290 

HENRY  F.  KELLY 

COLBERT   STEAM  PLANT 

161^ 

COLBERT 

17 

87  50 

470 

rVA-462 

C0LLIN5VILLE 

1641 

7 

34  15 

89  52 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA 

166! 

HOUSTOS 

31  17 

85  07 

es 

7A 

MRS  ALICE  K. FAULK 

CORDOVA 

194( 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  6RESHAM 

COTTONTON 

1974 

RUSSELL 

217 

7A 

HUGH  S,  KITE 

CUBA 

207? 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

7A 

REUBEN  P.  KARRIS 

21  If 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  49 

760 

7A 

WILLIAM  L*  8ARTLETT 

OAOEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11, 

32  50 

69  46 

730 

H.  CLAY  PlESS 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

68  17 

207 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

2181 

MARENGO 

13 

32  21 

7A 

7A 

JAMES  Mt  CREWS 

OECATUR 

2201 

MORGAN 

12 

66  58 

560 

6A 

ROSS  A.  HAWKINS 

223S 

n 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  8.  LANDERS 

DEMOPOLIS  lock  and  DAM 

2245 

MARENGO 

i; 

32  31 

67  50 

100 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

237! 

HOUSTON 

: 

31  14 

65  26 

321 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  <>  W 

HOUSTON 

R.  E.  PILCHER 

DOUBLE  SPAINGS 

236< 

2; 

34  10 

67  24 

800 

7A 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

257'?' 

10 

31  25 

86  04 

195 

7A 

HERBERT  S.  WHATLEY 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  46 

252 

7A 

KEENER  V.  BERRY 

ENTERPRISE 

2670 

; 

31  19 

69  51 

360 

5P 

5P 

2727 

BARBOUR 

31  52 

65  09 

207 

7A 

EVERGREEN 

2756 

CONECUH 

31  26 

66  96' 

220 

7A 

7A 

2613 

9 

30  33 

87  53 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT*  JR. 

rALCO  OPEN  POND  TOWER 

2632 

COVI NGTON 

31  06 

86  33 

232 

eA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  I  N 

284( 

MORGAN 

i; 

34  22 

66  54 

630 

7A 

7A 

EOCeERT  H.HAROIN 

FALLS  CIIY  8LK  POND  TWf 

WINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

2863 

13 

33  41 

87  50 

370 

&A 

GORMAN  J.  BLACK 

Florence 

2971 

LAUDERDALE 

i; 

34  46 

67  41 

578 

5P 

5P 

HARRY  0.  RICHARDS 

FORT  deposit 

LOWNDES 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

3035 

30  14 

88  01 

10 

8P 

ep 

C  K 

WH.  H.  CHANDLER 

3043 

DE  KALB 

7 

34  27 

89  43 

934 

8A 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3109 

MONROE 

a 

31  26 

87  24 

8A 

6A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

7 

34  01 

86  00 

570 

7A 

Gadsden  gas  plant 

3154 

T 

34  01 

86  00 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

316Q 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

7A 

MACK  C,  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

86  49 

500 

8A 

MRS.  G.  MC  KEN2IE 

3255 

5 

31  02 

85  92 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

oloRGIANNA 

3271 

BUTLER 

31  38 

86  44 

285 

7A 

T.E.MASON 

OILBERTOWN 

3306 

CHOCTAW 

13 

31  53 

86  20 

121 

6P 

6P 

„ 

ALTON  G>  LAND 

3430 

WALKER 

; 

33  39 

97  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

ORE EN  BAT 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

351; 

32  42 

87  36 

220 

6P 

N.  HAMMER  C08BS 

GREENVI LLC 

3519 

BUTLER 

< 

31  90 

86  38 

444 

5P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

3524 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

420 

L.  RAYMOND  BOOIFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

67  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

34  20 

66  19 

578 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WCSV 

guntersville  tva 

3978 

MARSHALL 

34  22 

66  17 

609 

5P 

TVA-766 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

34  14 

87  37 

910 

6A 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

3645 

MARION 

34  06 

87  59 

918 

7A 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

180 

HISS  JANE  OOSWELL 

HEADLAND 

376 

HENRY 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

KEFLIN 

CLEBURNE 

33  39 

85  36 

850 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

994 

7A 

7A 

CHARLES  R.PORTER 

KICHTOWER 

3942 

CLEBURNE 

i: 

33  32 

69  24 

1175 

6A 

THOMAS  J.  HART 

HOOGES 

3899 

FRANKLIN 

13 

34  20 

87  96 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

•   l-ALASAMA,     J-OLACK  MliRIORi      S-CWABA ,     «-CHATTAH0OCHEE l     5-CHOCIAWHAICHEE,     6-CONECUH,     7-COOSA , 


STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  ! 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

1  PRECIP. 

EVAP. 

1  SPECIAL  1 

HJ 

JACKSONVILLE  2  SW 

CALHOUN 

: 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  4  N 

WALKER 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

CHI LTON 

LEES8URG 

CHEROKEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4791 

SUMTER 

1! 

32  39 

86  11 

160 

7P 

PROF.   E.   J.  MURPHEY 

LOCKHART 

MAO I  SON 

JOHN  D  ST ONER  JR 

: 

ROBERT  J.  CURRY 

H 

MARTIN  DAM 

ELMORE 

33! 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

9172 

MONTGOMERY 

32  19 

66  01 

190 

7A 

E>  PAUL  GOWAN 

5354 

i: 

31  56 

66  27 

350 

7A 

5397 

5A 

i: 

llA 

67  03 

370 

7A 

7A 

5465 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5483 

MOBILE 

30  41 

88  02 

119 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

5537 

3 

33  06 

86  92 

462 

7A 

MONTGOMERY  WB  AP 

MONTGOMERY 

32  18 

86  24 

195 

MID 

MID 

:  HJ 

MOULTON 

LAWRENCE 

i; 

87  17 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

i; 

87  18 

6P 

6P 

JOHN  M,  KELLY 

XMUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

12 

MID 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

31  43 

97  16 

182 

9P 

7A 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

H 

MISS  LUCILE  W,  HEREFORC 

ONEONTA 

BLOUNT 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

i: 

32  38 

85  23 

750 

eA 

RADIO  STATION  WJHO 

7A 

PICKENSVILLE 

PICKENS 

^' 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

31  69 

87  36 

110 

7A 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

6P 

8A 

REDSTONE  ARSENAL 

MIO 

H 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

7A 

WILLIAM  J  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  31 

19( 

ALABAMA  ELECTRIC  CORP. 

7A 

JOHN  I (  BAI LEY 

RUSSELLVILLE  2 

FRANKL IN 

i: 

7A 

RADIO  STATION  WWWR 

7A 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

34  17 

35  58 

1195 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

7282 

JEFFERSON 

33  43 

210 

7A 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

SCOTTSBORO 

i: 

34  41 

615 

7A 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALS 

RUSSELL 

HOMER  D.  TEAL 

SELHA 

7361 

DALLAS 

32  29 

87  00 

141 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

7A 

32  00 

87  01 

225 

7A 

7963 

: 

32  32 

97  11 

145 

7A 

33  l2 

86  12 

490 

6P 

6P 

33  27 

6P 

680 

H 

THURLOW  DAM 

8215 

ELMORE 

i: 

32  32 

85  54 

288 

6/ 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

MADISON 

12 

34  54 

86  44 

750 

TVA-506 

TRAFFORO 

8289 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

7A 

THOMAS  J.  OILLARD 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i: 

32  26 

85  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

9431 

BULLOCK 

32  09 

65  43 

460 

7A 

7A 

8446 

67  31 

265 

7A 

VALLEY  HEAD 

8469 

0£  KALB 

■ 

34  34 

85  37 

-.040 

7A 

7A 

C  +  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

33  45 

88  08 

160 

7A 

JOHN  6,  GUIN 

8605 

RANDOLPH 

i: 

89  34 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8637 

31  13 

67  12 

205 

7A 

MRS     ESSIE  M  CHAVERS 

WALlJuT^GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

34  04 

86  19 

890 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

2 

32  47 

87  90 

110 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

34  59 

68  04 

465 

6A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8809 

BIBB 

3 

33  07 

67  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEAfiOEN 

WETUMfKA 

8859 

ELMORE 

7 

32  33 

86  12 

207 

7A 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

8867 

13 

31  39 

67  43 

170 

5P 

7A, 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELO  2  SW 

8998 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery,  Alabama  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t Ime  of  observat ion . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  varlabll ity  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  incons Istencies  in  the  record . 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table ;   -Daily  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

3S  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  issues  of  Local  Cllmatological  Data, 
obtained  as  indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Docximents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ALABAMA  -  DECEMBER  1963 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:     78°  on  the  Uth  at  Brewton  3  SSE 

Lowest  Temperature:      Zero  on  the  24th  at  Waterloo 

Greatest  Total  Precipitation:      6.  97  inches  at  Madison 
Least  Total  Precipitation:       2.  97  inches  at  Warrior  Lock  and  Dam 
Greatest  One-Day  Precipitation:      3.  30  inches  on  the  12th  at  Leeds 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:       21,  4  inches  at  Huntsville  WBAP 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     11  inches  on  the  31st  at  Huntsville  WBAP 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Two  outstanding  features  of  the  December  1963  weather 
in  Alabama  were  the  low  mean  temperatures  during  the 
month  and  the  heavy  snowfall  on  December  31. 

At  Montgomery,  with  a  mean  temperature  of  41.  6°,  it 
was  the  second  coldest  December  since  records  began  in 
1872.  Previous  coldest  December  was  in  1876  with  a 
mean  temperature  of  41.  4°.  The  mean  minimum  tem- 
perature of  31.  4°  in  December  1963  was  the  lowest  mean 
minimum  of  record  for  December,  the  previous  lowest 
being  32.  5"  in  1960. 

At  Meridian,  Mississippi,  near  the  west-central  Alabama 
line,  a  mean  temperature  of  38.  1°  was  the  lowest  ever 
recorded  in  December.    Temperatures  were  cold  during 
the  entire  month  with  no  warm  periods.    The  snow  on 
December  31  resulted  in  15  inches  on  the  ground  by  ear- 
ly January  1,  and  was  the  greatest  amount  ever  record- 
ed at  that  station. 

At  Mobile  it  was  a  very  cold  and  wet  month.    The  mean 
temperature  was  44.  9°,  or  8.  2°  below  normal.    The  3 
inches  of  snow  on  the  31st  was  the  fourth  heaviest  snow- 
fall of  any  year  and  was  the  first  time,  since  records  be- 
gan in  1872,  that  snow  covered  the  ground  in  December. 


At  Birmingham,  with  a  mean  temperature  of  36.  6°,  it 
was  the  coldest  December  of  record.    The  previous  low- 
est mean  temperature  was  38.  8°  in  December  1935.  The 
8-inch  snowfall  on  the  31st  was  the  heaviest  December 
snow  on  record  and  the  third  heaviest  snowfall  since  the 
beginning  of  records  in  1895. 

Record  breaking  amounts  of  snow  fell  on  the  31st  in 
southwest  and  west- central  Alabama,  ranging  from  8.  5 
inches  at  Millers  Ferry  to  approximately  14  inches  (at 
10  p.  m.)  at  Cuba. 

Since  most  of  the  snow  fell  after  observation  time  on  the 
31st  and  continued  into  the  night,  a  complete  sunmiary 
of  this  snowstorm  will  be  published  in  the  January  1964 
Bulletin. 


Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
RFD  2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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7 

19 

945 

0 

2 

27 

0 

u 

4, 

78 

1  . 

83 

u 

5.0 

4 

31 

8 

3 

1 

ONECNTA 

4S 

■  5 

21. 

5 

33. 

5 

66 

27 

7 

19 

969 

0 

1 

29 

0 

4. 

92 

1 . 

65 

12 

1.0 

1 

14 

6 

4 

1 

SAI^T  BERNARD 

42 

.2" 

19. 

4M 

30. 

8M 

-12. 

4 

6l 

a 

1050 

0 

0 

4, 

51 

■ 

,57 

1. 

55 

1 1 

T 

27. 

5 

3 

2 

SAND  MT   SUBSTATION  AU 

42 

.  ) 

23. 

2 

33. 

1 

61 

26 

5 

19 

962 

0 

4 

27 

0 

D 

4, 

59 

1. 

81 

1 1 

2.8 

0 

8 

3 

1 

SC0TTS80R0 

VALLEY  HEAD 

42 

.  5 

16. 

5 

29. 

5 

-13. 

6 

61 

8 

1 

1  9 

1093 

0 

2 

29 

0 

3, 

95 

- 

,86 

1 . 

44 

12 

2.0 

2 

25. 

2 

1 

DIVISION  02 

33. 

6 

-10. 

7 

4, 

64 

■ 

.51 

3.1 

UPPER  PLAINS  03 

AlICEVILLE 

4S 

.0 

25. 

4 

35. 

2 

62 

27. 

8 

I  7 

916 

0 

1 

25 

0 

5. 

73 

1. 

75 

11 

.0 

0 

6 

5 

2 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

47 

.5 

25. 

0 

36. 

3 

65 

27 

12 

20. 

883 

0 

2 

27 

0 

5, 

79 

3. 

03 

12 

T 

T 

22* 

6 

1 

CENTREvILLE 

51 

.3 

24. 

5 

37. 

9 

-  9. 

2 

68 

27 

12 

19. 

830 

0 

0 

27 

0 

3, 

45 

.  .94 

1 , 

18 

14 

.0 

0 

6 

2 

1 

CLANTON 

49 

.0 

26. 

4 

37. 

7 

-  9. 

I 

55 

27 

14 

19 

841 

0 

0 

26 

0 

4, 

87 

.13 

1  , 

55 

14 

T 

0 

8 

3 

2 

DOUBLE  SPRINGS 

44 

,1 

21. 

6 

33. 

2 

64 

27 

7 

20. 

979 

0 

2 

29 

0 

5, 

08 

1, 

57 

11 

1.0 

0 

5 

4 

3 

FAYE  TTE 

4  7 

,  3 

26. 

36, 

9 

66 

26 

10 

19 

867 

0 

0 

24 

0 

4, 

97 

1. 

94 

11 

.8 

0 

5 

4 

2 

HALEYVILLE 

44 

. 

22. 

0" 

33. 

1". 

53 

27 

7 

19 

985 

0 

2 

28 

0 

1  , 

70 

11 

HAMILTON   3  5 

4S 

.  ) 

18. 

8 

32. 

1 

65 

27. 

5 

2?. 

1013 

0 

2 

28 

0 

5. 

13 

1. 

86 

11 

.  7 

1 

24. 

6 

3 

2 

JASPER  *  N 

45 

,5 

23. 

5 

34. 

5 

66 

26 

8 

19 

938 

0 

0 

27 

0 

4, 

93 

2, 

43 

U 

4.5 

4 

31 

9 

2 

1 

PRATTV I LLE 

^  1 

•  2'' 

27. 

RM 

39, 

5m 

-  9. 

4 

68 

2 

13 

1  9 

781 

0 

0 

22 

0 

6. 

69 

1,85 

2. 

51 

12 

9 

5 

2 

ThORSBy  ExP  STATION 

4H 

28. 

<« 

38, 

4 

64 

2 

14 

19 

8  '  9 

0 

0 

25 

0 

4, 

25 

95 

1  3 

3.5 

0 

8 

4 

0 

TUSCALOOSA   FAA  AP 

4  7 

.3 

26. 

5 

36. 

9 

66 

25 

14 

19 

861 

0 

0 

25 

0 

5. 

49 

2. 

20 

1 1 

2.7 

3 

31 

7 

3 

1 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

4  7 

26. 

3 

37. 

0 

-10, 

2 

67 

27 

13 

V9 

860 

n 

1 

27 

0 

4, 

81 

,35 

2. 

12 

12 

.0 

0 

7 

2 

2 

VERNON 

48 

.  H  -' 

22. 

35. 

6^■ 

69 

27 

9 

24 

902 

0 

1 

27 

0 

5. 

25 

2, 

15 

11 

.5 

0 

5 

3 

2 

DIVISION  03 

36. 

0 

-10, 

R 

5. 

1 1 

* 

,03 

1.1 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNI5T0N   FAA  AP 

<»R 

.4 

25. 

3 

36. 

9 

67 

26 

13 

19 

866 

0 

0 

25 

0 

6  • 

56 

3, 

16 

11 

6.0 

T 

24 

9 

3 

1 

CALfRA  2 

'.<) 

.2 

24. 

7 

37, 

0 

65 

26 

8 

19 

863 

0 

0 

25 

0 

0 

4. 

28 

.75 

1, 

19 

11 

4,0 

4 

3 1 

6 

4 

2 

CENTRE  5 

45 

•  6 

24. 

9 

35. 

3 

64 

2  7 

10 

19 

914 

0 

2 

27 

0 

4, 

5  1 

1. 

89 

U 

,5 

0 

7 

3 

1 

Childersburg  wTR  Plant 

49 

.5 

25. 

9 

37. 

7 

68 

25 

10 

19 

839 

0 

0 

26 

0 

4, 

59 

1. 

36 

1 1 

4.6 

5 

31 

8 

2 

1 

GADSDEN  GAS  PLANT 

44 

25. 

6 

35. 

1 

-  9, 

7 

66 

25 

12 

19 

920 

0 

2 

26 

0 

4. 

50 

1  . 

54 

12 

.0 

0 

6 

4 

1 

PELL  CITY   1  NNE 

46 

.  1 

21. 

9 

34. 

0 

66 

27 

7 

20 

952 

0 

1 

29 

0 

5. 

49 

2. 

58 

12 

.0 

0 

6 

4 

1 

SYLACAUGA  *  NE 

4  7 

25. 

I 

36, 

3 

65 

25 

9 

19 

885 

0 

0 

25 

0 

4. 

99 

1. 

03 

11 

2.0 

2 

31 

8 

4 

1 

talladec-a 

46 

.5 

23. 

9 

35, 

2 

-11. 

6 

65 

26 

9 

19 

917 

0 

0 

27 

0 

2. 

62 

11 

0 

8 

3 

1 

DIVISION  0* 

35, 

9 

-  9. 

8 

4, 

99 

■ 

.08 

2.4 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

Alexander  city  6  ne 

50 

22. 

5 

36. 

5 

67 

26 

4 

19 

877 

0 

0 

27 

0 

6, 

30 

I. 

39 

12 

l.O 

1 

31 

9 

5 

4 

ASHL  AND 

46 

.5 

24. 

9 

35. 

7 

65 

25 

7 

18 

901 

0 

0 

25 

0 

1. 

65 

n 

.0 

0 

auburn   3  SW 

5  1 

•  1 

26  . 

38. 

8 

64 

3 

12 

20. 

008 

0 

0 

25 

0 

72 

- 

.22 

I  ^ 

84 

14 

T 

0 

5 

2 

2 

CAMP  HILL   2  NK 

50 

.  I 

25. 

3 

37. 

7 

65 

2  7 

10 

19 

838 

0 

0 

27 

0 

4, 

89 

2. 

20 

12 

T 

0 

7 

HEFl  IN 

46 

.2 

21. 

4 

33. 

8 

66 

26 

6 

1  (1 

961 

0 

0 

28 

0 

5. 

OS 

2. 

51 

U 

.0 

0 

7 

2 

LAFAYETTE 

7 

24. 

5 

36. 

0 

62 

2 

7 

19 

842 

0 

1 

26 

0 

4, 

62 

2. 

08 

1 1 

7 

MARTIN  CAM 

50 

31. 

1 

40. 

8- 

65 

26 

19 

)  9 

743 

0 

0 

20 

0 

5, 

37 

.46 

2. 

05 

1 2 

7 

♦ 

OPEl IKA 

r 

65 

27 

0 

0 

12 

ROCkFORC 

t.0 

.3 

25. 

8 

37. 

6 

61 

27 

8 

19 

845 

0 

0 

25 

0 

5, 

55 

2. 

02 

.0 

0 

S 

ROCK  MILLS 

47 

.  3  • 

23. 

2 

35. 

3'' 

5  3 

^  7 

9 

)  9 

950 

0 

28 

0 

5, 

02 

1. 

99 

12 

.0 

0 

7 

36. 

9 

-11. 

0 

5, 

33 

.47 

.1 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

49 

.  s 

28. 

8 

39. 

2 

65 

8 

13 

19 

793 

0 

I 

24 

0 

6, 

02 

2. 

12 

12 

1.0 

0 

7 

OEMCPOLIS  LOCK  AND  OAw 

49 

26. 

5 

38. 

2 

67 

27 

15 

25 

822 

0 

1 

25 

0 

3, 

45 

1.59 

1. 

28 

14 

,0 

0 

21 

6 

GAUeSVILLE 

4l| 

.2 

26. 

I 

37. 

2 

58 

27 

15 

24. 

853 

0 

1 

2' 

0 

3. 

54 

1. 

29 

14 

1.6 

2 

8 

6REEN5BCR0 

52 

.4 

2H. 

3 

40, 

4 

-    9  , 

67 

25 

13 

19 

755 

0 

0 

23 

0 

4. 

45 

.65 

1. 

22 

13 

5.9 

0 

9 

MAYrEVILLE 

52 

•  4''' 

27. 

2M 

39. 

8" 

67 

2  7. 

15 

19 

763 

0 

0 

24 

0 

4, 

35 

1. 

69 

12 

.0 

0 

e 
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CONTINUED 


T«mp«rature 

Precipitation 

Station 

Maximum 

Minimum 

• 

> 
< 

•  1 

t  2 

II 

HIgheit 

S 

0 

a 

t 

o 

• 

0 
Q 

5;_ 

0 
Q 

1 

No.  of  Doyi 

1 

g  1 

«  1 

l\ 
a  1^ 

0 

a 

! 
s 

6 

i 

a 

Snow,  Sl**t 

No.  of  Doyi 

Mox. 

MIn. 

S 
o 

Mox.  Doptli 
on  Ground 

* 

a 

• 

1 
o 

s 

o 

i 
S 

}i 

S  i 

k  i 

n  J 

L I V  I NGSTON 

SO.  3 

28.0 

69 

2u  . 

7  9  1 

0 

0 

23 

0 

L'  4.35 

1 2 

6.0 

11 

4 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

28.7 

40.  1 

66 

26. 

13 

1<< 

763 

0 

0 

24 

0 

6.04 

Ue5 

11 

T 

0 

S 

5 

2 

52.1 

2B,3 

40.2 

68 

3 

1  4 

19. 

761 

0 

26 

4.66 

1  .98 

12 

T 

0 

7 

2 

2 

MONTGOMERY  l«B  AP 

31  .4 

41.6 

-  6,6 

68 

2 

20 

19 

719 

0 

0 

19 

0 

5.34 

.53 

1.85 

11 

l.O 

1 

31 

9 

3 

2 

SELf  A 

'>l.'' 

32. 4 

42.0 

-  S,S 

67 

2 

18 

19 

710 

0 

0 

18 

0 

5.64 

,57 

2.60 

12 

T 

0 

8 

3 

2 

TUSkEGEE  2 

'>3.  ' 

26.9 

40.3 

-  9,2 

66 

13 

19 

758 

0 

0 

25 

n 

1.55 

1  3 

.5 

0 

UNION  SPRINGS  2  NE 

25.  m 

40.  2K 

-10.0 

66 

3 

12 

20 

765 

0 

0 

25 

0 

5.30 

.70 

.0 

0 

DIVISION  06 

39.9 

-  9.R 

4.63 

-  .02 

1.3 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  Nw 

29.  I 

41.3 

75 

12 

17 

20. 

729 

0 

0 

23 

0 

4.91 

1.64 

14 

.0 

0 

9 

4 

2 

ATMCRE  STATE  FARM 

brantlEy 

25.9 

40.  1 

72 

12 

12 

)  9 

764 

0 

0 

24 

0 

3.92 

-  ,80 

1,52 

14 

.0 

0 

9 

2 

1 

BHEhTON  3  SSE 

5  7.1 

29.0 

43.2 

-  ^.5 

7  ^ 

1  1 

17 

20 

6  fO 

0 

0 

22 

0 

4.90 

,33 

1.95 

14 

.0 

0 

8 

3 

CAMDEN  3  N* 

30.0 

41.8 

70 

11. 

16 

)  9 

714 

0 

0 

22 

0 

6.96 

2.58 

12 

1,4 

1 

31 

10 

4 

\ 

CMATOM  3  N 

6S.<. 

30.2 

42.8 

75 

1  1 

14 

24 

680 

0 

0 

23 

0 

6.17 

1.95 

31 

8,0 

8 

31 

8 

5 

2 

Clay  ton 

5 3.  J 

31.0 

72 

30 

0 

19 

6.24 

,51 

1  .66 

14 

.0 

0 

8 

3 

2 

OCTI-AN  FAA  AIRPORT 

5<..2 

32.'. 

43.3 

71 

1  1 

17 

19 

666 

0 

0 

IS 

5.59 

1.41 

2.03 

31 

T 

0 

8 

4 

ENTERPRISE 

S6 .  ■) 

33,0 

44.5 

73 

1  1 

17 

19 

630 

0 

0 

IS 

0 

6.77 

2.16 

31 

•  0 

0 

7 

3 

Eueaula 

27.8 

M 

65 

13« 

15 

19 

0 

0 

25 

0 

3.77 

-  1,18 

1.44 

14 

.0 

0 

7 

3 

EVERGREEN 

5*.  7 

27.6 

41.2 

74 

12 

16 

20. 

730 

0 

0 

23 

0 

4.28 

1.30 

14 

.0 

0 

9 

4 

I 

S4  .  i 

30.5 

42.7 

74 

12 

1 8 

\ 

2  2 

4.47 

-  1,13 

1.48 

14 

,0 

0 

9 

3 

GENEVA 

30.1 

42.  In 

74 

12 

IS 

19 

70  3 

0 

0 

22 

0 

4.74 

,56 

1,56 

14 

,0 

0 

6 

3 

2 

GILEERTCi-N 

5  3.0 

2  7.7 

40.4 

7  0 

26 

14 

24 

757 

0 

0 

24 

0 

2,40 

12 

2.0 

2 

2  1 

7 

3 

GREENVILLE 

54.2 

31. J 

43.0 

-  ;(,4 

70 

a 

17 

19 

675 

0 

0 

20 

0 

4.65 

-  ,40 

1,81 

14 

T 

0 

8 

2 

I 

HEADLAND 

SI,'. 

42.8 

71 

12 

17 

19 

678 

0 

0 

18 

0 

4.34 

1.75 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

51.0 

29. <. 

-10.5 

67 

3 

0 

0 

24 

0 

4.92 

,04 

2.00 

14 

T 

0 

6 

2 

LOCkHART 

5'..  ■» 

32,8 

43.9 

73 

12 

20 

19 

649 

0 

0 

17 

0 

3.46 

1,09 

14 

.0 

0 

7 

3 

I 

NATCHEZ 

5*» .  9 

28.0 

7  3 

1 1 

0 

0 

22 

0 

4,66 

1,66 

14 

T 

0 

9 

2 

OZARK  6  NNW 

5'..', 

31.9 

43.3 

-  9.2 

70 

12. 

14 

19 

667 

0 

0 

20 

0 

5.74 

1,04 

2,00 

31 

T 

0 

8 

5 

PhEMX  city  2  NNW 

51.  ' 

29.0 

40.4 

65 

27 

15 

19 

755 

0 

0 

24 

0 

4.16 

1,17 

12 

.0 

0 

6 

4 

2 

50,7 

25,5 

-10.9 

69 

27 

0 

1 

28 

4.24 

-  1.09 

2,05 

13 

T 

0 

6 

2 

SEAlE 

5-4.2 

29.  1 

4l!7 

67 

U 

14 

I  9 

718 

0 

0 

22 

0 

6.  76 

1.75 

12 

.0 

0 

6 

4 

3 

thocasville 

5  1  .o 

2  7.3 

30,5 

-10.5 

70 

12 

16 

I  9 

784 

0 

1 

27 

0 

6.06 

.SI 

2,09 

12 

T 

0 

9 

3 

TROY 

5  3.  'M 

31.5" 

42, 6M 

-  3.2 

70 

U 

20 

15 

685 

0 

0 

21 

0 

3.61 

-  .87 

1.33 

14 

T 

0 

8 

3 

\ 

whatlEy 

5  5.  Jl' 

27.0" 

4  1.5m 

74 

1 1 

13 

2C 

722 

0 

0 

25 

0 

3.46 

1,00 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

DIVISION  07 

41.9 

-  9.3 

4.84 

-  .12 

.5 

GUtF  08 

BAY  MInETTE 

56.7 

33,7 

45.2 

74 

1 1 

19 

24 

606 

0 

0 

13 

0 

1.96 

13 

CITRONELLE 

56. 5M 

31.7M 

44.  IV. 

-  9.1 

74 

11 

18 

19 

63  1 

0 

0 

0 

1.63 

13 

COOtN 

58.  1 

33,5 

45, H 

72 

11 

19 

24 

5R8 

0 

0 

17 

0 

5.41 

1.85 

13 

.0 

0 

8 

4 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

5  '.2 

i«.8 

46,0 

-  8.0 

75 

u 

20 

24 

578 

0 

0 

12 

0 

6.00 

1.19 

1  .66 

13 

.0 

0 

9 

5 

2 

FORT  MORGAN 

55,1 

41.1 

4fl,  1 

68 

u. 

24 

24 

516 

0 

0 

6 

0 

5.26 

1.70 

12 

T 

0 

8 

4 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

55,5 

34.3 

44.9 

-  fl.? 

74 

11 

18 

24 

616 

0 

0 

11 

0 

6.46 

1.00 

1.50 

14 

3.0 

3 

31 

9 

4 

3 

MOBILE 

54, ^ 

35.0 

45.0 

-  8.8 

69 

12 

20 

25. 

616 

0 

0 

12 

0 

6.60 

.41 

1.50 

14 

.0 

0 

9 

6 

2 

ROBERTSOALE  I  E 

55.6 

32,3 

44,0 

74 

12 

20 

24 

648 

0 

1 

16 

0 

6.61 

.  79 

1.33 

14 

.0 

0 

B 

6 

1 

DIVISION  08 

45.4 

.  S.5 

5,71 

.69 

.5 

i 
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DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
RELLE  MINA  2  H 
OECATUR 
FALKVILLE   I  N 
FLORENCE 

HOOCFS 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEM  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLWILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  1  SSU 
BIRMINGHAM  wB  AP 
BOA  2 

BRlOf.EPORT  2  a 

COLLINSVILLE 
roHT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTFRSVILLE 
GUNTFRSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGElLA 

ONFONTA 

PALmEROAlE  2  M 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  AU 
SAYRF 

SCCTTSBOHO 
TRAFFOBD 
VALLEY  HEAD 

uPPFH  Plains  oj 

ALICEVILLE 
ARLEV  5  S 
AUTAUGAVILLE   1  N 
BAMCHEAO  LOCK  AND  DAM 
"KLINGSLEY   I  SE 

BROOK  WOOD 
CARBON  HILL 
CEnTbEVIlLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DANCY  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROO 

FALLS  CITY  8LK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
MAlEYVILLE 
HAMILTON  »  S 
JASPER  A  N 
LAV  OAM 

MERT2  PONDVILLE  TOtoER 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSvlLLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEV  0» 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  A  M 
CALERA  2  Sk 
CENTRE  !  Sb 
CHILDERSBURS 

CHILDERSBURG  wTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  «  NE 
TALLADEGA 
MALNUT  GROVE 

eiED-^ONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sk 

CAMP  MILL  2  NW 

OAOEVILLE 

DELTA 

heflin 

MIGHTOtaER 

jordan  oam 
lafayette 

martin  oam 
opElika 
rockford 
rock  mills 
thurlom  dam 

•ADlEY 
mETumPKA 

YAItS  HYDRO  PLANT 


Day  of  Month 


13     14  IS 


9 

5  A.9T 
A.2« 
A.A7 
Alii 

A.6R 
«.2I 
6.«7 
S.2a 
9.10 

3.aA 

9.02 
>.6« 
D  9.Te 
D  3.9A 


4,09 

J. 9' 
A. IS 
A.OB 
i  4.7A 
A.9S 

t.l6 
t.A2 
A. 82 
5. OS 


A. 73 
A. 93 
3.A9 
A.iT 


5.77 

5.13 
A. 93 
A. 19 

3.21 

5.  A3 
A.3A 
A. 71 

6.  A9 

5.57^ 
A.2« 
5.A« 


6.96 
A. 9 

D  A,2a 

A. 91 
4.60 

4.94 
5, A3 
A,9C 
>  A. 45 


3.67 
9.49 
4.99 


9.7« 
6,0« 
9.7A 
9.6A 
A. 62 

9.37 


9.oe 

9.12 
A.9A 


2.40 


.20 
.29 
.19 


.30  2.77  , 

1.27  1. 

1.31  .92| 

1.26  1.29^ 

l.Afl  1.09| 

1.46  1. 

1.83  . 

1.96  . 

.40  3.30| 

.54  1. 

.95  1. 

1.65  1. 

1.55  1. 


.21   1.30  .11 

.07  1,17 
.59 

,04  i.ia 

,15  1,55 
.70 


1,75  1.4 
1.56  1.2 

2.691 
.52  3.04 

2.3!| 

.49  1.691 

1.95  l.li 

,26  ,»» 

,15  1.22 

1.25  1.9< 

1.53  - 

1.67  1,43^ 

,50  l,8d 

1,T6  1,66| 

1.84  1.2^ 

.77  2.7^ 
1.70  1,4^ 

1.85  1,60 
2.43  .2;^ 

.05  I.M 

.22  .Sd 
.02  2.3i 
,51  1.511 

•  2.2i: 

.19  2.91 


1.11  2.04     .06  .76 


.02  2,20  T 


20  2,12     ,02  1.16 


1.87   1.4.^     ,03  ,49 


,00  1, 
.65     .10  1.25 
1.70  .35 


.37  2.6]  .02  1.32 

.66  2.91          i  1.10  .42 

.40  2.4^  1,32 

2.62  .19  1.04 


.32  2.02 
.06  1.8^ 
1,71 


.10 
.02 


.50 
.66 
.56 
.51 


.09 

T 

1.07 


0  .AO 


Sm  rAlanaoA  anaa  toOowloQ  Suilon 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

DECEMBER  1963 


PRAIRIE  06 

CUBA 
OAYTON 

DE>'0POl.I5  LOCK  AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

OREENSSORO 
HAYNEVILLE 
LIVINSSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHEMS  1  SSM 
HILSTEAD 
MINTER  3  NX 
MONTGOMERY  WB  AP 

ORRVILLE 
PERRVVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTLE 

TUSkEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NC 

UNIONTOWN 

talRRIOR  LOCK  AND  0AM 

COASTAL  PLAIN  C» 

ABBEVILLE  1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  Nw 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

RREWTON  i  SSE 
BRUnDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CHATOM   J  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NV« 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 

FUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  PONO  TOWER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GREEN  SAY 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOCKHART 

LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNW 
PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 

SEALE 
SLOCC^B 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 
TROY 


GULF  oa 

BAY  NINETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  we  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE  I  E 


1  3.es 

6.02 
3.A9 

3.96 

A, AS 
A. 96 
>  A,3» 


Day  of  Month 


9.30 

9.70 
2.91 


4.03 
9.A1 
A. 91 


3.a3 

A. 19 
A.3< 
A. 92 
3.T2 
3, At 


9.T« 
A. 20 

«.a3 

6.09 

3,ai 


9. At 

6,01 
9<26| 

9.29 
6. Ad 
9.99 
S.6U 


8  1  9 

10  1 

11  1  12 

13 

14  1 

15 

16  1 

.SB 

.03  .7! 

.oa 

1.24 

•  AO 

.09  2.12 

.90 

.72 

.09 

.2T 

.OA  .90 

.09 

.28 

.20 

l.AO 

1.00 

.60 

.31 

.30  .96 

•  11 

1,29 

.01 

•  32 

.21  .ao 

U22 

,16 

■IS 

1.6a 

.36 

1.12 

,22 

.56  .31 

.75 

,02 

•  1.63 

1,55 

•  19 

2.9G 

.41 

1,47 

•  25 

i.as  .97 

1.08 

•  83 

•  25 

I.3t 

.49 

1.73 

,30 

•  IT 

1.91 

.34 

1.15 

•  Ifi 

1.69  .31 

.84 

.44 

•  30 

.62  1.16 

1.14 

.89 

,19 

•  30 

T  2,20 

.40 

1.65 

,10 

l.>9 

,46 

1,88 

,38 

•  21 

.01 

,02  1,63 

,87 

•  29 

T  2.50 

,31 

U23 

,29 

•  32 

T  1.99 

,28 

U'9 

.50  .03 

1,55 

1,40 

2.10 

,30 

1,40 

1,00 

•  22 

T  2.39 

.32 

1.73 

•  09 

•  27 

.16  .It 

.09 

1.13 

•  24 

•  6A 

.33 

1.11 

•  23 

2.13 

.45 

1.37 

,08 

•  36 

1.09 

.64 

1.54 

.38 

29 

* 

.12 

•  40 

1,52 

.37 

•  30 

.26 

•  80 

1,95 

•  37 

•  35 

1,96 

•  22 

.02  2,56 

UIO 

,75 

T  ,T! 

1^27 

,66 

•  16 

.63 

,59 

1,62 

.05 

•  29 

1.92 

.20 

1,66 

,52 

•  OS 

.1! 

,70 

1,30 

,10 

,76 

1.10 

,20 

1,46 

•  13 

.02  .73 

1.00 

,96 

•  30 

.70 

.54 

1.24 

1.08 

.20 

.42 

1.34 

,02 

.66 

.22 

1.44 

•  38 

,12 

.62 

1,30 

.64 

•  17 

ft 

2.19 

,38 

•  24 

T  .42 

.69 

1.48 

.16 

•  20 

.33 

1.15 

1^56 

.06 

.26 

.99 

.42 

1  •34 

.61 

•  10 

T 

.08  2, AO 

I.IS 

•  71 

•  17 

,15 

.73 

1^73 

•  12 

•  26 

.11 

.46 

1.61 

•  35 

•  14 

.2« 

.67 

1,75 

•  05 

•23 

1,4* 

,41 

2 ,00 

,4 

•  25 

.63 

,59 

1,20 

.15 

.15 

.31 

,79 

1,09 

•  07 

•  35 

.2C 

.25 

1,40 

•  48 

•  22 

1.9t 

,97 

1,32 

•  19 

2.oe 

.32 

1,15 

•  34 

•  29 

T  .4C 

•  98 

1,66 

•  31 

•12  .09 

.13 

•  64 

1,20 

.12 

•  38 

T  .5( 

U28 

•  68 

.50 

•  18 

1.11 

•  31 

1.10 

•  65 

•  30 

2.1C 

•  60 

1.30 

•  31 

2^05 

.40 

•  63 

.37 

,a 

•  53 

1.97 

.49 

.33 

•04  1,7 

.15  .06 

,3( 

l!l8 

!28 

.3C 

1,6 

•  55 

1.33 

.12 

•  26 

•01  2^0 

•  39 

1.39 

.10 

•  20 

,7 

•  29 

1,33 

.7 

•  29 

,9 

•  80 

1,37 

,38 

•  22 

•  9 

•  69 

1,00 

,10 

•  28 

U96 

1,16 

•  28 

•  4 

1^63 

,74 

•  22 

•  9 

•  •85 

,48 

•  21 

.9 

1.66 

.51 

•  20 

1^7 

•  70 

.39 

•22 

.03  .3 

U49 

1.60 

.10 

.32 

.oa  t.i 

UU 

1.90 

•  30 

.1 

1.30 

1.90 

.90 

•  21 

.9 

.91 

1.33 

.09 

19    20  21 


0  ,20 
.05  .10 
.19 


.10 
.20  .13 


22     23  24 


.30 
.39 
.99 


la!   •oi  ,30 


!3 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  erf  TTv-mt^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVAP 

.11 

.05 

.11 

.0* 

.oa 

.06 

.04 

.07 

.09 

•  07 

.16 

.12 

.17 

.11 

.17 

.06 

.05 

.01 

,06 

.03 

.05 

.OS 

.10 

.13 

.13 

WIND 

53 

37 

70 

0 

A3 

32 

24 

36 

20 

25 

25 

35 

46 

144 

140 

135 

60 

55 

110 

50 

69 

36 

53 

88 

26 

26 

42 

80 

95 

105 

UC 

EVAP 

.13 

.18 

,05 

.07 

.15 

.05 

.OA 

.02 

.22 

,09 

,04 

.02 

.04 

.09 

WIND 

no 

29 

56 

♦5 

35 

20 

13 

81 

66 

100 

50 

90 

60 

126 

70 

56 

42 

20 

103 

25 

64 

63 

108 

143 

29 

7 

49 

24 

91 

51 

UC 

MAX 

59 

52 

50 

51 

51 

51 

56 

66 

50 

49 

53 

58 

50 

46 

62 

57 

52 

49 

MIN 

27 

34 

35 

SO 

35 

36 

36 

44 

35 

32 

34 

45 

42 

34 

32 

32 

35 

33 

EVAP 

.10 

.09 

.13 

.07 

.10 

.06 

.05 

.14 

.18 

.06 

.01 

• 

.10 

.03 

.05 

.09 

.05 

.11 

.06 

.04 

.18 

,02 

.01 

.03 

.06 

.09 

.08 

.10 

NI';D 

27 

31 

65 

27 

30 

7 

12 

SO 

126 

3 

31 

56 

26 

74 

80 

47 

40 

16 

53 

31 

25 

28 

105 

65 

17 

40 

18 

17 

33 

85 

MAX 

62 

56 

63 

62 

60 

64 

60 

63 

60 

57 

71 

70 

57 

51 

44 

43 

50 

64 

51 

92 

50 

53 

55 

43 

65 

70 

68 

62 

60 

53 

MIN 

32 

41 

45 

*l 

39 

40 

»7 

55 

39 

40 

48 

56 

50 

„ 

34 

35 

34 

3S 

36 

37 

3, 

40 

36 

33 

40 

55 

44 

40 

40 

36 

1sl 


PIEDMONT  PLATEAU  05 


MA97IN  DAM 


PBAIRIF  Of, 
DI^OPOLIS  LtCK  AND  DAM 


SL'LF  08 
FAIIiHCPE  2  NE 


2.31B 
1375 
57,9 
41,1 


MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  THE  TIME  OF  OBSERVATION. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 

DECEMBER  1963 


SlaUoD 

Day  01  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8  j  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  1 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28  1 

29 

3D 

31 

< 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

»6 

19 

36 

26 

48 

54 

28 

50 
23 

62 
30 

47 

45 

20 

jj 
11 

48 

38 

39 

35 
25 

35 

12 

32 
15 

33 
14 

32 
15 

33 
23 

37 
29 

30 
18 

32 
13 

42 
23 

58 
25 

49 

25 

42 

21 

42 

21 

43 
I9 

♦2  2 
22^6 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 

SI 
20 

I] 
" 

50 
28 

59 
23 

61 
32 

55 

44 

51 

20 

49 
36 

34 

25 

34 

12 

43 
14 

34 

16 

35 
14 

37 
19 

33 
29 

32 
18 

42 
11 

59 
26 

52 
27 

42 

26 

44 

22 

37 
20 

32 
24 

23^3 

DFCATUR 

MAX 

*9 

21 

49 

28 

26 

54 

27 

49 
24 

59 
25 

61 

49 

46 

21 

,j 

49 

40 

34 

37 
28 

31 
15 

33 
15 

J, 

32 

10 

33 
16 

34 

15 

37 
28 

33 
18 

34 

16 

44 
24 

63 
28 

43 

25 

42 

23 

43 

22 

33 
21 

23)1 

FALKVILLE    I  N 

MAX 

SO 
20 

26 

54 
25 

50 
26 

56 
31 

61 

50 
3 1 

45 

20 

,j 
4I 

53 
40 

38 
28 

31 
14 

32 
13 

34 
10 

35 
19 

35 
14 

38 
22 

34 
19 

34 

20 

45 
21 

63 
30 

40 
23 

45 

19 

45 

20 

36 
24 

43  9 
22)2 

r\  orence 

MAX 

S7 
22 

28 

« 

52 
26 

62 
31 

66 
41 

58 

48 

93 

22 

38 

47 
35 

34 

25 

36 
12 

43 
15 

34 

20 

34 
14 

32 

20 

32 
22 

37 
8 

48 

16 

61 
32 

95 
31 

42 

28 

48 

24 

40 

19 

34 

23 

24^8 

MUNTSVILLE  KB  AP 

MAX 

53 
23 

" 

30 

48 

30 

59 

27 

63 
37 

51 

46 

51 
24 

48 

37 

32 
18 

31 
15 

45 

15 

33 
19 

39 
16 

39 
21 

34 
24 

33 
21 

44 

18 

63 
27 

49 

30 

40 
27 

44 

24 

35 
22 

32 
26 

2*!t 

MAO  I  SON 

MAX 

51 
21 

48 
24 

59 
27 

62 
36 

50 

45 

29 

49 

22 

48 
36 

38 

35 
24 

32 
11 

16 

43 
14 

24 

33 
16 

39 
15 

39 
21 

33 
24 

32 
19 

42 

17 

60 
30 

46 
28 

41 
27 

43 
23 

39 
21 

32 
24 

42  7 
24^3 

MCULTON  2 

MAX 

53 
20 

50 

« 

52 
25 

58 
25 

62 
40 

52 

45 

53 

20 

50 

50 
35 

38 

34 

23 

34 

13 

16 

34 
8 

35 
16 

34 
14 

34 

18 

33 
23 

33 
16 

47 
14 

62 
29 

50 
28 

45 
25 

47 

20 

35 
22 

33 
24 

23!* 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

55 

21 

29 

28 

52 

27 

62 
26 

64 

40 

52 

45 

52 
21 

47 
36 

33 

le 

35 
15 

19 

42 
17 

33 
21 

33 
16 

32 
22 

32 
22 

31 
8 

44 

14 

60 
32 

45 
30 

41 
29 

44 

25 

34 

21 

36 

29 

24*4 

NEN  MARKET  2 

MAX 

50 

20 

60 

21 

60 
32 

55 

38 

45 

49 

20 

50 
37 

37 
23 

31 
11 

37 
12 

32 
15 

34 
14 

40 

20 

34 
24 

32 
20 

44 

12 

59 
25 

52 
27 

40 
25 

43 
21 

36 
20 

32 
25 

22^7 

RED  BAT 

MAX 
MIN 

56 

2a 

28 

29 

53 
27 

55 

30 

58 
35 

64 
33 

48 
29 

47 

26 

29 

49 
35 

35 
27 

29 
13 

16 

33 
15 

16 

35 

10 

32 
14 

32 
21 

25 
18 

32 
11 

32 
12 

44 

23 

62 
32 

43 

28 

49 

23 

46 

23 

33 
24 

23l5 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

20 

26 

29 

25 

30 

50 
35 

45 

23 

19 

35 

30 

15 

22 

11 

10 

17 

14 

17 

23 

17 

13 

22 

26 

22 

18 

22 

25 

42  8 
21I3 

RUSSELLVtLLE  2 

MAX 

«9 

25 

38 

48 
22 

53 
20 

54 
22 

58 
27 

63 

49 

22 

45 

15 

46 
37 

35 
28 

29 
8 

34 

10 

35 
4 

33 
18 

32 
16 

32 
22 

25 
4 

31 
6 

45 
11 

61 
26 

43 
22 

42 
16 

45 

20 

34 

20 

42.8 
19.3 

HATERI  00 

MAX 

21 

54 

28 

48 
28 

55 
22 

52 
26 

61 
30 

65 
35 

53 
33 

45 

19 

50 
22 

51 
39 

35 
24 

30 
6 

34 
10 

34 
8 

40 
3 

30 
6 

34 

11 

32 
19 

31 
12 

28 
0 

35 
9 

48 

22 

59 
30 

47 
23 

49 
24 

42 
15 

46 

13 

20^0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTVILLE  2  5E 

MAX 
MIN 

BESSEMER  >  SSU 

MAX 

54 

21 

51 
38 

51 

30 

59 

26 

52 

26 

55 
24 

61 
33 

52 
39 

52 

30 

55 

21 

49 

40 

54 

42 

42 

38 

38 
25 

35 
16 

35 

20 

48 

15 

42 

24 

39 

11 

36 
16 

39 
24 

42 

24 

39 
26 

38 

22 

57 
19 

67 
25 

57 
34 

51 
21 

49 

21 

48 

28 

37 
30 

26^1 

BirminSham  UB  AP 

MAX 

52 
25 

51 
39 

49 
30 

58 
30 

52 
28 

57 
31 

60 
34 

52 
36 

49 

29 

55 
24 

55 
41 

55 
42 

42 

35 

35 
21 

35 
17 

35 
19 

45 
18 

39 
18 

37 
11 

38 
17 

37 
22 

41 

26 

34 

26 

35 
23 

51 

22 

66 
28 

55 
26 

51 
25 

49 

23 

49 
28 

39 
31 

46.9 
26.6 

BRTDOEPORT  2  w 

MAX 

MIN 

*9 

20 

46 
29 

47 
26 

51 

20 

54 

29 

55 

20 

60 
27 

56 
40 

46 

31 

50 
19 

48 

35 

46 

40 

46 
35 

40 
20 

34 

9 

34 

13 

43 

12 

41 

19 

37 
4 

34 
16 

37 
12 

40 
21 

39 
25 

33 
21 

41 
12 

57 
21 

52 
34 

49 

22 

47 
18 

40 
2) 

37 
26 

44  .  8 

22.5 

aoNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

51 
19 

47 
30 

47 

25 

56 

22 

55 
25 

55 

20 

61 
29 

50 
36 

47 

26 

50 
19 

48 
34 

52 
36 

42 
32 

45 

20 

32 
12 

34 
14 

45 

11 

37 
21 

34 

7 

36 
18 

40 
18 

38 
22 

38 
25 

32 
22 

42 

20 

63 
25 

61 
33 

47 

23 

46 

20 

43 

27 

38 

28 

23)2 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

51 

19 

52 

23 

41 

30 

49 
24 

57 
25 

51 

20 

57 
25 

60 
32 

50 
32 

48 

19 

50 
23 

92 
39 

46 
36 

39 
28 

30 
14 

34 

12 

34 
12 

46 

16 

37 
7 

37 
10 

40 

16 

40 

19 

35 

26 

33 
21 

33 
16 

90 
18 

66 
25 

44 

20 

51 
18 

49 

22 

47 
25 

21I5 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

52 

20 

48 

25 

44 

29 

51 
24 

55 
31 

61 
34 

42 

22 

45 

29 

43 

21 

45 
24 

40 

25 

31 
14 

31 
16 

34 

11 

45 
9 

31 
15 

25 
20 

34 

20 

41 
24 

43 
16 

38 
9 

47 
4 

45 
4 

42  2 
I9I4 

SANO  XT  SUBSTATION  Au 

MAX 
MIN 

A7 
28 

42 
32 

27 

5  3 
26 

47 
28 

55 
20 

56 
29 

53 
37 

44 

27 

19 

34 

37 

34 

38 
19 

3 1 
11 

14 

13 

21 

5 

15 

40 

14 

36 
20 

23 

29 
19 

18 

6 1 
29 

30 

45 
23 

43 
IS 

23 

38 

27 

42  .9 
23.2 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

VALLEV  hEAO 

MAX 
HIN 

41 
15 

48 

18 

42 
21 

46 

18 

54 

18 

45 
15 

58 
16 

61 
29 

46 

18 

43 

15 

50 
16 

45 
33 

45 
37 

40 

27 

30 
6 

33 
7 

33 
8 

43 
9 

33 
1 

35 
2 

36 

40 
9 

36 
28 

33 
20 

28 

12 

44 

19 

58 
19 

41 

20 

46 

15 

44 

15 

42 

22 

42  .5 
16.5 

UPPER  PLAINS  OS 

Al  ICEVILLE 

MAX 
MIN 

55 

20 

54 

32 

50 

33 

28 

53 

28 

62 
33 

55 
36 

92 

33 

52 
28 

52 
40 

40 
18 

39 
19 

36 
11 

34 
12 

38 
8 

39 
21 

19 

30 
17 

35 
29 

39 
18 

38 
21 

40 
22 

48 
24 

92 
29 

62 
28 

48 

30 

38 

32 

39 

30 

35 
28 

25I4 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

55 
25 

56 

27 

29 

52 
28 

29 

29 

55 
29 

64 
36 

51 
28 

51 
24 

55 
38 

55 
40 

45 

38 

41 

31 

35 
17 

32 
17 

36 
17 

48 

19 

41 

12 

36 
21 

36 
23 

39 
27 

30 
22 

39 
14 

99 
23 

69 
27 

91 
25 

51 
25 

49 

23 

43 

25 

29)0 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

57 
22 

66 

22 

29 

52 
25 

56 
25 

64 
35 

53 
24 

52 
21 

64 
29 

59 
42 

48 
42 

49 
32 

37 
12 

38 

20 

38 
15 

51 
17 

43 

14 

39 
24 

40 

27 

46 

33 

33 
24 

40 

19 

98 

22 

68 

22 

99 

22 

56 

23 

53 
24 

54 

30 

Uls 

CI  ANTON 

MAX 
MIN 

55 
24 

53 
25 

50 
26 

56 
27 

59 
37 

51 
32 

51 
23 

55 
25 

60 
43 

49 

43 

43 
33 

33 
18 

35 
19 

35 
19 

48 

20 

41 
19 

39 

22 

41 

28 

45 
34 

34 

24 

39 
23 

99 
24 

69 
27 

96 
26 

53 
26 

90 
26 

51 
32 

26)4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

51 
18 

53 
32 

50 
24 

26 

26 

60 
28 

62 
24 

48 

30 

47 

19 

55 

19 

52 
39 

41 
34 

37 
28 

30 
10 

35 
14 

34 
14 

44 

15 

38 

7 

36 
14 

37 
20 

34 
24 

26 
14 

33 
17 

47 
25 

64 

30 

43 

23 

48 

20 

49 

20 

40 
25 

21!* 

fAYETTE 

MAX 
HIN 

54 

23 

49 

37 

57 
27 

26 

64 

37 

58 
36 

49 
30 

55 

22 

52 
40 

50 
38 

40 
38 

38 
30 

38 
15 

38 
18 

43 

14 

42 
28 

36 
19 

36 
23 

34 

26 

33 
25 

35 
13 

52 

20 

66 
27 

61 
34 

51 
25 

50 
22 

44 

29 

39 
29 

26 14 

HALEYVILLE 

MAX 
HIN 

50 
19 

54 

29 

49 

25 

57 
28 

62 
39 

43 

29 

46 

20 

59 
21 

52 
40 

41 
33 

39 
28 

30 
12 

34 
13 

33 

13 

44 

16 

36 
8 

33 
14 

34 

20 

33 
25 

30 
10 

33 
15 

48 

17 

63 
31 

43 
21 

48 

23 

47 

?5 

22I0 

HAMILTON   i  S 

MAX 
HIN 

53 
17 

56 
18 

50 
21 

59 
21 

65 

33 

49 

31 

48 

17 

57 
18 

54 

39 

39 
35 

37 
30 

32 

10 

35 

11 

35 
10 

45 

10 

* 

37 
6 

34 

17 

35 
19 

33 
24 

25 
5 

33 
5 

50 
14 

69 
20 

43 
21 

49 

17 

48 

19 

41 

26 

uIb 

JASPER  *  N 

MAX 
MIN 

53 
15 

47 

29 

50 

57 
21 

61 
29 

50 
39 

49 

30 

93 
17 

51 
39 

51 
40 

40 
36 

36 
26 

34 

15 

33 
14 

44 

1 2 

39 

37 
1 5 

38 
1  7 

38 
25 

34 
24 

33 
20 

46 

1 5 

66 
20 

49 

30 

48 
21 

47 

20 

43 
28 

36 
28 

23I9 

PRATTvILLE 

HAX 
HIN 

54 

25 

68 

32 

59 

26 

59 

35 

54 

39 

53 
23 

55 
21 

50 
44 

58 
45 

49 
44 

49 
33 

38 

20 

38 

17 

45 

18 

47 

17 

40 

19 

45 

32 

49 

33 

49 

27 

38 
19 

52 
23 

64 

25 

61 
40 

97 
31 

55 
28 

59 
32 

91.2 
27.8 

TMORMY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

51 
26 

64 

25 

58 

32 

56 
36 

52 
33 

58 

30 

55 
26 

58 
40 

60 
44 

44 

40 

40 

28 

35 
17 

36 
19 

45 

19 

42 

28 

38 

22 

40 

26 

42 

28 

41 

27 

38 

23 

55 

22 

52 
30 

94 

39 

92 
28 

49 

28 

49 

28 

40 

31 

48.4 
28.4 

TUSCALOOSA  FA*  AP 

MAX 
HIN 

54 

23 

50 
35 

58 

28 

56 

30 

63 
36 

54 

35 

52 
28 

54 

23 

52 
43 

52 
41 

41 

35 

35 
24 

37 
18 

35 

20 

45 

17 

42 

21 

36 
21 

39 

26 

39 
29 

35 

23 

38 
18 

53 

20 

66 

25 

93 
27 

92 
25 

50 
23 

48 

30 

36 

29 

47.3 
26.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conllntt»d 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

l.| 

17 

18 

19 

23  1 

24 

30 

< 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

55 
25 

55 
28 

50 
28 

51 
30 

59 
30 

55 
27 

55 
28 

64 
39 

61 
32 

51 
24 

56 
41 

54 
40 

46 
38 

40 
30 

35 
17 

38 
20 

36 
17 

47 
20 

42 
13 

40 
14 

25 

35 
26 

40 
25 

30 
20 

39 
19 

65 
23 

67 
30 

51 
24 

52 
26 

50 
26 

43 
30 

47.6 
26,3 

VFRNON 

MAX 

57 
23 

57 
25 

50 
24 

53 
24 

59 
24 

56 
25 

59 
26 

66 
34 

62 
30 

52 
21 

59 
21 

69 
40 

40 
37 

41 

30 

41 
14 

41 
16 

41 
13 

47 
15 

47 
10 

40 
11 

36 
23 

39 
22 

39 
24 

25 
9 

34 
10 

54 
18 

69 
26 

53 
21 

52 

27 

45 
29 

48.6 
22,4 

EASTrRN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

53 
23 

54 
29 

51 
27 

57 
25 

51 
27 

56 
24 

61 
33 

52 
33 

49 

26 

54 

22 

46 

39 

49 
43 

45 
40 

40 
22 

36 
16 

37 
19 

50 
17 

40 
19 

40 
13 

42 
16 

46 
23 

43 
26 

37 
26 

36 
23 

54 

22 

67 
24 

65 
25 

54 
22 

61 
23 

54 
26 

36 
29 

46.4 
26.3 

CALERA  2  SW 

MAX 

5* 

19 

59 
33 

50 
26 

60 
23 

52 
24 

57 
21 

60 
29 

51 
40 

51 
29 

66 
18 

49 
39 

52 
42 

45 
39 

40 
26 

41 
16 

36 
20 

51 
13 

43 

20 

39 
8 

36 
14 

38 
24 

44 

26 

41 
26 

40 
21 

56 
17 

65 
21 

56 
36 

64 
18 

51 

20 

52 
27 

42 
30 

49.2 
24,7 

CENTRE  5  SW 

MAX 

51 
26 

50 
26 

43 
31 

49 
25 

56 
28 

50 
22 

55 
31 

61 
34 

50 
33 

47 
23 

66 
27 

45 
41 

46 
39 

43 

30 

32 
16 

36 
18 

36 
17 

43 
23 

37 
10 

37 
16 

39 
18 

40 
23 

39 
30 

33 
24 

32 
20 

49 
19 

64 
25 

49 
25 

52 
23 

49 

23 

46 
28 

46.6 
24,9 

CMILOERSBURG  nTR  PLANT 

MAX 

52 

20 

57 

30 

50 
28 

60 
24 

54 

25 

55 
22 

60 
29 

56 
42 

50 
30 

55 

20 

61 
40 

51 
44 

47 
41 

43 
28 

36 
17 

37 
21 

47 
14 

46 
22 

41 

10 

39 
16 

39 
25 

44 

23 

42 
29 

37 
26 

65 
19 

68 
22 

64 

37 

52 
20 

60 
21 

50 
27 

46 
31 

49,6 
25,8 

6ADS0EN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

51 
23 

44 

29 

46 

29 

57 
24 

51 
27 

55 
22 

58 

30 

49 
39 

46 

32 

62 

22 

46 
38 

46 

38 

42 
39 

39 
24 

30 
17 

34 

16 

45 
16 

36 
23 

36 
12 

38 
17 

39 

20 

37 
25 

33 
27 

31 
23 

48 
U 

66 
23 

51 
35 

46 
24 

46 

26 

46 
26 

37 
28 

44,6 
26,6 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

52 
20 

51 
21 

47 

30 

48 
25 

57 
25 

50 
22 

54 

22 

57 
32 

49 
31 

46 
21 

63 
21 

54 

38 

47 
39 

41 
30 

32 
14 

34 
14 

36 
14 

47 
14 

38 
8 

40 
7 

38 
17 

39 
22 

42 
24 

34 

23 

33 
16 

50 
16 

66 
21 

49 
22 

60 
21 

49 
21 

46 
29 

46,1 
21,9 

SVLACAUGA  A  NE 

MAX 

52 

20 

56 

29 

48 

29 

58 
25 

51 
24 

64 

21 

67 
29 

50 
39 

48 

20 

53 
19 

47 
40 

63 
45 

45 
41 

41 
26 

35 
15 

36 
20 

47 
13 

39 
21 

36 
9 

40 
14 

38 
27 

25 

41 
28 

36 
25 

52 
12 

66 
23 

54 
40 

52 
20 

22 

26 

31 

47,4 
26,1 

TALLADEGA 

MAX 

*9 

19 

54 
27 

48 
26 

56 
23 

49 
26 

64 

21 

68 
28 

50 
34 

48 
26 

51 
19 

46 
37 

49 
42 

45 

39 

42 
22 

34 
14 

34 
18 

46 
14 

40 
22 

37 
9 

38 
16 

40 
21 

44 

25 

40 
26 

34 

22 

51 
16 

65 
22 

52 
31 

60 
20 

47 
21 

48 
27 

42 
29 

46,5 
23,9 

PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

52 
17 

57 
23 

51 
26 

60 
17 

52 
19 

58 
16 

58 
24 

60 
28 

51 

25 

66 
16 

60 
37 

62 
40 

48 
36 

45 
26 

36 
14 

40 
15 

47 
10 

45 
15 

43 
4 

43 
12 

46 
24 

44 
25 

42 
29 

39 
24 

67 
21 

67 
19 

69 
38 

52 
20 

63 
24 

54 

26 

44 
30 

50,4 
22,5 

ASHLAND 

MAX 

50 
28 

54 

32 

48 
24 

57 
26 

49 
21 

57 
26 

56 
33 

46 
31 

47 
22 

66 

33 

64 

39 

46 
41 

42 
31 

33 
U 

33 
16 

35 
12 

46 

20 

36 
7 

38 
15 

42 
22 

42 
23 

40 
30 

33 
22 

34 

22 

56 
24 

66 
36 

64 

23 

54 
22 

62 
22 

50 
28 

33 
25 

46,6 
24,9 

AUBURN  3  SW 

MAX 

54 

20 

52 
27 

64 
33 

52 
23 

54 
26 

55 
24 

69 
23 

66 
31 

52 
24 

62 
22 

65 
27 

69 
43 

56 
46 

49 
43 

43 
17 

41 

22 

40 
21 

47 
20 

47 
12 

40 
12 

46 

22 

46 

30 

48 
34 

37 
24 

38 
20 

54 

23 

63 
29 

61 
29 

59 
30 

64 

30 

62 
31 

61,1 
26,4 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

54 

22 

50 
25 

61 
32 

50 
25 

58 

26 

52 
23 

66 
25 

68 
33 

52 
32 

60 
21 

57 
26 

68 
43 

54 
43 

46 
36 

36 
16 

36 
19 

40 
16 

62 
19 

43 

10 

43 

11 

44 

20 

45 

27 

45 
31 

37 
24 

38 
23 

54 

23 

65 
25 

59 
25 

55 
26 

52 
25 

50 
28 

60,1 
25,3 

HEFLIN 

MAX 

50 
26 

50 
28 

49 

20 

57 
21 

46 

17 

57 
22 

66 
30 

60 
30 

47 

18 

52 

20 

47 
34 

47 
41 

44 
33 

34 

12 

34 

13 

34 

10 

48 
18 

40 
6 

36 
8 

42 
15 

45 

16 

41 

26 

34 

20 

34 
16 

52 
19 

66 
26 

52 
20 

62 
20 

48 

19 

52 
28 

36 
28 

46.2 
21,4 

LAFAYETTE 

MAX 
MIN 

50 
20 

62 
29 

50 
28 

60 
26 

51 
26 

56 
22 

57 

29 

62 
33 

50 
26 

55 
22 

47 
36 

65 
39 

66 
40 

40 
29 

30 
13 

36 
16 

40 
13 

40 
21 

38 
7 

40 
16 

42 

20 

40 
24 

37 
28 

34 

20 

52 
20 

60 
26 

55 
38 

66 
24 

46 
24 

45 
24 

40 
23 

47,4 
24,5 

MARTIN  DAM 

MAX 

HIN 

49 

30 

64 
31 

49 

34 

60 
26 

53 

31 

64 

29 

57 
34 

63 
36 

51 
31 

53 
27 

54 
43 

58 
46 

51 
45 

47 

32 

37 
22 

39 
26 

49 
25 

46 
24 

40 
19 

42 

25 

44 
31 

47 
35 

46 
32 

36 
27 

54 
26 

65 
25 

59 
38 

53 
34 

52 
36 

50 
34 

48 

32 

50.4 
31,1 

OPELIKA 

MAX 
HIN 

38 
21 

48 
19 

44 
13 

43 
13 

46 
19 

44 

25 

47 
27 

36 
25 

39 
22 

68 
21 

65 
21 

61 
30 

66 
28 

56 
29 

51 
30 

ROCKFORO 

MAX 

MIN 

49 

20 

54 
18 

59 
29 

51 
24 

59 
25 

52 
24 

57 

30 

59 
36 

62 
24 

52 

20 

66 
40 

58 
41 

49 
43 

44 

32 

35 
17 

35 
19 

38 
15 

48 

20 

8 

16 

39 
26 

48 
26 

46 

33 

35 
24 

21 

23 

35 

58 
26 

66 
26 

52 
28 

31 

49.3 
25,6 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

52 
20 

49 
24 

58 
28 

49 
22 

57 
23 

20 

22 

26 

31 

20 

20 

40 

45 

34 

36 
18 

37 
19 

36 
15 

45 
16 

40 
9 

40 

11 

43 
16 

47 
24 

46 

28 

36 
25 

37 
19 

65 
20 

63 
21 

55 
22 

55 
24 

62 
26 

53 
29 

47.3 
23.2 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

60 
26 

55 
38 

62 
29 

54 
32 

61 
30 

56 
29 

66 
41 

65 
41 

54 

30 

51 
26 

62 
40 

60 
43 

45 
40 

42 
32 

36 
18 

37 
24 

36 
16 

49 
26 

46 
13 

40 
19 

40 
26 

42 
30 

42 
26 

28 
19 

40 
23 

50 
32 

52 
38 

60 
25 

57 
26 

64 

27 

50 
29 

49.5 
26.6 

DFMOPOLIS  LOCK  AnO  OAf 

MAX 
MIN 

56 
25 

54 
23 

63 
30 

52 
28 

61 
30 

57 
28 

66 
28 

66 
43 

54 

33 

49 
24 

64 

25 

61 
45 

46 
41 

42 
33 

37 
20 

38 
20 

39 
20 

49 
21 

47 
17 

41 

17 

39 
23 

37 
26 

45 
27 

29 
18 

40 

u 

67 
19 

67 
27 

55 
31 

63 
26 

53 
29 

49 
29 

49.9 
26.5 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

58 

25 

56 
27 

52 

30 

52 

29 

60 
29 

56 
29 

57 
31 

66 
39 

64 
33 

54 
24 

54 
26 

53 
42 

43 
40 

41 
32 

34 

19 

37 
20 

36 
18 

47 
19 

43 
15 

38 
16 

36 
26 

35 
28 

36 
25 

27 
15 

39 
16 

66 
22 

68 
31 

53 
26 

49 
26 

62 
26 

49 
30 

48.2 
26,1 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

55 

25 

60 

37 

55 

28 

62 

30 

59 

30 

55 

29 

66 
40 

67 
41 

56 

30 

54 

24 

52 
43 

60 
41 

68 
42 

65 
34 

48 

17 

39 

20 

48 

17 

47 

21 

42 

13 

41 

23 

37 

25 

47 

27 

39 
24 

40 
19 

56 
21 

67 
31 

59 
35 

67 

26 

56 
26 

54 

29 

44 

29 

52,4 
28.3 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

58 
24 

52 
25 

67 
32 

53 
27 

62 
27 

65 
25 

66 
27 

62 
40 

64 
24 

54 
23 

56 
26 

60 
48 

62 
46 

47 
34 

36 
19 

38 
20 

40 
21 

44 
23 

45 
16 

16 

42 

47 

33 

64 
34 

35 
26 

38 
22 

55 
23 

67 
29 

62 
25 

58 
28 

57 
28 

54 
29 

52.4 
27.2 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

56 

24 

58 
39 

55 
29 

63 
28 

57 
28 

66 

27 

66 
41 

58 
39 

57 
36 

52 
24 

53 
44 

68 
40 

43 

36 

40 
25 

38 
l9 

36 
22 

48 

16 

47 
28 

39 
14 

39 
20 

36 
26 

37 
30 

35 
24 

40 
14 

60 
21 

69 
28 

56 
39 

65 
25 

64 
26 

58 
29 

38 
27 

50.3 
28.0 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 
MIN 

55 
25 

66 
35 

53 
30 

60 
28 

56 
30 

65 
25 

65 

38 

66 
43 

54 

28 

64 

23 

60 
40 

60 
44 

44 
41 

42 
31 

37 
20 

37 
23 

46 
17 

47 
26 

41 
13 

41 
19 

42 
29 

48 
29 

48 

26 

38 
22 

54 

20 

66 
29 

60 
41 

57 
27 

54 

27 

53 
30 

45 
32 

61,5 
28,7 

WINTER  3  NW 

MAX 
MIN 

59 
27 

54 
32 

68 
32 

52 
30 

62 
31 

55 
33 

56 
41 

62 
31 

63 
26 

54 
27 

64 
46 

67 
44 

49 
32 

46 
19 

41 
19 

37 
20 

51 
21 

61 
14 

45 
14 

41 
23 

42 
31 

45 
32 

46 
22 

41 

22 

38 
28 

56 
37 

67 
30 

60 
27 

57 
30 

65 
30 

52 
26 

52,1 
28,3 

MONTGOMERY  wB  AP 

MAX 
MIN 

51 
30 

68 
35 

53 
35 

62 
30 

54 
31 

63 
27 

60 
38 

67 
37 

63 
33 

53 
26 

56 
49 

62 
49 

49 
45 

45 
26 

38 
23 

36 
27 

48 
23 

49 
28 

42 
20 

41 
26 

45 
36 

53 
37 

45 
27 

36 
26 

64 
24 

66 
28 

62 
36 

67 
28 

54 

32 

53 
29 

44 
33 

51,8 
31.4 

5ELMA 

MAX 
MIN 

53 
29 

67 
37 

51 
32 

59 
29 

55 
32 

52 
30 

62 
40 

68 
46 

52 
33 

54 
29 

53 
48 

62 
48 

50 
45 

45 
33 

37 
21 

39 
26 

47 
22 

47 
29 

38 
18 

41 
23 

45 
31 

49 
34 

49 

33 

38 
26 

52 
25 

66 
29 

63 
45 

56 
30 

54 

32 

64 
34 

49 

36 

61.6 
32.4 

TUSKEGEE  2 

MAX 

65 
22 

66 
30 

60 
34 

64 
23 

65 
25 

60 
22 

69 
32 

63 
33 

54 

32 

67 
20 

52 
45 

68 
47 

62 
47 

50 
34 

41 
20 

41 
24 

49 
l9 

47 
20 

13 

16 

48 
30 

52 
31 

45 
25 

39 
27 

65 
21 

66 
22 

65 
25 

63 
22 

57 
25 

67 
24 

46 

25 

63.7 
26.9 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 
MIN 

57 
24 

66 
34 

54 

25 

65 
27 

66 
25 

55 

26 

56 

25 

69 
33 

69 
22 

57 
23 

65 
42 

67 
47 

60 
36 

61 

20 

60 
24 

40 
18 

49 
21 

48 
13 

42 
12 

46 
18 

65 
29 

53 
27 

50 
25 

52 
26 

54 

25 

60 
27 

63 

24 

60 
23 

56 
25 

63 

25 

64.6 
25.7 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 
MIN 

60 
27 

54 

33 

68 
36 

53 
28 

64 

30 

55 
27 

58 
32 

60 
39 

57 
29 

52 
23 

59 
26 

75 
63 

65 
49 

51 
36 

37 
22 

39 
23 

41 
24 

48 

26 

50 

39 
1  7 

47 

22 

46 
34 

57 
35 

36 
24 

40 

66 

67 

64 

57 

55 
29 

?4 

53.4 
29.1 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 
MIN 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

61 
22 

54 

29 

68 
34 

55 
23 

65 
25 

56 
23 

68 
27 

69 
34 

58 
25 

60 

20 

60 
23 

72 
60 

63 
48 

51 
36 

36 
21 

40 
24 

41 
18 

51 
19 

61 
12 

44 

16 

48 
19 

49 
32 

58 
36 

37 
25 

40 
19 

58 
19 

68 
23 

65 
24 

69 
24 

58 
22 

54 
33 

54.2 
26.9 

5*«  R»t*r«oo«  NotM  Followtng  SUSoa  Indsx 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7  1  e 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

16 

17 

IB 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30  1 

31 

BBEwTON  1  SSE 

MAX 

58 

70 

56 

66 

60 

59 

65 

60 

57 

59 

78 

70 

51 

49 

41 

42 

54 

54 

48 

50 

47 

60 

58 

44 

60 

70 

66 

60 

60 

65 

50 

57 

.3 

HIN 

23 

30 

32 

24 

25 

24 

46 

25 

20 

42 

50 

48 

35 

24 

28 

18 

20 

20 

17 

32 

33 

31 

23 

20 

23 

46 

26 

23 

21 

33 

29 

•  0 

CaMDEN   9  NN 

MAX 

55 

70 

33 

62 

56 

57 

64 

55 

55 

53 

70 

69 

45 

44 

38 

37 

50 

48 

41 

42 

43 

55 

52 

40 

57 

67 

61 

58 

58 

58 

47 

53 

.5 

MIN 

26 

39 

31 

30 

30 

27 

40 

*' 

29 

25 

47 

44 

42 

32 

20 

25 

17 

26 

16 

19 

29 

33 

26 

21 

24 

33 

45 

27 

26 

26 

32 

30 

,0 

CH*TOM  3  N 

MAX 

58 

70 

59 

67 

60 

60 

64 

60 

55 

68 

75 

70 

48 

44 

37 

37 

52 

52 

45 

47 

39 

53 

48 

43 

61 

70 

64 

69 

68 

60 

46 

56 

,4 

MIN 

24 

39 

31 

32 

33 

31 

*^ 

42 

31 

26 

48 

43 

41 

32 

20 

26 

19 

18 

17 

23 

28 

28 

22 

14 

27 

32 

46 

28 

29 

32 

26 

30 

,2 

CliVTON 

MAX 

57 

51 

65 

66 

64 

62 

54 

58 

56 

52 

56 

65 

61 

51 

40 

39 

41 

47 

49 

41 

47 

49 

54 

39 

41 

56 

66 

65 

57 

72 

52 

53 

.9 

MIN 

28 

37 

36 

38 

32 

31 

3 1 

41 

30 

29 

31 

47 

48 

37 

19 

22 

23 

25 

9 

16 

27 

30 

38 

26 

23 

34 

36 

30 

34 

43 

30 

31 

.0 

DOTHAK  F««  AIRPORT 

MAX 

53 

65 

54 

62 

56 

56 

56 

58 

54 

59 

71 

68 

56 

50 

41 

43 

49 

52 

43 

48 

50 

56 

51 

40 

55 

65 

65 

56 

59 

54 

38 

54 

,2 

HIN 

Jl 

37 

36 

32 

33 

30 

35 

32 

27 

45 

53 

50 

30 

24 

29 

26 

27 

17 

24 

33 

37 

30 

28 

26 

28 

40 

30 

33 

10 

34 

32 

,4 

ENTERPRISE 

MAX 

57 

67 

60 

64 

58 

58 

59 

59 

5* 

62 

73 

68 

54 

49 

43 

44 

50 

53 

45 

50 

52 

57 

53 

41 

57 

67 

66 

59 

59 

56 

38 

55 

,9 

MIN 

Jl 

35 

38 

32 

36 

32 

38 

41 

31 

31 

45 

52 

49 

36 

22 

27 

25 

27 

17 

24 

36 

34 

32 

26 

26 

28 

48 

30 

30 

30 

34 

33 

•  0 

Elfaula 

MAX 

57 

60 

64 

57 

64 

59 

57 

59 

60 

55 

60 

65 

65 

52 

40 

45 

45 

49 

54 

47 

45 

HIN 

3* 

30 

35 

29 

28 

27 

28 

29 

28 

24 

26 

48 

48 

39 

21 

22 

23 

22 

15 

16 

23 

33 

32 

25 

22 

24 

28 

27 

29 

24 

24 

27 

*8 

EVERSREEN 

MAX 

62 

56 

70 

56 

66 

58 

60 

62 

59 

55 

58 

74 

53 

49 

38 

39 

41 

53 

52 

48 

48 

43 

58 

36 

43 

60 

61 

65 

58 

61 

53 

54 

,7 

MIN 

25 

29 

33 

26 

27 

27 

4 1 

24 

22 

22 

♦5 

47 

35 

22 

23 

24 

22 

16 

16 

21 

29 

35 

23 

20 

22 

26 

29 

33 

31 

34 

27 

,6 

rfilSCO  CITY 

MAX 

62 

71 

70 

55 

67 

57 

61 

64 

56 

55 

60 

74 

53 

46 

36 

39 

39 

54 

52 

44 

47 

41 

59 

30 

42 

68 

70 

64 

58 

58 

51 

54 

,9 

MIN 

28 

39 

32 

32 

32 

31 

42 

44 

31 

26 

33 

50 

44 

33 

20 

21 

22 

26 

18 

22 

29 

29 

28 

19 

19 

28 

38 

31 

32 

33 

12 

30 

,  5 

SENEVA 

MAX 

52 

65 

54 

62 

56 

56 

58 

58 

54 

58 

74 

66 

56 

42 

40 

44 

48 

52 

44 

47 

49 

52 

40 

40 

65 

65 

66 

54 

58 

55 

54 

■  0 

MIN 

29 

33 

37 

28 

30 

28 

40 

30 

25 

28 

49 

52 

42 

25 

25 

25 

23 

18 

19 

21 

34 

40 

27 

23 

26 

28 

29 

27 

27 

35 

30 

,  1 

GIUBERTOWN 

MAX 

58 

68 

57 

66 

61 

59 

67 

60 

56 

50 

61 

64 

44 

42 

38 

38 

50 

51 

45 

44 

39 

42 

38 

43 

61 

70 

61 

57 

55 

51 

46 

53 

•  0 

MIN 

21 

33 

28 

24 

25 

25 

39 

40 

29 

20 

47 

42 

41 

31 

20 

25 

16 

25 

17 

19 

29 

32 

23 

14 

19 

23 

43 

26 

26 

30 

28 

27 

,  7 

SREENVILLE 

MAX 

56 

68 

55 

65 

59 

56 

61 

56 

53 

57 

70 

67 

50 

46 

38 

38 

50 

*8 

45 

44 

46 

56 

52 

48 

56 

66 

63 

57 

54 

52 

48 

54 

2 

MIN 

28 

36 

34 

29 

32 

30 

40 

28 

28 

47 

50 

46 

34 

20 

26 

23 

26 

17 

23 

31 

38 

28 

24 

23 

28 

47 

31 

33 

31 

32 

3 1 

■  8 

heaOlano 

MAX 

58 

52 

64 

54 

61 

58 

56 

56 

58 

52 

59 

71 

68 

55 

42 

42 

44 

♦  8 

52 

40 

44 

49 

64 

47 

40 

54 

66 

65 

58 

59 

54 

54 

,2 

MIN 

29 

37 

38 

32 

34 

30 

" 

41 

33 

29 

30 

48 

52 

40 

23 

23 

25 

25 

17 

19 

22 

33 

40 

28 

26 

28 

36 

30 

30 

30 

13 

31 

4 

HtSHLANO  HOME 

MAX 

57 

51 

67 

51 

64 

54 

56 

59 

53 

52 

55 

66 

53 

48 

35 

39 

38 

50 

47 

41 

43 

48 

67 

34 

37 

66 

66 

60 

57 

55 

52 

51 

>6 

MIN 

29 

29 

33 

32 

32 

31 

43 

28 

29 

31 

♦9 

46 

34 

20 

20 

21 

22 

14 

15 

22 

32 

34 

24 

23 

27 

37 

31 

31 

29 

12 

29 

4 

LOCKHART 

MAX 

60 

5« 

67 

55 

64 

57 

57 

61 

59 

55 

60 

73 

60 

53 

40 

40 

43 

51 

52 

45 

49 

50 

59 

36 

42 

59 

67 

66 

57 

59 

54 

54 

9 

MIN 

31 

35 

37 

30 

33 

31 

39 

44 

31 

27 

40 

53 

50 

38 

23 

27 

25 

25 

20 

23 

32 

34 

36 

26 

25 

28 

47 

30 

33 

31 

14 

32 

8 

NATCHEZ 

MAX 

57 

70 

54 

65 

57 

59 

64 

57 

55 

56 

73 

68 

47 

46 

39 

39 

53 

50 

44 

46 

44 

57 

54 

42 

59 

67 

65 

58 

57 

52 

48 

54 

9 

MIN 

20 

30 

27 

22 

22 

21 

46 

30 

21 

46 

45 

44 

33 

20 

27 

16 

22 

15 

16 

29 

34 

27 

21 

20 

24 

46 

26 

25 

25 

33 

28 

,0 

02ARK  6  NNM 

MAX 

5* 

65 

59 

63 

59 

53 

59 

51 

54 

62 

70 

70 

53 

50 

40 

41 

51 

51 

46 

48 

50 

56 

50 

39 

56 

67 

65 

57 

64 

46 

53 

54 

>6 

MIN 

31 

32 

35 

31 

40 

29 

29 

40 

41 

43 

44 

51 

48 

34 

19 

25 

21 

21 

14 

23 

30 

37 

30 

25 

23 

28 

46 

30 

28 

31 

29 

31 

,9 

PkENIX  CITY  2  NNM 

MAX 

55 

50 

64 

53 

63 

53 

56 

56 

50 

51 

57 

62 

59 

49 

39 

39 

40 

47 

48 

44 

47 

48 

51 

38 

39 

56 

65 

62 

66 

53 

53 

51 

7 

MIN 

27 

33 

33 

28 

30 

31 

30 

28 

32 

39 

48 

37 

20 

20 

23 

26 

15 

16 

26 

28 

34 

27 

25 

26 

28 

31 

11 

33 

11 

29 

0 

PUSHMATAHA 

MAX 

60 

66 

52 

55 

63 

58 

58 

66 

54 

56 

54 

62 

45 

41 

35 

38 

37 

50 

*9 

42 

41 

37 

38 

29 

41 

59 

69 

58 

56 

54 

60 

50 

7 

HIN 

2<> 

26 

29 

28 

27 

26 

30 

23 

27 

27 

39 

32 

18 

19 

16 

24 

15 

21 

26 

29 

23 

10 

12 

27 

39 

24 

26 

30 

27 

5 

SFALE 

MAX 

52 

65 

56 

65 

55 

57 

57 

57 

54 

58 

67 

62 

56 

56 

42 

42 

48 

50 

43 

48 

50 

53 

48 

40 

58 

66 

63 

59 

66 

52 

46 

64 

2 

MIN 

23 

27 

36 

27 

27 

27 

34 

32 

26 

25 

44 

49 

48 

38 

20 

25 

21 

20 

14 

IB 

28 

33 

35 

27 

22 

23 

33 

28 

32 

28 

31 

29 

1 

TH0MA5VILLE 

MAX 

56 

58 

60 

63 

52 

57 

70 

35 

36 

4 1 

52 

51 

6 

MIN 

26 

34 

30 

30 

29 

29 

31 

30 

31 

25 

29 

46 

41 

31 

19 

21 

19 

21 

16 

17 

21 

28 

24 

17 

18 

27 

42 

28 

28 

29 

29 

27 

3 

TROY 

MAX 

52 

66 

53 

64 

63 

56 

59 

56 

52 

57 

70 

66 

50 

54 

39 

41 

49 

50 

43 

46 

49 

57 

51 

38 

56 

66 

56 

53 

45 

53 

7 

MIN 

27 

37 

34 

31 

31 

29 

40 

41 

31 

29 

44 

49 

46 

32 

20 

25 

23 

27 

24 

22 

30 

38 

29 

25 

25 

33 

30 

32 

29 

31 

31 

5 

WHATlEY 

MAX 

58 

69 

55 

62 

60 

61 

63 

58 

56 

57 

74 

70 

48 

48 

39 

38 

53 

53 

47 

45 

57 

51 

50 

42 

48 

70 

64 

58 

65 

58 

55 

9 

MIN 

23 

30 

29 

24 

25 

25 

35 

43 

22 

19 

45 

45 

40 

32 

20 

21 

18 

21 

16 

13 

29 

25 

23 

18 

21 

20 

42 

27 

28 

31 

27 

0 

CULF  08 

BAY  HINETTE 

MAX 

57 

71 

56 

67 

60 

60 

67 

62 

59 

58 

74 

70 

50 

47 

40 

40 

55 

54 

47 

52 

43 

58 

52 

42 

61 

69 

67 

60 

60 

53 

47 

56 

7 

MIN 

32 

39 

34 

33 

34 

33 

45 

47 

34 

31 

46 

49 

45 

34 

24 

29 

25 

29 

21 

25 

31 

38 

25 

19 

26 

33 

51 

34 

34 

36 

11 

33 

7 

CITRONELLE 

HAX 

69 

70 

57 

57 

60 

62 

66 

58 

58 

58 

74 

68 

59 

45 

39 

40 

52 

57 

48 

49 

41 

67 

56 

5 

HIN 

39 

41 

30 

30 

34 

36 

44 

43 

30 

30 

42 

45 

40 

36 

19 

25 

21 

26 

18 

24 

24 

31 

20 

31 

7 

CrDEN 

HAX 

58 

69 

61 

62 

65 

61 

68 

63 

63 

58 

72 

67 

53 

49 

42 

44 

56 

b(T 

50 

53 

48 

58 

58 

48 

54 

61 

70 

61 

63 

55 

52 

58 

1 

HIN 

28 

37 

32 

30 

32 

31 

42 

48 

34 

31 

45 

51 

46 

36 

25 

31 

25 

26 

24 

27 

34 

39 

26 

19 

28 

29 

48 

38 

33 

33 

10 

33 

5 

FAIRHOPE  2  NE 

HAX 

59 

69 

59 

64 

60 

60 

67 

63 

58 

58 

75 

69 

52 

49 

40 

43 

53 

55 

46 

52 

46 

57 

57 

40 

59 

68 

67 

61 

61 

57 

50 

67 

2 

32 

40 

36 

33 

35 

36 

43 

49 

41 

32 

46 

49 

41 

35 

25 

30 

26 

28 

23 

26 

33 

38 

26 

20 

34 

31 

53 

36 

34 

36 

31 

14 

FORT  MORGAN 

MAX 

60 

68 

59 

61 

60 

59 

66 

65 

56 

59 

68 

66 

55 

52 

40 

40 

49 

50 

44 

48 

44 

58 

60 

41 

53 

60 

58 

52 

55 

52 

49 

55 

1 

MIN 

*6 

49 

43 

43 

49 

46 

50 

53 

45 

46 

58 

51 

49 

39 

30 

33 

32 

40 

29 

35 

35 

42 

27 

24 

38 

39 

47 

41 

42 

42 

31 

41, 

1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

HAX 

56 

68 

57 

65 

62 

61 

65 

63 

58 

54 

74 

70 

49 

44 

38 

40 

54 

55 

48 

51 

41 

55 

37 

43 

61 

69 

66 

59 

60 

51 

45 

55, 

5 

HIN 

35 

44 

36 

33 

36 

37 

47 

38 

33 

33 

51 

49 

43 

29 

24 

30 

25 

30 

23 

28 

33 

37 

25 

18 

28 

35 

44 

34 

36 

38 

30 

34, 

3 

MOBILE 

MAX 

6« 

58 

65 

57 

67 

61 

60 

64 

59 

60 

60 

69 

56 

47 

39 

39 

40 

52 

53 

48 

50 

46 

56 

33 

48 

56 

63 

65 

68 

58 

50 

54, 

9 

MIN 

39 

47 

37 

38 

40 

39 

41 

49 

37 

38 

38 

52 

44 

35 

25 

29 

27 

28 

25 

25 

30 

32 

26 

20 

20 

42 

44 

35 

35 

36 

32 

36, 

0 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 

52 

57 

68 

56 

63 

60 

61 

65 

60 

57 

64 

74 

65 

51 

38 

40 

44 

53 

54 

47 

52 

47 

58 

31 

50 

48 

69 

69 

57 

60 

56 

56, 

6 

HIN 

32 

37 

36 

30 

34 

31 

36 

42 

37 

29 

34 

64 

47 

35 

24 

28 

25 

26 

23 

24 

27 

33 

28 

20 

25 

29 

29 

36 

34 

34 

33 

32, 

3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Slabon 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative  liumidity  averages  - 
percent 

Number  of  dayi  with  precipitation 

s  :  S 
£  li 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

.a 

"a 
> 

e 

£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

■SI 

Dire<:tion 
of  . 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CSI 

z 
a. 

o  tn 
o  u 

•o 

s 

8 

5 

.10-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

NNE 

14 

7.4 

33 

SE 

7 

77 

78 

57 

63 

4 

2 

5 

2 

0 

1 

14 

60 

5.3 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

N 

16 

9.6 

36++ 

WNW 

8 

73 

77 

57 

66 

3 

2 

5 

1 

1 

I 

13 

5.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

NNE 

21 

11.5 

29++ 

NNE 

31 

71 

76 

51 

62 

4 

1 

5 

1 

3 

0 

14 

S.9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

N 

14 

7.0 

31 

S 

8 

73 

79 

52 

60 

2 

0 

6 

1 

2 

0 

63 

5.S 

Bse  ItalmeM  NoHa  fsIMaf  iUHoe  liulx 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
DECEMBER  1963 


Stabon 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

u 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

'(ORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
JN  ON  SnO 

A. 9 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

* 

3.0 

3.0 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

2 

1 

1 

FALKVlLLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

FLORENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

3.0 

3.0 

0.3 

hUNTSVILLE  WB  AP 

Snowfall 

SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

0.2 

T 

T 

«.o 

l.S 
2 
.2 

T 

1 

1 

T 

15.7 

MADISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.7 

T 

7.5 

2 

I 

I 

T 

2.5 

2 

MOULTON  J 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

3.5 
A 

3 

T 

*.5 

5 

MUSCLE  Shoals  faa  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

T 

6.0 

T 

6 

5 

3 

1 

5.1 

NEM  MARKET  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

3,0 

RED  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

3.0 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

I 

S 

RU5SELLVILLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

*.5 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

BESSEMER  3  SSx 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BIRMINGHAM  wB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

S.O 

BRIDGEPORT  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

T 

T 

T 

■ 

• 

T 

6.0 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

A.O 

<> 

ONEONTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

l.O 

1 

T 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

SAND  MT  SUBSTATION  Au 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

2.0 

SC0TT5B0R0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

0.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.5 

2 

T 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

UPPER  Plains  03 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SnD 

T 
T 

T 
T 

CLANTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

FAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

O.S 

HALEYVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

O.T 

1 

T 

1 

T 

T 

JASPER  <•  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

A.O 

PRATTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

THORSBY  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

J. 5 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

2.7 

3 

VERNON 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

T 

0.5 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNI5T0N  FAA  *P 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

6.0 

CALERA  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i>,0 

Sm  imimi  luicw  notM  foUowing  Stotioo  ImimM. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  oEce».t^r^T^ 


Statioii 

Day  oi  mooth 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CENTRE  i  Sw 

CMILDERS8UBG  UTR  PLANT 

SYLAC»U6A  >.  NE 

T*LL«OESA 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

AUBURN  3  St< 

CAMP   MILL   2  NN 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

nPELIKA 

PRAIRIE  06 
DAYTON 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION   2  NE 
MINTER    3  NW 
MONTGOMERY  MB  AP 

SELMA 

tuSkfgee  2 

coastal  plain  07 
CAMDEN  3  Nh 

CHATOM  3  N 

OOTmAN  FAA  AIRPORT 

GILBERTOwN 

GREENVILLE 

HIGHLAND  HOME 

NATCHEZ 

OZARK   6  NNM 

PUSHMATAHA 

THOMASVILLE 

TROY 

GULF  08 
BAY  MINETTE 

CITRONELLE 

FORT  MORGAN 

MOBILE   MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOuFALL 
SN  ON  GND 

SNOnFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  CuD 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
^TR  EOUIV 

0.9 

T 

T 

T 
T 

1.0 
l.i 

z 

o.a 

T 
T 

T 
0.3 

2.0 
2 

T 
T 
T 

T 
T 
T 

T 
T 

T 

O.l 

i 

2,0 
2 

1.0 

1 

T 
T 

i.O 
6.0 

1.0 

0.9 

1.1 
1 

8,0 
> 

T 
T 

T 
T 

T 
3.0 

Sm  iitjMim  aotmm  foUowing  Stacks 
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Isdo. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

t^ighest 

Date 

Lov/est 

Dale 

Degree  Days 

No,  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snov^,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

1    .10  or  More  1 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

•'J 

JUNE  1963 

ALBERTVILLE  2  SE 

84.5 

63.5 

74.0 

-  2.2 

95 

11 

53 

30 

0 

8 

0 

5.02 

1.14 

1.87 

1  7 

.0 

0 

6 

3 

2 

HALEYVI LLE 

36.5 

64.0 

75.3 

96 

10 

54 

2 

0 

9 

0 

0 

0 

4.31 

1.50 

21 

.0 

0 

9 

3 

1 

JULY  1963 

HALEYVILLE 

6  5.9 

93 

7 

0 

0 

0 

4.61 

1.19 

14 

.0 

0 

9 

3 

2 

AUGUST  1963 

AUBURN  3  SW 

9?., 2 

67.5 

79.9 

0.0 

98 

28+ 

58 

15 

0 

23 

Q 

Q 

Q 

3.10 

-  1.30 

1.99 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

HALEYVILLE 

90.3 

65.3 

77.8 

94 

8+ 

54 

15 

0 

22 

0 

0 

0 

1.76 

1.23 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

SEPTEMBER  1963 

HALEYVILLE 

84. <t 

61.1 

72.8 

95 

4 

43 

29 

27 

9 

0 

0 

0 

3.97 

1.24 

5 

.0 

0 

7 

3 

2 

OCTOBER  1963 

HALEYVILLE 

82.6 

48.2 

65.4 

90 

13 

28 

31 

42 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOTTSBORO 

31.2 

43.1 

62.2 

-  0.2 

90 

11 

32 

19 

89 

1 

0 

1 

0 

.13 

-  2.97 

.13 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

NOVEMBER  1963 

HALEYVILLE 

63.4 

39.2 

51.3 

78 

20 

21 

30 

406 

0 

0 

10 

0 

5.96 

1.95 

29 

.0 

0 

6 

5 

3 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1   {   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16 

17  1  18 

19  1  20  I  21 

22 

23  1 

24 

25 

26  1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

JUNE  196  3 

ALBERTVILLE  2  SE 
HALEYVILLE 

S.02 
«.31 

.33 

.34 
.33 

1.97 
.18 

.95 
.60  1.50 

1.26 
.40 

.25 
.74 

.09 
.03 

.21 

.05 
.10 

.10 

JULY  1963 

HALEYVILLE 

4,61 

.27 

.78  .31 

.23 

.03 

1.19 

.16 

1.00 

.05 

.11 

.43 

.05 

AUGUST  1963 

AUBURN  3  SW 
COTTONTON 
HALEYVILLE 
MILSTEAO 

3.10 
4.06 
1.76 
4.53 

.07 
.80 

T 

.03 
.16 
.89  .10 

.05 

.38 

2.10  .04 
.09 
.74 

.13  1.99 
.18  1.54 

.49 

.60 
.05 
1.23 
1.25 

.28 
.26 

SEPTEMBER  1963 

HALEYVILLE 

3.97 

.10 

.10 

1.24 

.11 

.02 

1.12 

.06 

.27 

.95 

OCTOBER  1963 

HALEYVILLE 
SCOTTSBORO 

.00 
.13 

.13 

NOVEMBER  1963 

HALEYVILLE 

5.96 

.22 

•  72 

1.40  .53 

.08 

1.06 

1.95 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Slallon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

1 

16 

17 

IB 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

Am 

JUNE  1963 

Al  RCDTUII  1  C  O 

ALDtnlVlLLC    £  ot 

HIN 

61 

62 

60 

82 

60 

84 

60 

62 

62 

87 

60 

90 
64 

91 
67 

92 
61 

92 
64 

95 

70 

69 
64 

88 

64 

94 

65 

93 
67 

90 
65 

87 
62 

79 
67 

79 
66 

85 
65 

60 
68 

79 
65 

73 
63 

72 
64 

77 
62 

78 
63 

81 
64 

63 
65 

64 
64 

64 

53 

84a  5 

63.5 

HALEYVILLE 

MAX 
HIN 

e; 

63 

85 

54 

85 
55 

87 

60 

86 

63 

88 
61 

91 

62 

93 
65 

94 

65 

96 
67 

92 

70 

92 

60 

90 
62 

95 
64 

95 
62 

89 

63 

89 
68 

re 

65 

87 

67 

86 

69 

83 
66 

77 

67 

74 

68 

78 
68 

81 

60 

84 

65 

80 
65 

66 

67 

86 
62 

82 
66 

86.5 
64.0 

JULY  1963 

HALE  Y V  I LL E 

MIN 

68 

66 

67 

68 

66 

67 

69 

70 

67 

57 

61 
53 

65 
58 

89 
59 

78 
69 

80 
66 

69 

67 

68 

68 

71 

67 

62 

64 

61 

62 

69 

67 

67 

70 

66 

72 

65.9 

AUGUST  1963 

AUBURN   3  SW 

MIN 

70 

70 

66 

68 

68 

70 

70 

72 

66 

64 

67 

71 

70 

69 

58 

64 

68 

67 

66 

90 
65 

64 

67 

67 

66 

93 
67 

68 

71 

98 

72 

68 

92 
66 

93 
67 

92  .  2 
67.5 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

88 
71 

92 
67 

94 
61 

93 
61 

94 
65 

94 
66 

94 

69 

94 
68 

90 
64 

92 
60 

90 
62 

92 

71 

92 
71 

91 
69 

80 
54 

83 
55 

87 
60 

89 
62 

91 
65 

90 
66 

89 
64 

85 
62 

90 
64 

91 

65 

93 
71 

91 
68 

93 
70 

92 
72 

90 
72 

88 

70 

66 
59 

90.3 
65.3 

SEPTEMBER  1963 

HALEYV 1 LLE 

MIN 

93 
70 

69 

94 

69 

95 
69 

90 
68 

80 

63 

84 

62 

84 

65 

78 
69 

69 

90 

70 

93 
67 

94 

70 

94 

68 

88 

67 

70 

70 

60 

56 

Iz 

49 

52 

65 

55 

55 

56 

48 

45 

43 

49 

6i!i 

OCTOBER  1963 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

79 
56 

78 
56 

80 
53 

84 

56 

85 
54 

84 

50 

83 
46 

84 

43 

87 
45 

84 
51 

83 
50 

85 
50 

90 
52 

89 
50 

63 
53 

83 
45 

82 
42 

83 
46 

82 
43 

83 
40 

82 
41 

63 
43 

87 
45 

68 
51 

84 

56 

77 
52 

61 
52 

87 
53 

79 
55 

75 
36 

64 
28 

82.5 
48.2 

SCOrTSBORO 

MAX 
MIN 

79 
«6 

84 
47 

80 
48 

80 
50 

88 
38 

85 
41 

84 
40 

85 
43 

84 
39 

80 
41 

90 
40 

80 
38 

60 
40 

78 
40 

60 
41 

79 
40 

83 
40 

80 
39 

84 
32 

81 
34 

80 
44 

81 
49 

80 
54 

79 
58 

83 
50 

86 
43 

81 
48 

75 
40 

77 
45 

77 
43 

75 
46 

81.2 
43.1 

NOVEMBER  1963 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

70 
56 

57 
25 

59 

25 

61 
26 

67 
41 

60 
51 

68 
41 

69 
41 

69 
39 

60 
43 

76 
43 

70 
35 

60 
27 

45 

25 

53 
22 

59 
25 

63 
36 

71 

53 

73 
46 

78 
48 

71 
55 

74 

57 

73 
54 

55 

29 

60 
32 

61 
41 

55 
50 

58 
52 

59 
33 

47 
21 

63.4 
39.2 
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STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO.  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

UlTmJDE 

LONGITODE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1    TEMP.  1 

PRECIP. 

> 
U 

1  SPEClAl 

ABBEVILLE  1  NNM 

0008 

4 

a  3* 

B5  15 

465 

7A 

JOHN  S.  RJCHBURG 

PALMER  GODSEY 

SIDNEY  J(  HARDYa  SR> 

Vlll 

ALeXANDc''  Ciit  6  NE 

MRS*  CHERHY  J>  HERNOON 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

CLAY 

NORMA   K  WILLIS 

ASMVILLE  *  W 

0377 

ST,  CLAIR 

7 

31  51 

86  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

LIMESTONE 

RAUIO  SIAt ION  WJMW 

athorc  state  farm 

ESCAMBIA 

ATMORE   STATE  FARM 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUTAUGAVILLE  3  N 

auTauga 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKNEAD  LOCK  AND  DAM 

TUSCALOOSA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GROVER  W.  WOODWARD 

LIMESTONE 

AUBURN  UNIVERSITY 

MISS  CLARA  H.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSM 

JEFFERSON 

JAMES  E.   MC  CRAVT 

OT90 

MARION 

13 

34  iO 

8a  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

autauca 

JOHN   R.  THOMAS 

JEFFERSON 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

R>  E.  HENDERSON 

BREMTON  3  SSE 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

MISS  M.   LOUISE  JONES 

TUSCALOOSA 

Ml LDREO  p.  WH| T  T 1 NGION 

CALEBA  Z 

SHELBY 

PIERCE  A,  GARRETT 

WILCOX 

32  02 

87  20 

225 

5P 

5P 

AuaUflN  UNIVERSITY 

AUBURN  UNIVERSITY 

CHEROKEE 

DON  R.  WATSON 

HUEY  COLBURN 

grady  c.  young 

CHILDERSBVG 

Talladega 

TALLADEGA 

CITY  WATER  PLANT 

CITHONELLE 

MOBILE 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

HONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE  L.  HASKEW 

7A 

BAfiaOUR 

MRS  ELIZABETH  WESTON 

AGNES  C>  ChRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

HENRY  F.  KELLEY 

C0L9ERT  STEAM  PLANT 

a.  w>  appleton 

HOUSTON 

MRS.  ALICE  K.  FAULK 

CORDOVA 

MRS  Clarice  e  gresham 

COTTONTON 

RUSSELL 

HUGH  5.  KITE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

3'  '9 

88  23 

219 

REUBEN  P.  HARRIS 

OADEVl LLE 

TALLAPOOSA 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DAOEVILLE  2 

TALLAPOOSA 

H.  CLAY  PLESS 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

JAMES  M.  CREWS 

MRS.   VERNA  B.  LANDERS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

dotman  faa  airport 

HOUSTON 

FED*  AVIATION  AGENCY 

OOTHAN  4  W 

HOUSTON 

R.  E.  PILCHER 

DOUBLE  SPRINGS 

2306 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

BOO 

7A 

V 

MITCHELL  DRAKE 

HERBERT   S>  MHATLEY 

RADIO  STATION  WIRB 

BAt'BOUR 

FAIRhOPE  2  NE 

JAMES  E.  BARRETTi  JR. 

FALCO  OPEN  PONO  TOMER 

COV INGTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALLS  CITY  9LK  POND  TWR 

HINSTON 

U.S.  FOREST  SERVICE 

f ATETTE 

2aS3 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

6P 

6A 

GORMAN   J .  BLACK 

f LORENCE 

FORT  DEPOSIT 

LOWNDES 

MOOOROW  WILSON 

FOF^T  MORGAN 

wM.  H.  Chandler 

CARL  Parker 

3105 

MONROE 

MRS.    NELIA  MCKENZIE 

31M 

GADSDEN  CAS  PLANT 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

SUMTER 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

CULLMAN 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORCIANNA 

BUTLER 

T.  E.  MASON 

GtLBERTOWN 

CHOCTAW 

ALTON  G.  LAND 

CORGAS 

WALKER 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAT 

COVINGTON 

JOHN  P.  Rhodes 

GREENSBORO 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

L>  RAYMOND  BODIFORD 

GOLF  SHORES  POST  OFFICE 

GILBERT  W.  MELCHER 

guntersville 

MARSHALL 

RADIO  STATION  WGSV 

GONTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  IT 

605 

C 

TVA-765 

HALEYVILLE 

3620 

2 

87  37 

910 

6A 

6A 

JAMES  0*  WILLIAMS 

HAMILTON  i  S 

3645 

13 

87  59 

5te 

7A 

EDD IE  L •  PEARCE 

LOWNDES 

I 

32  11 

86  36 

180 

Ta 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

3751 

5 

31  il 

85  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

8A 

HIGHLAND  HOME 

3B16 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGH TOWER 

3B42 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

Thomas  j.  hart 

HODGES 

3S99 

13 

34  20 

87  56 

845 

HUNTSVILLE  MB  AP 

4064 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

MID 

MID 

MJ 

U.S.  meather  bureau 

JACKSON 

4193 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

T.   H.    GAlLLARDt  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  48 

B5  46 

690 

7A 

MRS.    ELLA   M.  AYERS 

JASPER  4  H 

4226 

WALKER 

2 

33  54 

87  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

ELMORE 

7 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA    POMER  CO. 

LAFAYETTE 

4502 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

5P 

9P 

CLARENCE  M.  FINCHEH 

LAY  OAH 

CHILTON 

32  58 

86  31 

420 

ALABAMA  POMER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESaUSG 

462  7 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

589 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

4799 

SUMTER 

32  35 

88  tl 

16C 

7P 

PROF.  E.   J.  HURPHET 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

H.  C.  YOUNG 

•   l-ALABAMA,     2-BLACIC  WARRIOR i     3-CAHABA ,     4-CMATTAH0OCHE6 j     S-CHOCTAWHATCMEEi     6-CONECUH ,     7-COOSA , 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

;  DRAINAGE  t  | 

M 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP 

. 

t 

SPECIAL 

LOU I SVILLE 

BARBOUft 

j| 

31  48 

JOHN  B.  ARD 

MAD I  SON 

497* 

MADISON 

34  42 

86  49 

580 

5P 

9P 

JOHN  D  STOMER  JR 

JEFFERSON 

33  30 

86  51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

PERRY 

32  38 

87  18 

210 

TA 

ROBERT   J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  j  ENE 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

7A 

R.   L.  SIMONION 

MARION    JUNCTION    2  NE 

5121 

3 

87  13 

200 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  55 

335 

6P 

6P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

190 

7A 

E.    PAUL  GOWAN 

5354 

CHOCTAW 

13 

«B  27 

390 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

3 

32  S3 

87  20 

600 

7A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

4 

32  04 

85  32 

490 

MRS.   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

1 

32  06 

FRED  HENDERSON 

32  27 

85  54 

206 

11 A 

CHARLES  R  ROYE 

MINTER  3  NW 

DALLAS 

32  06 

37C 

7A 

7A 

HENRY  J.  YATES 

MINTER  4  NW 

DALLAS 

1 

32  07 

67  03 

T.  E.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

CHILTON 

32  48 

86  27 

350 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  W6  AIRPORT 

MOBILE 

30  41 

MID 

HJ 

U.S.   WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

MOBILE 

30  41 

88  02 

111 

8< 

8A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

SHELBY 

33  06 

71 

M.  P.  JETER*  JR. 

MONTGOMERY  W8  AP 

5550 

MONTGOMERY 

32  18 

HID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

12 

87  17 

660 

TVA-3ei 

5635 

34  29 

87  IB 

645 

6P 

6P 

JOHN  H.  KELLY 

VMUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

COLBERT 

34  45 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

5795 

MONROE 

31  43 

9P 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

5842 

31  24 

E.  L.  DEAN 

566 

MAO I  SON 

715 

9P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

DALE 

31  20 

GLADYS  0  BROWN 

ONEONT A 

6121 

BLOUNT 

33  57 

LONNIE  R.  NORRIS 

6129 

LEE 

32  36 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVI LLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6218 

DALE 

31  32 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

TVA-69 

PALMERDALE  2  w 

6246 

JEFFERSON 

798 

7A 

GEORGE    T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

ST  CLAIR 

7 

86  16 

955 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

32  36 

67  09 

900 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

6370 

MONROE 

31  35 

195 

MRS.  MINTA  EODINS 

PHENIK   CITY    2  NNW 

6398 

RUSSELL 

85  01 

570 

8A 

BA 

0.  R.  MC  LEMORE 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

33  13 

88  16 

165 

7A 

MRS  MARY  A.  htEDRICK 

PINE  HILL 

6460  WILCOX 

; 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.   DELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

646« 

MONTGOMERY 

6 

86  04 

506 

71 

MRS.   ENA  C*  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

AUTAUGA 

1 

32  37 

86  54 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRATTVILLE 

6640 

AUTAUGA 

1 

32  26 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  19 

I8C 

12f 

W.  E*  ELSBERRY 

PUSHMATAHA 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

8B  21 

260 

BA 

BA 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6B05 

FRANKLIN 

34  26 

88  OS 

680 

7A 

MRS  AUTIE  KIL8URN 

REDSTONE  ARSENAL 

5833 

MADISON 

34  35 

573 

MID 

HI[ 

Redstone  arsenal 

REFORM 

PICKENS 

i; 

33  23 

88  01 

228 

71 

CURRT  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

180 

WILLIAM  J  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

691.; 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

: 

ALABAMA    ELECTRIC  COOP 

ROBERTSOALE   1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

87  40 

155 

li 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORO 

7020 

COOS* 

■ 

32  83 

KNOX   MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

Randolph 

33  09 

85  18 

6A 

6A 

JOHN    T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

34  31 

B8( 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

34  12 

7< 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  HT  SUBSTATION  A  U 

DE  KAL9 

34  17 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

21( 

MRS.   M.   W.  PRIDHORE 

SC0TTS6OR0 

JACKSON 

34  41 

RADIO  STATION  wCR I 

SEALE 

732( 

RUSSELL 

32  IB 

5P 

HOMER  0.  TEAL 

SELMA 

7366 

DALLAS 

32  25 

141 

5P 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SL0C0M8 

7576 

GENEVA 

31  07 

J   T  KIRRLAND 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

22! 

7i 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SUTTLE 

7963 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

145 

7A 

J.  F.    SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

33  12 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

■ 

33  27 

56! 

6P 

6P 

C*  0.  WEAVER 

THOMASVILLE 

8178 

31  55 

7A 

LEROY  GATES 

ThORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

32  54 

86  44 

20( 

: 

AUBURN  UNIVERSITY 

THORSBV  EXP  STATION 

B209 

CHILTON 

1 

32  93 

5P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  oam 

8215 

ELMORE 

32  32 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONEY 

8259 

MAD  1  SON 

li 

34  54 

86  44 

75( 

IVA-506 

trafford 

8285 

JEFFERSON 

2 

86  44 

470 

It 

WILLIAM  P.  DOSS 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

85  59 

580 

6P 

Thomas  j.  dillard 

■TUSCALOOSA  FAA  AP 

S380 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MID 

MID 

FED.  AVIAT ion  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

8403 

11 

32  26 

89  42 

440 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

BULLOCK 

32  09 

85  43 

460 

7A 

7A 

ROBERT   L  DUNHAM 

UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

269 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

OE  KAL9 

85  37 

7A 

7A 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

13 

33  45 

88  08 

18C 

7A 

7A 

JOHN  B.  GUIN 

WAOLEY 

6605 

RANDOLPH 

11 

33  08 

89  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  £ 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

67  12 

20! 

7A 

MRS.   ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

B648 

ETOWAH 

2 

86  19 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

32  47 

87  50 

IK 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8586 

LAUDERDALE 

li 

88  04 

BA 

BA 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  8L0CT0N 

8809 

BIBB 

33  07 

87  07 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

■ 

32  33 

86  12 

20^ 

7A 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

8857 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

5P 

TA 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

6998 

FAYETTE 

13 

33  5S 

87  50 

468 

TA 

W.    W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POMER  CO. 

B-ESCAMBIA,     9-GULF  ,      10-PEA,      1 1 -TALLAPOOSA ,     12-TENNESSEE j      13-rOMBIG6EE r 


AoDual  1962 

Uarch  1963 

Jun«  1963 

Nov«Bb»r  1963 
Ifovwber  1963 


Cllmatologlcal  Data  Tabl* 
Cllutoloilcal  Data  Table 
Dally  Temp«raturo  T^blv 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RED  2,   Montgomery,   Alabama   36106  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  Julv  Issue  of 
this  bulletin.  ' 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  Issue, 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  1»  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result   In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
•Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  uround"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

/■  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

11    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  -in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.   C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the   1961      annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data 
obtained  as  Indicated  above,   price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Ooquments,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402 
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59,8 
64,5 

>-  0.3 

THORSBY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

40.5 
39,3 

35.7 

43,5 
42,5 

38,5 

59,8 
58.7 

56ll 

66.6 
65.9 

65.0 

71.8 
72.6 

69.6 

76.9 
78.1 
79.1 
76. IM 

-  0.5 

78.6 
79.0 
79.5 
77.2 

-  2 

2 

79.7 
80.5 

78.2 

73.0 
73.2 

7l!3 

- 

2.9 

66.6 
66.5 
66,3 

1 

1 

53.7 
53.0 

53.1 

0 

.2 

38.4 
36.9 

35. 6H 

-10 

2 

62.5 
62,2 
61.8 

DI V  I SION 

37.2 

-  9,5 

40,0 

-  8.7 

57.4 

2.7 

65.2 

2.0 

70.9 

-  0.3 

77.0 

-  1.5 

78.2 

-  2 

5 

79.5 

-  0,8 

72.7 

- 

2.3 

65,7 

1 

1 

52.7 

- 

0 

2 

36.0 

-10 

8 

61.0 

-  2.6 

EASTERN  VALLEY  0« 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 
CALERA  2  SW 
CENTRE    5  SW 
CMILOERSeURG  KTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 

39.1 
38.5 
36.2 
39.7 
36.5 

-  8.1 

40.9 

39.2 
43.0 
38.5 

-  8.1 

58.4 

55.8 
59.6 
57.5 

4.8 

64.6 

64.2 
66.2 
63.5 

1.6 

70.7 

69.3 
71.2 
68,7 

-  1.2 

76,9 
75.2 
75.3 
76.6 
75.1 

-  2,5 

78.0 
76.4 
76.6 
77.9 
76.6 

-  3 

79.6 

78.9 
78.6 
78,1 

-  1,9 

73.7 

72.5 
72.7 
71.7 

- 

2.5 

63.5 
64.2 
64.3 
63.9 

0 

9 

52.8 

50.9 
52,6 
51.4 

0 

0 

36.9 

35.3 
37.7 
35.1 

-  9 

7 

61.5 
60,4 
59,8 
61,7 
59.7 

-  2.5 

PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

35.3 
36.3 

-  8.6 

36.8 
40.4 

-  8.4 

54.2 
57.0 

2.3 

62.6 
63.4 

0.6 

67,9 
68,6 

-  2.3 

74.8 
75.9 
74.6 

-  3,5 

75.9 
76.8 
75.2 

-  5 

1 

77,1 
76.9 

-  2,8 

70.6 
71.2 

3.5 

62.7 
63.3 
62.7 

-  1 

5 

49.8 
50.9 

2 

0 

34.0 

35I2 

-11 

6 

58.5 
60.8 
59.6 

-  3.8 

DIVISION 

38.0 

-  7.7 

40.4 

-  7.2 

57,5 

3.9 

64.2 

2.1 

69,6 

-  0.7 

75.6 

-  2,0 

76.7 

-  3 

3 

78.1 

-  1.3 

71.8 

2.4 

63,8 

0 

4 

51.4 

0 

6 

35.9 

-  9 

8 

60.3 

•  2.3 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 
ASHLAND 
AUBURN  3  SW 
CAMP  HILL  2  NW 
HEFLI N 

39. 2M 

39.7 
38.2 
35.2 

-  8.9 

43,0 
40,2 
42,3 
40,3 
36,9 

-  8.0 

57,5 
58^1 
54.2 

2.5 

64.3 
64.6 
60.8 

1.0 

69,2 
71.9 
67.0 

0.0 

75.0 
74.2 
77.8 
75.5 
72.5 

-  1,0 

76.0 
75.3 
79.2 
76.6 
74.0 

-  2 

1 

76,7 
76,3 
79.9 
78,3 
74.8 

0,0 

70.5 
69. 5M 
73.8 
72.2 
67. 9M 

2.0 

62.1 
63,1 
66,2 
63.7 

f 

-  0 

2 

50.2 
50.3 
53.9 
51,3 
49,9 

1 

3 

36,5 
35,7 
38.8 

33.8 

-  9 

8 

60.0 

62,1 
60,3 

•  2.5 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

40.1 
41.9 
39.1 

39.4 

42.5 
44,4 
41,3 

41,5 

59.1 
59.3 
57.0 

57.  3M 

65.0 
66.2 
63.6 

62. 4M 

70.6 
71.9 

70*2 
70I7M 

76.1 
77.1 
75.4 
75.6 
75.4 

77.2 
78.2I« 
76.4 
76.8 
76.11' 

78,4 
79,5 
78,2 

77,8 

71.5 
73.9 
71.5 

71.7 

64.5 
66.8 
62  .9 
65.3 
62.91' 

51,8 
54,7 
51, OM 

:i-2,i 

50.1 

36.0 
40.8 

M 

37.6 
35.  3H 

61.1 
62.9 

60.1 

DIVISION 

39.1 

-  8.9 

41,3 

-  8.5 

56.9 

1.6 

63.7 

0.3 

70.1 

-  1.3 

75.5 

-  2,7 

76.5 

-  3. 

6 

77,6 

-  2,0 

71.5 

- 

3.6 

64.2 

-  1 

0 

51.4 

- 

2 

6 

36.9 

-11. 

0 

60.4 

-  3.6 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

40.5 

M 

40,8 

-  8.5 

43,7 

M 

44,4 

-  7.0 

61.1 

M 

60,9 

3.9 

68.2 

H 

67.6 

2.5 

74.4 

73. IM 

73.1 
73.9M 

-  0.1 

79.1 
76. 9M 
78.1 
77.7 
78.9 

-2,4 

79.4 

79.7 
79.4 
79.9 

-  3. 

5 

81,0 
79,9 
81.2 
79.5 
81.3 

-  2,4 

74,5 

73.6 

74.3 
74.8 

- 

3.0 

68.5 
66.3 
67.6 
68.9 
67.2 

1 

2 

55.8 
54.4 

55,9 
53,7M 

- 

0. 

2 

39.2 
38.2 

40.4 

-  9. 

4 

63.8 

62.7 
63.5 
63.3 

-  2.4 

LIVINGSTON 

HAR ION  JUNCT ION  2  NE 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WB  AP 
SELMA 

40.8 
41,0 
41.8 
43.3 

-  6.3 

-  7,6 

43.9 
42.  7H 
43.6 
46.9 

-  6.7 

-  6.2 

60.7 
59.4 
60.5 
62.9 

4.5 
4.4 

67.4 
66.6 
67.1 
68.4 

3.0 
2.5 

73!5 
74.6 
74.3 
74.9 

1.9 
1.3 

78.4 
78.1 
79.1 

79.6 

-  0.6 

80.0 
79.1 
79.1 
80.8 
80.6 

-  1.0 

-  1.2 

8o!5>' 
80.5 
82.4 
82.2 

0,7 
0,6 

74.0 
73.8 
74. 9M 
75.7 
75.6 

- 

1.4 

66.1 
67.1 
67.3 
68.0 

0. 
0. 

7 
6 

54,7 
55,4 

55.3 
56.2 

1. 
0. 

39.2 
40.1 
40.2 
41.6 
42.0 

-  6. 

-  8. 

6 
8 

63,2 
63.4 
64.2 
65.1 

-  0.8 

-  1.4 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

41^2 

-  9,1 

43.8 

-  8.4 

59.4 

2.3 

66«c 
69. 5H 

0I5 

73!' 

0.3 
0.7 

76.7 
77.6 

-  2.5 

-  1.7 

77.2 
78,5 

-  3. 

-  2. 

5 
3 

79.4 
80. 6N 

-  1,2 

-  0,2 

73.5 
73.9 

- 

2.7 
2.6 

65.8 
64.8 

-  0. 

-  2. 

7 
3 

53. 6M 

- 

0. 
2. 

8 
6 

40. 2H 

-  9. 
-10, 

2 
0 

62.9 
62.7 

-  3.0 

DIVISION 

41.1 

-  8-6 

43.8 

-  8.0 

60.5 

3.2 

67.1 

2.0 

73.8 

0.7 

78.3 

-  1.5 

79,3 

-  2. 

2 

80.8 

-  0,5 

74.5 

2.2 

67.1 

0. 

2 

54.9 

0* 

8 

39.9 

-  9. 

8 

63,4 

-  2.3 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 
8REWT0N  3  SSE 
CAMDEN  3  NW 

43.3 
44.7 
42.0 

45.5 
42,4 

-  6.2 

45.4 
47.7 
44.6 
47.5 
45.5 

-  6.2 

60.8 

M 

59.4 
62.0 
62.2 

3,6 

69.2 

M 

67,4 
69,6 
68.5 

4.3 

74.9 

73.2 
74.8 
74.2 

2.2 

79.3 

78.4 
78.7 
79.2 

-  0.1 

79,9 

79,1 
79,9 
79.5 

-  0. 

7 

81.3 

80,4 
60.1 
81.1 

-  0,4 

75.3 

74.2 
75.2 
74.9 

0.9 

69.8 

64.6 
66.0 
67.2 

-  0. 

6 

55.2 

54.0 
56.1 
55.6 

0. 

2 

41.3 

40.1 
43.2 
41.8 

-  B. 

5 

64.3 

63.1 
64,9 
64.4 

-  1,1 

CHATOM  3  N 
CLAYTON 

DOT HAN  FAA  A  I RPORT 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

43, eH 
42.6 
46.0 
46.5 
45. IM 

-  6.1 

46.1 
44.3 
47.5 
49,9 

H 

60.7 
60.5 
62.3 
63.5 
62.6 

4.2 

67.5 
66.1 
69.'. 
69.7 
67.7 

1.5 

73.5 
73,5 
75,3 
75.3 
75.6 

1.7 

77,2 
78,6 
79,4 
79,7 
78,0 

-  2.4 

77.0 
78.0 
81.0 
80.4 
80.2 

77.9 
79.2 
82.3 
82.3 
81.7 

0.4 

75.3 
74.2 
76.1 
76.8 
76.3 

0,6 

69.9 
66.9 
69.1 
69.2 
66.3 

-  0. 

8 

56.7 
55.4 
56.7 
57.6 
53.6 

2, 

9 

42.8 
42.5 
43.3 
44.5 

M 

64.0 
63.5 
65.6 
66.2 

EVERGREEN 
FRISCO  CITY 
GENEVA 
GILBERTOWN 

43.3 
43.4 
44.4 
42.8 

44,9 
45,7 
46,9 
45.4 

60.4 
61.9 
61.0 
61,6 

69.2 
70.1 
69.4 
69.0 

74.6 
75.6 
75.4 
74.3 

79,6 
80.7 
79.4 
78.9 

80.4 
80.5 
80.4 
80.1 

81  .0 
81.8 
81.4 
81.0 

75.9 
76.5 
76.7 
74.8 

66,0 
69,2 
66.3 
66.7 

54.8 
57.2 
59.4 
55.1 

41.2 
42.7 
42.  IM 
40.4 

64.3 
ft5.5 
64.9 
64.2 

8*«  rafarenc*  Dotaa  (o11«*1dc  Statlos  Index. 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Febniary 

May 

Auginl 

Svptvmb*! 

Octobn 

Normnbai 

D«o«nb«r 

AnnUAl 

Station 

« 

1 
1 

• 

• 

Q 

• 

1 

1 
S 

• 

• 

Q 

• 

1 

1 

a 
(S 

& 

• 

1 

i 

a 
f, 

• 

i 
t 

Q 

• 

1 
t 

a 

• 

• 

1 
t 

a 

f, 

• 

s 

« 

1 

• 

• 

1 
1 

• 

1 

1 

a 

1 
1 

i 

B 

1 
% 

9 

1 
J 

O 

GREENVILLF 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
LOCKHAflT 

NATcnez 

44.7 

42. e 

42. S 
45. S 
42.; 

-  6.5 

-  B.5 

47.4 
46.5 
44.3 

47.3 

44.6 

-  5.9 

-  8.5 

63.1 
60.  4M 
60.8 
61.8 
60.5 

4.5 
2.7 

69.4 
69.0 
66. 9M 
69.8 
67.9 

3.1 
1.3 

74.7 
75.2 
73. 5M 
74.9 
73.6 

0.8 
0.3 

79.9 
79.0 
78. 3H 
79.2 
78.5 

-  0.3 

-  l.O 

80.4 
79.5 
78. 2« 
79.8 
79.2 

-  1.0 

-  2.7 

81.5 
81.5 
78. 9M 
81.0 
80.1 

0.4 

-  1.7 

75.9 
76.4 

H 

76.0 
75.6 

-  o.e 

68.9 
67.9 
68. OM 
68.1 
64.1 

1.4 
0.1 

56.4 
56.1 
55.1 
56.6 
" 

-  0.4 

-  1.5 

43.0 
42.8 
40.9 
43.9 
41.9 

-  8.4 
-10.9 

69.4 
64.8 

69.4 

-  1.1 

OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  Z  NNW 
PUSHMATAHA 

ThOHASVILLE 

43.3 
41.0 
38.4 
43.0 
39.6 

-  5.0 
-10.6 
-10.0 

46.6 

43.0 
42.6 
45.5 
42.4 

-  7.4 

-  8.5 

-  9.4 

62.6 
59.3 
59.0 
59.7 
59.6 

3.3 
2.5 
2.-. 

68.6 
66.7 
68.1 
65.7 
69.4 

1.8 
4.0 
3.4 

74.3 
73.4 
74.0 
72.0 
74.1 

0.1 
2.2 
1  .4 

77.9 
78.5 
78.0 
77.5 
79.2 

-  2.1 

-  0.7 

-  0.1 

78.7 

M 

79.5 
78.5 
78.8 

-  2.! 

-  1.1 

-  1.9 

79.9 
81.4 
80.5 
79.9 
81. 1 

-  0.8 
0.1 
0.5 

74.2 
75.6 
74.1 
7J.9 
75.5 

-  2.8 

-  1.3 

-  O.J 

67.2 
68.6 
66.1 
65.2 
68.3 

-  1.) 
0.4 
1.6 

96.2 
94.5 
93.8 
93.8 
55.2 

-  1.8 

-  1.0 

-  0.4 

43.3 
40.4 
38.1 
41.7 
39.9 

-  9.2 
-10.9 
-10.9 

64.4 

62.7 
69.0 
63.9 

1-  2.6 

■  2.1 

■  l.« 

TROY 

whaTley 

44.71^ 
43.  IH 

-  5.9 

46.8 
46.1 

-  5.8 

63.2 
61.2 

5.3 

68.6 
69.2 

3.0 

74.6 
74.2 

1.3 

79.3 
79.2 

-  0.1 

79.6 
79.9 

-  1.0 

80.6 
81.0 

0.2 

75.3 
75.0 

-  1.0 

68.8 
66.3 

1.9 

56.5 
55.1 

0.1 

42.  6H 
41. 9M 

-  8.2 

69.1 
64.4 

■  0.( 

0 1 V  I SION 

43.4 

-  7.8 

45.7 

-  7.6 

61.2 

2.8 

68.4 

2.5 

74.3 

0.8 

78.9 

-  0.8 

79.5 

-  1.5 

80.8 

0.0 

75.3 

-  1.3 

67.2 

-  0.1 

55.5 

-  1.1 

41.9 

-  9.3 

64.3 

■  2.0 

GULF  09 

BAY  HINETTC 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2 
FORT  MORGAN 

46.2 
46.6 
47.8 
47.4 
48.6 

-  6.2 

-  6.2 

48.7 

48.8 
48.9 
49.8 
48.9 

-  6.2 

-  5.6 

63.5 
64.1 
62.3 
63.4 
61.7 

4.2 
3.4 

71.0 
71.8 
71.0 
71.0 
70.9 

4.7 
4.2 

76.0 
76.7 
75.9 
76.1 
77.3 

2.5 
1.8 

80.7 
81.0 
80.3 
80.3 
81.5 

1.2 
0.3 

80.4 
81.5 
81.4 
81.0 
82.0 

0.5 
-  0.3 

81.7 
83.9 
81.8 
82.1" 
83.9 

2.6 
0.7 

75.8 
77.6 
78.2 
77.1 
79.2 

0.2 
-  0.6 

73.3 
71.7 
70.3 
70.6 
73.4 

2.7 
1.3 

98.0 
57.4 
59.4 
59.3 
61.9 

-1.1 
0.4 

49.2 
44. IM 
49.8 

46.0 
48.1 

-  9.1 

-  8.0 

66.7 
67.1 
66.9 
67.0 
68.1 

-  0.9 
^0.7 

MOBILE  U8  AIRPORT 
MOBILE 

flOBERTSOALE   1  f 

46.2 

45.5 
45.7 

-  6.3 

-  7.4 

47.8 
47.2 
47.5 

-  6.9 

-  7.8 

63.9 
62.7 
61.5 

4.6 
2.7 

71.2 
70.8 
69.7 

4.6 

3.6 

76.1 
76.4 
75.0 

2.0 
1  .5 

80.4 
81.6 
80.1 

0.4 

0.6 

82.7 
82.5 
80.4 

1.7 

0.2 

83.5 
84.2 
80.9 

2.4 

4.6 

77.3 
78.5 
75.9 

-  0.1 
0.2 

71.7 
72.2 
68.9 

2.8 
2.5 

99.2 
59.4 
57.7 

1  .3 
0.5 

44.9 

45.0 
44.0 

-  8.2 

-  8.8 

67.1 
67.2 
69.6 

-  0.1 

-  0.6 

DIVISION 

46.8 

-  6.5 

48.5 

-  6.8 

62.9 

2.9 

70.9 

3.9 

76.2 

1.8 

60.7 

0.6 

81.5 

0.2 

82.8 

1.3 

77.5 

-  0.2 

71.5 

2.1 

59.0 

0.1 

45.4 

-  8.9 

67.0 

-  0.7 

L  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather 

in  1963 

was 

included  in 

the 

January,  February,  and  December 

issues  of  this  publication. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


May 


July 


September 


NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
OECATUR 
FALKVILLE  1  N 
FLORENCE 

HOOGES 

HUNTSVILLE  W6  AP 
MAO I  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SMOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

DIVISION 

APPALACHIAN  HOUNTAIN  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP  R 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  W 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 
MAGELLA 
ONEONTA 
PALMERDALE  2  W 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 
SAYRE 

SCOTTSBOflO 
TRAFFORD 
VALLEY  HEAD 

DIVISION 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
ARLEY   3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
eiLLINGSLEY  1  SE 

BROOKHOOD 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  4  N 

DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWR 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEYVIULE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MITCHELL  DAM 
PICKENSVILLE 
PLANTERVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

THORSBY  EXP  STAT  J  ON 
TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


DIVISION 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 
ASHVILLE  4  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILDERSBURG 

CHILDERSBURG  HTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONT EVA LLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  HE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 

DIVISION 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

OAOEVILLE 


3,*9i-  1.63 
3.39!- 

^.t,(l 

2.«7 
3.60 
El. 99 
1.2« 

2.91-  ; 


4.99- 
9.12 
7.32 
4.74 


4.67 

8.44 
7.98 
5.73 
5.67 
E4.98- 

4.66 
E6.14 

5.50l- 
5.20 


5.33 
7.05 
5.62 
6.52 


13.87 
11.95 
6.81 
9.30 
6.64 

7,42 
10.46 
10.73 
7.86' 
8.13| 


4.44 

5.95 
4.35 
4.45 


3.41 
3.87 
5.24 
6.97 

7.86 
7.00 
4.88 
7.06 
8.04 

5.73 
6.83 

7.771 
8.21 


7.21 
6.62 
5.75 

5.77 
6.92 
6.41 


7.25 
8.34 
7.35] 
4.831 
3.05j 

6.58 


7.07 
E6.40 
9.13| 
7.45 
8.44! 


3.51 
3.37 


3.49- 
3.01  - 
2.46 


7.00 
7.61 
5.79 
4.89 
8.31 

6.45 
5.02 
10.56 
4.39 
8.64 

8.50 


5.57 
6.22- 
7.44 
7.59 


7.46 

5.83 
7.60 
7.76 
7.03 
7.38 


6.63 
3.96 
4.51I- 
4.29 


6.27 
8.06 
4.90- 
9.15 


7.67 
6.96 
6.73 


9.12 

7.10 

6.20I- 

5.70 

6.37- 


2.94 
2.45 


5.64 
9.08 
6.80 


7.51 
4.94 
6.80 
5.91 
4.57 


9.54 
3.72 
3.99 
4.84 
4.19 


6.25 
E7.43I 
3.47 

6.681 
3.891 


6.75  2.33 


7.47 
5.60 
6.70, 
4.92' 
6.66[ 


10.09 
7.49 


4.72 
1.96 
4.62 
3.90 


4,47 

2.92- 

6.00 

2.79 

4.91 

4.50 


5.01 
4.58 
3.23 
.89 

.991- 

3.44 
4.19 
3.64 
5.42 
4.35 


9.89 
6.08 
9.42 
8.68 


4.991 
T449I 
6.84 


4.15 

.27)-  2.81 
3.70! 
4.00^  1.24 


4.5I1  1.04 


4.S5 

2.82 

2.97- 

6.96 

9.64 


6.31  2.79 


4.39 
5.47I 
3.52I 
6.33| 

i.OV  1.53 


2.58-  1.07 


10.71 


7.04  2.17 


5.551  1.12 

8.70 
5.871 

8.461  3.70 


2.14r  1.28 


5.60'  2.09 


2.48t 
3.20. 
3.56- 


5.23 
2.83 


2.621 
4.081 
4.63' 
4.61; 


3.49 
9.42 
8.36 
6.05 
4.06 

2.43 


8.44 
5.62 
5.70 

6.89 
5.42 
3.93 
9.50 
5.22 

4.241 
5.08 
3.49 
3.69 
3.38- 

7.43 
3.68 
4.74] 
2.49 
7.11 

5.77 


7.10 
7.20 
6.03 
6.30 


4.08 
4.29 
10.18 

5.45 
13.40 

3.11 
10.72 
10.14 

6.67 
9.90 
7.76 
7.42 

5.301 


4.58 
6.04 
8.74 


3.41 
2.09 
1.31-  2.31 
1.98 

2.09-  1.39 


6.78 
6.68 
5.00 


3.63 
3.37 
4.87 


1.79- 
E1.35 
1.89 


3.29 
1.94 


5.54{  1.18 


6.54 
6.84 
8.53 

3.59 
4.48 
6.68 
8.74 
7.86 

7.71 
3.12 
6.80 
6.65 
3.31- 

4.77 
6.07 
6.82 
4.93 
7.02 

6.43 


3.98 

1.53r  3.32 
.48 
.34-  2.07 


2,03f-  ,87 


5,43 
8,34 
3,04 
6,11 
5,76 

5,37 


4,64- 
3,91 
8,35 
8.33 


3.05^  2.79 


3.46| 
6.52 

A.76r 

3.711 


6.25! 
7.191 
4.6I: 
6.591 


5,64 
3,58- 
6,64 


4.36- 
2.48 
2.40-  2.96 


.34 
.73- 

1.31 


1,33 
2.43 
1.52 


6.52 

7.8d  3.06 
10.9^ 


1.56 
1.24 
1.67 


1.68 
-  1.43 
1.22 


2.47-  2.19 


1.65 
1.55 
1.86 


4.10-  ,71 


1,25 
3,97 
1,31 


4,50j 

l,96^ 


2,67-  .56 


2.13 
2.06 
2.29-  2.42 


2.48-  1.74 


1.99| 


5.56,  2.74 


4.381  1.24 


2.62 
4.40 
3,10-  1,30 
1,82 
3,96- 

?.26| 


,27 

2.97 
2.89 
.lOl-  2.85 


.37^ 


.00 
.00 
.00-  2.54 


.00^  2.08 


4.69 
4.62 
5.84 
3.83 


5-  2.86 

Ir  2.84 

3 

5-  2.76 


5.46| 
6.371 
6.78 


5.58 
4.85 
5.23 

5.81 
2.47 
2.16 
4.93 
6.03 

4.89 


3.65 
4.86 
3.69; 


1.96 
2.08 


E4.97! 
4.26r 
4,47! 
4,51' 


5.02, 
6.69' 
E3.76 
E3.54 


E3.21- 
4.44I 
5.94' 
4.401 

E4.09r- 


E4,33^  1.05 
5.15! 
3.95p 

4.64- 


5.73] 
4.94: 
5.93I 


4.73 
4.93 
3.45 
4.87 


4.48  1.19 


3.37| 


42,7ll-  8.28 


53.51 
52.41 
47.39 
40.10! 

E52.80; 
E56.34! 

47.04! 
E49.65| 
E41.36 


E43.48r  9,73 
57.961 

55.07'  2.02 
46,03 
E60,04  7,66 

50.67 
47.79 
49.55 
E54.80' 
54,25 

55,69  ,66 
59,51 
46.58 
45.00! 
E46.50h  5.58 

E50.58i 
E50.67 

E49.73-  5.68 
41.99 

54.941  2.75 


52.53r 


.90 


E41.99 
50.19! 
48.611 
44.44! 
51.30! 

52.95| 
47.371 

53. 04^  2,15 
56.71!  1.51 
46.70! 

E31, 99^15, 43 


5 

08 

45 

.75 

4 

60, 

45 

.40' 

5 

00, 

48 

.96 

97| 

52 

.20| 

5 

77 

46 

.95! 

E4 

29; 

£54 

.461 

5 

ly 

51 

.08: 

4 

93i 

48 

4 

19' 

57 

.52i 

3 

261 

47 

,671 

5 

43 

58 

.14 

4 

34 

43 

.90 

4 

71 

53 

42 

6 

69 

1.85 

55 

36 

1,72 

5 

57 

59 

76 

'  4 

26 

53.31 

'  5 

49 

46 

77 

Sl- 

.36 

51 

59'- 

,87 

5 

25 

50 

69l 

4 

10 

49 

5li 

5 

21 

41 

46; 

5 

11" 

! 

.03 

50 

70L 

3,16 

6 

56 

52 

i 

39 

95 

56 

36 

E4 

2B- 

.76 

E54.24- 

.15 

5i: 

59 

43 

4 

60 

51 

54 

4 

59 

52.55, 

5.43 

.16 

56 

34, 

1,77 

4 

50 

52 

36' 

E4 

45 

E47 

57 

4 

40; 

56 

49 

3 

67 

54 

07 

5 

49 

59 

49 

4. 

99 

54 

33 

E6. 

72 

.90 

E56 

39 

5,42 

3. 

18 

46 

12 

99- 

.06 

54 

93 

2.50 

6. 

30 

54. 

66 

E4. 

84l 

E52 

36: 

4. 

72- 

.22 

50. 

78- 

1,56 

4. 

89; 

45. 

99I 

e7r 

.16 

52. 

58-- 

,02 

5. 

76 

57. 

62 

6. 

08 

53. 
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Tabl<  2-Canliiiu«l 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


migmtower 
jordan  d*h 
lafayette 
martin  dam 

OPCUIK* 

ROCKFOftO 
ROCK  MILLS 
THURLOW  0AM 
WAOLEY 
WETUMPKA 

YATES  MVORO  PLANT 

DIVISION 

PRAIRIE  06 

CUBA 
DAYTON 

DEMOPOLSS  LOCK   AND  DAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
HATHEWS  I  SSW 
MILSTEAO 
MINTER  3  NW 

MONTGOMERY  WB  AP  I 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  2 

UNION   SPRINGS  2  NE 

UNI ON TOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

DIVISION 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE    1  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
6RUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CMATOM 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE   SPRINGS  2  NW 

COLUMBIA 

COTTONTON 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 


FRISCO  CITY 

b 

le'  1 

.64 

3 

13^ 

1.39 

GENEVA 

6 

56 

2 

.67 

6 

40 

2.09 

GEORGIANNA 

6 

67 

2 

.81: 

GILBERTOWN 

6 

79 

4 

.01 

GREEN  B*r 

7 

32 

5 

.37 

GREENVILLE 

6 

93 

2 

•  21 

3 

091- 

1.85 

HEADLAND 

7 

13 

6 

35I 

MIGHLAVD  HOME 

7 

20 

2 

.34 

2 

95- 

2.17 

JACKSON 

5 

9e 

4 

46; 

LOCKMART 

6 

97 

6 

10 

LOUISVILLE 

e 

62' 

3 

58' 

MELVIN 

7 

44 

3 

59j 

MILLERS  FERRY 

7 

34 

3 

03 

3 

04^ 

2.00 

NATCHEZ 

6 

95 

3 

07 

NEWTON 

6 

66 

2 

.79 

7 

3.09 

OZARK  6  NNW 

6 

17 

2 

.06 

3 

::t 

1.33 

PHENIX  CITY  2  NNH 

7 

27 

3 

81 

PINE  HILL 

t 

72 

3 

20S 

PUSHMATAHA 

5 

03 

57 

3 

75- 

1.44 

RIVER  FALLS 

7 

84 

2 

65 

4 

23- 

•  66 

SEALE 

e 

16 

3 

46 

SL0C0M8 

E« 

91 

E6 

79 

SNOW  HILL 

7 

29 

4 

86: 

THOMASVILLE 

a 

00 

3 

29 

3 

1.60 

TROY 

e 

02 

3 

51 

3 

•  84 

WALLACE  2  E 

6 

94. 

2 

89 

WHATLEY 

6 

41 

4 

57 

DIVISION 

7 

41 

2 

95 

4 

.52 

GULF  08 

'T 

BAY  NINETTE 

6 

48 

3 

88 

CITRONELLE 

4 

98 

22 

4 

40t- 

.05 

COOEN 

5 

ge 

3 

94 

FAIRHOPE  2  NE 

» 

81 

1 

60 

4 

01 

.13 

FORT  MORGAN 

9 

24 

3 

83 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

4 

99 

3 

89 

MOBILE  W8  AIRPORT 

7 

14 

2 

50 

4 

11- 

.48 

MOBILE 

6 

62 

2 

16 

4 

05- 

.02 

ROBERTSDALE  I  t 

» 

31 

89 

52 

.35 

DIVISION 

5 

93 

1 

49 

4 

09- 

.11 

jAnuary 


7.13  2.48 


2.28 
3.77 
2.43 


7.2 
6.71 
8.80 
6.63 


9.44 
7.26 


6.86 

6.891 
8. 07  3 
6.25 
8. 57 

8.16  3.40 
7.67 
7.59 
E7.03  ; 
6.73i 

6.86 
7.8<^ 
9.57]  « 
8.16i 
7.1*  3 


6.67|  2 

6.62| 
5.721  1 
7.54!  3 
7.00 
6.46 

7.35  3.03 


7.73| 

7.951 

8.19 
6.49 
7.99 
8.92; 
7.69i 


6.821 
7.6 
8.93! 
9.40i 
8.77! 


Fabiu«iy 


3.05-  1.77 

2.99 
3.31 
2.54I 
2.7T 
4.17- 


3.09- 
3.34- 


1.60 
1.70 


2.90-  2.08 


3.40-  1.92 


3.16-  1.99 


2.59-  2.04 


E3.26h  1.00 
3.80^  1.14 


3.53f-  1.25 


3.66 
3.84 
4.80 
4.25 
3.46 


3.22)-  1.62 
6.82  2^25 
9.46 
3.50) 

7.l5j  2.57 

3.99I- 
5.90| 
3.46k  1.12 


8.17 
4.97K  1 
6.63 

9.751 
6.97 
4.57 
8.41 
3.40r  2.59 


.82 


5.52h 
6.98! 


6.221 
5.42I 
4.69- 
3.65 


5.14-  1.68 


4.83 

4.53-  1 
4.19 
3.28>-  2.99 


4.50k  1.39 


2.23 
4.411 
2.40{ 

2.671-  3.53 

2.01^  4 
2.05-  4.07 


1.51r  4.59 


.43, 
.24^ 


2.42i-  3.46 


2.03 

1.43k 

2.70 


3.84h  3.10 
1.55 
4.01k  2.76 


4.06-  2 
3.76 
2.06-  3.26 


3.20k  2.61 
2.55-  3.94 


2.76-  J. 57 


1.481-  5 

1.34f-  5.47 

1.18k  5 

1.48-  9.26 


April 


i 

_£  

11.27 
5.03i 
5.54 
3.32k 


3.64| 
4.51 

5.591 


2.47^  2.39 
4.41- 


3.66-  1.12 

.981 
4.34! 


3.34-  1.56 
1.29 
1.36-  3.53 


1.29 
1.9lk  2.84 
2.19k  ■ 


E3.53 
3.60 
1.89 
2.14 
4.73 


2.03|-  3 

1.7oU  4.20 
2.10k  2.99 


2.54f-  2.34 


2^23-  3.60 

.71k  « 
2.151 
1.24 


1.98)-  3.57 
2.40 

2.77k  2.69 


1.06-  4.99 
2.38 

2.65-  1.61 

2.4lk  2.77 
2.57 
.701 

i.e2k  3.39 

1.19k  4.72 


2.59 


1.83-  4.93 
2^47-  3^33 
2.48-  3.09 

2.02-  3.93 


3.98< 
2.18^ 


2 

"i 

2 

40 

2 

64k 

2 

98- 

2 

331 

9 

00 

4.62 

2 

21 

55 

3 

97- 

3 

09 

E3 

93 

2 

43- 

1 

»2 

2 

23i 

2 

27 

98k 

El 

64 

3 

06- 

4 

71 

2 

77! 

1 

42! 

4 

22 

4 

46; 

3 

53 

1 

14- 

1 

98- 

3 

20 

4 

47i 

2.77! 
4.41i 

2.29| 

1.15-  2.90 

3.97W 
1.75^  1.88 
3.29 
7.75 
3.31 

.67k  3.38 
1.48k  2.64 


1.99! 
2.73| 

1.40!- 
3.961- 


1.41k 
3.48! 


2.43-  1.33 


2L. 


2.54-  2.93 


1.83k  1.18 


5.89  2.14 
11.31 

9.49 
4.86 

6.30 
7.94 
5.11 

9.73  1.69 

6.63  2.66 


9.71!  2 
4.28 

2.07' 

6.88  3 
2.56 
4.64 
4.03 
3.231 

4.43I 
3.31 
7.34  3.56 


3.37 

6.28 

3.05 

3.681- 

4.90! 

5.94! 

5.37 

3.19k 

5.08! 

9.70 

4.47 


13.71 
3.09 
7.19 


7.24 
3.95 
4.97 
3.66| 


9.61 
9. 901 
9.60 


12.23 

4.99i 

8.01 

4.62- 

5.40! 

5.53 

6.90! 


12.42 
2.90I 
6.09 
6.70I 
6.48 

5.761 
8.631 
3.02| 
4.61 
9.29 


6.71 

9.401 

9.601 

6.00h 

9.64 

9.17 


3.28 
9.64 


luir 


6.47  1.22 


99^  2.3tp  2.2q  4.601 
3.8^ 
3. 67 


3.5^  1.6T  1.62^-  2.16 
4.55k     ,76     2.64^  1.87 


5.11 
4.59 
5.42' 

8.13  2.99 
4.97 
10.47 
4.37-  1.10 
6.55! 

4.23 
5.1<J 
E3.6lk 
6.59' 
3.6I>- 


90|    2.941-  1.26 

3.45; 
2.5i 
3.21 
3.40^ 


3.89k  1.50 
4.75k  1.57 


3.95-  2.26 


6.09! 
7.0<J 

6.8J 
7.42! 

3.oek 


6.9d 
12. 2^ 


3.97-  2.60 


3.43! 
4.65| 
3.02-  2.72 
5.61 
4.79- 

4.65-  I 
4^97 
4.95! 
5.24k  1 
5.42k  i 

5.05 
8.51 
3.97 
8.91:  1 

3.99k  ; 

8.11 
6.82 

6. IS- 


IS.03 
5.34- 
2.691 

10.99 


6*04 
9.25-  1.42 
5.65-  2 
9.18- 

7.77-  1.16 


i  I 

£. 

1.60 
1.52 
3.02 
3.96 


S*ptambM 


4.59 

3.401 
3.62; 
3^72, 


1.13 
•  24 


4.74 
5.38! 


1.25-  3.0« 


3.73r 


.661 
.90f 


4.591  1.67 


4.76! 
3.91 
4.30 


2.30 
3^01 
4^43 


3.13k  1.76 
3.60|-  I 


4.22- 
6.55 
E6.52 


5.94 
3.50 
4.20 
3.40 
4.95k 

3.3^ 
1.401 
2.02j 
2,14k 
5.03k 


9,75  4.24 


2.751-  2.02 
9.05,  2.73 


8.87]  4,20 
3.39 
El. 79 
.99-  : 
.13k 


.55 


4.20I 
9.9% 
4.281 

.9lk  2.99 
6.161  2.04 

3.821 


.I7L  1,03 


1.66 
3.49-  2.27 
3.97 
2.05-  4.29 


9.26  2.82 


1.94     5.10     1.99  9.37 


.OOk  2, 


4.0T 

3,82] 

3.971 
9.07t 


9.69 
9.02 
4^29] 
9^06 


.OOr  2.46 

.oq 


1.4»-  9.99 


.9»-  9.67 
.37-  9.37 
.77-  4.22 


.00-  1.89 
.26! 
.02-  2.26 


.OOk  1. 
.25k  1. 


E3.62 
3.02k 
3.2» 

3.42 

I'M 


4.92j  1.79 

4.64 
5.47 
2.8<^ 
2.9« 

5.93| 
5.0a 
3.03 
5.49 
5.24 

3.90 
4.68 
9.00 
4.91 
6.24 


.00-  2.67 
7 

.13r  2.91 


.06i-  2.97 
T  -  3.04 
.0»-  3.14 


6.04 
4.61 

E4.9lh 


5.23 
5.50 

5.64 

5.49] 
E5.47! 
5.30 
5.70 


4.03 
5.41 
4.91 

3.92k 

4.90 
3.56h 
6.96 
6.17| 
4.56i 

5.24j 
3.98k 
9,46 


98.91 

90.02 
93.76 

91.16  .97 
E93.90 


49.901-  9.34 
92.48  ,06 


e42.99l 
49,06 

49,08-  9,17 
E41,26 
42,84 

54,96  2,99 
40,34 

E50,63 

E42,80-  9,51 
43,22 

49,01 
.4T.34 

E53.73-  1.76 
E45.05 
41.52-  9.17 

42.29 

51,95 
E41.31! 
E43.42-  9.53 

47.90-  3.64 

E49.08 

£43.89-  9.36 
46.92-  4.34 
42.21 
47.43] 

49.74k  4.60 


.07k  1.71 

.on 


2.25 
1.97 


2.16 
1.39 


3.13 
9.4^ 

4.44j 


3.68 
5,77 
3,77! 
4,281 

3.73I 

4,47h 
4.74] 
4.02! 

£5.89! 
3,83 

4.85k 
4.34 
4.92- 


p.2 


59.3) 
38.14 
50.69 


92.06- 

90.90- 

45.35 

54.9^ 

42.62 


60.16]  9,01 

49.99-  4.74 
54,10 

52,40-  .10 

47,75 

93,89 

49,74-10,09 
97,38  3,11 
44,79: 

£42. 56! 
65.93 

45,12-13,24 
56.42 
£46.39-  9.35 
41.751 
57.03 

47,58 
41.29 

44.53-  9,40 
48,51 
56.66 


9.74  1.04 


7.62 
6.63 


2.51 

2.11- 

4.43 

4,2.^ 
9,241 
3,28 
3,46k 
4,64 

4,72! 


4,3a  i,ot 


31681 
'••1 

*.26 
3.80 


E5.S5 
E5-69H 
5.41 
6.00 
S.26 

5.28 
6.46 
5.>0 
9.61 


3.6T-  2.59  1 


61.01 
41.91 
£43.06 
38.44-13.91 
47.82-12.02 

46.62 
E)6.37 
42.46 

46.82>-  9.97 
46.89'-  7.34 


49.71-  6.82 


E48.08 

E41. 08-23. 69 
36*10 

47. 69-17, 3> 
39.06 

44.83 

92.83>-19.30 
43.98M9.07 
48.86-19.93 

.69]  44.72>-20.48 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ALABAMA 
1963 


Station 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

> 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

o 

0 

o 

J3 

.a 

a 

mp. 

d 

d. 

d 

d 

d 

d 

d 

J3 

o 

o 

a 

o 

S 

2 

B 

B 

s 

a 

a 

© 

s 

S 

E 

£ 

S 

o 

O 

0 

O 

O 

Q 

a 

o 
[-■ 

a 

Q 

a 

t2 

a 

a 

la 

a 

Q 

i2 

Q 

a> 

S 

e2 

(D 

o 
OJ 

CO 

n 

l-Z". 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-23 

28 

3-23 

28 

10-30 

29 

11-  2 

25 

11-  3 

22 

12-  1 

19 

12-15 

12 

291 

277 

249 

224 

221 

1-24 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-23 

30 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  3 

24 

12-  1 

20 

12-15 

12 

291 

277 

249 

246 

221 

1-25+ 

I  7 

3-24 

31 

291 

290 

260 

246 

220 

1-2* 

2-28 

15 

2-28 

2-28 

15 

3-2  3 

28 

4-16 

32 

10-30 

26 

10-30 

26 

12-  I 

20 

12-  1 

20 

12-15 

14 

290 

276 

276 

221 

197 

1-24 

2-27 

15 

2-27 

r: 

2-27 

15 

2-27 

15 

3-22 

29 

10-30 

30 

11-  3 

26 

12-  1 

22 

12-15 

12 

12-15 

12 

291 

291 

277 

249 

222 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-23 

32 

11-  2 

28 

11-  2 

23 

12-  1 

23 

12-14 

18 

12-15 

15 

291 

290 

277 

246 

224 

1-24 

2-27 

11 

2-27 

11 

2-27 

11 

2-27 

11 

3-23 

29 

10-30 

30 

11-  2 

27 

11-30 

24 

12-15 

11 

12-15 

11 

291 

291 

276 

246 

221 

1-24 

2-27 

13 

2-27 

f  ^ 

2-27 

13 

2-27 

13 

4-16 

32 

10-30 

26 

10-30 

28 

11-  3 

23 

12-  1 

20 

12-15 

13 

291 

277 

249 

246 

197 

1-24 

1 

32 

1 1  -  3 

24 

11-  3 

24 

12-14 

1 8 

12-15 

1 5 

291 

290 

249 

249 

222 

1-24 

2-2  7 

9 

2-27 

2-27 

9 

3-22 

26 

5-  2 

31 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-  3 

23 

12-  1 

20 

12-16 

11 

291 

2  77 

249 

222 

181 

1-24 

2-27 

14 

2-28 

19 

2-28 

19 

2-28 

19 

3-22 

29 

11-  2 

32 

11-14 

28 

12-15 

13 

12-16 

13 

12-15 

13 

291 

290 

290 

269 

225 

1-24 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-23 

31 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  3 

22 

12-  1 

20 

12-14 

15 

290 

277 

249 

245 

221 

1-25+ 

2-28 

7 

2-28 

7 

3-2  3 

24 

3-23 

24 

5-  2 

32 

10-30 

23 

10-30 

23 

10-30 

23 

11-  3 

19 

12-10 

15 

285 

246 

221 

221 

191 

1-24 

2-27 

8 

2-27 

8 

3-22 

22 

3-23 

26 

5-  2 

32 

10-29 

28 

10-29 

28 

11-  2 

22 

11-  3 

19 

12-15 

6 

291 

249 

226 

220 

leo 

1-25 

2-26 

11 

2-28 

2-28 

11 

2-28 

11 

3-24 

32 

11-  2 

31 

11-15 

26 

- 

- 

- 

260 

223 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

3-23 

29 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-  3 

23 

12-15 

16 

12-15 

16 

291 

291 

249 

245 

221 

1-24 

2-27 

Id 

2-27 

15 

2-27 

15 

2-27 

15 

3-22 

32 

11-  2 

30 

11-  3 

28 

12-10 

24 

12-15 

17 

12-19 

11 

295 

291 

286 

249 

225 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

2-27 

9 

3-2  3 

26 

4-15 

30 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  2 

24 

12-  1 

20 

12-15 

9 

291 

277 

248 

221 

196 

1-24 

2-27 

" 

2-27 

1 1 

2-27 

3-23 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  2 

24 

12-  1 

19 

12-15 

291 

277 

246 

221 

221 

1-24 

2-28 

13 

2-28 

1 3 

2-28 

13 

3-24 

26 

5-  2 

32 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-  3 

21 

11-15 

19 

12-15 

14 

290 

260 

248 

220 

161 

1-2  5+ 

2-28 

14 

2-28 

14 

2-26 

14 

3-23 

26 

3-23 

26 

10-30 

30 

11-  2 

28 

11-15 

24 

12-  1 

20 

12-15 

14 

290 

276 

260 

224 

221 

1-24 

2-27 

10 

2-27 

10 

2-27 

10 

3-26 

27 

3-26 

27 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  3 

23 

11-16 

20 

12-16 

11 

291 

261 

249 

218 

218 

1-24+ 

2-27 

12 

2-27 

^ft 

2-28 

21 

3-  8 

28 

4-16 

32 

10-19 

32 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

11-  2 

16 

248 

248 

247 

239 

187 

1-24 

2-28 

2-28 

10-16 

32 

10-29 

28 

10-30 

11-  2 

20 

U-15 

" 

260 

247 

221 

197 

169 

1-23 

2-23 

15 

2-23 

15 

2-23 

15 

2-25 

28 

3-24 

32 

10-30 

32 

11-  3 

26 

11-14 

22 

11-15 

18 

12-15 

11 

296 

265 

264 

251 

220 

1-24 

2-26 

16 

2-28 

16 

2-28 

16 

2-28 

16 

3-23 

29 

10-30 

31 

11-14 

23 

11-14 

23 

12-15 

17 

12-18 

15 

293 

290 

269 

259 

221 

1-24 

2-27 

1 4 

2-28 

3-10 

2  3 

3-2  3 

26 

3-24 

32 

291 

290 

249 

224 

220 

1-24 

2-27 

15 

2-27 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-2  3 

31 

10-30 

29 

11-  3 

25 

11-14 

24 

12-15 

16 

12-19 

14 

295 

291 

259 

248 

221 

1-25+ 

2-26 

11 

2-28 

3-22 

24 

3-23 

28 

3-23 

28 

10-30 

29 

11-  2 

27 

11-16 

24 

12-  1 

18 

12-15 

10 

290 

2  76 

238 

224 

221 

1-24 

2-27 

13 

2-27 

13 

2-27 

13 

2-27 

13 

3-23 

30 

10-30 

30 

11-  2 

26 

11-14 

22 

12-15 

15 

12-15 

15 

291 

291 

260 

246 

221 

1-24 

2-28 

12 

2-28 

12 

2-28 

12 

3-23 

27 

3-24 

31 

10-31 

28 

10-31 

26 

11-15 

22 

12-  1 

19 

12-15 

12 

290 

276 

260 

222 

221 

1-24 

2-28 

10 

2-28 

^9 

2-28 

10 

3-24 

28 

4-15 

30 

10-29 

29 

10-30 

25 

11-  2 

22 

11-  3 

20 

12-15 

10 

290 

248 

247 

220 

197 

1-24 

2-27 

2-2  7 

26 

4-15 

31 

277 

249 

249 

221 

198 

1-24 

2-22 

13 

2-23 

17 

2-26 

21 

2-27 

26 

3-22 

31 

10-30 

32 

11-  3 

28 

11-14 

21 

12-15 

20 

12-19 

13 

300 

295 

261 

249 

222 

1-24 

2-27 

15 

2-27 

15 

2-27 

15 

2-27 

15 

2-28 

31 

11-  2 

32 

11-14 

28 

11-16 

22 

12-15 

17 

12-19 

14 

295 

291 

261 

260 

247 

1-24 

2-22 

12 

2-27 

17 

2-27 

17 

2-27 

17 

3-23 

31 

10-30 

31 

11-  2 

28 

11-14 

22 

12-15 

16 

12-19 

14 

300 

291 

260 

248 

221 

1-25  + 

2-2  3 

2-2  8 

20 

3-  9 

31 

299 

290 

259 

259 

235 

1-24 

2-28 

11 

2-28 

2-26 

11 

3-22 

27 

3-24 

32 

10-30 

23 

10-30 

23 

10-30 

23 

11-14 

20 

12-15 

14 

290 

259 

244 

222 

220 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-27 

14 

2-26 

26 

3-2  3 

31 

10-30 

30 

11-  3 

27 

11-16 

23 

12-15 

16 

12-19 

13 

295 

291 

261 

248 

221 

1-24 

2-27 

14 

2-27 

2-27 

14 

3-2  4 

26 

4-15 

29 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-  3 

21 

11-14 

18 

12-15 

16 

291 

260 

249 

220 

198 

1-24 

2-27 

1 4 

2-27 

1 4 

2-27 

14 

3-23 

28 

4-1 5 

32 

29 

11-15 

291 

261 

249 

224 

198 

1-24 

2-27 

13 

2-27 

1 3 

2-27 

13 

3-23 

28 

4-15 

32 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  3 

22 

11-16 

20 

12-17 

14 

293 

261 

249 

221 

196 

1-24 

2-27 

13 

2-27 

2-27 

13 

3-23 

27 

4-15 

32 

10-30 

30 

11-  2 

27 

11-  3 

23 

12-15 

17 

12-17 

15 

293 

291 

249 

224 

198 

1-24 

2-28 

10 

2-28 

10 

2-28 

10 

3-25 

28 

5-  3 

32 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  3 

22 

11-15 

20 

12-16 

14 

290 

260 

248 

219 

180 

1-24 

2-27 

12 

2-27 

12 

2-27 

12 

3-23 

27 

4-15 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-  3 

22 

11-15 

20 

12-15 

15 

291 

261 

249 

221 

198 

1-24 

2-27 

9 

2-27 

9 

2-27 

9 

3-23 

26 

4-15 

30 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-  3 

22 

11-15 

20 

12-15 

14 

291 

261 

249 

221 

198 

1-24 

2-27 

9 

2-28 

19 

3-23 

23 

4-15 

28 

5-  2 

31 

10-18 

32 

10-30 

23 

10-30 

23 

11-  3 

17 

11-14 

14 

260 

248 

221 

196 

169 

2-21 

12 

2-26 

18 

2-26 

18 

3-  7 

26 

4-14 

31 

10-31 

30 

11-  2 

22 

11-  2 

22 

11-13 

20 

12-14 

11 

296 

260 

249 

240 

200 

1-24 

2-27 

12 

2-28 

18 

2-28 

18 

2-28 

18 

3-23 

32 

10-30 

30 

11-  2 

28 

11-14 

24 

12-  1 

20 

12-19 

12 

295 

276 

259 

247 

221 

1-24 

2-28 

14 

2-28 

2-28 

14 

3-23 

27 

4-15 

31 

10-30 

29 

11-  2 

26 

11-  3 

23 

11-15 

i'O 

12-17 

16 

292 

260 

248 

224 

198 

1-23 

18 

1  0-29 

25 

10-29 

1 1  -  2 

19 

11-  2 

1  9 

291 

246 

240 

221 

181 

1-24 

2-27 

13 

2-27 

2-27 

13 

2-28 

25 

3-22 

31 

10-30 

32 

11-  2 

26 

11-14 

21 

12-  1 

20 

12-15 

13 

291 

277 

260 

247 

222 

1-24 

2-22 

15 

2-23 

18 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-  6 

29 

11-  3 

30 

11-15 

28 

12-15 

22 

12-19 

19 

NONE 

2  99 

290 

260 

240 

1-25+ 

2-28 

13 

2-28 

13 

2-26 

13 

3-  1 

28 

3-26 

31 

10-31 

32 

11-  3 

25 

11-15 

22 

11-16 

20 

12-19 

13 

294 

261 

260 

247 

220 

1-22 

2-28 

10 

2-28 

10 

2-28 

10 

3-25 

27 

4-16 

32 

10-30 

31 

11-  3 

25 

11-14 

19 

11-14 

19 

12-17 

15 

292 

259 

259 

223 

197 

1-24 

2-28 

20 

20 

3-23 

26 

4-16 

10-30 

29 

11-3 

21 

11-3 

21 

11-15 

19 

12-17 

15 

293 

260 

248 

225 

197 

1-24 

31 

11-  2 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-15 

18 

12-17 

16 

298 

291 

260 

260 

247 

1-25+ 

2-24 

16 

2-27 

1  ft 

2-27 

16 

2-28 

26 

3-  9 

32 

10-30 

31 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-15 

20 

12-25 

16 

304 

291 

260 

259 

235 

1-24 

2-23 

16 

2-28 

1  ft 

2-28 

le 

2-28 

18 

2-28 

18 

11-  2 

32 

11-14 

25 

11-15 

24 

12-16 

19 

12-19 

15 

299 

290 

260 

259 

247 

1-24 

2-22 

14 

2-27 

17 

2-27 

17 

2-27 

17 

3-23 

31 

11-  2 

30 

11-14 

25 

12-10 

24 

12-15 

17 

12-19 

13 

291 

286 

260 

2  24 

1-24 

2-22 

16 

2-27 

19 

2-26 

21 

2-28 

21 

3-23 

32 

10-30 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-15 

19 

12-19 

15 

300 

291 

259 

269 

221 

1-24 

2-22 

1« 

2-27 

2-27 

17 

2-27 

17 

3-23 

32 

- 

- 

12-  1 

24 

12-16 

19 

12-17 Il6 

298 

291 

277 

- 

- 

1-24 

2-27 

1  5 

2-27 

15 

?<5 

1 0-30 

30 

11-  2 

26 

1 1  -  3 

24 

12-16 

20 

12-1  9 

13 

295 

291 

249 

248 

221 

1-24 

2-23 

15 

2-28 

* 

2-28 

17 

2-28 

17 

3-2  3 

32 

11-  2 

30 

11-13 

25 

11-14 

24 

12-14 

19 

12-18 

14 

298 

269 

259 

258 

224 

1-24 

1-25 

15 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-28 

25 

2-28 

25 

11-  3 

30 

11-15 

25 

12-15 

23 

12-19:20 

NONE 

295 

291 

260 

248 

1-24 

1-25 

13 

2-22 

19 

2-27 

21 

2-27 

21 

2-27 

21 

11-  3 

31 

U-14 

27 

12-15 

21 

12-19 

18 

NONE 

300 

291 

260 

249 

1-24 

2-22 

15 

2-27 

17 

2-27 

17 

3-23 

26 

3-24 

29 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-  3 

24 

12-10 

20 

12-19 

13 

300 

286 

249 

221 

220 

1-24 

2-22 

16 

2-27 

17 

2-28 

24 

2-28 

24 

3-  8 

31 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-14 

24 

12-15 

20 

J2-19 

13 

300 

291 

259 

244 

236 

1-24 

1-25 

6 

2-27 

19 

2-27 

19 

2-28 

25 

3-23 

29 

11-  2 

30 

11-14 

24 

11-14 

24 

12-19 

17 

NONE 

296 

2'>9 

224 

20 

2-27 

21 

2-27 

21 

2-28 

30 

1-24 

1-26 

16 

2-27 

17 

2-26 

22 

3-23 

28 

3-24 

32 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-  3 

24 

11-14 

20 

12-19 

12 

327 

2  to 

J20 

1-24 

1-25 

11 

2-27 

16 

2-27  lie 

3-23 

27 

3-24 

32 

10-30 

26 

10-30 

26 

11-14 

20 

11-14 

20 

NONE 

26. 

220 

1-24 

2-22 

16 

2-27 

le 

2-27  lie 

2-27 

16 

3-23 

31 

10-30 

31 

11-  3 

28 

11-14 

23 

12-15 |20 

12-19 

16 

2  1 

1-24 

1-26 

9 

2-27 

17 

2-27 

17 

3-23  ^26 

3-25 

32 

11-  2 

31 

U-14 

26 

11-15 

24 

12-15  i  20 

1 2-24  'l4 

333 

291 

251  ' 

1 

23f.| 

222 

1-25+ 

2-22 

12 

2-28 

19 

2-28 

19 

2-26 

19 

2-26  :i9 

11-  2 

32 

11-14 

28 

12-15 

19 

12-15 

19:i2-19 

9 

300 

290 

247 

1-24 

1-24 

10 

1-25 

17 

2-27  121 

2-28 

28 

2-2  6 

28 

11-  3 

31 

11-15 '28 

12-15 

24 

12-19 

17 

NONE 

3;f 

■  i'  8 

1-24 

1-2  5 

10 

1-25 

10 

2-27 

21 

2-28  127 

2-26  l27 

U-14 

30 

12-15 

22 

12-15 

22 

12-19 

17 

NONE 

a  - 

1-24 

1-25 

12 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-28 

26 

3-24 

32 

11-  3 

25 

11-   3  25 

i 

12-10 

24 

12-191 15 

j 

12-19 

15 

326 

29; 

1 

1 

1 
1 

i 

I 

Number  of  days 
between  dates 


NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE 
FLORENCE 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MAO  1  SON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARICET  2 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN   MOUNTAIN  02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BRIDGEPORT  2  W 
GUNTERSVILLE 

ONEONTA 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

SCOTTSBORO 

VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
PRATTVILLE 

THORSSY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AIRPORT 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AIRPORT 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN   GAS  PLANT 

PELL   CITY   1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

HEFLIN 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

OEHOPOLIS   LOCK   AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  3  NW 
MONTGOMERY  WB  AP 
SELMA 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 
CAMDEN  3  NW 

CHATOM 
CLAYTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ENTERPRISE 

EUFAULA 


8-  7+ 

8-  26+ 

9-  12 
9-22+ 
6-13+ 

6-  6+ 
8-23  + 
6-27  + 
6-  9 
6-13+ 

6-  8 
6-13 


6-11 
6-13 
6-14  + 
6-10+ 
6-10 

6-11 

9-13+ 

9-21+ 


8-  6  + 
8-24+ 
6-14+ 


6-14 
6-15+ 


-15  + 
-14 


-12+ 

-14 

-16+ 


6-16+ 
6-15+ 


6-14+ 
6-15 


6-16+ 

6-14 
6-15 
6-15  + 
6-15  + 
6-15 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


AUkBAMA 
1963 


Station 

ffighest 

2 

Q 

EVERGREEN 

6-15 

FRISCO  CITY 

105 

GENEVA 

6-15 

GILBERTOWN 

106 

6-1'. 

GREENVI LLE 

103 

6-15+ 

HEADLAND 

100 

HIGHLAND  HOME 

102 

6~16+ 

LOC  (CHART 

6-15 

NATCHEZ 

105 

6-14 

OZARK  6  NNW 

103 

6-15 

PHENIX  CITY  2  NNW 

102 

6-16 

PUSHMATAHA 

104 

6-15 

SEALE 

102 

6-14 

ThOMASVILLE 

103 

6-15 

TROY 

103 

6-15+ 

WHATLEY 

10« 

6-14 

GULF  08 

SAY  MINETTE 

105 

6-14 

CITRONELLE 

106 

6-14 

CODEN 

99 

9-  5 

FAIRHOPE  2  NE 

98 

7-21  + 

FORT  MORGAN 

95 

8-26 

MOBILE  WB  AIRPORT 

100 

6-14 

MOBILE 

100 

6-10 

ROBERTSDALE  1  E 

99 

6-15 

<0 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16' or 

i 

1 

i 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

Jl 

M 

J3 

M 

belo 

|Temp.| 

[  Temp. 

Date 

1  Temp, 

Date 

a 

a> 

Date 

1  Temp 

Date 

Date 

1  Temp 

Date 

Dale 

Temp. 

£ 

Temp. 

Date 

Temp. 

V 

Temp. 

o 
2 

o 
o 

Q 

o 

00 

0 
CO 

1-26 

15 

2-27 

T9~ 

2-28 

22 

2-28 

22 

3-23 

30 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-14 

22 

12-19 

16 

1 — ~ — 
12-19 

16 

327 

296 

259 

2** 

221 

20 

1 1  -  2 

32 

12-15 

20 

12-15 

20 

NONE 

291 

291 

259 

1-25 

11 

1-26 

18 

2-27 

22 

2-28 

26 

3-23 

32 

10-30 

31 

11-14 

27 

12-18 

23 

12-19 

18 

NONE 

327 

29* 

269 

221 

2-27 

16 

2-27 

It 

2-27 

16 

3-23 

28 

3-23 

28 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-1* 

19 

11-14 

19 

12-17 

16 

293 

260 

260 

221 

221 

1-25 

15 

2-27 

20 

2-27 

20 

2-28 

28 

2-28 

28 

11-  2 

31 

11-14 

28 

12-15 

20 

12-15 

20 

NONE 

291 

291 

259 

1-25 

8 

1-26 

17 

2-27 

22 

2-28 

26 

2-28 

26 

11-  3 

32 

11-1* 

28 

12-16 

23 

12-19 

17 

NONE 

327 

291 

259 

248 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-28 

30 

11-  2 

31 

11-1* 

27 

12-15 

20 

12-15 

20 

12-19 

14 

295 

291 

291 

260 

2*7 

1-2  5 

1 1 

1-25 

1 1 

29 

11-  3 

32 

11-1* 

27 

12-15 

23 

12-19 

20 

NONE 

328 

291 

260 

248 

2-27 

15 

2-27 

16 

2-28 

23 

3-23 

27 

3-2* 

32 

10-30 

28 

10-30 

28 

11-13 

22 

11-1* 

16 

11-1* 

16 

260 

260 

258 

221 

220 

1-26 

14 

2-27 

1 9 

2-27 

19 

2-28 

26 

2-28 

26 

11-  2 

32 

11-15 

28 

12-15 

19 

12-15 

19 

12-19 

14 

327 

291 

291 

260 

2*7 

2-23 

15 

2-26 

20 

2-28 

20 

2-28 

20 

3-  1 

32 

12-15 

12-19 

299 

290 

290 

276 

258 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-27 

16 

2-28 

27 

3-23 

29 

10-30 

29 

11-  3 

27 

11-1* 

2* 

12-15 

18 

12-1  7 

16 

293 

291 

260 

2*8 

221 

2-27 

15 

2-28 

20 

2-28 

20 

3-  8 

28 

3-24 

32 

10-30 

31 

11-  2 

27 

11-3 

23 

12-15 

20 

12-19 

1* 

295 

290 

2*8 

239 

220 

2-23 

15 

2-27 

17 

2-28 

23 

2-28 

23 

3-22 

92 

11-  2 

29 

11-14 

26 

12-15 

19 

12-15 

19 

12-19 

16 

299 

291 

290 

259 

225 

1-25 

14 

2-27 

IB 

2-27 

18 

2-27 

18 

3-22 

32 

11-  2 

30 

11-14 

27 

12-16 

20 

12-15 

20 

NONE 

291 

291 

260 

226 

2-22 

15 

2-27 

17 

2-27 

17 

3-23 

28 

3-2  3 

28 

10-30 

27 

10-30 

27 

11-13 

23 

11-14 

19 

12-19 

16 

300 

260 

259 

221 

221 

1-25 

16 

1-25 

15 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-27 

22 

11-  2 

31 

11-1* 

20 

11-14 

20 

11-14 

20 

NONE 

293 

260 

260 

2*8 

1-25 

12 

2-22 

20 

2-22 

20 

2-23 

28 

2-27 

50 

11-13 

32 

11-1* 

28 

12-15 

19 

12-15 

19 

NONE 

296 

296 

26* 

259 

1-25 

16 

1-25 

16 

2-27 

22 

2-27 

22 

2-27 

22 

11-  2 

31 

11-14 

27 

12-19 

24 

12-24 

19 

NONE 

333 

295 

260 

2*8 

1-25 

13 

1-25 

13 

2-27 

24 

2-27 

24 

2-27 

24 

11-14 

29 

12-15 

25 

12-19 

23 

12-24 

20 

NONE 

333 

295 

291 

260 

1-2* 

15 

1-24 

15 

1-25 

24 

1-28 

28 

2-22 

29 

12-15 

30 

12-23 

27 

12-24 

24 

NONE 

NONE 

333 

329 

296 

1-25 

15 

1-25 

15 

1-25 

15 

2-27 

26 

2-27 

25 

12-1* 

29 

12-15 

24 

12-15 

24 

12-24 

18 

NONE 

333 

32* 

291 

290 

1-25 

8 

1-25 

e 

2-22 

24 

2-27 

27 

2-28 

32 

12-15 

25 

12-15 

25 

12-24 

20 

12-2* 

20 

NONE 

333 

305 

291 

290 

1-25 

9 

1-26 

20 

2-27 

23 

2-27 

23 

2-28 

30 

11-  3 

29 

11-14 

26 

12-15 

24 

12-2* 

20 

NONE 

332 

291 

260 

2*8 

Number  of  days 
between  dates 


1-2* 
1-2* 
1-2* 
1-2* 
1-26 

1-25+ 

1-2* 

1-2* 


1-2* 
1-24 
1-24 


1-24 
1-24 
1-2* 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


lable  4 

Station 

Ian. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annual 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

B  1.86 

B  2.46 

B  4.30 

B  4.70 

6  7.68 

B  5.51 

6.66 

B  6.57 

8  5.39 

B  4.53 

B  2.46 

B  2.57 

55.78 

DEP 

.37 

.00 

-  .14 

.10 

.44 

-  .05 

.58 

WIND 

1535 

B  920 

1247 

778 

738 

682 

1143 

967 

1320 

1880 

PRAIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

B  5.57 

5.75 

B  7.35 

B  5.40 

5.65 

6.26 

B  5.78 

4.95 

2.45 

DEP 

WIND 

1542 

2037 

B  2366 

1921 

1496 

1089 

774 

569 

1414 

748 

1720 

1935 

17611 

MAX 

55.2 

95.9 

94.6 

100.7 

90.6 

84.0 

70.4 

MIN 

*7.7 

55.3 

70.2 

71.5 

70.5 

64.3 

54.7 

43.8 

GULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

B  1.63 

2.70 

4.17 

5.32 

e  6.34 

B  6.79 

B  6.22 

6.16 

4.84 

4.66 

2.61 

B  2.31 

63.75 

DEP 

-  .32 

.36 

.41 

.35!  .07 

.57 

.38 

.37 

.37 

.89 

.21 

.68 

4.34 

WIND 

1190 

1436 

1269 

1087 

1030 

956 

861 

763 

392 

488 

958 

1375 

11805 

MAX 

50.3 

65.9 

80.0 

89.9!  95.5 

97.6 

99.9 

100.1 

92.0 

85.0 

72.9 

57.9 

83.1 

MIN 

43. 2j  *3.5 

56.7 

64.7 

69.1 

73.9 

75.7 

75.5 

70.4 

60.4 

51.6 

41.  1 

60.6 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  MEAN  MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES  OF  WATER   IN  PAN. 


See  :eleience  notes  following    Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

Division  No.  1 

L/Ounty 

;  Drainage!  | 

LaUtude 

1 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Reier 

to 
tables 

... 

;  Temp. 

1  Precip.  1 

1    Evap.  ] 

Month 
1  opened 

1  Month 
!  closed 

AeeeviLLE  i  nnw 

OOOB 

07 

HENRY 

4 

31  35 

85  15 

10 

2  C 

006  3 

03 

2 

34  13 

87  11 

795 

ALBEATA 

ouo 

1 

32  14 

87  25 

175 

23 

ALBtRTVILLE  2  SE 

oue 

12 

34  14 

86  10 

1140 

38 

38 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

05 

Tallapoosa 

32  59 

85  52 

660 

21 

21 

ALICeviULE 

017B 

03 

PICKENS 

33  07 

88  07 

140 

24 

ANDALUSIA  1 

02i2 

07 

COVI NGTON 

31  19 

86  30 

260 

26 

26 

ANNISTON  FAA  aP 

0272 

0* 

CALHOUN 

7 

33  35 

85  51 

599 

17 

17 

ARLEY  3  S 

0336 

03 

WINSTON 

34  04 

87  13 

26 

A5HL AND 

0369 

05 

CLAY 

1 1 

33  16 

85  51 

1060 

7 

7 

ASHVILLE  4  W 

0377 

04 

ST,  CLAIR 

7 

33  51 

86  20 

690 

48 

2 

ATHENS  2 

0395 

01 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

720 

9 

9 

ATMORE  STaTE  FARM 

0402 107 

ESCAMBIA 

0 

31  10 

97  29 

300 

20 

20 

AUBURN  3  SW 

0*2? 

05 

LEE 

n 

32  3* 

85  31 

730 

72 

86 

8 

AUTAUGAVILLC  3  N 

0**0 

03 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  41 

200 

23 

8ANKHEA0  LOCK  AND  DAM 

050 -S 

08 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

280 

8 

25 

Bay  NINETTE 

0563 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

268 

39 

45 

06Si 

01  iLIMESTONE 

12 

34  42 

86  53 

600 

15 

19 

0748 

03 

FAYETTE 

2 

33  40 

67  36 

452 

8CS5EMER  3  SSM 

0757 

02  ;  JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

9 

12 

BEXAR 

0790 

03 

MARION 

13 

34  10 

68  07 

570 

C 

BILLINSSlEY  1  SE 

0823 

03 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

25 

BIRMINGHAM  MB  AP 

0831 

02 

JEFFERSON 

33  3* 

96  *5 

620 

26 

26 

0957 

MARSHALL 

2 

3*  13 

06  10 

1070 

23 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

31  35 

B6  16 

27* 

7 

34 

BREWTON  3  SSE 

108* 

ESCAMBIA 

31  0* 

67  03 

85 

46 

49 

BRIDGEPORT  2  W 

1099 

02 

JACKSON 

12 

3*  56 

8?  *5 

660 

9 

68 

BPOOKwOOO 

lt*3 

03 

TUSCALOOSA 

33  16 

97  IT 

605 

3 

BRUNOI DOE 

1178 

07 

PIKE 

5 

31  *3 

86  49 

495 

34 

CALERA  2 

1288 

04 

SHELBY 

7 

33  05 

66  46 

540 

8 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

1 

32  02 

87  20 

225 

3 

3 

1  2  3 

CAMPBELL 

131% 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

93 

Camp  hill  2  nw 

132* 

06 

Tallapoosa 

11 

32  50 

85  41 

680 

15 

19 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  54 

87  32 

430 

25 

CENTRE  5  Sw 

1512 

0* 

CHEROKEE 

7 

34  06 

85  45 

620 

8 

8 

CENTREVItLE 

1520 

03 

BIBB 

32  57 

67  OB 

224 

47 

47 

CHATOM  3  N 

1566 

07 

WASHINGTON 

1  3 

31  30 

86  15 

285 

15 

15 

childersburg 

1615 

TALLADEGA 

7 

27 

CHILOERSBUftO  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

33  17 

418 

C 1 TRONELLE 

1685 |08 

MOBILE 

88  14 

331 

CLAIBORNE 

1690  07  ImONROE 

1 

31  32 

87  31 

183 

12 

2 

169* 

03 

CHILTON 

7 

32  51 

86  38 

580 

71 

71 

1725 

07 

BARBOUR 

31  53 

85  28 

596 

8 

36 

1S03 

08 

MOBILE 

7 

COFFEE  SPRINGS  2  Htl 

ieo7 

GENEVA 

5 

31  U 

85  56 

250 

41 

COLBERT  STEAM  PLANT 

1619 

01 

COLBERT 

I  2 

87  60 

470 

COLL  1 NSV I LLE 

18*9 

02 

DE  KALB 

34  15 

86  52 

734 

26 

COLUMBIA 

07 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

85 

28 

CORDOVA 

19*0 

03 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

61 

COTTONTON 

07 

RUSSELL 

32  09 

85  0* 

Z17 

5 

2 

CUBA 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

88  23 

215 

24 

2 

DAOEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

760 

51 

2 

DAOEVILLE  2 

212* 

TALLAPOOSA 

1 1 

32  50 

86  46 

730 

C 

21*1 

03 

PICKENS 

13 

33  0* 

88  17 

207 

58 

2 

2166 

MARENGO 

1  J 

225 

16 

24 

1  2  3 

OECATuH 

2207 

01 

MORGAN 

1  2 

3*  36 

86  58 

560 

82 

89 

1  2  3 

22  35 

05 

CLAY 

1 1 

33  26 

65  42 

1030 

7 

2 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

22*5 

06 

MARENGO 

1  3 

32  31 

67  50 

100 

13 

13 

7 

1  2  34 

DOThAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

5 

31  1* 

66  26 

321 

26 

46 

DO THAN  *  W 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31  13 

85  27 

301 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

03 

WINSTON 

2 

3*  10 

87  24 

600 

7 

7 

2577 

07 

COFFEE 

10 

31  25 

66  04 

195 

36 

1 

rr 

2632 

03 

13 

33  15 

67  48 

252 

24 

ENTERP" 1 SE 

2670 

07 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

380 

8 

1  2  3 

2727 

07 

BARBOUR 

31  52 

85  09 

207 

80 

80 

12  3 

2758 

CONECUH 

6 

31  26 

66  56 

220 

3 

3 

1  2  3 

rAIRHOPE  2  NE 

2613 

08 

BALDWIN 

9 

30  33 

67  63 

23 

46 

46 

46 

1  2  34 

2632 

07 

COVINGTON 

9 

31  06 

86  33 

232 

15 

2 

26*0 

12 

34  22 

86  64 

630 

7 

25 

1  2  3 

ALL  C 

28*6 

Si 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  20 

660 

23 

2 

FAYETTE 

2863 

03 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

370 

29 

38 

1  2  3 

FLORENCE 

2971 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  *8 

87  41 

578 

1  2  3 

FORT  DEPOSIT 

302* 

06 

LOWNOES 

31  69 

86  36 

501 

6* 

2 

3035 

06 

BALDWIN 

30  1* 

23 

1  2  3  C 

30*3 

02 

DE  KALB 

7 

34  27 

86  43 

934 

22 

2  C 

FRISCO  CITY 

3105 

07 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

15 

34 

12  3 

3151 

0* 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

570 

80 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

315* 

0* 

ETOWAH 

7 

34  01 

86  00 

565 

11 

11 

1  2  3 

GA INESV ILLE 

3160 

06 

SUMTER 

13 

27 

1  2  3 

GARDEN  CITY 

3200  !02  iCULLMAN 

34  01 

86  4  5 

23 

2  C 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

85  52 

107 

26 

39 

I  2  3 

3271 

07 

BUTLER 

6 

31  38 

86  44 

285 

8 

2 

G I LSERTOWN 

3308  ,07 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

128 

6 

6 

1  2  3 

GORGAS 

3*30 

03  W*LKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

27 

2 

3*96 

07 

COVINGTON 

10 

31  11 

66  17 

280 

10 

2 

3511  ,06 

HALE 

2 

32  42 

B7  36 

220 

85 

96 

12  3 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38 

444 

82 

65 

12  3 

'     GREENVILLE  2 

352* 

07 

BUTLER 

31  50 

86  38 

420 

C 

3559 

08  iBALOHIN 

30  17 

87  41 

8 

19 

2 

GUNTERSVILLE 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

578 

10 

10 

1  2  3 

GUNTgRSVILLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

34  22 

86  17 

605 

21 

3 

2  C 

HALEYVILLE 

3620 

03 

WINSTON 

2 

3*  1* 

87  37 

910 

27 

2T 

1  2  3  C 

HAMILTON   J  S 

36*5 

03 

MARION 

13 

3*  06 

87  59 

518 

1  2  3 

HARRISBUR6  CAHABA  TwR 

3697 

06 

PERRY 

3 

32  46 

87  11 

600 

23 

NOV 

2 

HAYNEVILLE 

37*6 

LOWNOES 

32  11 

86  36 

180 

6 

25 

1  2  3 

HEADLAND 

3761 

07 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

14 

14 

12  3 

HEFLIN 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33  39 

85  36 

850 

8 

1  2  3 

HIGHLAND  HOME 

3816 

07 

CRENSHAW 

6 

31  57 

86  19 

594 

72 

72 

12  3 

HIGHTOWER 

36*2 

05  CLEBURNE 

11 

33  32 

66  24 

1175 

20 

2 

HODGES 

3899 

01 {FRANKLIN 

13 

34  20 

87  66 

26 

2 

Station 

Index  No. 

Division  No.  | 

County 

;  Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

neier 

to 
tables 

1  Elevation 

Temp.  1 

1  Precip. 

1  Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

HUNTSVILkE  WB  AP 

MADISON 

12  3 

JACKSON 

4193 

07 

CLARKE 

13 

31  31 

87  93 

210 

2 

JACKSONVILLE  2  5W 

4209 

0* 

CALHOUN 

33  46 

85  46 

690 

7 

4226 

05 

2 

33  54 

87  16 

926 

3 

3 

JORDAN  DAM 

*306 

05 

32  37 

66  15 

290 

27 

LAFAYETTE 

4502 

05 

32  64 

65  24 

830 

19 

19 

12  3 

*603 

03 

7 

32  58 

86  31 

420 

27 

*619 

02 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

47 

LEESBURG 

*627 

0* 

CHEROKEE 

7 

34  11 

569 

71 

(_  I VINGSTON 

*79e 

13 

32  36 

88  11 

160 

69 

«1 

LOCXHART 

4822 

COVINGTON 

^ 

31  01 

86  22 

290 

26 

26 

12  3 

LOUISVILLE 

4884 

07 

BARBOUR 

5 

31  48 

85  33 

470 

6 

HAD I  SON 

4976 

01 

12 

34  42 

66  45 

580 

70 

70 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  91 

654 

27 

MAGNOLIA 

5004 

06 

MARENGO 

1 

32  08 

67  39 

185 

SEP 

MARION  1  N 

5106 

06 

2 

32  38 

87  IB 

210 

72 

HARION  junction  1  ENE 

5116 

06 

3 

32  27 

87  13 

202 

26 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6121 

06 

3 

32  28 

87  13 

200 

14 

14 

MARTIN  DAM 

6140 

05 

ELMORE 

11 

32  40 

85  55 

340 

14 

39 

14 

1  2  34 

MAThEWS  1  SSW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32  19 

86  01 

190 

HELVIN 

5354 

07 

CHOCTAW 

31  96 

68  27 

350 

2 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

5362 

03 

BI  B8 

3 

32  93 

87  20 

600 

23 

2 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

85  32 

490 

c 

MILLERS  FERRY 

5*1  7 

07 

1 

32  06 

87  22 

33 

HILSTEAD 

^*39 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

201 

63 

2 

MINTER  3  NW 

5*49 

06 

DALLAS 

1 

32  06 

87  03 

370 

7 

7 

12  3 

HINTER  *  NW 

5*54  ,06 

DALLAS 

1 

32  07 

87  03 

MITCHELL  DAM 

5465  03 

CHILTON 

32  48 

86  27 

350 

27 

2 

MOBILE  we  AIRPORT 

06 

MOBILE 

30  41 

88  15 

211 

20 

20 

2  2  3  C 

MOBILE 

9 

30  41 

88  02 

119 

92 

93 

MONTEVALLO 

04 

SHELBY 

' 

33  06 

86  52 

2 

MONTGOMERY  WB  AP 

06 

MONTGOMERY 

32  16 

86  2* 

195 

20 

20 

HOULTON 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  17 

660 

HOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  18 

645 

7 

7 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

01  COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

636 

74 

80 

NATCHEZ 

07 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

182 

10 

13 

NEW  BROCKTON 

07 

COFFEE 

5 

31  24 

85  56 

460 

07 

DALE 

5 

31  20 

85  36 

220 

48 

ON EON T A 

02 

Blount 

2 

33  57 

66  29 

875 

93 

62 

OPELIKA 

09 

LEE 

11 

32  38 

89  23 

790 

7 

7 

ORRVILLE 

06 

DALLAS 

2 

07 

DALE 

5 

31  32 

85  41 

*60 

62 

74 

PAINT  ROCK   2  N 

6226 

02 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

639 

PALMERDALE   2  W 

6246 

02 

JEFFERSON 

2 

33  4* 

86  41 

798 

16 

PELL  CITY  1  NNE 

0* 

ST  CLAIR 

7 

33  36 

86  16 

999 

4 

PERR Yv I LLE 

06 

PERRY 

3 

32  36 

87  09 

500 

22 

peterman 

MONROE 

1 

31  35 

87  16 

199 

PHENI X  CITY  2  NNW 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

570 

9 

9 

P ICKENSVILLE 

03 

PICKENS 

13 

33  13 

68  16 

165 

23 

07 

WILCOX 

I 

31  59 

67  36 

110 

23 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

2 

PLANTERSV I LLE  2  SSE 

6606 

AUTAUGA 

I 

32  37 

86  54 

230 

24 

phattville 

66*0 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  28 

290 

69 

62 

primrose  farm 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  IS 

86  16 

180 

43 

PUSHMATAHA 

6719 

07 

CHOCTAW 

13 

32  12 

88  21 

260 

73 

73 

6805 

FRANKLIN 

12 

34  26 

88  08 

660 

7 

14 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

3*  35 

86  36 

573 

10 

10 

REFORM 

66*7 

03 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

228 

26 

RIVER  Falls 

6937 

07 

COVINGTON 

6 

31  22 

86  32 

160 

36 

river  falls  2  NE 

69*2 

07 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

190 

ROBEHTSDALE  1  E 

6988 

OS 

BALDW IN 

1  2  3 

ROCKFORD 

7020 

05 

COOSA 

7 

32  53 

86  13 

650 

10 

10 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

33  09 

85  18 

745 

29 

33 

12  3 

RU5SELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

11 

11 

SAINT  BERNARD 

7157 

02 

CULLMAN 

3*  12 

66  47 

602 

57 

57 

SAND  MT  SUBSTa  AU 

7207 

02  DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

1196 

14 

19 

7282 

02 

JEFFERSON 

2 

33  *3 

86  58 

30* 

26 

SCOTTSBOftO 

730* 

02 

JACKSON 

12 

3*  41 

86  03 

619 

81 

82 

SEALE 

7328 

07  , RUSSELL 

32  18 

85  10 

390 

10 

ID 

SELHA 

7366 

06 

DALLAS 

32  25 

87  00 

147 

84 

84 

SL0C0M8 

7576 

07 

GENEVA 

2 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

26 

SUTTLE 

7963 

06 

PERRY 

3 

32  32 

87  11 

149 

19 

SYLACAUGA  *  NE 

7999 

0* 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

9 

9 

TALLADEGA 

602* 

0* 

TALLADEGA 

7 

33  27 

86  06 

565 

74 

79 

12  3 

THQMASVILLE 

07 

CLARKE 

13 

31  65 

87  44 

405 

72 

73 

12  3 

ThORSBY  1  SW 

620* 

03 

CHI lton 

1 

32  54 

66  44 

200 

ThORSBY  EXP  STATION 

6209 

03 

CHILTON 

1 

32  53 

86  42 

680 

6 

6 

THURLOW  DAM 

8215 

05 

ELMORE 

11 

32  32 

85  5* 

288 

27 

TONEY 

8259 

01 

HADISON 

12 

3*  64 

86  44 

790 

trXfford 

8285 

02 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470 

22 

Z  C 

8323 

07 

PIKE 

10 

31  49 

86  59 

680 

96 

68 

Tuscaloosa  faa  ap 

6380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

82 

89 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

8385 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  39 

192 

7 

37 

TUSKEGEE  3  s 

8*03 

06 

11 

32  23 

85  39 

420 

10 

10 

UNION  SPRINGS   2  NE 

8*38 

06 

aULlOCK 

6 

32  09 

85  ^3 

460 

77 

97 

UNIONTOWN 

PERRY 

1 

32  26 

87  31 

265 

99 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

7 

34  34 

86  37 

1040 

79 

79 

VERNON 

651  7 

03 

13 

33  45 

68  08 

180 

7 

7 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  06 

85  34 

640 

30 

2 

WALLACE  2  E 

6637 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

23 

2 

WALNUT  GROVE 

86*8 

ETOWAH 

2 

66  19 

850 

22 

2 

WARRIOF  LOCK  AND  DAM 

6573 

06 

GREENE 

2 

32  47 

67  60 

110 

27 

2  C 

WATERLOO 

6686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

68  04 

469 

7 

67 

12  3 

WEST  BLOCTON 

0809 

0  J 

BIBB 

3 

33  07 

67  07 

500 

23 

2 

WETUMPKA 

8859 

06 

ELMORE 

7 

32  33 

66  12 

207 

72 

2 

WHATLET 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

24 

1  2  3 

WINFIELD  2  SW 

8998 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  50 

468 

30 

2 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

335 

73 

2 

l-ALABAMA:     2-6LACK  WARRIORi     3-CAHA8A,     4-CAT TAHOOCHEE i     5-CHOCTAWHATCHEE j     6-CONECUHi     7-COOSA,  B-ESCAMBIA 


10-PEA;     11-TALLAPOOSA,     12-TENNESSEE i  13-TOMBIGBEE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Oannelly  Field,  RFD  2,  Montgomery. 
Alabama  36108.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  ^F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  moveaent  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

Years  of  Record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  the  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 
Climatologlcal  divisions  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  September  1956. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 
No  record. 

+    Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

C    Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  in  the  Refer  to  Tables  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly 
Precipitation  Data".   Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in  the  annual   issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

E    Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days'   record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days'   record  is  missing.     See  monthly  Climatologlcal  Data  for  detailed 
daily  record. 

R    Amounts  from  recording  gage.     These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  "Hourly  Precipitation 
Data" . 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  months.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposures,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation 
History"  for  this  State.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   for  35  cents.  Simi- 
lar information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual   issues  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15 
cents . 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


CHANGES  IN  STATION  NAHE 


NEW  NAME 

FORMER  NAME 

DATE  -  1963 

CHATOM  3  N 

CHATOM 

SEPTEMBER  12 

COLUUBIA 

COLUMBIA  1  E 

OCTOBER  31 

FALKVILLE  1  N 

FALKVILLE 

NOVEMBER  1 

GENEVA  2  E 

GENEVA 

November , 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UNION  SPRINGS  5  S 

JUNE  4 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

ASHLAND 

Equipment 

moved 

0.6  mile  NE 

February  1 

ATHENS  2 

EqulpmeQt 

moved 

20  feet  N 

April  5 

CHATOM  3  N 

Equipment 

moved 

4.2  miles  N 

September  12 

COLUMBIA 

Equipment 

moved 

0.3  mile  WSW 

October  31 

DAYTON 

Equipment 

moved 

120  feet  K 

Ma;  9 

FALKVILLE 

Equipment 

moved 

1.0  mile  NNE 

November  1 

GEORGIAANNA 

Equipment 

moved 

0.4  mile  N* 

August  ~27 

GILBERTOWN 

Equipment 

moved 

60  feet  E 

September  25 

HAYNESVILLE 

Equipment 

moved 

0.5  mile  S 

December  10 

HIGHLAND  HOME 

Equipment 

moved 

0.1  mile  S 

September  10 

HUNTSVILLE  IfB  AP 

Equipment 

moved 

0.1  mile  N 

Oct 

MADISON 

Equ  ipment 

moved 

0.1  mile  NE 

March  7 

MILSTEAD 

Equipment 

moved 

300  feet  S 

D«cember  22* 

OZARK  6  NNW 

Equipment 

moved 

100  feet  SSE 

February  1 

SAYRE 

Equipment 

moved 

0.5  mile  N 

February  5 

SLOCOMB 

Equipment 

moved 

0.4  mile  W 

March  4 

SYLACAUGA  4  NE 

Equipment 

moved 

100  feet  TOW 
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ASHEVILLE:  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       75°  on  the  24+  at  4  stations 


Lowest  Temperature:        -1°  on  the  2d  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:       10.21  inches  at  Headland 

Least  Total  Precipitation:  2.97  inches  at  Waterloo 

Greatest  One-Day  Precipitation:      3.95  inches  on  the  9th  at  Columbia 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:       19.7  inches  at  Florence 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:        19  inches  on  the  1st  at  Florence 


SPECIAL   WEATHER  SUMMARY 


January  was  a  wet  and  cold  month  throughout  Alabama, 
with  record  breaking  snowfall  in  most  of  west  Alabama. 
Snow  began  falling  early  on  December  31  and  continued 
to  fall  all  day  over  most  of  the  State.    Snow  continued  to 
fall  on  the  night  of  December  31,  and  during  most  of  the 
day  on  January  1  in  north  portion. 

Greatest  24-hour  snowfall  of  record  was  19.  2  inches  at 
Florence  on  the  1st.    Previous  24-hour  records  were 
16.0  inches  at  Haleyville  on  February  15,    1958,  and 
16,0  inches  at  Moulton  on  February  13,  1960. 

Greatest  depth  of  snow  from  a  single  storm  was  19.  2 
inches  at  Florence  on  December  31,  1963  -  January  1, 
1964.    Previous  record  depth  from  a  single  storm  was 
18.  0  inches  at  Moulton  during  the  period  February  13-18, 
1960. 

Centers  of  heavy  snowfall  from  this  storm  were  in  the 
Claiborne,  Cuba,  Pushmataha,  Hamilton,  Talladega,  and 
Florence  areas;  while  very  little  (mostly  a  trace)  occur- 
red in  the  southeast  portion  of  the  State. 

Severe  windstorms,  causing  considerable  damage,  oc- 
curred in  Colbert,  Jackson,  and  Lawrence  counties  on 
the  evening  of  the  19th;  in  Talladega  County  on  the  morn- 
ing of  the  20th;  and,  in  Marshall  County  on  the  evening 
of  the  24th. 


A  tornado  occurred  in  the  Rodentown  Community  of  De- 
Kalb  County  on  the  evening  of  the  24th,  damaging  about 
15  homes  in  rural  areas. 

Another  tornado  occurred  in  Harpersville,  Shelby  County, 
about  7  p.  m.  on  the  24th.    The  path  of  this  tornado  was 
about  3  miles  long  and  300  yards  wide.    Ten  persons 
were  killed  and  6  injured.    The  tornado  struck  in  a  wood- 
ed area  about  1  mile  southwest  of  town  and  moved  east- 
northeast  across  Highway  25  thence  into  the  eastern  por- 
tion of  town  on  U.  S.  Highway  280,  where  3  houses  were 
demolished  and  10  persons  were  killed.    The  tornado 
then  moved  through  a  field  for  about  a  mile  before  lifting. 
About  twenty  houses  were  damaged,  5  farm  buildings 
destroyed,  and  several  automobiles  damaged.    Some  of 
the  contents  of  the  demolished  houses  were  found  more 
than  one-half  a  mile  away.    One  of  the  houses  demolish- 
ed was  moved  intact  about  300  feet  where  it  struck  a 
large  tree  and  another  house. 


Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field 
R.  F.D.  2 

Montgomery,  Alabama  36108 
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camp  hill  2  nw 
heflin 

9*.7M 

91.0 

93.8 

92.3 

92.* 

29. 2M 

28.7 

30.6 

29.* 

26.2 

*2.0M 

39,9 

*2,2 

*0,9 

39.3 

- 

6.* 

70 
67 
71 
TO 
72 

23 
23 
2* 
2* 
2* 

3 
9 
10 
6 
* 

19 
1* 
15 
15 
19 

710 
77* 
697 
7*1 
786 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 

2 

21 
20 
21 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

6.86 

8.38 
7,69 
7.95 

3.83 

2.23 
2.*0 
1.80 
2.22 
3.06 

24 
24 
9 
29 
29 

3.0 

1.0 
3.0 
11.9 

3 

0 
3 

1 
1 

9 

9 
8 
7 

9 

8 
4 

9 

2 

3 
3 
4 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

*9.6 
9*. 7 
93.9 
92.9 
91.* 

29.3 
3*. 8 
28.9 
30.2 
26.0 

39.9 
**.8 
*1.2 
*1.* 
38.7 

69 
68 
72 
71 
67 

23 

2** 

2* 

2* 

2* 

9 
12 
7 
7 
6 

19 
15 
16 
19 
19 

789 
619 
730 
72* 
809 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 

1 

2 

20 
19 
2* 
20 
2* 

0 
0 
0 
0 
0 

8,26 
6,97 
6,67 
7,71 
8,*9 

2,32 

2.10 
1.38 
1.70 
3.20 
3.37 

24 
24 

9 
29 
29 

8.8 

2.0 

9 
2 

1 
1 

8 

10 
7 
9 

10 

7 
7 
7 
4 
4 

3 
2 
3 
2 
3 

DIVISION  09 

61.0 

7.0 

7,62 

2,77 

*.9 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

demopolis  lock  and  dam 
gainesville 
greensboro 
hayneville 

93.9 
9*.l 
93.7 
96.0 
92.9 

3*. 9 
31.3 
30.1 
33.7 
32.9 

**.o 

*2,7 
*1.9 
♦♦.9 
»2,7 

*.* 

70 
71 
71 
69 
68 

29 
29 
29 
2* 
* 

13 
12 
13 
12 
13 

19 

16* 

16* 

19 
19 

6*3 
683 
707 
618 
68* 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

2 
0 

1 

19 
20 
19 
16 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

7,3* 
*.39 
9.71 
9.00 
7.69 

-  ,30 
,2* 

1.67 
1,** 
1,*0 
1.39 
1.60 

1 
29 

9 
25 

9 

11.0 
1.0 
1.0 

11 
0 

1 

9 
8 
9 
9 
7 

6 
3 
5 

4 

7 

See  Reference  Notei  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
JANUARY  196* 

Continued  


SUlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 

'J 

t  Q 

s| 

Average 

Departure 
From  NonDal 

Highesl 

Lowest 

£ 

1 

a 
1 

No.  of  Days 

Tola] 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Sdow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mia. 

1 

■S 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More  1 

.SO  or  More  1 

I.OO  or  More 

•  i 

sS 

°i 
hs 

o  » 

si 

, 

LIVINGSTON 

;6.<> 

32.9 

*t,7 

72 

24 

11 

15 

621 

0 

0 

1* 

0 

4,92 

1.45 

9 

6.0 

6 

4 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

55.6 

3*. 6 

*5,1 

70 

24 

12 

15 

611 

0 

0 

13 

0 

6,51 

1.15 

9 

4.0 

4 

1 

9 

6 

2 

MINTER  3  NW 

55,3 

33.9 

**,6 

69 

24 

14 

14 

624 

0 

1 

14 

0 

D  7,06 

1.60 

8 

6.0 

6 

1 

8 

7 

3 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

55,0 

35.3 

*5,2 

•  2,9 

69 

24 

15 

15 

609 

0 

1 

1* 

0 

6,49 

2.43 

1.19 

24 

T 

1 

1 

6 

5 

4 

SELMA 

56,3 

37.* 

*6,9 

•  4,0 

69 

24 

16 

15 

555 

0 

0 

12 

0 

6,47 

2,10 

■  1.90 

Zi 

2,0 

2 

^ 

2 

TUSkEGEE  2 

56, <> 

33.6 

*5,0 

.  4.8 

70 

23 

10 

15 

614 

0 

0 

15 

0 

8,63 

4,34 

2,05 

9 

.5 

0 

10 

7 

4 

UNION  SPRINGS  2  NE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

DIVISION  06 

**,3 

•  5.4 

6,38 

2,06 

3.9 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

55,3 

35.3 

*5,3 

70 

25 

16 

15 

603 

0 

1 

13 

0 

7.99 

2,72 

9 

■  0 

0 

10 

6 

2 

ATMORE  STATE  FARM 

BRANTLEY 

55,7 

32.2 

**,0 

70 

25 

10 

15 

646 

0 

0 

18 

0 

6,52 

1,76 

2,45 

9 

T 

0 

9 

5 

2 

BREwTON  3  SSE 

59,5 

35.7 

*7,6 

•  4,1 

75 

24 

12 

15 

535 

0 

0 

15 

0 

7,49 

2.84 

2,52 

9 

.1 

0 

10 

^ 

3 

CAMDEN   3  NW 

56,9 

35.* 

*6.2 

71 

25 

13 

15 

577 

0 

0 

12 

0 

6.67 

1,26 

9 

2.9 

3 

1 

10 

7 

1 

CHATOM  3  N 

59,8 

3*. 7 

47.3 

74 

24 

12 

14 

546 

0 

0 

13 

0 

D  5.15 

1,04 

7 

8,2 

10 

1 

10 

4 

1 

CLAYTON 

54, <i 

35.7 

*5.1 

68 

25 

16 

14 

613 

0 

2 

12 

0 

8,36 

3.68 

2,50 

9 

T 

1 

10 

5 

5 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

56,5 

38.3 

47.4 

70 

25 

19 

15 

538 

0 

0 

9 

0 

6,20 

4.37 

2,79 

8 

T 

13 

11 

4 

4 

ENTERPRISE 

58,6 

38.9 

48.8 

70 

25 

19 

15» 

498 

0 

0 

9 

0 

6,92 

1.72 

6 

.0 

12 

8 

2 

Eufaula 

M 

31.5 

M 

69 

25 

11 

15 

0 

20 

0 

8,61 

4.28 

2.73 

9 

11 

5 

4 

Evergreen 

55,0 

32,3 

43,7 

72 

25 

13 

15 

655 

0 

0 

19 

0 

7,42 

1.60 

9 

T 

1 

11 

6 

3 

FRISCO  CITY 

56,  1 

36,* 

46,3 

71 

25* 

16 

15 

576 

0 

1 

11 

0 

7,00 

2.46 

2.08 

9 

2.0 

I 

1 1 

3 

3 

geneva 

55,7 

35,5 

45,6 

70 

25 

16 

15 

593 

0 

0 

12 

0 

9.38 

5.49 

2.80 

9 

T 

11 

6 

4 

GILPERTO«N 

58,7 

32,3 

45,5 

75 

24 

10 

15 

597 

0 

0 

14 

0 

1.15 

25 

Greenville 

56,3 

36,8 

46,6 

.  4,6 

68 

24* 

18 

15 

564 

0 

0 

12 

0 

7.09 

2.37 

2.19 

9 

1.0 

1 

10 

5 

2 

headland 

55,5 

36,5 

46,0 

70 

25 

18 

14 

583 

0 

0 

11 

0 

10,21 

3.00 

9 

.0 

11 

6 

4 

highland  home 

53,7 

3*.0 

43.9 

■  7,1 

69 

25 

17 

15« 

649 

0 

1 

16 

0 

6,47 

1.61 

1.54 

9 

.5 

1 

10 

6 

3 

lockhart 

56,0 

37.5 

46.8 

70 

25 

18 

15 

560 

0 

0 

11 

0 

8,01 

2.47 

9 

T 

0 

10 

6 

2 

NATCHEZ 

58,2 

35.3 

46.8 

70 

31 

10 

15 

556 

0 

0 

14 

0 

7,40 

1.62 

9 

10 

3 

OZARK  6  NNW 

58.3 

36.6 

47,5 

.  4.8 

70 

9 

15 

15 

537 

0 

0 

11 

0 

8.84 

4.73 

1.84 

8 

T 

0 

10 

6 

4 

PHEMX  CIT-I'  2  NNW 

53,1 

33.6 

43.4 

69 

24 

13 

1* 

660 

0 

1 

15 

0 

6,64 

2.00 

9 

8 

6 

4 

PUSHMATAHA 

5*.  7 

31.2 

43.0 

-  6,0 

73 

25 

10 

15 

675 

0 

2 

17 

0 

D  6,72 

2.26 

1 .  39 

25 

14.0 

9 

7 

3 

seale 

56,8 

33.1 

45.0 

69 

23 

10 

15 

617 

0 

0 

17 

0 

6,68 

1.20 

9 

T 

0 

12 

6 

1 

thomasville 

53.9 

32,7 

43.3 

•  6.3 

71 

25 

15 

15 

666 

0 

1 

17 

0 

5.53 

.82 

1.06 

I 

9 

5 

2 

TROY 

55. 9M 

37.9 

46,  9M 

.  3,7 

68 

25 

17 

1* 

552 

0 

0 

10 

0 

6.02 

1.51 

1.90 

9 

T 

T 

1 

8 

5 

2 

whatlEy 

60.7 

33.1 

46.9 

75 

3 

11 

15 

556 

0 

0 

13 

0 

7,29 

1.68 

9 

3.0 

3 

1 

11 

5 

4 

division  07 

45.8 

-  5.4 

7.51 

3.05 

1.6 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

58, <• 

36,5 

48.5 

74 

31 

18 

14 

507 

0 

0 

10 

0 

8.48 

2.10 

8 

.0 

0 

11 

5 

4 

CITRONELLE 

56,9 

35,8 

46,4 

.  6,4 

71 

24 

18 

14 

569 

0 

1 

12 

0 

8.33 

3.57 

2.45 

6 

4.0 

4 

1 

11 

5 

3 

CODEN 

59,3 

39,7 

49,5 

70 

20 

20 

15* 

475 

0 

0 

8 

0 

9.16 

1.60 

8 

.0 

0 

14 

7 

4 

FAIPHOPE  2  NE 

59,5 

*0,0 

49.8 

.  3.8 

75 

24 

18 

14 

468 

0 

0 

9 

0 

9,24 

5.03 

2.21 

8 

.0 

0 

14 

5 

2 

FORT  MORGAN 

57. 4 

**.l 

50.8 

67 

24 

26 

14 

438 

0 

0 

4 

0 

9.38 

2.05 

8 

•  0 

0 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

58.0 

*0.3 

49.2 

.  3.8 

73 

31 

20 

14 

486 

0 

0 

6 

0 

7,36 

2.72 

2.48 

8 

T 

2 

1 

11 

4 

2 

MOBILE 

56.1 

*0.0 

48.1 

.  4.8 

70 

25 

20 

14 

516 

0 

0 

7 

0 

8,44 

3.98 

3.00 

9 

1.0 

1 

1 

13 

5 

3 

R08ERTSDALE   1  E 

57,1 

37.5 

47.3 

7* 

25 

19 

14 

543 

0 

0 

11 

0 

8.99 

4,56 

2.74 

9 

1.5 

2 

1 

11 

6 

2 

DIVISION  08 

48.7 

.  4.6 

8.67 

4,23 

.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NOBTMERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
PECATUR 
FALKVlLLE    1  N 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  mB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAT 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  S$w 
BIRMINGHAM  MB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  b 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
6UNTEHSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PAlMERDAlE  2  M 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT    SuBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORO 
VALLEY  MEAD 

UPPER  PLAINS  0) 

ALlCEvtLLE 
ARLET    3  S 
AUTALGAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 
BILLInGSlEY    I  SE 

BROOKmOOD 
CARBON  HILL 
CENTREvILLE 

Clanton 

CORDOVA 

DANCY  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  SlK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 

malEyville 
hamilton  j  s 

JASPER  *•  n 
LAY  DAM 

MERTZ  PONDVILLE  TOwER 
MITCHELL  0AM 
PICkENSvILLE 
PLANTtRSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFOH"* 

TMOHSaY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNO-N 


3.44 
S.89 
3  6,9801.20 
6.S6 
6.46 


6.9T 


6.66 
6.4T 
7.»9 
>  6.810t.)O 
2.97 


>  5. 

5.37 
5. TO 
3  5.91D  .40 

5.99  1,27 
5.83  1.20 
6.59  1.32 
i  5.T6D  .50 

6.oor 


1.31 


Day  of  Month 


1,43 


.41 


.45 


1.20 
.86 
1.30 


6t«^  1*30 
l.IO 
)  ».6»b  .TOD 


t.S<  I.IT 

6,  aV  1,27 
A*l^  1*02 

>.S3|  .at 

7,  >0^  1.10 

5.09  .55 
}  6.06pl.lO 

5.«3r  .27 
0  6.37b  .60 

6.26|  1.22 


0  7,»5p 

P  t.: 

p  7,S6pl.20 


13     14  IS 


.3SI  .0 

.lot  .0 

.15j  .1 

.261  T 

.5q  .0 

.20 


.40 
.53 
.63 
.50 


1.61 
1.35 
.01  1.26 

l.«2 
2.06 
1.61 
1.55 


.01  1.36 

1 

1.10 


1.05 
1.60 
1.60 


,01^  ,06  .02 
.06 

.03  .05 


.06  .09 
.10     .09|  .05 


17  I  18  ll9  I  20 


22    23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


i.ie  .10 

.61  2.10 
.63(  1.57 


.ti  l.>7 

2.6y, 


.i4  1. 


.3<  2.36 

,ia  2.61 

.57  2,25 

1,36  1,66 

1,3^  1,51 


1,00  1,35 
,6*  1,60 
,30  2,16 
,VS  1,00 
2,90 

1,25  1,26 


•aa  1.39 

1.23  1.7B 
,36  1,2« 
,V7  ,91 
,5^  2,90 


1,17  1,25 
,6^  1,21 
,>a  2.32 

1.20  1.15 


I  1.61 
.02  1.53 
1.69 


.Tt  1,91 
3.65  .08 
.52  2.21 


.19  T 
.02  .10 


weST  BLOCION 

6.33 

.60 

.70 

.55 

.0( 

alhFItl.0  2 

7.10 

2,10 

.65 

.37 

.19 

tASTEBN  viLLEY  06 

ANNI5T0N  FAA  AP 

6.51 

,05 

.28 

T 

.57 

.16 

T  .05 

•  01 

T 

ASHVI1.L6  6  » 

6.81 

1.00 

.80 

CAtERA  2  Sk 

)  5.83 

D  .60 

.3a 

,22 

.15 

CEN'BE  5  Sk 

7.75 

1,07 

.69 

,81 

T 

,0B 

CHILDtR5eull<> 

5.16 

1,01 

.36 

.60 

ChUOERSQURO  aTR  PLANT 

5,66 

.56 

.02 

.36 

.01 

,12 

.69 

.02 

I 

T 

Gadsden 

6,6T 

1,10 

.01 

,68 

.66 

.02  .01 

.02 

<iA050En  gas  plant 

5,19 

.35 

.15 

,66 

.50 

JACKSONVILLE  2  Sk 

6,6U 

1.75 

.36 

I 

.36 

T  I 

.02 

leesburg 

7,36 

1.19 

,59 

.81 

.07 

.02 

NONTEVALLO 

6,64 

1.29 

T 

,55 

.65 

T 

.28 

.03 

PELL  CITY   I  NNE 

6.95 

.70 

,66 

.97 

.02 

SYLACAuGA  6  NE 

6.89 

,50 

T 

.66 

,02 

,20 

.15 

I  I 

.02 

TALLAUEGA 

.32 

,02 

.17 

.77 

.06  .03 

.03 

WALNUT  GROVE 

5.30 

.65 

,65 

.50 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

6,86 

,55 

.95 

,05 

.60 

.16 

.03 

.02 

ASHLAND 

.60 

.90 

AUBURN  3  Sn 

a. 38 

1.65 

.03 

I.IB 

.80 

.19 

T 

CAMP  HILL  2  NX 

7,65 

1.66 

T 

,77 

.80 

.06 

oaceville 

6.a2 

.50 

.01 

.69 

.97 

.06 

.68  .61 
.06  .06 


DELTA 
NEFLIN 
HIGHTOhES 

jordan  dam 
lafayette 

martin  oa" 
opelua 

ffOCKFORO 
ROCK  "ILLS 
THURLOm  dah 

•aDlEy 

tlETuOPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


.93 
.25 

.26 

,07 


7,15     ,20  ,15 


7,05 
•  .261 
9.96 


1.50  2.09 
1.12  1.26 
•  3.68 


.61  2.36 

.16  2.57 

,59  2.28 

.36  2,97 

,7«  2.19 
.891  2.95 
1.14  2.26 


.26  3.59 
.2]  3.06 
.60  2.36 


I  I  1.07 
.>9  3.20 
.20  3.37 
.0^  2.63 

.19  2.61 
,97  2.0> 
.02;  2.19 


Sm  tttanac*  Miw  loOowIng  Sutton  Indn. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


PRAIRIE  06 

CUBA 
DAYTON 

OEWOPOLIS  LOCK  AND  CAM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
MAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  EnE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEmS   1  SSW 
HILSTEAO 
MINTER  3  Nh 

montgomery  »b  ap 

orrville 
perryville 
pine  level 
primrose  farm 

SELMA 

SUTTlE 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UNIONTQMN 

KARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE  1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  NW 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

BREWTON  3  SSE 
BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  Nh 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  Z  NW 

COLUMBIA 

COTTOnTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  'OWER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
GtORGIANNA 
GILBERTOWN 
GREEN  BAY 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOcKhART 

LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHE2 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
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39 

35 

18 

37 

28 

33 

44 

10 

12 

16 

12 

8 

9 

20 

20 

19 

38 

39 

19 

35 

36 

46 

33 

36 

33 

27 

12 

16 

18 

26 

4 

WATERLOC 

MAX 

3<. 

41 

55 

64 

55 

59 

60 

S7 

59 

47 

41 

47 

40 

26 

35 

40 

43 

54 

57 

65 

65 

68 

68 

67 

65 

60 

61 

65 

40 

42 

65 

MIN 

23 

17 

40 

31 

17 

22 

21 

17 

2S 

18 

21 

18 

16 

6 

6 

9 

13 

17 

28 

20 

21 

36 

40 

32 

31 

34 

29 

23 

12 

18 

19 

21 

9 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTvILLE  2  SE 

MAX 

33 

33 

50 

58 

55 

58 

55 

54 

54 

58 

40 

40 

60 

22 

22 

42 

42 

48 

56 

58 

53 

65 

66 

68 

63 

43 

60 

52 

61 

49 

53 

60 

MIN 

24 

18 

21 

40 

27 

31 

41 

40 

44 

24 

22 

22 

22 

14 

13 

14 

25 

29 

32 

32 

32 

34 

38 

48 

33 

30 

30 

31 

20 

20 

31 

28 

5 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

39 

53 

62 

54 

62 

57 

55 

59 

60 

45 

47 

43 

32 

36 

44 

39 

59 

58 

62 

58 

67 

65 

67 

67 

66 

64 

54 

48 

S3 

69 

58 

54 

5 

MIN 

?<. 

14 

36 

43 

25 

48 

41 

43 

41 

21 

19 

32 

19 

18 

9 

25 

34 

26 

44 

40 

23 

34 

49 

46 

36 

28 

33 

33 

19 

22 

43 

31 

3 

BIRHIN&HAM   MB  AP 

MAX 

36 

49 

59 

54 

61 

57 

55 

59 

59 

44 

48 

43 

28 

36 

45 

40 

59 

59 

63 

60 

66 

68 

68 

67 

66 

62 

65 

46 

61 

68 

66 

53 

MIN 

16 

14 

43 

27 

26 

50 

42 

47 

32 

24 

26 

28 

21 

17 

13 

23 

33 

27 

49 

31 

28 

37 

49 

66 

38 

30 

36 

26 

22 

28 

47 

31 

8 

BRIDSEPORT  2  w 

MAX 

33 

41 

54 

53 

53 

51 

53 

51 

56 

52 

53 

62 

43 

35 

44 

36 

57 

58 

60 

60 

63 

67 

68 

64 

63 

64 

88 

51 

48 

61 

64 

MIN 

25 

3 

16 

34 

19 

34 

30 

32 

43 

18 

15 

37 

17 

14 

17 

14 

19 

30 

34 

41 

20 

25 

39 

40 

34 

32 

26 

25 

16 

18 

37 

26 

0 

GLNTERSVILLE 

MAX 

35 

49 

60 

58 

56 

55 

53 

53 

57 

46 

60 

47 

36 

33 

41 

37 

55 

56 

60 

60 

64 

68 

67 

66 

63 

64 

61 

61 

81 

56 

54 

MIN 

24 

12 

32 

36 

23 

41 

35 

35 

40 

22 

19 

36 

18 

17 

11 

18 

27 

26 

38 

40 

29 

29 

40 

43 

34 

32 

34 

29 

21 

23 

40 

29 

2 

ONEONTA 

MAX 

34 

37 

54 

61 

52 

61 

51 

55 

57 

58 

45 

47 

42 

23 

32 

46 

40 

60 

56 

61 

56 

67 

68 

69 

66 

60 

63 

63 

43 

49 

69 

52 

0 

MIN 

23 

9 

12 

38 

20 

24 

40 

40 

44 

20 

16 

22 

19 

16 

6 

8 

22 

21 

23 

42 

20 

25 

34 

41 

36 

34 

30 

31 

15 

18 

23 

24 

9 

SAINT  BERNARD 

MAX 

41 

40 

51 

58 

65 

69 

65 

»l 

46 

62 

62 

41 

32 

43 

55 

54 

52 

65 

68 

70 

66 

66 

66 

64 

MIN 

25 

24 

8 

35 

34 

35 

36 

35 

25 

19 

22 

27 

10 

18 

26 

23 

30 

40 

28 

26 

36 

36 

23 

34 

27 

2 

SAND  MT   SLBSTA  Au 

MAX 

56 

56 

62 

SO. 

MIN 

21 

13 

34 

39 

26 

41 

36 

37 

36 

19 

21 

31 

15 

11 

7 

21 

26 

32 

38 

36 

27 

35 

45 

47 

32 

29 

36 

27 

17 

23 

37 

28, 

8 

SCOTTSBORO 

MAX 

31 

47 

60 

50 

58 

52 

56 

54 

55 

46 

50 

40 

22 

34 

44 

35 

59 

56 

60 

54 

62 

65 

66 

64 

47 

62 

83 

40 

40 

69 

61 

SO, 

7 

MIN 

11 

17 

23 

21 

24 

34 

34 

41 

21 

20 

22 

18 

16 

11 

11 

21 

23 

25 

30 

22 

22 

28 

45 

56 

29 

31 

28 

20 

20 

20 

41 

24, 

6 

VALLEY  hEJO 

MAX 

33 

30 

43 

56 

48 

56 

53 

53 

52 

53 

41 

46 

41 

20 

32 

45 

38 

56 

55 

58 

52 

64 

66 

70 

61 

47 

60 

51 

41 

48 

67 

49, 

2 

HIN 

24 

-  I 

0 

26 

16 

20 

38 

36 

43 

14 

12 

28 

16 

9 

4 

4 

18 

21 

25 

38 

18 

19 

24 

37 

34 

21 

24 

23 

13 

17 

18 

20, 

6 

LPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

38 

40 

48 

62 

51 

59 

58 

56 

60 

58 

61 

48 

43 

39 

36 

35 

39 

48 

56 

63 

64 

64 

69 

69 

70 

64 

86 

54 

49 

68 

60 

MIN 

16 

18 

22 

30 

32 

34 

38 

38 

40 

24 

27 

24 

21 

18 

12 

20 

28 

34 

40 

43 

33 

36 

60 

53 

62 

26 

29 

SO 

23 

32 

38 

3o! 

9 

BANKHEAD  LOCK  AND  0AM 

MAX 

36 

41 

52 

60 

51 

62 

54 

53 

61 

56 

46 

47 

44 

28 

36 

43 

39 

58 

59 

63 

59 

67 

67 

66 

67 

53 

63 

65 

47 

54 

57 

MIN 

25 

20 

20 

34 

26 

26 

41 

37 

43 

22 

19 

19 

19 

17 

It 

12 

26 

23 

23 

38 

24 

26 

36 

45 

38 

28 

32 

31 

20 

24 

27 

26! 

8 

CENTHEVILLE 

MAX 

36 

40 

56 

65 

52 

65 

58 

54 

62 

58 

48 

48 

46 

29 

39 

47 

40 

61 

59 

62 

61 

69 

67 

67 

69 

82 

66 

63 

52 

66 

63 

64  ■ 

MIN 

27 

8 

13 

29 

29 

35 

45 

42 

'5 

24 

18 

19 

20 

12 

8 

7 

28 

23 

23 

40 

23 

28 

39 

38 

42 

27 

29 

29 

20 

20 

27 

26, 

0 

CLANTCN 

MAX 

3} 

35 

50 

62 

51 

60 

55 

51 

59 

60 

45 

49 

45 

26 

36 

44 

38 

48 

56 

69 

69 

66 

64 

69 

67 

47 

63 

63 

48 

64 

60 

52, 

0 

MIN 

26 

16 

19 

32 

30 

36 

47 

45 

49 

26 

23 

27 

22 

18 

10 

12 

29 

28 

32 

42 

24 

27 

37 

50 

43 

31 

33 

33 

23 

26 

27 

29, 

7 

DOUBLE  SPRINSS 

MAX 

32 

40 

55 

61 

51 

59 

51 

55 

58 

53 

46 

60 

40 

23 

35 

46 

38 

57 

59 

65 

57 

67 

65 

70 

66 

50 

64 

53 

42 

50 

66 

52 

HIN 

24 

14 

15 

32 

23 

36 

37 

35 

*♦ 

16 

16 

21 

16 

10 

8 

9 

23 

24 

24 

39 

24 

24 

35 

47 

33 

26 

34 

28 

16 

17 

22 

24! 

9 

FAYETTE 

MAX 

37 

53 

63 

58 

59 

56 

57 

58 

57 

47 

48 

43 

40 

38 

43 

39 

60 

60 

65 

61 

68 

66 

67 

63 

66 

60 

64 

60 

59 

55 

MIN 

25 

13 

35 

42 

24 

50 

41 

37 

40 

20 

20 

33 

18 

15 

11 

23 

28 

22 

44 

40 

24 

34 

45 

64 

36 

32 

36 

30 

20 

20 

40 

30! 

7 

halEyvillE 

MAX 

HIN 

HAMILTON  3  S 

MAX 

33 

39 

5  7 

64 

50 

58 

52 

54 

60 

53 

46 

49 

40 

26 

35 

46 

38 

56 

61 

68 

58 

68 

66 

70 

67 

52 

66 

67 

44 

61 

61 

52 

HIN 

25 

2 

3 

25 

IB 

19 

30 

30 

45 

15 

14 

14 

18 

10 

7 

7 

19 

16 

IB 

42 

20 

20 

32 

49 

33 

26 

26 

24 

16 

14 

19 

21. 

2 

JASPER  *  N 

HAX 

39 

54 

61 

51 

57 

53 

54 

56 

58 

45 

49 

44 

40 

35 

42 

37 

56 

58 

65 

59 

65 

67 

69 

66 

62 

64 

84 

44 

47 

68 

57 

53 

HIN 

25 

9 

1  9 

26 

1 8 

30 

39 

I  9 

29 

46 

46 

36 

26 

29 

29 

15 

20 

27. 

0 

MATTVILLE 

MAX 

38 

52 

65 

55 

60 

60 

55 

60 

60 

48 

49 

45 

43 

39 

43 

38 

48 

56 

56 

61 

53 

64 

66 

66 

67 

61 

83 

62 

53 

59 

67 

S4. 

3 

HIN 

28 

20 

29 

44 

36 

45 

34 

48 

46 

26 

27 

40 

16 

13 

10 

20 

33 

32 

35 

41 

26 

30 

48 

86 

46 

29 

34 

32 

25 

28 

46 

32. 

8 

THORSBy  exP  STATION 

MAX 

35 

52 

62 

58 

59 

57 

54 

57 

56 

47 

48 

46 

36 

35 

44 

39 

49 

54 

57 

57 

64 

61 

68 

65 

66 

60 

50 

83 

60 

88 

83. 

4 

HIN 

25 

20 

39 

45 

33 

46 

45 

45 

47 

26 

26 

36 

19 

19 

14 

24 

33 

27 

37 

43 

29 

37 

47 

61 

46 

33 

38 

34 

22 

28 

60 

34. 

2 

TISCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

38 

51 

62 

51 

59 

58 

53 

60 

59 

45 

46 

43 

29 

36 

42 

39 

68 

57 

63 

62 

66 

64 

59 

69 

66 

62 

84 

49 

60 

66 

60 

63. 

4 

MIN 

20 

17 

30 

35 

29 

49 

41 

41 

34 

24 

22 

29 

21 

18 

12 

24 

28 

24 

46 

30 

24 

34 

49 

55 

32 

29 

34 

28 

22 

23 

44 

30. 

6 

Sm  lilMinn  ROM  rollinrtaf  SUOoB  bda 

-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ConUnuad 


SlalioD 

Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
< 

TL5CAL00SA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

39 
26 

40 
I  7 

52 
1 6 

62 

51 

62 

58 

55 

63 

57 

47 

47 

44 

27 

37 

44 

40 

56 
23 

58 
24 

64 
42 

59 
24 

67 
25 

65 
40 

65 
49 

69 
38 

52 
29 

64 

29 

65 
33 

48 
21 

60 
23 

99 
26 

53.5 
28*1 

VEBNON 

MAX 
MIN 

35 

41 

58 
1 9 

66 

52 

60 

54 

58 

60 

55 

49 

46 

42 

28 

36 

45 

38 

56 

20 

64 
22 

68 

38 

64 
24 

68 
25 

66 
40 

68 
48 

71 
35 

54 

28 

65 
33 

56 
28 

46 

19 

51 

20 

60 
24 

54.5 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNI5TCN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

33 

47 

60 
2  3 

53 
32 

65 

63 

55 
45 

56 

63 
34 

46 
24 

60 
23 

44 

29 

29 

20 

36 
1 7 

46 

12 

41 

2  I 

49 

36 

60 
32 

67 
3  3 

58 
29 

67 
25 

72 
34 

72 
47 

66 

50 

61 
35 

62 
33 

56 
34 

49 

26 

54 

22 

60 
26 

90 
43 

94.5 

30  2 

CALERA  2  SW 

MAX 
MIN 

38 

4e 

63 
30 

50 
39 

60 
26 

56 

55 
40 

58 
43 

59 
42 

45 

20 

47 
16 

43 
25 

34 

16 

34 
14 

42 
4 

38 
19 

38 
33 

56 
2  1 

60 
39 

68 
44 

69 
20 

65 
30 

68 
46 

67 
47 

66 
38 

63 
26 

56 
30 

53 
30 

53 
16 

61 

21 

55 
40 

53.8 

29  0 

CENTRE  5  Sw 

MAX 
MIN 

33 

32 

45 

59 

51 

58 
30 

52 

53 

40 

52 

66 
23 

43 
2 1 

46 

29 

41 

1 9 

24 
I  7 

36 
1  I 

43 

19 

36 
24 

50 
35 

58 
29 

61 
42 

56 
24 

65 
28 

68 
35 

69 
43 

65 
38 

49 
30 

64 

3  1 

62 
31 

44 

21 

44 

23 

56 
39 

50,4 

ChlLOERSBLRO  WTR  PLANT 

MAX 
HIN 

36 

50 

61 

58 

62 

60 

56 

58 

62 

49 

49 

59 

42 

20 

37 

43 

43 

48 

57 
29 

63 
40 

59 
42 

67 
22 

67 
38 

70 
46 

70 
4b 

68 
41 

63 
29 

57 
32 

63 
29 

64 

17 

55 
17 

53 
40 

99,8 

SADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
HIN 

33 

45 

57 
22 

50 

59 

55 

51 
42 

52 

54 
39 

42 
24 

49 

2  0 

42 

36 

37 
23 

33 
16 

40 

1 1 

37 
1  6 

52 
32 

55 
36 

60 
32 

55 
42 

66 
24 

66 
28 

66 
41 

64 
45 

63 
40 

61 
32 

52 
32 

46 
33 

47 

23 

94 

22 

47 
39 

51,3 

PELL  CITY  1  NNE 

HAX 
MIN 

33 
25 

34 

12 

45 
23 

56 
30 

49 
23 

58 
32 

54 
43 

50 
38 

57 
45 

60 
21 

44 

15 

47 
25 

42 
21 

30 
16 

34 
6 

42 

7 

38 
23 

62 
30 

56 
32 

62 
41 

56 
2 1 

66 
2 1 

66 
33 

69 
44 

66 
40 

49 
27 

62 
30 

52 
26 

50 
17 

56 
22 

51.2 
26.4 

SYLACAuGA  4  nE 

MAX 
HIN 

33 

49 

60 

50 
39 

61 

56 

55 

58 

62 

45 

2  3 

50 

47 

37 
20 

37 
1 8 

44 

40 

44 
35 

56 
32 

60 
34 

58 
39 

66 
23 

65 
32 

70 
44 

66 
45 

66 
39 

62 
27 

56 
33 

46 

27 

54 
16 

60 
22 

54 
41 

53.8 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

35 

42 

56 
28 

49 

60 

55 
42 

54 

57 

62 
40 

44 

20 

47 
14 

46 

39 
1 8 

34 
15 

41 

40 
I  7 

45 
34 

57 
32 

65 
31 

57 
36 

65 
21 

66 
30 

69 
44 

65 
45 

64 
34 

62 

26 

54 

31 

48 
26 

62 
17 

66 
21 

52 
40 

52.6 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

HAX 
HIN 

3<. 
26 

50 
1 1 

61 
22 

57 
36 

60 
33 

56 
45 

55 
47 

57 
44 

65 
46 

46 
24 

61 
14 

46 
35 

40 
20 

36 
L  5 

45 
3 

40 
15 

46 
32 

3  1 

60 

59 
42 

67 
19 

65 
27 

70 
41 

65 
49 

66 
42 

64 
25 

56 
28 

50 
27 

53 
15 

62 
21 

55 
40 

54,7 
29.2 

ASHLAND 

HAX 
HIN 

31 

48 
26 

60 

50 
26 

60 
32 

53 

50 
43 

54 

38 

61 
23 

42 

1 7 

46 
3 1 

41 

1 9 

22 
15 

34 

44 

15 

39 
2  7 

45 
34 

48 
34 

60 
30 

56 

22 

66 
30 

64 
40 

67 
43 

65 
42 

46 

31 

62 
31 

54 
30 

46 

22 

53 
21 

60 
29 

51 
43 

51,0 

ALBURN  3  Sw 

MAX 
MIN 

32 

33 

54 
29 

65 
3 1 

58 

61 
40 

56 
45 

55 
38 

60 
50 

61 
24 

48 
25 

57 
30 

43 
26 

26 
16 

41 

10 

47 
12 

53 
31 

47 
37 

55 
35 

60 
44 

60 
25 

64 

28 

64 
35 

71 
52 

67 
47 

49 

25 

61 

25 

49 

30 

53 
24 

54 

26 

61 
30 

53,8 

30  6 

CAMP  HILL  2  N^ 

HAX 
HIN 

34 

33 

51 

62 

53 

60 

56 

56 

57 
50 

62 

45 

20 

52 
25 

43 

26 
1 5 

36 

46 

40 
25 

46 
36 

54 

37 

60 
43 

59 
23 

66 
24 

65 
35 

70 
49 

66 
46 

46 

30 

61 
32 

61 
26 

50 
20 

54 
23 

62 
32 

52,3 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

35 

32 

60 

59 

51 

63 
30 

55 

52 
4  1 

65 

63 
20 

45 

10 

52 
2 1 

41 

20 

22 
1 5 

35 

45 
1 2 

40 
23 

49 
37 

57 
30 

62 
34 

55 
19 

67 
24 

69 
33 

72 
42 

65 
39 

47 

26 

60 
28 

55 
28 

50 
13 

91 
16 

60 
33 

52.4 

LAFAYETTE 

MAX 
HIN 

28 

44 

56 

50 

55 

49 

51 

50 

57 

45 
20 

45 

40 

30 

37 

33 

41 

35 
1 2 

38 

50 
34 

55 
29 

56 
40 

62 
27 

62 
29 

65 
40 

60 
47 

60 
41 

57 
29 

50 
30 

45 

28 

46 

18 

56 
23 

56 

38 

49.6 

MARTIN  DAM 

HAX 
MIN 

36 

54 

64 

29 

57 

59 

55 

56 

58 

63 
51 

52 
3 1 

62 

46 

47 

22 

36 
2 1 

41 
1 2 

40 

46 
34 

54 
40 

58 
40 

58 
45 

66 
26 

64 
33 

68 
46 

68 
52 

66 
42 

62 
28 

55 
32 

48 
32 

55 
26 

56 
29 

57 
44 

54.7 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

34 
29 

32 
19 

54 
19 

65 
29 

55 
31 

59 
38 

57 
45 

57 
47 

56 
49 

62 
27 

46 
21 

46 

22 

44 

27 

28 
15 

37 
14 

46 

7 

40 
24 

45 
36 

58 
30 

62 
32 

66 
22 

66 
22 

66 
32 

72 
47 

66 
48 

49 

27 

67 
23 

66 
26 

51 
26 

95 
24 

63 
26 

93.9 
26.9 

RCCKFORD 

MIN 

33 
26 

35 
1 1 

51 
26 

64 

37 

51 

61 
42 

55 

54 

62 
52 

62 
2  I 

45 

20 

51 
32 

43 
20 

22 
1 7 

36 

47 

1 6 

'l 

32 

45 

37 

54 
31 

60 
41 

59 

23 

67 
28 

66 
39 

71 
46 

61 
42 

49 
27 

63 
31 

53 
29 

50 
16 

65 
24 

63 
41 

52.6 

30  2 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

33 

32 

47 

59 

52 

61 
27 

55 

52 

54 

63 

46 

50 
20 

42 
25 

26 

36 

46 

40 
23 

43 
35 

54 
26 

58 
39 

67 
21 

66 
20 

66 
31 

67 
43 

66 
46 

46 
24 

60 
26 

57 
26 

50 
22 

61 
22 

60 
24 

51.4 

26  0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

34 

43 

57 

61 

52 

60 

57 

53 

60 

56 

46 

46 

45 
22 

30 

38 

42 

37 

56 
32 

62 
37 

63 
44 

62 
30 

63 
42 

61 
50 

66 
53 

70 
40 

55 
31 

65 
40 

51 
32 

64 
22 

54 

30 

61 
41 

93,9 

DEMOPCLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

33 

42 

57 

66 

52 

64 
40 

59 

53 

63 

60 

62 

46 

45 

30 

37 

41 

39 

50 
27 

63 
31 

64 
48 

60 
26 

67 
25 

62 
41 

66 
49 

71 
44 

56 
32 

65 
31 

55 
36 

61 
29 

91 
26 

98 
26 

54.1 

31  3 

Gainesville 

MAX 
MIN 

31 

42 

55 

65 

50 

64 

59 

53 

61 

57 

47 

43 

43 

30 

36 

41 

38 

56 
26 

65 
30 

66 
43 

60 
27 

66 
28 

63 
42 

66 
61 

71 
40 

54 
31 

65 
36 

68 
36 

46 
24 

90 
24 

61 
30 

53.7 

GREENSBORO 

HAX 
HIN 

42 
2§ 

52 

65 

55 

64 

59 

59 
42 

61 

61 
4 1 

49 
23 

46 

42 

35 
2  I 

39 

45 

39 

62 

62 
26 

62 
43 

63 
41 

67 
26 

63 
43 

63 
49 

69 
57 

66 
40 

66 
29 

54 

38 

64 
33 

53 
22 

58 
29 

61 
46 

56.0 

hayneville 

HAX 
MIN 

34 
26 

40 
24 

46 
28 

66 
36 

58 
4  1 

62 
41 

55 

54 

62 
52 

60 
26 

42 

29 

47 
30 

45 
24 

29 

40 

1 3 

42 

39 

3  1 

45 

30 

60 
31 

61 
45 

61 
26 

65 
30 

60 
40 

66 
46 

67 
47 

47 
31 

64 

30 

60 
33 

54 
24 

96 
26 

61 
31 

52.9 
32.5 

LIVINGSTON 

HAX 
HIN 

43 
24 

59 
1 6 

66 
34 

52 
^3 

64 

59 

54 
3  7 

61 
42 

62 
39 

48 
24 

43 

20 

44 
31 

33 
22 

37 
1 6 

42 
1 1 

37 

57 
34 

66 
25 

65 
42 

64 
41 

67 
26 

62 
42 

63 
49 

72 
59 

64 
39 

67 
29 

56 

38 

51 
34 

59 

21 

62 
27 

69 
44 

96.4 
32.9 

MARION  JUNCTION  2  N£ 

MAX 
MIN 

36 
26 

55 
2 1 

65 
33 

59 

63 

59 

55 
45 

61 

63 

47 

2  7 

45 
22 

45 
36 

36 
22 

38 
1 6 

43 

12 

36 

55 
34 

60 
28 

59 
41 

61 
41 

67 
27 

63 
39 

64 
61 

70 
58 

69 
42 

63 
31 

56 
38 

52 
34 

54 
23 

99 
28 

69 
45 

99.6 
34  6 

MINTER  3  NW 

MAX 
HIN 

39 

59 

67 

54 

65 

56 

S2 

64 

61 

47 

50 

45 

38 

28 

43 

39 

51 

61 
31 

61 
30 

60 
45 

66 
34 

62 
41 

64 
52 

69 
43 

64 
33 

48 
24 

60 
34 

63 
33 

56 
26 

64 
36 

65 
37 

55,3 

MONTGOMERY  W8  AP 

HAX 
HIN 

40 

56 

66 

58 

62 

56 

56 

61 

61 

46 

47 

46 

32 

39 

42 

38 

47 

59 
32 

61 
38 

62 
35 

63 
29 

66 
36 

65 
92 

69 
61 

64 
38 

62 
33 

50 
38 

53 
33 

54 
25 

60 
32 

61 
47 

55,0 

5ELMA 

HAX 
HIN 

38 
27 

56 
24 

66 
34 

62 
48 

63 
42 

62 
49 

57 
46 

61 
48 

64 
47 

47 
29 

47 

27 

47 
41 

41 
26 

36 
20 

42 
16 

43 
31 

52 
35 

60 
30 

61 
49 

65 
30 

66 
29 

64 
54 

65 
54 

69 
53 

66 
43 

63 
34 

56 
39 

53 
38 

54 
26 

60 
36 

59 
49 

96.3 
37.4 

TLSKEGEE  2 

MIN 

38 

57 

66 

61 

60 

55 

56 

59 

63 
52 

53 

51 

47 

44 

44 

20 

45 

40 

45 

59 
34 

60 
41 

60 
46 

66 
24 

68 
31 

70 
43 

66 
63 

66 
44 

61 
27 

57 
37 

54 

29 

55 
19 

61 
27 

60 
44 

56,4 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 
MIN 

59 
26 

61 
26 

67 
32 

66 
35 

67 
36 

69 
42 

66 
33 

60 
32 

61 
32 

53 
21 

99 
24 

62 
32 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALLSIA  1  NM 

MAX 
MIN 

35 
30 

45 
22 

59 
29 

67 
34 

60 
46 

60 
44 

61 
52 

56 
53 

68 
57 

65 
30 

45 

25 

47 
35 

48 
27 

31 
19 

38 
16 

48 
22 

46 
36 

45 

30 

63 
34 

66 
46 

63 
29 

62 
33 

59 
41 

66 
64 

70 
46 

50 
30 

62 
33 

50 
35 

65 
25 

57 
34 

64 
43 

55,3 
39,3 

atmore  state  farm 

HAX 
MIN 

BRANTLEY 

HAX 
HIN 

36 
29 

42 
18 

60 
21 

66 
30 

63 
45 

58 
40 

61 
50 

55 
50 

67 
56 

67 
28 

45 
23 

47 
31 

48 
28 

33 
18 

38 
10 

48 

15 

43 
34 

46 
34 

62 
34 

64 
49 

63 
23 

66 
27 

62 
35 

69 
54 

70 
47 

52 
27 

66 
30 

50 
32 

55 
21 

96 
25 

64 
34 

5S.7 
32.1 

Sm  Rsfwsnc*  Nol*t  Following  SUtloD  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Centln««d  JANUARY  196* 


Slatton 

Day  Of  Monlh 

% 
m 

• 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

BCEMTO^  3  Sit 

MAX 

63 

71 

62 

66 

61 

60 

62 

70 

50 

49 

50 

46 

41 

48 

42 

48 

69 

65 

67 

65 

69 

66 

79 

71 

65 

91 

68 

60 

68 

71 

99 

,9 

HIN 

3C 

16 

30 

43 

49 

4  1 

50 

5 1 

48 

30 

25 

** 

29 

17 

12 

29 

39 

26 

40 

51 

25 

99 

49 

61 

49 

28 

91 

35 

19 

32 

46 

35 

,7 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

37 

56 

67 

58 

65 

59 

57 

61 

66 

47 

49 

45 

41 

36 

42 

40 

91 

61 

63 

69 

67 

69 

64 

70 

71 

64 

97 

53 

56 

65 

67 

56 

,9 

MIN 

2  7 

2  1 

3  1 

46 

40 

49 

43 

46 

46 

26 

22 

40 

26 

16 

13 

27 

33 

3  1 

43 

44 

26 

40 

92 

96 

41 

39 

97 

35 

22 

94 

46 

35 

,4 

Ct-ATOM  3  N 

MAX 

43 

60 

67 

65 

65 

63 

70 

62 

68 

48 

49 

46 

44 

45 

54 

40 

96 

65 

65 

65 

65 

68 

61 

74 

72 

65 

63 

67 

56 

67 

72 

59 

,8 

MIN 

22 

2 1 

2 1 

42 

43 

49 

42 

46 

44 

26 

25 

96 

19 

12 

16 

91 

34 

29 

41 

46 

30 

42 

46 

59 

42 

29 

97 

37 

23 

95 

49 

94 

,7 

CLAYTON 

MAX 

31 

40 

57 

66 

62 

55 

61 

57 

67 

67 

46 

46 

48 

29 

97 

45 

99 

45 

60 

60 

60 

66 

66 

65 

68 

62 

63 

62 

53 

50 

60 

94 

,4 

MIN 

26 

24 

29 

38 

42 

44 

47 

51 

53 

29 

29 

34 

26 

16 

18 

25 

90 

97 

41 

48 

36 

39 

42 

51 

48 

35 

42 

36 

26 

90 

36 

39 

,7 

OCTHAN   FAA  AIRPORT 

MAX 

»6 

58 

65 

60 

58 

63 

63 

62 

66 

43 

46 

49 

33 

36 

46 

42 

46 

57 

63 

64 

62 

69 

69 

69 

70 

62 

93 

56 

55 

65 

64 

96 

,5 

MIN 

29 

26 

35 

49 

46 

45 

56 

59 

42 

33 

31 

33 

23 

20 

19 

92 

41 

49 

44 

96 

33 

97 

94 

60 

41 

36 

37 

32 

27 

17 

49 

98 

,9 

ENTERPRISE 

MAX 

47 

60 

67 

64 

60 

60 

63 

62 

69 

56 

48 

49 

48 

41 

50 

49 

45 

58 

64 

66 

65 

62 

68 

67 

70 

64 

99 

57 

57 

64 

62 

96 

,6 

MIN 

JO 

24 

34 

47 

46 

43 

54 

54 

57 

31 

29 

41 

26 

19 

19 

30 

97 

40 

42 

51 

35 

36 

91 

59 

45 

97 

97 

39 

27 

97 

48 

96 

,9 

EI.FAULA 

MAX 

33 

40 

46 

39 

47 

57 

69 

63 

66 

64 

66 

69 

67 

66 

50 

57 

96 

63 

HIN 

31 

20 

21 

29 

36 

37 

43 

52 

56 

30 

26 

28 

28 

19 

1  1 

13 

30 

40 

33 

39 

24 

26 

32 

51 

49 

91 

92 

34 

22 

29 

29 

91 

,5 

EVERSREEN 

MAX 

35 

44 

50 

69 

51 

64 

58 

68 

62 

62 

46 

46 

47 

33 

40 

48 

41 

46 

62 

64 

65 

64 

98 

68 

72 

61 

69 

49 

96 

96 

62 

99 

,0 

MIN 

30 

20 

22 

35 

46 

42 

4a 

49 

48 

30 

25 

29 

29 

20 

13 

15 

25 

26 

29 

46 

26 

29 

97 

52 

46 

28 

29 

33 

25 

26 

34 

32 

3 

FRISCO  CITY 

MAX 

34 

42 

62 

70 

55 

71 

67 

56 

69 

62 

47 

45 

46 

32 

38 

48 

42 

91 

64 

65 

64 

66 

98 

69 

71 

49 

64 

53 

99 

60 

66 

96 

1 

MIN 

2S 

25 

36 

50 

44 

47 

45 

45 

55 

28 

29 

35 

25 

18 

16 

20 

95 

92 

97 

48 

33 

43 

40 

59 

49 

34 

36 

38 

26 

32 

47 

36 

4 

GENEVA 

MAX 

37 

47 

59 

67 

60 

59 

63 

63 

68 

65 

45 

47 

50 

35 

99 

45 

47 

49 

57 

66 

64 

60 

60 

67 

70 

56 

62 

52 

56 

94 

63 

59 

7 

MIN 

32 

21 

26 

37 

48 

41 

51 

56 

59 

33 

29 

37 

29 

16 

16 

19 

99 

34 

37 

50 

90 

31 

94 

54 

48 

33 

39 

35 

26 

29 

36 

39 

5 

GILBERTOWN 

MAX 

41 

62 

69 

59 

67 

61 

59 

62 

65 

47 

45 

■49 

39 

39 

45 

43 

98 

69 

66 

65 

68 

60 

72 

75 

71 

67 

69 

56 

65 

64 

64 

56 

7 

MIN 

22 

12 

24 

44 

41 

51 

40 

42 

44 

23 

17 

22 

24 

U 

10 

26 

94 

22 

37 

37 

25 

39 

91 

99 

42 

23 

34 

39 

20 

33 

49 

92 

3 

Greenville 

MAX 

41 

60 

68 

61 

62 

59 

57 

61 

65 

51 

48 

45 

36 

36 

47 

41 

49 

61 

61 

62 

65 

60 

65 

68 

66 

64 

99 

53 

56 

69 

62 

66 

3 

MIN 

27 

22 

33 

47 

45 

46 

48 

49 

50 

29 

28 

36 

24 

19 

18 

29 

94 

29 

39 

48 

32 

39 

92 

60 

41 

29 

96 

37 

29 

96 

48 

36 

6 

heaOlai\0 

MAX 

43 

44 

56 

65 

62 

57 

63 

64 

66 

67 

43 

46 

49 

33 

99 

46 

44 

46 

58 

64 

62 

62 

62 

65 

70 

66 

69 

52 

56 

93 

62 

65 

5 

MIN 

31 

25 

26 

33 

45 

44 

4e 

55 

58 

32 

32 

36 

29 

16 

19 

22 

94 

40 

40 

46 

94 

37 

39 

54 

48 

36 

40 

38 

27 

29 

36 

96 

5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

33 

40 

59 

66 

61 

61 

57 

53 

65 

62 

45 

47 

45 

26 

37 

45 

99 

49 

60 

60 

60 

66 

63 

65 

69 

48 

64 

50 

53 

96 

62 

69 

7 

MIN 

26 

24 

26 

36 

43 

43 

49 

48 

53 

28 

27 

28 

26 

17 

17 

19 

90 

31 

32 

44 

40 

39 

40 

53 

46 

91 

99 

37 

24 

26 

37 

34 

0 

LCCKHART 

MAX 

37 

47 

60 

68 

63 

62 

62 

62 

69 

66 

44 

46 

50 

33 

40 

47 

45 

40 

61 

66 

64 

62 

98 

67 

70 

59 

64 

52 

56 

96 

64 

66 

0 

MIN 

30 

23 

35 

46 

48 

45 

52 

54 

59 

32 

29 

41 

29 

19 

18 

26 

97 

30 

35 

60 

95 

36 

46 

59 

48 

32 

94 

98 

26 

36 

41 

97 

5 

NATCHEZ 

MAX 

42 

61 

68 

62 

67 

59 

57 

62 

66 

49 

46 

46 

44 

99 

48 

42 

96 

64 

61 

64 

68 

60 

69 

69 

69 

65 

97 

64 

96 

69 

70 

68 

2 

MIN 

29 

20 

32 

48 

45 

49 

46 

46 

48 

26 

20 

43 

25 

19 

10 

27 

95 

29 

44 

49 

24 

98 

92 

69 

44 

27 

31 

96 

19 

94 

46 

99 

3 

OZARK  6  NNw 

MAX 

46 

58 

67 

64 

57 

57 

62 

60 

70 

56 

49 

46 

47 

36 

52 

47 

46 

99 

64 

69 

69 

64 

67 

67 

67 

69 

60 

66 

96 

64 

62 

96 

9 

MIN 

28 

22 

35 

46 

43 

40 

52 

51 

58 

29 

25 

24 

25 

16 

15 

27 

35 

40 

99 

49 

91 

96 

90 

58 

46 

33 

37 

37 

29 

39 

47 

36 

6 

PHENIx  CITY  2  NNm 

MAX 

34 

33 

55 

65 

59 

55 

60 

60 

59 

62 

45 

52 

45 

29 

98 

40 

41 

45 

56 

61 

59 

64 

66 

69 

66 

53 

62 

49 

93 

93 

59 

93 

1 

MIN 

31 

23 

24 

33 

32 

40 

43 

50 

49 

28 

26 

26 

28 

16 

19 

21 

90 

40 

39 

41 

34 

35 

36 

53 

50 

92 

93 

36 

28 

30 

94 

33 

6 

PLSHMATAHA 

MAX 

31 

42 

62 

63 

56 

65 

60 

50 

64 

56 

46 

43 

45 

31 

99 

43 

98 

49 

65 

67 

64 

67 

62 

70 

79 

51 

66 

92 

94 

99 

69 

94 

7 

MIN 

22 

le 

31 

40 

40 

43 

36 

39 

39 

23 

17 

27 

22 

15 

10 

20 

31 

27 

45 

42 

25 

31 

49 

51 

39 

90 

36 

35 

19 

29 

36 

31 

2 

5EALE 

MAX 

36 

58 

68 

62 

56 

55 

61 

60 

65 

50 

50 

48 

45 

40 

46 

42 

46 

56 

62 

62 

67 

66 

69 

68 

68 

64 

60 

55 

95 

60 

59 

96 

8 

MIN 

30 

18 

29 

38 

43 

37 

54 

50 

45 

29 

22 

37 

25 

18 

10 

21 

35 

40 

47 

90 

25 

29 

42 

49 

42 

28 

32 

29 

25 

27 

41 

33 

1 

ThOMASxILLE 

MAX 

33 

38 

55 

64 

63 

64 

57 

53 

66 

56 

45 

44 

45 

29 

37 

43 

36 

53 

61 

64 

62 

66 

60 

65 

71 

48 

69 

52 

64 

99 

64 

93 

9 

MIN 

24 

23 

27 

43 

40 

43 

40 

41 

49 

26 

24 

30 

23 

17 

15 

17 

30 

30 

91 

46 

31 

36 

44 

52 

41 

92 

97 

36 

24 

29 

39 

32 

7 

TROY 

MAX 

44 

59 

60 

57 

57 

60 

60 

65 

49 

47 

47 

40 

96 

47 

40 

46 

66 

61 

61 

66 

66 

66 

66 

6« 

64 

92 

54 

66 

63 

60 

MIN 

27 

23 

38 

48 

44 

45 

51 

50 

4B 

29 

30 

36 

23 

17 

19 

91 

35 

99 

42 

46 

97 

41 

92 

69 

41 

92 

41 

36 

25 

36 

46 

37 

9 

WHATlEv 

MAX 

54 

60 

75 

68 

64 

68 

72 

70 

67 

56 

46 

49 

49 

44 

47 

44 

94 

65 

70 

72 

70 

66 

71 

66 

60 

50 

90 

56 

58 

64 

74 

60 

7 

MIN 

28 

18 

28 

45 

44 

40 

42 

46 

46 

25 

20 

39 

25 

17 

11 

28 

35 

24 

40 

44 

26 

42 

39 

39 

38 

26 

94 

36 

20 

34 

46 

39 

1 

GULF  08 

BAY  MInETTE 

MAX 

43 

63 

69 

60 

63 

60 

57 

62 

69 

52 

46 

55 

46 

49 

48 

40 

91 

64 

66 

66 

64 

66 

69 

66 

62 

64 

90 

58 

68 

67 

7* 

S8. 

4 

MIN 

26 

26 

36 

52 

47 

50 

48 

51 

46 

31 

30 

43 

27 

18 

21 

92 

37 

90 

46 

40 

98 

45 

90 

60 

42 

99 

40 

38 

27 

40 

92 

98. 

6 

CITRONELLE 

MAX 

38 

59 

69 

61 

62 

60 

55 

62 

60 

54 

42 

38 

32 

99 

49 

44 

94 

64 

67 

66 

64 

56 

61 

71 

70 

69 

98 

66 

57 

66 

69 

96, 

9 

MIN 

20 

22 

40 

40 

48 

48 

44 

48 

48 

30 

25 

26 

26 

16 

19 

27 

33 

26 

42 

44 

96 

41 

47 

68 

43 

29 

99 

97 

24 

37 

49 

99, 

8 

CCDEN 

MAX 

47 

62 

65 

60 

67 

65 

62 

60 

65 

56 

52 

59 

53 

39 

90 

46 

96 

61 

66 

70 

64 

61 

69 

66 

64 

60 

92 

62 

51 

64 

65 

99, 

3 

MIN 

25 

25 

40 

50 

48 

53 

48 

50 

55 

34 

31 

45 

27 

20 

20 

96 

38 

30 

47 

49 

34 

45 

95 

60 

49 

94 

40 

36 

28 

97 

53 

39, 

7 

FAIRHCPE  2  NE 

MAX 

42 

63 

68 

65 

65 

65 

59 

64 

70 

53 

49 

54 

50 

41 

49 

43 

93 

69 

66 

66 

64 

97 

66 

79 

70 

60 

94 

60 

56 

65 

66 

69, 

6 

MIN 

29 

25 

37 

52 

49 

51 

50 

50 

52 

33 

31 

44 

26 

16 

20 

96 

98 

32 

47 

51 

98 

49 

52 

60 

49 

91 

40 

37 

28 

39 

52 

♦0. 

0 

FCRT  MORGAN 

MAX 

50 

60 

62 

57 

61 

62 

63 

65 

65 

52 

57 

56 

50 

99 

49 

44 

90 

66 

60 

60 

60 

99 

62 

67 

62 

97 

59 

55 

53 

56 

64 

97, 

4 

MIN 

31 

35 

48 

51 

47 

54 

63 

55 

51 

33 

41 

44 

30 

26 

92 

99 

40 

96 

64 

44 

46 

91 

99 

46 

49 

45 

96 

65 

**. 

I 

MOBILE  »B  AIRPORT 

MAX 

40 

63 

66 

60 

62 

62 

58 

70 

69 

47 

46 

54 

34 

40 

49 

46 

99 

63 

67 

66 

61 

96 

69 

71 

69 

61 

92 

66 

65 

64 

73 

58, 

0 

MIN 

26 

30 

45 

50 

48 

53 

49 

53 

39 

34 

34 

33 

25 

20 

22 

96 

96 

93 

52 

42 

39 

49 

94 

69 

41 

97 

40 

36 

90 

41 

52 

40, 

3 

MOBILE 

MAX 

36 

44 

61 

63 

60 

61 

60 

58 

69 

63 

45 

46 

55 

95 

40 

50 

45 

95 

60 

66 

67 

62 

96 

69 

70 

99 

60 

62 

58 

57 

63 

56, 

1 

MIN 

29 

30 

40 

50 

46 

52 

50 

49 

54 

34 

34 

36 

29 

20 

22 

29 

96 

36 

40 

54 

40 

43 

91 

99 

49 

40 

44 

40 

32 

34 

44 

40, 

0 

RCBERTSDAlE   I  E 

MAX 

36 

43 

62 

69 

60 

63 

65 

61 

70 

63 

46 

50 

53 

35 

40 

49 

49 

94 

64 

67 

66 

62 

97 

66 

7* 

99 

62 

52 

99 

57 

66 

97. 

1 

MIN 

28 

24 

36 

45 

50 

50 

51 

50 

59 

33 

32 

35 

27 

19 

20 

23 

99 

30 

92 

53 

94 

99 

46 

95 

4» 

39 

99 

37 

27 

29 

49 

97, 

9 

-  9  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ^  Alabama 

JANUARY  1964 


Slallon 

Day 

of  month 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12»0 
12 

9 

7 

3 

0.9 

T 

T 

FALKVILLE  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13.0 

m 

FLORENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1«>2 

H 

0.9 

0.2 

HUNT5VILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1>4 
11 
1>« 

8 

l.A 

6 

l.'i 

3 
.9 

.6 

T 

T 

T 

0.9 

T 

T 
T 

MAOISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1Z|9 

a 

4 

3 

1.0 

1 

T 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

U 

8 

T 

T 

0.9 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

19 

11 

7 

3 

9.0 

0.2 

1 

T 

NEM  MARKET  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.0 

10 

8 

- 

- 

- 

- 

1 

RED  BAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

13«0 
13 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8*0 
B 

6 

2 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

19.0 

T 

WATERLOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

«.9 

10 

T 

T 

BESSEMER  3  SSM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
8 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

BIRMINSHAH  MB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
MTR  EQUIV 

0.« 
8 
•  8 

9 
.9 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

BRIDSEPORT  2  k 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

*.0 
* 

T 

GUNTERSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9.0 

7 

* 

T 

T 

ONEONTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

0.9 

i 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T.O 

7 

2.0 

9 

9 

1 

T 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

SCOTTSBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7.0 

7 

7 

9 

2 

1 

T 

0.9 

T 

0.3 

T 

T 

UPPER  PLAINS  0) 

ALICEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10.0 

10 

- 

- 

- 

- 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

- 

- 

- 

1 
1 

CENTREVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 

3 

- 

- 

- 

- 

CLANTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

- 

- 

■ 

DOUBLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9.0 

9 

0.9 

FAYETTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

11. 0 
11 

- 

- 

- 

- 

HAMILTON  3  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1* 

10 

6 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

JASPER  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
6 

9 

3 

Z 

PRATTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

THORSBY  EXP  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.3 
9 

T 

T 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

9 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

See  Reference 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALA8/WW 
JANUARY  196* 


Day  ol  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12  13 

14 



IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

VERNON 

snohfall 

SN  ON  OND 

EASTERN  VALLEY  0» 

ANNISTON  FAA  AP 

SNOMFALL 

SN  ON  SNOl 

T 

» 

i 

0.0 

0,Si  0.1 

1  ' 

T 

T 

CALERA  2  SM 

SNOWFALL 

SN  ON  SND 

6 

* 

1 

CENTRE  5  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

6.» 

- 

- 

- 

- 

T 

CHILOERJBURG  hTR  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  QNO 

9*0 

10 

T 

0.3 

T 

OAOSOEN  SAS  PLANT 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

6.0 
6 

- 

- 

- 

- 

PELL  CITY  I  NNE 

SNOWFALL 

SN  ON  ONO 

SYLACAU6A  *  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

i,0 
i 

T 

0.2 

T 

T 

T 
T 

TALLADEOA 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

PIEDMONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NW 

MEFLIN 

LAFAYETTE 

MARTIN  '~«H 

OPELIKA 

ROCKPORO 

ROCK  MILLS 

PRAIRIE  06 
DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MINTER  S  NW 
MONTGOMERY  wa  AP 

SELMA 

TUSKEGEE  2 
UNION  SPRINGS  2  NE 
COASTAL  PLAIN  07 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 
3 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

uo 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10,0 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

. 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

s.a 

9 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
2 

SNOWFALL 

SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDj  • 


SNOWFALL  11.0 

SN  ON  GNOl  11' 


SNOWFALL  !  1.0' 
SN  ON  ONDj 


SNOWFALL  1.0 
SN  ON  GNO  • 


SNOWFALL  6.0 
SN  ON  GNO  • 


SNOWFALL  ».0 
SN  ON  GND  ♦ 

SNOWFALL  6.0 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL  '  T 
SN  ON  GND  1 
I  WTR  EQUIV 

i  SNOWFALL  2.0{ 

I  SN  ON  GND  2 

SNOWFALL  '  0.9 

SN  ON  GNOl 

SNOWFALL  ' 
SN  ON  gndI 


BRANTLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

BREWTON  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.1 

CAHOEN  3  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.9 
S 

CHATOM  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.2 

10 

CLAYTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Sm  R*iar«nc*  Noim  Fallowing  SlAtlon  Indue 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
JANUARY  1964 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

EUFAULA 

EVERSREEN 

FRISCO  CITY 

fiENEVA 

eiLBERTOWN 

GREENVILLE 

HIGHLAND  HOME 

LOCKHART 

NATCHEZ 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  Z  NNW 

PUSHMATAHA 

SEALE 

THOMASVILLE 

TROY 

WHATLEY 

SULF  oa 

CITRONELLE 
MOBILE  WB  AIRPORT 

MOBILE 

ROBERTSDALE  1  E 

SNOMFALL 
5N  ON  9N0 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

2>0 
2 

T 

1.0 

1 

0.9 

1 

l*.0 

T 
T 

3.0 

3 

4.0 

T 

Z 
.2 

1.0 

1 

1.9 

2 

T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 
T 

EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 

Day  Of  Month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

•  19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU  OJ 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

40 

10 

30 

.09 

30 

.05 

20 

30 

25 

12 

ai 

.08 
48 

•  09 

22 

27 

55 

100 

40 

29 

lOS 

30 

.02 

20 

.22 

60 

.00 

30 

.07 

10 

.10 

10 

60 

.15 
45 

.09 

20 

.  .06 

20 

.10 

60 

.08 

64 

•  08{ 
22 

20 

1191 

PRAIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

130 

TO 

36 
90 
31 

.07 
39 
99 
37 

.03 
42 
55 
40 

.12 

41 
67 
42 

63 
63 
46 

.03 

12 
61 
44 

72 
65 
47 

.18 

138 
62 
34 

.07 
16 
46 
32 

.01 

64 
48 
33 

250 

59 

46 

12 

60 

39 

39 
64 
33 

85 
64 
48 

.05 

70 
60 
34 

.02 

10 
67 
34 

.02 

33 
62 
40 

.04 

18 
68 
43 

151 
69 
46 

^7 
57 
33 

.19 

37 
56 
36 

.13 

31 
55 
39 

.04 

100 

.13 

30 
55 
32 

,02 

40 
55 
35 

1890 
59.5 
38.1 

GULF  oa 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.00 
60 
48 
32 

.02 

23 
60 
36 

9 
63 
43 

9 
63 
55 

.08 
16 
67 
54 

20 
75 
55 

i» 

37 

63 
55 

« 

63 
55 

.11 

62 
68 
61 

.10 

99 

62 
40 

.09 

12 
49 
39 

•  03 
47 
54 
45 

.13 

107 
40 
38 

.06 

115 

.03 

12 

.02 
16 

»8 

.03 
24 

,04 

21 

.13 
94 

.12 

13 

.06 
5 

.01 

3 

.01 
42 

.02 

85 

.15 

30 

.02 

2 

.06 

33 

.10 

23 

.06 

12 

,05 

30 

i,e4B 

1105 

MAX  AND  MIN  IN  ABOVE  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

j 

0 

2  COUNTY 

AGE  I 

U 

Z 

5 
p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

3 

LONG 

s 

□ 

TEMP.  1 

< 

SPECUU. 

teeEviuE  1  NNw 

000^1  HENRY 

31  35 

a»  15 

7* 

JOHN  S*  RICHBURC 

ADD 1  SON 

34  IS 

6A 

SIDNEY  J*  HARDYt   SR.  | 

ALOERTVILLC  2  &E 

34  14 

9A 

9A 

32  59 

9P 

13  33  07 

7A 

0IS2i  COviNCTON 

6A 

ANNISTON  FAA  AP 

02721  CALhOUN 

7  33  35 

ASHLAND 

0349'  CLAY 

1050 

6A 

NORMA  K  WILLIS 

ASMVIULC  *  W 

0S7T  ST,  CLAIR 

71  33  51 

86  20 

590 

JO«N  T  SWINOALL 

0195'  LIMESTONE 

12   34  48 

Radio  station  hjmw 

ATMORE  STATE  FARM 

0<>02  ESC AMB  1  A 

8  31  10 

*P 

11;  32  3* 

BA 

HRS>  MARTHA   I*  MOORE 

AUTAUCAVILLE    3  N 

0*^0  AVJTauoA 

6A 

J^  B>  NEIGHBORS 

BanrhEad  lock  and  dam 

OSOS,  TUSCALOOSA 

260 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAV  MINEITE 

ObOy  BALDMIN 

9!  3U  53 

TP 

GRUvER  w>  WOODWARD 

OfcSs'  LIMESTONE 

11  34  42 

11  I] 

5P 

9P 

AUBURN  UNI VERSl TY 

2  33  40 

QCSSE*"ER  }  SS- 

2|  33  22 

533 

♦P 

6A 

JAMES   E>   MC  CRAVY 

BE... 

079ol  MAR  ION 

13  34  10 

B«  07 

570 

OSCAR  W>  LOCKR IDOE 

0823!  AUTAUOA 

11  32  39 

6A 

MID 

HID 

21  3*  13 

T» 

6A 

BREWTON  3  SSE 

6  31  04 

BRIDOERORT  2  H 

9P 

TA 

SRU'iDID&f 

taI 

CALERa  2  5W 

128a!  SHELBY 

71  33  05 

S6  46 

940 

9P 

PIERCE  A.'gaHHETT 

CAMDEN  3 

1301'  NILCOX 

1-  32  02 

67  20 

5P 

•1 

AUBURN  UNIVERSITY 

13,'  31  55 

Hi  32  50 

2  33  54 

i 

7(  34  06 

3  32  57 

It 

5P 

9Pi 

CMIL0CRS6*.''^Ci 

'?!  j1  17 

ALABAMA  POWER  C0> 

7'  33  17 

5P 

5p: 

C|1«0NELL£ 

1689  MOBILE 

9  31  05 

* 

331 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690  '40NR0E 

1  31  32 

87  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

7  A 

MARION  W.  EASTERLINC 

172S  BARBOUR 

8A 

MRS  EliIABCTh  uESTON 

1803  MOBILE 

9  10  23 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSCN 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

1B07  GENEVA 

6A 

HENRY  F.  KELLEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

F 

COLLI NSVI LLE 

1  S't9'  DE  KALB 

^7  34  IS 

TA 

ri.  w.  APPLETON 

1965  HOUSTON 

4  31  IT 

TA 

HRS.  ALICE  K.  FAULK 

CORDOVA 

19*0  MALKER 

TA 

MRS  Clarice  e  gresmam 

COTTONTON 

1974  RUSSELL 

85  04 

217 

■TAj 

HUGH  S.  KITE 

2079  SUMTER 

13  32  26 

SB  23 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119  Tallapoosa 

TA 

HILLIAH  L*  BARTLETT 

212Aj  TALLAPOOSA 

13  33  0* 

6A 

MRS.  C.   Ci  WEEKS 

13  52  21 

JAMES  M.  CREWS 

TA 

MRS.   VERNA  d.  LAnOERS 

13  32  31 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9  31  1* 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  4  M 

2377  HOUSTON 

9<  31  13 

65  27 

301 

C 

n.  E.  PlLCHEfl 

2  34  10 

87  24 

600 

7* 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

10  31  25 

7A^ 

HERBERT  S.  hhaTlE V 

13  33  15 

TA 

ENTtRCRl S£ 

5P 

9p! 

4  31  52 

TA 

7*^ 

MARTIN  J.  DARITY 

6  31  26 

TA 

TA 

W.    DAVE  StMONTON 

9  30  33 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETTi  JR. 

9.  31  06 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

12  3*  22 

7A 

7A, 

u?s!^FOREST  SERVICE 

FALLS  CITY  8LK  POND  Twk 

2848  .WINSTON 

20 

650 

ta! 

FAYETTE 

>  FAYETTE 

13  33  41 

67  50 

3T0 

6P 

6*1 

GORMAN  J.  SLACK 

12  34  48 

67  41 

578 

5P 

HARRY  G.  R I  Chard S 

6  31  59 

501 

T* 

WOOOROW  WILSON 

9  30  14 

10 

ap 

BPj 

c 

WM.  H.  CHANDLER 

34  27 

934 

8a: 

c 

CARL  PARKER 

31 09'  MONROE 

31  26 

410 

" 

8A 

MRS.  NELIA  MCkENIIE 

31  SI'  ETOWAH 

34  01 

970 

'*i 

GACSDEN  CAS  Plant 

31  Sa|  ETOWAH 

34  01 

965 

'A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

3160  SUMTER 

32  49 

130 

7A 

TA 

MACK  C.  FIELDS 

OABOtN  CITY 

3200  CULLHAN 

34  01 

500 

6A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

i 

32)51  GENEVA 

31  02 

65  52 

107 

'« 

TA 

REBECCA  CAMPBELL 

31  38 

285! 

TA 

3306  ChOCTAW 

12B 

6P 

ALTON  G.  LAND 

3*30'  WALKER 

33  39 

300 

«A 

ALABAMA  POWER  CO.  ' 

3*96  COVINGTON 

10:  31  11 

260 

TA 

JOHN  P.  RHODES 

32  *2 

220 

6P 

N>  HAMMER  COBBS 

3S19'  BUTLER 

31  SO 

5P 

6A 

CECILE  T.  LEWIS 

3S2*|  BUTLER 

31  50 

420 

L  *  RAYMOND  BOD I  FORD 

30  17 

6 

TA 

CJNTERSVILLE 

3573  MARSHALL 

34  20 

976 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GJNTERSvILlE  TvA 

1578  MARSHALL 

34  22 

86  17 

605 

5P 

: 

TVA-T65 

3620'  W|  NSTON 

2  34  14 

87  37 

910 

» 

6A 

: 

JAMES  0.  WILLIAMS 

isl  34  06 

67  59 

7A 

EDDI E  L.  PEARCE 

1  32  11 

66  36 

180 

MISS  JANE  DOSHELL 

51  31  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775  CLEBURNE 

11  33  39 

65  36 

6A 

6A 

CITY  OF  HE F LIN 

3816'  CRENSHftU 

6)  31  57 

66  19 

594 

7A 

TA 

CHARLES  R.  PORTER 

11    33  32 

65  24 

1179 

6A 

Thomas  j.  hart 

13   34  20 

87  56 

649 

T* 

FRANK  L.  HAYNES 

KJNTSVILLC  MB  *0 

406*;  MAD)  SON 

12i  34  42 

86  35 

609 

MID 

NIC 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

4193'  CLARKE 

13  31  31 

87  53 

210 

TA 

: 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

JACKSONVILLE  2  5* 

4209  CALHOUN 

7  33  4» 

85  46 

690 

7A 

: 

MR*..    ELLA   M.  AY£BS 

JASPER  *  N 

4226  WALKER 

2  33  5* 

87  16 

6P 

«P 

JAKES   A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306'  ELMORE 

7  32  37 

66  15 

291 

ALABAMA    POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4502!  CHAMBERS 

4  32  54 

5P 

5P 

CLARENCE  M,  FINCMER 

LAY  DAM 

4601  CHILTON 

7  32  5S 

86  31 

421 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

46191  JEFFERSON 

66  33 

TA 

MRS.  MARV  K.  LEE 

LEESBUBC 

4627,  CHEROKEE 

7i  34  11 

65  46 

589 

TA 

RUFUS  M.  SEwELL 

LIVINGSTON 

4798  SUMTER 

131  32  35 

66  tl 

160 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOCOURT 

4822'  COVINGTON 

9  31  01 

1 

86  22 

290|  8* 

1 

i 

H.  C.  YOUNG 

STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

AGE  I 

U 

U 

E  ' 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

1 

OBSERVER 

DRAW 

< 

0 
as 

s 

special! 

LOUISVILLE 

4684 

BARBOUR 

9  1 

4T0 

•A 

MADISON 

4976 

MADISON 

12  1 

4  42 

66  45 

560 

5P 

BP 

JOHN  D  S'ONCR  JR 

HAGELLA 

4996 

JE'PERSON 

)  ) 
2  ] 

3  SO 

66  51 

65*1 

?! 

ALABAMA  POWER  CO* 

MARION  1  N 

5108 

210' 

MOBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

1  1 

2  27 

67  IS 

201 

MARION  JUNCTION  2  NE 

5U1 

DALLAS 

3 

2  26 

87  13 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

51*0 

ELMORE 

111 

I  40 

•  5  55 

BP 

BP 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  S5W 

5172 

MONTGOMERY 

\\\  ' 

2  15 

66  01 

1901 

TA 

£■  PAUL  GOHAN 

MELVIN 

5394 

1  3 

TA 

CANCST  H.  LAND 

MCRTZ  PONDVILLE  TOwER 

5182 

BIBB 

2  9} 

67  20 

TA 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

1 

490, 

c 

MILLERS  FEIRy 

5417 

WILCOX 

1 

76! 

>A 

MILSTEAO 

5439 

MACON 

11 

2  27 

85  54 

206, 

llA 

Charles  *  rote 

MINTER  3  NW 

5449 

l| 

>70l 

7A 

TA 

5454 

1 

: 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

r 

2  21 

BA 

ALABAMA  POWER  CO.  1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*78 

MOBILE 

9 

211 

MID 

MID 

■ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5463 

MOBILE 

119 

6a 

•A 

ROBERT  G.  BETANCOURT  ' 

HONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

» 

462 

TA 

M.  P.  JETER,  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

MONTGOMERY 

1 

2  16 

86  *4 

195 

MID 

HID 

■ 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5625 

LAWRENCE 

4  29 

87  17 

660 

TVA- 381 

MOULTON  2 

5615 

LAWRENCE 

12 

4  29 

67  16 

649 

6P 

BP 

JOHN  M.  KELLY 

•MUSCLE    SHOALS   FAl  AO 

COLBERT 

12 

936 

HID 

MID 

H 

FEO.    AVIATION  AGENCY 

natche: 

5785 

1 

1  43 

87  16 

162 

9P 

TA 

S.  B.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

9 

85  56 

460 

9P 

C.   L.  DEAN 

I  NEW  MARKET  2 

5667  MADISON 

12 

>4  94 

66  26 

715 

BP 

Hi  MISS  LUCILE  w.  HEREFORD 

NEWTON 

5875 

DALE 

5 

65  16 

220 

T« 

GLADYS  G  BROWN 

6121 

BLOUNT 

», 

»3  57 

86  29 

•  79 

7A 

TA 

H 

LONNIC  R.  NORRIS 

OPELIKA 

LEE 

11' 

12  16 

85  23 

750 

8A 

tA 

MADIO  STATION  WJHO 

ORRVRLE 

DALLAS 

1 

2  18 

•  7  14 

200 

•A' 

eOWARD  6.  WARREN 

1  OZARK  6  NNW 

6216 

DALE 

5 

.» 

6P 

«P 

H 

JACOB  0.  BARNES 

1  PAINT  ROCK  2  N 

6226!  JACKSON 

12 

4  42 

86  20 

639 

.  PAL-HfRDALE   2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

8t  41 

796 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIft 

959 

TA 

i: 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6162  PERRY 

3 

67  09 

990 

HRS  EVELYN  M.  FULLED 

PETERMAN 

6170 

HONBOE 

1 

195 

■ 

MRS.  MINtA  EDDINS 

PMENIX   CITY    2  NNW 

6196 

RUSSELL 

570 

SA 

BA 

0.  R.  MC  LCMORE 

'  PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

165 

TA: 

MRS  MARY  A.  MCDRICK 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

110 

taI 

MRS.  DELL*  L.  OAKLEY 

6468 

MONTGOMERY 

6 

506 

TA' 

MAS.    ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

1 

^2  IT 

66  54 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

6640 

AUTAUGA 

1 

290 

6P 

6P 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

6684 

MONTGOMERY 

1 

160 

12N 

w.  E.  ELSBERRY 

PJSHMATAHA 

6719;  CHOCTAW 

131 

260 

HRS.   JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6805 

12 

660 

TA 

7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6813 

MADISON 

12: 

573 

MID 

M|0 

REDSTONE  ARSENAL 

6847 

PICKENS 

11 

226 

TA 

CuRRT  MC  DONALD 

RIVER  Falls 

6937 

COVINGTON 

180 

TA 

WILLIAM  J  GODWIN 

P|VER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

6 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERT  SDALE  1  E 

6966 

BALDWIN 

1  95 

7A 

MICHAEL   W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

T| 

>2  93 

86  13 

650 

6A 

6A 

KNOX  MC  EwEN 

ROCK  MILLS 

7025 

Randolph 

* 

745 

6A 

6A 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

fflANKL  IN 

)2i 

14  11 

67  44 

880 

TA 

7A 

RADIO  STATION  WHWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2' 

34  12 

86  47 

802 

TA 

TA 

ST.  BERNABD  COLLEGE 

5AN0  Ml  SUBSTATION  A  U 

7?07 

DE  KALB 

12 

34  17 

85  58 

II95 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7262 

JEFFERSON 

2 

304 

MRS.  M,   w.  PRlDMORt 

SCOTTSBORO 

7304 

JACKSON 

12 

86  03 

615 

RADIO  STATION  WCRI 

SEALE 

7328 

RUSSELL 

12  18 

85  10 

9P 

HOMER  0.  TEAL 

1  SELMA 

7366 

DALLAS 

14J 

5P 

ROdERT  J.  CHANDLER 

1  SLCCOMB 

7576 

GENEVA 

31  07 

85  36 

248 

»; 

J  T  KIRKLAND 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

87  01 

225 

ta! 

MRS.  EVA  R.  RAY 

SUTTLE 

7961 

PERRV 

3 

145 

TA 

J 

J.  F.   SUTTLEt  JR. 

1  SYLACAUGA  4  NE 

7999.  TALLADEGA 

6P 

6P 

1 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

802* 

TALLADEGA 

86  06 

565 

6P 

BF 

C*  D.  WEAVER 

TMOMASVILLE 

8178 

CLARKF 

13 

31  55 

67  44 

405 

TA 

LEROY  GATES 

ThORSBY  I  Sw 

620* 

CHILTON 

1 

32  54 

200 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

tmorsby  exp  station 

6209 

CHILTON 

I 

32  53 

66  42 

680 

6P 

*P 

AUBURN   JNIVCRSI lY 

ThuRlOw  dac 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

65  54 

266 

ALABAMA   POWER  CO. 

TONEY 

825? 

MADISON 

12 

34  54 

66  44 

T50 

c 

TVA- 506 

TPAFFORO 

8265 

JEFFERSON 

2 

66  44 

c 

WILLIAM  P.  DOSS 

8321 

PIKE 

10 

11  49 

560 

6P 

6A 

c 

THOMAS  J.  DILLARD 

■TUSCALOOSA  FAA  *P 

8380 

TUSCALOOSA 

2 

170 

MID 

MIO 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

836! 

TUSCALOOSA 

2 

67  35 

152 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  2 

MACON 

11 

4*0 

61 

6P 

LEON  L.  BENNtTT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

8431 

BULLOCK 

6 

*60 

TA 

ROBERT  L  DUNHAM 

uniontown 

PERRY 

1 

12  26 

87  31 

265 

JEPTHA   S*  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

846' 

DE  KALB 

10*0 

7a 

C   ♦  M  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

13  45 

88  OS 

180 

7A 

TA 

c 

JOHN  B.  GUIN 

WADLEY 

8605 

RANDOLPH 

U 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWtR  CO. 

WALLACE  2  E 

8617 

ESCAMBIA 

11  13 

87  12 

205 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

864! 

ETOWAH 

2 

86  19 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

667] 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

c 

CORPS  OF  ENGINEfRS 

WATERLOO 

6686 

LAUDERDALE 

12 

34  95 

88  04 

465 

8A 

8A 

MRS.   INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

BBOf 

BIBB 

3 

13  07 

67  07 

500 

7A 

MRS  ELIIA  J,  BEARDEN 

WETUMPK* 

8851 

ELMORE 

12  33 

66  12 

20? 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

886 

CLARKE 

13 

11  39 

67  43 

170 

5P 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  5w 

FAYETTE 

13 

13  55 

67  50 

W.  w.  COTHEV 

YATES  HYDRO  PLANT 

910 

ELMORE 

11 

85  54 

335 

ALABAMA  POWER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RBD  2,  Montgomery,  Alabama   36108  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  Include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Daily  Precipitation"  Table;   "Daily  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,   and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   Indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 

25,  D.  C.  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Doquments ,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402 
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0 
0 
0 
0 
0 

8 
9 
7 
11 
9 

4 
4 
3 

4 

3 

2 
1 
1 
1 
1 

DIVISION  05 

40.9 

-  8,9 

5.01 

,03 

T 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

OEMOPOLU  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

55.1 
54.7 
54.7 
55.2 
56.0 

34.0 
31,9 
31,7 
33.8 
31.9 

44.6 
43,3 
43.2 
44.5 
44.0 

.  6,9 

67 
67 
68 
67 
68 

1 

11* 

11 

10 
15* 

20 
19 
21 
19 
21 

23 
24 
23 
23 
23 

587 
622 
625 
587 
605 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13 
19 
13 
13 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

4,65 
5.24 
3.87 
4.82 
5.18 

,26 
,50 

1.37 
1.19 
1.11 
1.29 
1.65 

18 
18 
18 
18 
18 

.0 
.0 
.0 

T 

.0 

0 
0 
0 

0 
0 

8 
8 
6 
8 
9 

4 
6 
4 
5 
4 

1 
1 
1 
2 
2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FEBRUARY  1964 

Continued  


8littoa 

Temperature 

Predpitation 

a 
>  J 

<s 

Average 
Minim  uiD 

e 

01 

8 
> 
< 

From  Noniu] 

i 

« 
a 

t 

• 

a 

t 

s 

Q 

: 

\ 

o 

No.  ol  Days 

9 

o 
t- 

11 

& 
• 

1 

• 

Q 

Snow,  SlMt 

No.  of  D«yt 

Mix. 

Mlu. 

3 

O 
H 

3 

o 

1 

8 

1 

il 
Si 

1.00  or  Mora 

•A 

•:l 

LIVINGSTON 

5*. 9 

32  •  9 

43.9 

66 

10 

18 

23 

603 

0 

0 

15 

0 

4.09 

1.36 

18 

•  0 

Q 

* 

1 

MARION  JUNCTION  2  NE 

44,4 

66 

10 

21 

23 

994 

Q 

Q 

3.97 

1.19 

18 

Q 

3 

1 

MINTER   3  NW 

55,  1 

32  9M 

44, OM 

69 

1 1 

21 

22 

599 

0 

0 

17 

0 

5.23 

1.30 

IB 

•  0 

Q 

- 

2 

MONTGOMERY   W8   AP  R 

35  a  9 

49,3 

•  9.0 

67 

10 

24 

23 

568 

0 

0 

12 

0 

4  .  49 

1 3 

.90 

18 

SELI^A 

55,  g 

36,7 

46,3 

.  6.8 

67 

10 

24 

23 

939 

^ 

0 

1  1 

" 

4.38 

•  •56 

1  60 

18 

•  0 

0 

9 

2 

1 

TUSkEGEE  2 

33#* 

44,7 

66 

10 

20 

24 

584 

Q 

_ 

12 

Q 

5.54 

1,00 

1.65 

18 

•  0 

0 

8 

6 

1 

UNION  SRRINGS  2  nE 

S5.3 

43,4 

8, 

67 

11 

19 

24 

619 

19 

Q 

5.99 

•  83 

1.59 

18 

•  0 

0 

5 

^ 

DIVISION  06 

^  ,3 

•  7.9 

4.75 

• 

CO* STAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

S6.6 

33  2 

44,9 

69 

11 

20 

23 

577 

0 

Q 

14 

0 

4.39 

1.33 

18 

.0 

Q 

_ 

ATMCRE  STATE  FARM 

BRANTLEY 

3Q  f 

0 

68 

2  3 

604 

0 

0 

18 

0 

4  09 

72 

1  22 

18 

.0 

Q 

10 

2 

60  0 

33,7 

46*9 

.  6.8 

70 

26« 

23 

921 

Q 

Q 

Q 

4.20 

_  3<j 

.0 

0 

9 

3 

1 

CAMDEN   3  NW 

56, Z 

34.4 

45,3 

66 

10 

20 

23 

969 

0 

0 

14 

0 

4.61 

1.31 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

CHATOM   3  N 

98.6 

34  9 

46,8 

69 

15* 

21 

23 

521 

0 

0 

14 

0 

3.32 

1.12 

18 

.0 

0 

2 

CLAVTON 

54*8 

34,4 

44,6 

65 

\  I 

24 

23 

984 

0 

0 

13 

0 

4.76 

-  ,08 

1.80 

18 

.0 

0 

9 

3 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 

S6f  9 

36,3 

46,6 

66 

26* 

24 

23 

525 

0 

0 

ll 

0 

6.61 

2,03 

1.93 

18 

T 

0 

g 

3 

ENTERPRI sE 

58,1 

37,4 

47.8 

67 

26« 

24 

23 

495 

0 

Q 

7 

0 

9.75 

1 .94 

18 

.0 

0 

8 

5 

I 

eufaula 

56,9 

33.4 

45.2 

-  7.9 

67 

19 

23 

969 

Q 

Q 

12 

0 

6.16 

1  ,56 

2.09 

18 

,0 

0 

11 

4 

1 

E VERGREE  N 

5T.8 

30,9 

44.4 

69 

27» 

18 

23 

592 

0 

Q 

19 

0 

3.93 

.98 

18 

.0 

0 

10 

0 

FRISCO  CITY 

57,9 

34,9 

46.  4 

72 

21 

23 

534 

0 

0 

9 

0 

3,57 

*  -95 

1 .  06 

16 

.0 

Q 

7 

2 

2 

GENEVA 

57  3 

34,2 

67 

27 

23 

12 

553 

0 

0 

13 

0 

6,91 

2,20 

1.70 

18 

.0 

0 

10 

3 

32,8 

45*4 

70 

10 

^  5 

960 

0 

0 

17 

0 

9,13 

1  90 

18 

.0 

0 

9 

4 

2 

f.O  P  P  NVi  T  ]  1  P 

57*4 
* 

35,9 

46*7 
* 

-  6.6 

66 

10 

22 

2  3 

526 

0 

12 

0 

4,43 

•  #51 

1.24 

18 

.0 

0 

10 

4 

1 

uP&ni And 

56,4 

35  7 

46.1 

66 

11 

26 

23 

542 

I 

\ 

11 

0 

7,43 

2.09 

18 

.0 

0 

8 

6 

3 

HIGHLAND  HOME 

53,7 

43.7 

9  1 
• 

69 

11 

22 

23 

613 

0 

17 

0 

5,05 

.03 

1.48 

18 

.0 

0 

8 

4 

LOCKHART 

57.1 

35,9 

46.5 

66 

27 

24 

23. 

529 

0 

0 

11 

0 

5.44 

1.40 

18 

.0 

0 

9 

5 

2 

NATCHEZ 

58,2 

33,5 

45.9 

67 

10 

16 

23 

550 

Q 

^  3 

Q 

3.97 

1.12 

18 

.0 

0 

9 

3 

I 

OZARK  6  NNM 

58,2 

39,6 

46.9 

.  7.3 

67 

26« 

23 

12 

516 

0 

0 

10 

0 

5.67 

1,02 

2.32 

18 

.0 

0 

8 

3 

1 

RHEMX  CITY  2  NNW 

53,3 

34  1 

43,7 

69 

11 

25 

23 

611 

0 

0 

13 

0 

6,66 

1.68 

18 

.0 

0 

1 1 

1 

PUSHMATAHA 

56,  1 

30.9 

43,5 

.  7.6 

69 

11* 

j7 

23 

619 

0 

0 

18 

0 

3,15 

.  2  •  04 

•  86 

26 

.0 

Q 

3 

0 

SEALE 

33,0 

44,  7 

67 

10 

19 

23 

982 

0 

0 

13 

0 

5,01 

1.70 

1 S 

.0 

0 

10 

4 

I 

55  5 

32.1 

43.8 

.  8.0 

69 

1 

19 

23 

608 

0 

0 

17 

0 

4.78 

•  ,3^ 

1,28 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

TROY 

56,3 

36,0 

46.  2 

•  6.4 

67 

10 

23 

23 

540 

Q 

Q 

J  1 

Q 

4,24 

•  16 

1.32 

18 

.0 

0 

10 

2 

1 

WNATlE Y 

58,3 

33.2 

45.8 

72 

1 

16 

23 

551 

0 

0 

14 

0 

3.57 

1.06 

18 

.0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION  07 

45  9 

.  7.8 

4.90 

•  19 

T 

BAY  minETTE 

98,9 

38.3 

48.4 

73 

13 

23 

23 

476 

0 

0 

6 

0 

3.31 

.90 

18 

.0 

0 

6 

3 

0 

CITPONELlE 

60,9 

39,2 

47.9 

.  7.1 

79 

13 

24 

8 

490 

0 

0 

12 

0 

3.29 

-  1,20 

1.09 

29 

,0 

0 

7 

3 

1 

CODEN 

59,4 

38.6 

49.0 

69 

13 

20 

23 

456 

0 

0 

6 

0 

5.13 

1.41 

18 

.0 

0 

7 

4 

2 

FAIRHOPE   2  NE 

58,8 

39.3 

49.1 

-  6.3 

70 

13 

24 

23 

456 

0 

0 

6 

0 

4.90 

1,02 

1.44 

18 

,0 

0 

9 

4 

2 

FORT  MORr.AN 

56.6 

45.0 

90.8 

67 

15 

37 

23 

404 

0 

0 

0 

0 

4.98 

1.59 

18 

.0 

0 

7 

5 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

57,9 

38.6 

48.1 

-  7.1 

73 

13 

26 

23 

484 

0 

0 

6 

0 

2.73 

•  1,86 

.72 

27 

.0 

0 

9 

2 

0 

MOBILE 

58,7 

40,1 

49.4 

.  9.6 

71 

14 

29 

23 

446 

0 

0 

2 

0 

3.86 

-  ,21 

.90 

29 

,0 

0 

10 

3 

0 

R09ERTSDALE  1  E 

99.1 

35.9 

47.9 

71 

14 

25 

23 

902 

0 

0 

8 

0 

9.79 

1,58 

1.37 

18 

.0 

0 

10 

6 

1 

niVISION  OS 

48.8 

•  6.9 

4.24 

•  04 

•  0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature:      75°  on  the  13th  at  Citronelle 


Lowest  Temperature:      9°  on  the  23d  at  Valley  Head 


Greatest  Total  Precipitation:       7.43  inches  at  Headland 
Least  Total  Precipitation:        1.  69  inches  at  Albertville  2  SE 
Greatest  One-Day  Precipitation:      2.  87  inches  on  the  18th  at  Columbia 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:    3.  2  inches  at  Valley  Head 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:       1  inch  on  the  25th  at  Brookwood  & 

Bankhead  Lock  &  Dam,  and  on  the 
28th  at  HuntsviUe  WBAP 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABAMA 
FEBRUARY  1964 


Day 

of  Month 

Stiiuon 

.      1     .     1  n 

4  1  5  1 

y  [ 

8  1  9 

10  j 

1 J  j 

12 

13  1 
IJ  1 

14  1 

15 

16  1 

17  j 

18 

IB 

19  1 

20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25  1 

28  1 

27 

28  1 

29  30 

31 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

2 

59 

•  23 

•  02 

.22 

1.10 

.31 

lis 

.03 

BELLE  MINA  2  N 

3 

86 

•  10 

!l2 

las 

1.57 

.AC 

.30 

.02 

.35 

DECATUR 

A 

92 

•  17 

.22 

T 

.28 

.48 

.76 

.71 

l.K 

.19 

.02 

.13 

.18 

.28 

FALKVILLE   I  N 

2 

88 

•  06 

•  28 

•  OA 

.46 

.73 

.5; 

.10 

.14 

.25 

.01 

.28 

FLORENCE 

S 

19 

.03 

.22 

•  26 

•  03 

1.05 

1.74 

•'1 

.19 

.05 

.03 

•  24 

.07 

.81 

.01 

HTDGES 

.65 

•  80 

.08 

HU^TSVILLE  WB  flP 

A 

00 

•  AS 

T 

T 

•  06 

.79 

1^56 

T 

!io 

Iai 

.09 

T 

T 

T 

{31 

T 

T 

!25 

MADISON 

A 

82 

.02 

•  A2 

.21 

•  02 

•  06 

1.02 

1^42 

.52 

.16 

.02 

T 

•  36 

.03 

.56 

MOULTON  2 

3 

83 

.03 

•  95 

.04 

.06 

.59 

L.90 

.11 

T 

I 

•  97 

.03 

.35 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5 

44 

T 

.19 

•  01 

•  02 

T 

.70 

T 

1.79 

.19 

.41 

.03 

•  28 

1.50 

.36 

NEt>.  MARKET  2 

A 

27 

•  25 

.31 

•  09 

.80 

I  .60 

.47 

.10 

•  29 

.10 

•  30 

RED  BAY 

5 

it 

•  60 

.57 

1.68 

.94 

.39 

.10 

.28 

UOO 

REDSTONE  ARSENAL 

3 

59 

•  91 

•  01 

T 

•  05 

.57 

1.16 

.13 

.44 

.02 

•  35 

T 

•  35 

RuSSELLVILLE  2 

WATERLOO 

i  3 

79 

1.20 

2.04 

.22 

T 

•  09 

)  ^28 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

albertville  2  sc 

i 

99 

BESSEMER  3  SSw 

72 

IsA 

T 

^99 

T 

.05 

•  lA 

.62 

.02 

.86 

.95 

.07 

.05 

T 

',i1 

.34 

T 

.16 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

A 

II 

•  56 

.01 

.01 

•  11 

.60 

.77 

.AA 

.56 

.08 

•  77 

.01 

•  19 

60A2 

3 

49 

.11 

*A8 

.T8 

.70 

.18 

.48 

.27 

.22 

•  27 

BRIDGEPORT  2  M 

4 

09 

•  31 

•  2A 

•  05 

.83 

1.33 

.03 

.53 

.12 

.05 

T 

.30 

T 

•  30 

collinsville 

.79 

.13 

T 

50 

FORT  PAYNE 

A 

21 

!l8 

.61 

.05 

T 

.03 

.04 

.75 

.20 

.64 

.7! 

.13 

T 

I 

.60 

•  25 

•  05 

GARDEN  CITY 

3 

89 

•  11 

.62 

T 

T 

.72 

.10 

.45 

.70 

.06 

T 

.69 

.42 

T 

•  22 

GUNTERSVILLE 

3 

48 

.01 

•  25 

.19 

.04 

.OA 

.80 

.65 

.65 

.08 

•  97 

•  20 

GUNTERSVILLE  TVA 

3 

35 

T 

•  26 

.17 

.02 

•  OA 

T 

.84 

T 

.62 

.08 

•  52 

T 

.17 

T 

.66 

.  10 

88 

MA6ELLA 

5 

33 

'.it 

l66 

!oi 

^09 

.82 

!99 

•  9! 

lio 

!o3 

!56 

!a3 

!l7 

0 E  0  N  T  A 

1 .00 

.15 

.10 

PALMERDALE  2  W 

3 

91 

.12 

.69 

.75 

.79 

•  9( 

•  50 

!20 

•M 

SAINT  BERNARD 

A 

09 

.61 

.80 

.56 

« 

l.AO 

•  58 

.16 

SAf.O  MT    SUBSTA  AU 

3 

92 

•  36 

.22 

.85 

.94 

.75 

.09 

•  A9 

•  Oi 

.2A 

SAYRE 

A 

23 

.11 

.A9 

.01 

•  OA 

•  79 

.77 

.77 

.18 

.05 

.56 

.22 

.14 

•  10 

SCOT  TSBORO 

05 

* 

.12 

.80 

.96 

.11 

TRAFFORD 

3 

76 

.17 

159 

•  75 

•  73 

.76 

!o3 

!52 

!25 

VALLEY  HEAD 

A 

93 

.2A 

.89 

.08 

T 

T 

.11 

.08 

•  72 

.11 

•  78 

T 

.85 

.12 

.08 

.31 

.21 

.28 

•  07 

UPPER  PLAINS  03 

al iceville 

•  63 

•  A5 

ARLEY  3  S 

A 

11 

.12 

.79 

.05 

.18 

•  74 

1!': 

.12 

.OA 

!35 

.22 

.08 

•  23 

AUTAUGAVILLE   5  N 

A 

68 

.34 

.21 

.12 

.13 

•  93 

•  27 

1.54 

.03 

.52 

.16 

•  A3 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

A 

A5 

.14 

•  38 

.05 

.03 

•  68 

.13 

•  87 

.90 

.10 

.07 

.58 

.31 

.21 

BILLINGSLEY   1  5E 

A 

3A 

•  » 

•  19 

.21 

.17 

•  33 

1.30 

.03 

.02 

.61 

T 

T 

•  29 

BROOKwOOD 

.18 

.73 

•  92 

.26 

CARBON  HILL 

3 

36 

!o6 

^58 

.12 

.79 

.08 

.6! 

!o5 

.10 

!67 

T 

!26 

CENTREVILLE 

5 

A7 

.50 

•  38 

.28 

.68 

.09 

•  92 

l.ll 

.02 

l.IO 

.17 

.12 

•  10 

CLANTON 

A 

53 

.A8 

•  30 

•  15 

.30 

.65 

•  55 

I. OS 

.10 

.55 

.10 

T 

•  30 

CORDOVA 

A 

39 

•  73 

•  07 

.77 

.12 

•  62 

.93 

.05 

.67 

.26 

•  17 

.61 

.90 

.65 

.70 

DOUBLE  SPRINGS 

4 

0^ 

.17 

•  61 

.06 

iso 

.73 

.68 

.03 

•  66 

•  10 

•  30 

elrod 

3 

10 

•  60 

.40 

.50 

.80 

•  80 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

4 

45 

.13 

•  TO 

.06 

•  32 

•  32 

•  75 

.13 

•  71 

.63 

.09 

•  41 

•  20 

FAYETTE 

3 

63 

.06 

•  AO 

.02 

.09 

.70 

•  17 

.A9 

.75 

.06 

.12 

•  50 

.06 

•  21 

.67 

.05 

.11 

.09 

.33 

HAlEYVILLE 

A 

93 

.18 

•  64 

.38 

1.15 

i!oi 

!o5 

Isi 

!o6 

■  33 

HAMILTON  3  S 

4 

00 

.12 

.61 

.01 

T 

•  25 

.55 

.95 

.A5 

.49 

.03 

T 

J 

.25 

.02 

.03 

•  24 

JASPER  «  N 

4 

14 

.81 

.03 

•  91 

.70 

.74 

.14 

.  64 

.06 

•  11 

LAY  DAM 

3 

58 

.36 

•  11 

.22 

54 

.03 

.35 

1. 01 

.09 

.09 

.42 

.19 

.04 

•  19 

MERT2  PONDVILLE  TOKER 

02 

58 

.80 

I  20 

99 

10 

10 

MITCHELL  DAM 

4 

4C 

!39 

•  AS 

•  22 

.26 

.35 

1. 01 

.03 

.01 

.41 

111 

!o2 

•  28 

•  02 

PKKfcNSVILLE 

2 

95 

.20 

•  07 

.08 

•  06 

.44 

.36 

.84 

.04 

.74 

T 

•  12 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

.55 

T 

PRATTVILLE 

4 

90 

.25 

•  19 

.12 

.72 

!23 

.50 

1)57 

!o3 

.70 

•  50 

•  09 

REFORM 

3 

41 

.OA 

•  37 

.08 

.11 

.66 

.04 

.44 

.84 

.10 

■  82 

•  11 

ThORSBY  EXP  STATION 

2 

74 

•  36 

•  03 

•  09 

.23 

.AO 

•  19 

1.15 

.03 

•  13 

•  13 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

3 

86 

•  A9 

T 

•  08 

.08 

.48 

•  88 

.58 

.43 

T 

.67 

T 

•  17 

Tuscaloosa  Oliver  dah 

4 

69 

.16 

•  01 

•  63 

.09 

.02 

1.09 

1.06 

.04 

■  67 

.17 

•  01 

•  17 

VERNON 

4 

34 

.12 

•  89 

.22 

.65 

129 

.55 

.66 

.07 

■  65 

.05 

•  23 

WEST  BLOCTON 

A 

65 

.10 

■  50 

T 

.20 

.80 

.80 

1.10 

.05 

T 

■  80 

.20 

T 

•  10 

WINFIELD  2  Sw 

i 

74 

•  lA 

.33 

•  OA 

.24 

.63 

.10 

.71 

.65 

.03 

■  47 

.05 

.05 

•  90 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

•  07 

•  21 

.48 

•  28 

.07 

ASHVILLE  «  W 

A 

91 

!a2 

•  AT 

!l4 

1.98 

!76 

•  20 

CALERA  2  SW 

A 

75 

•  68 

•  10 

.SC 

.73 

1.24 

1^40 

CENTRE  5  SW 

5 

72 

UIO 

.06 

T 

•  OA 

.78 

1.52 

.12 

.95 

T 

1 

■  72 

.12 

•  91 

CMILDERSBURG 

4 

38 

.68 

.36 

•  10 

.16 

39 

.41 

1.10 

.13 

.02 

■  70 

.19 

•  16 

cmildersburq  wtr  plant 

•  25 

■" 

1.23 

0«OSOEN 

b 

0< 

•  33 

l53 

!o3 

!o3 

.77 

Io9 

1.39 

.82 

.19 

.01 

!l3 

.48 

'•Oi 

.24 

GADSDEN  GAS  PLANT 

.78 

.09 

1.35 

JACKSONVILLE  2  SK 

4 

05 

•  AO 

.35 

T 

•  02 

.10 

T 

.65 

!83 

i  16 

T 

!41 

!33 

T 

.16 

LEESeuOG 

5 

21 

•  35 

.81 

.02 

.01 

.77 

.12 

1.30 

.80 

.14 

.03 

•  40 

.24 

.22 

MONTEVALLO 

5 

32 

.52 

.62 

•  09 

.20 

T 

65 

T 

.75 

l.OS 

T 

.12 

•  99 

.03 

.23 

.07 

PELL  CITY  I  NNE 

5 

14 

■  55 

.65 

.18 

.80 

.13 

.87 

.92 

•  6A 

.18 

.22 

•  11 

•  50 

.38 

1 . 10 

.05 

TALLAOEGA 

10 

!32 

!l8 

•  10 

.09 

.61 

.50 

1.19 

•  93 

!ot 

.12 

WALNUT  GBOve 

2 

85 

•  25 

.20 

.60 

.65 

.30 

■  40 

•  A5 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

•  27 

.15 

•  02 

.26 

.21 

.39 

1.08 

.10 

•  65 

ASHLAND 

4 

91 

.75 

.AO 

Its 

.50 

1.01 

.10 

.80 

■  30 

!3C 

AUBURN  3  Sh 

s 

92 

.A2 

•  82 

•  AO 

.20 

.87 

.45 

1.64 

.09 

.52 

•  95 

T 

CAMP  MILL  2  NW 

5 

56 

•  39 

•  65 

•  17 

.AO 

.92 

.06 

.34 

1.40 

.02 

.39 

■  35 

.02 

•  A3 

•  02 

DAOEVILLE 

5 

37 

.33 

.92 

T 

.19 

.AO 

.92 

.07 

.30 

1.31 

.12 

.AO 

.27 

.07 

.A7 

T 

.11 

.29 

.68 

.11 

.50 

1.07 

■  06 

T 

.03 

•  05 

HEFLIN 

93 

l76 

1*9 

T 

T 

.33 

.79 

.22 

.40 

.97 

.65 

!o5 

{21 

HIGHTOUER 

5 

07 

.57 

.69 

.AO 

.58 

.06 

.40 

1.43 

.OA 

.AO 

.30 

.08 

.11 

•  05 

JORDAN  DAM 

5 

11 

.37 

.59 

.10 

.20 

.94 

.34 

1.35 

.04 

.01 

.AT 

.24 

.01 

.48 

•  01 

LAFAYETTE 

5 

22 

UOl 

.20 

.38 

.77 

.40 

1.35 

' 

.64 

.40 

.07 

MARTIN  DAM 

69 

•  99 

.03 

•  13 

.OA 

.23 

.64 

.36 

.28 

1.38 

.06 

.53 

.37 

.05 

OPELIKA 

56 

.Al 

T 

T 

.01 

•  47 

.31 

T 

.81 

1.48 

.01 

.09 

.42 

.05 

.54 

ROCKFORO 

5 

•  05 

.A7 

.97 

•  20 

•  29 

.76 

.35 

I. 10 

T 

.12 

.75 

.12 

T 

.32 

ROCK  MILLS 

4 

.80 

.AO 

.93 

•  38 

.73 

.01 

.18 

1.17 

.03 

.02 

.29 

.31 

T 

.28 

.07 

ThURLOW  OAM 

i 

.02 

.39 

.93 

•  21 

•  17 

.84 

.40 

1.38 

.05 

.47 

.09 

' 

.49 

WADLEY 

4 

.64 

.38 

T 

•  90 

•  13 

•  26 

.70 

.  12 

.28 

I. 00 

.04 

.OA 

.38 

.23 

T 

.18 

WETUMPKA 

5 

.18 

•  33 

T 

.91 

•  17 

•  OA 

1.05 

.35 

1.49 

.02 

.02 

.62 

.11 

T 

.47 

YATES  HYDRO  PLANT 

5 

.12 

•  AO 

.96 

•  16 

•  20 

.87 

.31 

1.57 

.05 

.01 

.45 

.14 

T 

.40 

S««  refeienc 

not*,  lollowing  Slalion 

-  20  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PRAIRIE  06 

cue* 

DAYTON 

OEHOPOLIS  l.OC"  "<0  DAM 
fORT  DEPOSIT 

cainesvule 

greensboro 
maynEvillE 
livingston 

MARjON  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

HARION  JUNCTION  2  NE 
KATHExS  I  SSa 
HILSTEAO 
MINTER  3  Nta 
HONTGOHErv  mB  AP 

ORRVILLE 
PERRYvlLLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  fARH 
SELMA 

SUTTlE 

TUSKEGEE  2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UNIONTOMN 

■ARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNX 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  Nu 

atmOre  state  farm 
brantley 

BREkTON  »  SSE 
BRUNoIoGE 
CAMDEN  3  Nm 
CMATCm  J  N 

Claiborne 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nk 

COLUMBIA 

COTTONTON 

OOTHAN  fAA  AIRPORT 
ELBA 

enterprise 

eufaula 

evergreen 

falcc  open  pond  tomer 
frisco  city 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOaN 
GREEN  BAY 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOCKHABt 

LOUISVILLE 
MtLVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHE2 

NEMTON 

OZARK  6  NNM 
PHENII  CITY  2  NNM 
PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 

SEALE 

Slocomb 
snom  hill 
thchasville 

TROY 

hallace  2  e 
khatley 

<ULF  01 

iAY  MINeTTe 

CITRONELLE 

CoDEN 

FaIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  aB  AIRPORT 
MoeiLE 

ROBERTSOtLE   I  E 


3.,^ 
S.2* 
9,09 
S|23 
A.M 

A.Ta 
«.<( 

6.22 
A.21 
A.JI 

A, 21 


A.A2 
A, 61 
9.92 
3.0t 


6.91 
A. 2! 
9.13 
9.2l 

A. A3 
T.A3 
9.0! 
9.91 

:.«A 

9.29 
A.*] 

A.93 
9.9T 


9.67 
6.6fi 
6.9« 
9.19 

A, la 

9,01 
6.74 
9. AS 
A.7« 
A. 24 


.38 
.°A 


U  ]  12 

13  j 

14  j 

IS 

16  1 

17  1 
17  1 

18 

19  1  20  1 

21 

22     23  24 

OC  I 

25  1 

oc  1 

27 

28 

•0( 

.66 

•  62 

1.68 

.12 

1.19 

•  04 

•  10 

•  12 

.90 

•  87 

•  60 

1.37 

.89 

•  02 

•  11 

•  17 

.D« 

•  78 

•  70 

1.19 

.06 

.82 

•  11 

•  06 

•  16 

.AO 

.60 

.97 

1.90 

.06 

.60 

•  20 

•  09 

•  99 

•  01 

.98 

1.11 

,09  ,01 

.77 

•  OS 

•  0> 

•  06 

.77 

•  09 

•  79 

1*29 

.03 

1.00 

•  11 

•  13 

.!« 

■  •19 

.32 

1.69 

,12 

.62 

T 

•  93 

•  67 

•  97 

•  09 

1.36 

,02 

.99 

.  1 1 

•  09 

.30 

•  80 

• 

2,02 

1.01 

• 

.19 

•  10 

•19 

.99 

.21 

,03 

.61 

.04 

•  02 

.24 

•  lA 

.79 

.18 

•  29 

1,1^ 

T 

.67 

•  20 

.09 

• 

1.9A 

.62 

1,69 

,06  T 

•  68 

T 

T 

•  92 

.19 

•  80 

.26 

1.99 

,03 

.96 

•  09 

•  02 

•  46 

1.19 

.60 

1,30 

,06 

.77 

.04 

•  02 

•  40 

•  0' 

.87 

.29 

•  73 

,90 

.68 

.41 

•  02 

.18 

•  72 

.09 

.38 

1,80 

,07 

.70 

.29 

.21 

•  06 

•  80 

.61 

1,20 

,12  T 

.79 

•  10 

T 

•*o 

.97 

1(09 

•  69 

1.72 

,16  .06 

.69 

.06 

.71 

.99 

T 

.60 

1.62 

.96 

•  21 

.30 

.26 

.«1 

T 

.27 

1.60 

.03  T 

.69 

•  19 

•  0« 

.27 

.91 

.87 

.66 

* 

•  34 

.11 

.60 

.91 

.09 

iIa! 

•  96 

•  •9 

.60 

1.10 

.99 

1.9! 

.10  T 

•  90 

•  10 

•  60 

.09 

.87 

.96 

1.2! 

T 

.90 

T 

■  29 

.09 

.97 

.69 

.16 

•  19 

•  04 

•  10 

.69 

.73 

i.aa 

.82 

•  23 

■  TO 

.09 

.99 

.21 

1.69 

.06 

.80 

•  09 

T 

•  26 

.10 

.26 

T 

.20 

1.33 

.91 

.21 

•  41 

.12 

.37 

■  19 

1 .2  j 

.86 

T 

•  19 

.40 

.21 

.98 

1.16 

.81 

•  19 

•  41 

•  28 

1.68 

,09 

.20 

.49 

.64 

•  lA 

1.09 

.13 

■  67 

1.31 

,06 

.76 

.39 

.03 

.09 

.29 

T 

1.12 

.97 

•  33 

.01 

•  02 

•  26 

•  09 

1.20 

.79 

•  09 

•  28 

•  23 

**>a 

•  22 

1.80 

,03 

.72 

•  03 

T 

.13 

•  20 

•  as 

2,20 

.79 

•  40 

•  99 

•  27 

2,87 

.76 

.90 

•  36 

.39 

•  72 

•  61 

1,88 

,09 

.68 

.62 

.26 

T 

1.02 

•  67 

1,93 

.02  .01 

.69 

1«  10 

T 

•  39 

•  20 

2,29 

.99 

•  20 

.68 

.01 

•  29 

•  91 

1,96 

■  01 

.79 

.96 

•  01 

.19 

•  68 

•  26 

2,09 

T 

•  03  T 

.82 

T 

.19 

.42 

.92 

•  39 

,9> 

.66 

.12 

.76 

.16 

.99 

•  10 

1,68 

•  04 

.79 

T 

•  6T 

.08 

T 

.92 

•  21 

1,06 

T 

1.09 

T 

,0B 

.28 

.18 

1.02 

1.7C 

•  09 

.61 

•  21 

1.21 

.06 

.60 

.21 

1.21 

.96 

•  02 

•  OT 

.91 

.29 

.79 

.12 

.67 

T 

1.90 

1.09 

•  29 

.07 

.99 

.99 

1.69 

(03 

.99 

.02 

.32 

.6« 

.21 

.62 

.19 

1.26 

,06 

.72 

.09 

.10 

.93 

.39 

1.19 

2,09 

.0* 

.71 

.39 

.89 

.29 

.83 

.66 

1,61 

,09 

.62 

.09 

.04 

.97 

T 

.91 

.21 

1,11 

.71 

T 

.oa 

•  33 

.21 

.98 

•  1 1 

.70 

.01 

1*33 

.u 

.69 

.26 

1,6^ 

,09 

.79 

•  19 

•  97 

.99 

.87 

.29 

1,6C 

.99 

•  14 

.10 

1.07 

T 

.20 

T 

1,62 

,01 

.79 

•  03 

•  34 

.19 

.68 

.19 

l.U 

.68 

•0» 

•  OT 

.39 

1.03 

2.3« 

T 

.78 

.97 

\\l 

.09 

T 

.21 

.27 

.06 

2.32 

T 

.86 

•  74 

•  03 

.90 

.81 

•  69 

1.68 

,12 

T 

.90 

•  11 

T 

.69 

.39 

1.29 

•  36 

1.69 

.90 

T 

T 

.99 

•  76 

•  90 

.36 

,02 

•  •0 

.39 

•  33 

•  36 

1.26 

T 

.89 

T 

•  19 

.91 

.99 

•  99 

.28 

•  21 

1,70 

.07 

.02 

.06 

.90 

.12 

•  30 

•  82 

2,00 

.06 

.66 

.22 

1.12 

.07 

U2A 

,20 

.88 

.90 

.20 

U03 

•  30 

,03 

.90 

•  05 

.03 

.91 

.19 

•  22 

t  .32 

.02  T 

.69 

.11 

.69 

•  20 

1.30 

I. 00 

.28 

.lA 

•  69 

•  10 

1.06 

.70 

•  10 

.98 

•  09 

.29 

,90 

.88 

•  T4 

•  19 

•  06 

.06 

.81 

1.09 

•  69 

.01 

•  02 

•  07 

.66 

1.61 

.07 

•  20 

.86 

U08 

.10 

•  11 

.23 

•  oa 

1.66 

•  24 

.69 

U09 

.99 

1.99 

.10 

,B0 

1.19 

T 

.03 

•  10 

1.99 

.«0 

,79 

.60 

1.20 

•10 

.09 

.66 

.11 

.10 

.01  .25 

,99 

T 

.72 

I 

•  19 

T 

T 

.79 

•  12 

,90 

.30 

.62 

•  12 

•  99 

1.97 

.26 

.70 

•  92 

.86 

DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7   1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

52 
<>3 

52 
23 

59 

30 

59 
41 

53 
39 

50 
38 

39 
20 

46 

29 

52 
29 

52 
28 

44 

20 

59 
30 

50 
22 

46 

30 

50 
35 

45 
23 

56 
32 

47 

37 

43 
27 

39 
23 

38 
21 

40 
15 

64 
33 

49 

33 

41 
31 

21 

48,6 
29.0 

BELLE  MINA  2  N 

MIN 

57 
<>2 

59 

26 

59 
30 

60 
30 

55 
43 

51 
36 

35 

24 

51 
30 

47 

27 

57 
35 

48 

20 

50 
37 

48 
24 

50 
34 

50 
35 

56 
24 

49 
40 

43 
35 

40 
26 

39 
26 

38 
23 

44 
16 

57 
27 

53 
35 

52 
33 

46 

32 

46 
31 

22 

50.0 
30.3 

OECATUR 

MIN 

54 
42 

56 
24 

58 
31 

59 
29 

59 

33 

54 

33 

38 

4  1 

22 

48 
21 

55 
31 

55 
29 

45 
20 

46 
21 

50 
25 

48 
26 

52 
36 

47 
22 

57 
23 

47 

37 

45 
28 

41 
24 

39 
25 

36 
17 

47 

25 

60 
29 

54 
32 

48 

32 

43 
32 

23 

49.9 
27,9 

FALKVILLE   I  N 

MIN 

54 
43 

56 

22 

59 

23 

60 
25 

68 
34 

54 
37 

39 

21 

47 
21 

54 

33 

58 
28 

45 

18 

49 
22 

51 
23 

49 

22 

53 
36 

46 
21 

57 
23 

46 
38 

45 
28 

42 
22 

40 
25 

39 
16 

47 
16 

60 
33 

55 
34 

50 
33 

44 

32 

21 

50.3 
27,2 

Florence 

MIN 

59 
42 

62 
26 

62 
32 

61 
32 

56 
46 

55 
38 

36 

22 

65 
32 

54 

35 

41 
25 

49 

27 

49 
36 

51 
24 

49 
38 

49 
36 

59 
26 

53 
41 

44 
35 

41 

29 

39 
26 

42 
21 

51 
17 

59 
34 

56 
39 

53 
36 

44 
33 

51 
32 

24 

51.7 
31,8 

huntsville  wb  ap 

MAX 
MIN 

58 
36 

61 
28 

63 
33 

62 
32 

55 
42 

50 
40 

31 

24 

55 
36 

65 
34 

46 
29 

50 
23 

52 
34 

50 
29 

51 
42 

44 
29 

57 
24 

47 
41 

44 
36 

41 
29 

39 
25 

38 
25 

46 
17 

58 

30 

56 
38 

48 

35 

43 
33 

48 
31 

50 
23 

50,3 
31,3 

HADlSON 

MIN 

56 
42 

56 
27 

60 
31 

61 
31 

65 
44 

49 
36 

36 

21 

55 
30 

53 

30 

44 
28 

44 

21 

49 
40 

47 
26 

50 
36 

49 

35 

57 
24 

53 
40 

46 

37 

40 
26 

40 

25 

40 

23 

46 

16 

58 
28 

53 
37 

50 
32 

47 
32 

48 
32 

50 
24 

50.1 
30.8 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

57 
42 

61 
24 

62 
26 

56 
27 

53 
47 

50 
36 

35 

46 
23 

53 
33 

55 
36 

46 
28 

48 

20 

50 
39 

49 
24 

52 

37 

48 

32 

57 
23 

51 
41 

43 
34 

40 

30 

40 
24 

40 
23 

46 
16 

59 
34 

54 
37 

50 
36 

46 
33 

48 
31 

46 

22 

50.3 
30.9 

MUSCLE  shoals  faa  ap 

MIN 

59 
34 

60 
26 

60 
34 

60 
30 

54 
42 

65 
40 

30 

48 

25 

54 

31 

55 
34 

45 

26 

50 
20 

51 
31 

49 
26 

51 
39 

48 

30 

57 
25 

46 
41 

43 
35 

41 
28 

41 

26 

40 
23 

49 

16 

56 
33 

54 
39 

50 
35 

41 
34 

51 
30 

24 

50.6 
30.6 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

56 
42 

56 

22 

62 
26 

63 
26 

69 
46 

52 
38 

46 
19 

61 
31 

51 
26 

44 

26 

46 

18 

50 
40 

47 
24 

48 
34 

46 
35 

56 
21 

64 
39 

45 
37 

45 
25 

45 
23 

45 

20 

45 
14 

57 

26 

50 
34 

51 
32 

47 

32 

47 

31 

60 
20 

50.6 
26.8 

RED  BAv 

MAX 
MIN 

59 
36 

56 
32 

61 
34 

61 
35 

58 
37 

63 
36 

54 
38 

40 
22 

48 
21 

54 
34 

64 

27 

45 
27 

49 

32 

57 
24 

50 
25 

51 
34 

46 

27 

56 
29 

44 

33 

45 
29 

42 
26 

40 
21 

41 
16 

49 

23 

59 
32 

56 
34 

53 
34 

41 
32 

52 
27 

51.0 
29.7 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

57 
28 

56 
22 

60 
24 

69 
26 

54 

39 

49 

37 

26 

22 

52 
31 

55 
30 

46 
21 

47 
16 

51 
30 

51 
24 

52 
39 

45 

25 

67 

20 

47 
39 

44 

35 

40 
26 

40 
23 

39 
20 

45 
15 

56 
25 

53 
34 

46 
34 

42 
33 

46 
32 

21 

49,6 
27,6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

59 
25 

57 

20 

66 
26 

58 
29 

68 
28 

59 
30 

16 

22 

52 
26 

56 
34 

52 
26 

45 
19 

50 
30 

54 
31 

56 
19 

51 
27 

60 
22 

66 
27 

45 
35 

40 
28 

41 
25 

40 
14 

42 
10 

49 
19 

56 
32 

59 
30 

57 
32 

57 
31 

56 
33 

52,1 
26,9 

APPAL ACH I AN  MOUNT A  I N 
02 

AlBERTvILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

50 
43 

53 
32 

53 
32 

56 
36 

56 
36 

50 
35 

35 

24 

42 
24 

52 
27 

57 
22 

47 
22 

55 
26 

50 
28 

50 
28 

42 

28 

46 
27 

57 
27 

49 
36 

45 
29 

41 
24 

38 
24 

36 
19 

45 
19 

48 
33 

52 
32 

50 
28 

46 
26 

26 

46.6 
28,7 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

59 
44 

58 
23 

60 
27 

55 
34 

57 
46 

51 
40 

36 

23 

57 
28 

64 

30 

51 
29 

50 
19 

55 
42 

56 
23 

54 

33 

49 

36 

68 
23 

50 
42 

46 

35 

60 
29 

42 
21 

43 

20 

46 
15 

60 
24 

51 
32 

57 
28 

48 
31 

51 
36 

50 
22 

52,6 
30,2 

Birmingham  wb  ap 

MAX 
MIN 

60 
32 

58 
27 

61 
35 

58 
42 

57 
46 

49 
42 

33 

28 

66 
34 

63 
31 

48 

28 

49 
24 

55 
38 

54 

29 

53 
46 

48 
35 

68 
30 

50 
46 

47 
40 

46 

33 

41 

27 

40 

27 

44 

21 

58 
28 

51 
36 

55 
32 

47 
42 

50 
37 

25 

61,8 
33,6 

BR  IDGEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

56 
42 

59 
21 

68 
27 

63 
26 

60 
32 

50 
36 

33 

16 

52 
23 

52 
26 

46 

28 

48 
16 

49 
37 

50 
26 

50 
31 

48 

35 

69 
24 

59 
36 

42 

36 

40 
29 

40 
22 

39 
21 

47 
1  1 

59 
19 

57 
31 

66 
35 

46 
32 

47 
31 

20 

51,1 
27,6 

GUNTERSV I lle 

MAX 
MIN 

57 
43 

59 
24 

59 
31 

58 
30 

57 
42 

46 

36 

37 

23 

56 
26 

69 
30 

60 
30 

46 
21 

61 
33 

50 
28 

48 

32 

44 

32 

56 
24 

64 
40 

52 
38 

46 
29 

43 

22 

40 
27 

47 
11 

61 
25 

60 
32 

55 
34 

50 
35 

48 
33 

56 
22 

52,2 
30.1 

ONEONT A 

MAX 
MIN 

51 
43 

57 
21 

60 
20 

61 
26 

60 
36 

53 
36 

38 

19 

46 

23 

54 

26 

60 
28 

48 
16 

48 
16 

52 
27 

53 
27 

51 
34 

47 
20 

58 
26 

47 
36 

42 
29 

47 

20 

40 
23 

41 
12 

47 
14 

59 
25 

52 
25 

52 
29 

45 
33 

19 

50,6 
26,0 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

60 

41 
22 

65 
23 

55 
36 

66 
29 

56 
23 

44 

27 

51 
31 

50 
36 

42 

22 

44 

22 

66 
23 

60 
22 

60 
24 

50 
32 

49 
32 

50 
40 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

53 
33 

51 
25 

56 
29 

56 
36 

64 

36 

46 
32 

31 

19 

52 
27 

56 
29 

50 
26 

44 
19 

50 
26 

50 
24 

49 
35 

46 

32 

55 
21 

52 
37 

46 
32 

41 
27 

37 
20 

36 
22 

42 
13 

57 
26 

54 
30 

49 
29 

46 
31 

45 
30 

21 

48,5 
27,6 

MAX 
MIN 

55 
43 

58 
23 

69 
24 

62 
30 

52 
30 

46 
40 

40 

20 

53 
25 

53 
25 

46 
27 

48 
22 

50 
40 

49 
27 

47 
40 

44 
36 

57 
26 

49 
40 

45 
38 

40 
28 

36 
24 

38 

25 

45 
15 

\t 
16 

54 

26 

47 
38 

41 
33 

51 
29 

19 

49,2 
29,3 

VALLt '  HtflU 

MAX 
MIN 

4S 
40 

54 
18 

56 
22 

56 
26 

62 
26 

52 
35 

34 

36 
15 

44 
15 

50 
20 

52 
21 

44 
13 

48 
18 

48 

20 

50 
20 

44 

32 

40 
17 

56 
30 

46 
35 

43 
26 

36 
16 

36 
20 

36 
9 

43 
11 

55 
23 

48 
30 

45 
32 

44 

32 

16 

47,0 
23.2 

MAX 
MIN 

59 
45 

60 
27 

61 
29 

62 
33 

53 
38 

55 
42 

42 

24 

48 
26 

54 
29 

64 
29 

50 
30 

50 
32 

46 
24 

55 

28 

60 
30 

58 
28 

52 
38 

48 
29 

48 
32 

47 

30 

48 
28 

46 

19 

49 
24 

55 

25 

60 
31 

50 
33 

56 
38 

30 

53.2 
30.8 

MAX 
MIN 

60 
42 

59 
27 

67 
26 

63 
30 

57 
40 

56 
40 

41 

21 

49 

20 

56 
23 

62 
29 

47 

21 

53 
21 

55 
28 

54 
32 

46 

38 

49 

26 

59 
26 

56 
37 

46 

28 

49 

22 

42 
23 

44 

17 

50 
18 

62 
29 

52 
30 

47 
34 

47 
36 

23 

52,6 
28,6 

vCn  1  RC    1  LLC 

MAX 
MIN 

60 
36 

62 
25 

60 
26 

63 
26 

56 
47 

59 
41 

33 

21 

50 
21 

59 
25 

67 
29 

60 
20 

53 
23 

56 
26 

56 
27 

56 
40 

54 
24 

60 
25 

50 
34 

56 
26 

50 
21 

45 

20 

46 
15 

50 
18 

60 
22 

51 
22 

57 
30 

51 
39 

22 

55,1 
27,0 

t  L  An  T  UN 

MAX 
MIN 

56 
47 

58 
27 

67 
29 

58 
33 

55 
46 

57 
42 

43 

26 

47 
26 

57 
29 

65 
31 

47 
22 

49 
25 

54 

26 

66 
32 

58 
41 

60 
27 

57 
29 

50 
38 

49 
30 

49 
24 

44 

25 

44 
16 

47 
24 

59 
32 

46 
28 

64 
33 

46 
40 

25 

52,4 
31.1 

MAX 
MIN 

54 
41 

59 
24 

62 

30 

63 

30 

56 
41 

54 
35 

38 

17 

47 
16 

54 
28 

56 
26 

47 
18 

48 
25 

51 
23 

54 
22 

52 
36 

49 
22 

58 
22 

48 

36 

43 
26 

43 

20 

40 
21 

42 
13 

50 
23 

60 
24 

56 
29 

49 
33 

43 

32 

19 

51.0 
26,6 

MAX 
MIN 

62 
45 

62 
26 

63 
30 

59 
34 

54 

60 

54 

39 

39 

23 

29 

69 
28 

50 
26 

51 
21 

53 
44 

65 
25 

67 
40 

53 
39 

66 
26 

53 
43 

46 
36 

45 
26 

41 
23 

44 

23 

51 
16 

61 
29 

56 
35 

51 
32 

50 
35 

61 
34 

23 

53.2 
31,8 

MA  1  C  VVJ  t  1  1  C 

MP  UC  T  V 1 L  L  t 

MAX 
MIN 

54 
41 

57 
21 

61 
22 

61 
29 

56 
38 

53 
37 

36 

15 

47 
16 

52 
26 

56 
25 

45 
21 

46 
22 

50 
23 

51 
26 

51 
36 

48 
25 

55 
26 

46 
36 

44 

28 

43 
25 

44 

20 

41 
12 

46 
15 

60 
27 

55 
33 

49 

32 

42 
31 

20 

50,1 
26.5 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

57 
44 

59 
19 

63 
20 

63 
24 

57 
34 

54 
39 

53 
40 

43 
16 

49 
19 

56 
22 

66 
23 

46 
17 

49 
21 

51 
19 

54 
19 

54 

36 

50 
21 

58 
22 

50 
35 

46 
24 

45 
20 

41 
IB 

41 
11 

51 
12 

61 
24 

57 
27 

51 
34 

43 
33 

52 
17 

52.0 
24,6 

JASPEP  <•  N 

MAX 
MIN 

44 

20 

28 

29 

43 

37 

46 
34 

46 
21 

20 

24 

25 

15 

31 

52 
24 

41 

36 

20 

60 
42 

37 

27 

43 
22 

26 

13 

62 
19 

35 

27 

35 

35 

51 
19 

2b!7 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

59 

48 

59 
39 

56 
31 

57 
30 

56 
46 

66 
36 

52 
38 

47 
25 

58 
26 

66 
35 

56 
29 

61 
16 

55 
40 

57 
29 

61 
44 

54 
38 

64 
24 

53 
45 

52 
32 

53 
31 

46 

23 

47 

31 

49 

20 

52 
22 

49 

37 

55 
29 

60 
42 

62 
39 

52 
25 

54,8 
32.9 

ThOBSBv  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

59 
45 

66 
33 

69 
35 

56 
42 

56 
47 

58 
40 

50 
36 

46 
24 

56 
31 

64 
36 

50 
29 

47 
23 

54 
41 

56 
31 

56 
44 

51 

3H 

57 
28 

57 
43 

49 
35 

49 
29 

46 
24 

43 
26 

47 
20 

56 
30 

54 

33 

54 

30 

52 
41 

52 
37 

48 
25 

53.1 
33,7 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

61 
33 

58 
27 

62 
33 

55 
35 

55 
44 

61 
41 

47 
30 

48 

23 

57 
27 

65 
28 

49 
28 

51 
23 

56 
37 

55 
28 

56 
43 

51 
36 

58 
27 

48 
42 

46 
35 

49 

28 

42 
24 

44 

26 

49 
20 

60 
24 

52 
33 

50 
31 

49 
41 

52 
36 

49 
24 

52,6 
31.3 

S**  R*l«r*nc«  NotM  Following  Suiion  Index 
-  22  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
FEBRUARY  1964 


Station 

Day  01  Month 

01 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
< 

TOSCALilOSA  OLIVER  OAH 

MAX 
MIN 

61 
43 

60 
27 

59 
27 

63 
34 

56 
44 

51 
40 

52 
42 

47 
24 

49 
25 

57 
27 

66 
26 

48 
23 

52 
26 

57 
28 

55 
29 

58 
39 

50 
28 

59 

26 

48 
36 

48 
29 

49 

25 

43 
25 

43 
19 

50 
2 1 

60 
25 

52 
31 

50 
35 

58 
37 

52 
25 

53,6 
30.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

60 

62 

24 

62 

28 

63 
28 

57 
38 

55 
40 

53 
40 

44 

18 

50 
16 

57 
24 

60 
25 

49 

21 

51 
26 

53 
23 

55 

25 

58 
39 

53 
26 

57 
26 

49 
34 

53 
24 

49 
23 

47 
21 

44 
14 

52 

24 

62 
25 

57 
30 

53 
37 

45 

it, 

56 
21 

54.0 
27.6 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  fAA  AP 

MAX 
MIN 

59 
32 

59 
24 

61 
32 

63 
37 

54 
45 

47 
40 

51 
31 

48 
23 

57 
25 

64 
27 

47 

28 

49 
23 

57 
37 

57 
29 

58 
42 

46 

30 

60 
28 

51 
42 

47 

39 

48 

30 

43 
24 

43 

27 

48 

17 

61 
22 

52 

32 

53 
28 

47 
40 

50 
37 

54 

27 

52.9 
31.0 

CAlER*  2  Sw 

MAX 
HIN 

60 

58 
22 

60 
26 

55 
40 

58 
43 

55 
39 

49 

39 

58 
19 

54 

27 

65 
25 

50 
28 

50 
18 

55 
43 

55 
24 

54 

40 

52 

29 

55 
23 

53 
43 

47 
35 

50 
24 

43 
19 

44 

22 

47 
13 

58 
19 

49 
31 

50 
25 

50 
39 

51 
36 

51 

21 

33.0 
29.6 

CENTRE  5  SH 

MAX 
MIN 

<•» 
44 

57 
25 

58 
30 

59 
31 

60 
35 

50 
38 

47 
40 

47 
25 

47 
25 

55 
27 

61 
31 

57 
21 

46 
26 

50 
26 

51 
24 

45 
37 

45 
25 

56 
34 

52 
39 

44 

21 

47 
25 

42 

26 

42 
16 

47 
22 

60 
23 

50 
25 

52 
35 

43 

36 

49 
25 

30.7 
29.0 

chiloersburo  wtr  plant 

MAX 
MIN 

59 
45 

58 
23 

60 
27 

60 
33 

56 
42 

58 
41 

52 
39 

48 
23 

58 
29 

66 
34 

56 
29 

50 
16 

55 
43 

55 
25 

54 
40 

53 
40 

59 
21 

56 
44 

49 

37 

50 
26 

46 

22 

44 

24 

48 

15 

59 

20 

56 
34 

55 
26 

55 
41 

56 
38 

52 
21 

54.7 
31  .0 

OAOSDEn  6AS  PLANT 

MAX 
MIN 

57 
43 

58 
24 

60 
29 

60 
34 

54 
42 

47 
36 

46 
38 

47 
25 

54 

23 

52 
26 

46 

32 

47 
19 

50 
36 

51 
29 

43 
40 

45 

37 

58 
25 

53 
40 

46 

36 

47 
31 

41 
25 

40 
25 

47 

17 

59 
21 

51 
35 

52 
27 

47 
36 

47 
36 

50 
26 

50.2 
30.9 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

51 
40 

58 
23 

56 
24 

60 
29 

59 
41 

55 

39 

47 
40 

48 
24 

45 

22 

55 

22 

63 

30 

63 
18 

49 

18 

52 

25 

51 

25 

52 
39 

46 

2  1 

59 
32 

51 
39 

49 
28 

48 

22 

43 

22 

41 
14 

46 

15 

60 
22 

49 
27 

56 
37 

46 
39 

30 
21 

52.0 
27.5 

SYLACAUGA  »  NE 

MAX 
HIN 

56 
46 

58 
24 

59 

27 

59 

33 

55 
48 

56 
38 

50 
37 

46 

20 

65 
21 

50 
30 

46 

18 

54 
44 

56 
26 

54 
40 

51 
39 

59 
21 

53 
44 

47 
36 

48 

30 

44 

22 

45 
24 

47 
15 

56 
20 

46 
34 

54 

27 

49 

40 

50 
37 

52 
22 

51 

23 

52,5 
30.6 

TALLADEGA 

MAX 
MIN 

58 
35 

56 
22 

60 
29 

61 
36 

55 
44 

55 
36 

50 
34 

46 

21 

56 
24 

65 

25 

46 

27 

50 
16 

54 
40 

53 

22 

53 
39 

47 

37 

60 
26 

52 
41 

47 

35 

46 
25 

42 

20 

42 

25 

46 

12 

59 
19 

48 

32 

55 
26 

51 
37 

50 
35 

51 
22 

52.3 
29.1 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
HIN 

60 
45 

62 
20 

57 
26 

56 
40 

55 
45 

55 
39 

51 
35 

46 

22 

59 
20 

66 

22 

61 
29 

48 

16 

51 
39 

57 

27 

57 
41 

54 

39 

59 

20 

53 
43 

49 

35 

50 
27 

46 

20 

46 
24 

49 

1 1 

60 
16 

54 

32 

57 
24 

55 
36 

52 
38 

53 
20 

54,6 
29.3 

ASHLAND 

HAX 
HIN 

56 
43 

56 
25 

56 
37 

56 
40 

54 
36 

45 
38 

49 
36 

44 
24 

54 

26 

62 
27 

65 

30 

45 
20 

52 
29 

54 
35 

52 
37 

46 

37 

55 
30 

49 
36 

45 

29 

45 

22 

41 

16 

41 
24 

44 

14 

57 
19 

45 
31 

54 

26 

45 

33 

4  7 

35 

50 
25 

30.6 
29.7 

ALBURN  3  Sw 

HAX 
HIN 

56 
47 

58 
27 

59 
37 

58 
38 

56 
46 

57 
42 

50 
43 

53 
23 

54 
24 

58 
26 

65 
30 

49 
21 

46 

29 

53 
30 

60 
32 

58 
38 

52 

28 

60 
34 

54 

36 

48 
26 

50 
24 

47 
27 

47 
17 

47 
2 1 

57 
2  7 

49 
34 

58 
37 

48 
45 

50 
23 

53.6 
31,4 

CAMP  MILL  2  NW 

HAX 
HIN 

57 
46 

57 
23 

56 
25 

61 
36 

62 
42 

56 
41 

48 

39 

52 
24 

45 
26 

57 
28 

64 

30 

47 
19 

46 
21 

52 
27 

57 
29 

57 
38 

49 
26 

59 
28 

53 
36 

48 

29 

48 

25 

50 
26 

45 
15 

47 

1 7 

56 
2  I 

46 

26 

55 
30 

48 
42 

50 
23 

52.7 
28.9 

HEFLIN 

HAX 
HIN 

49 
42 

57 
17 

56 
25 

60 
34 

63 
32 

50 
39 

46 
40 

46 
19 

46 

19 

53 
21 

62 
25 

46 
15 

46 

23 

52 
24 

58 
36 

50 
37 

44 

20 

60 
30 

52 
39 

45 
30 

46 

19 

40 
24 

40 
11 

50 
18 

56 
25 

49 
26 

52 
33 

45 
37 

47 

21 

50.7 
26.9 

LAFAYETTE 

HAX 
MIN 

52 
42 

61 
25 

51 
31 

51 
36 

48 
39 

49 

37 

48 
35 

40 
20 

51 
25 

60 
28 

55 
25 

41 
18 

46 
36 

50 
25 

50 
40 

46 
34 

53 

22 

46 
40 

45 

32 

45 
25 

40 
21 

40 

25 

44 

15 

52 

25 

47 
29 

52 
25 

44 

31 

44 

34 

47 

22 

48,3 
29.1 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

57 
47 

55 

29 

57 
39 

57 
45 

55 
47 

56 

42 

54 

36 

46 

26 

56 
24 

65 
28 

56 
32 

48 
25 

54 
42 

55 
34 

58 
43 

53 
40 

58 
30 

53 
45 

51 
35 

51 

30 

47 

29 

44 

32 

45 

57 

52 

56 

52 

49 

32 

53,6 
35.3 

OPELIXA 

MAX 
MIN 

56 
47 

56 
23 

56 
24 

56 
38 

55 
45 

56 
36 

50 
39 

54 

23 

47 
24 

58 
24 

66 

27 

49 

20 

47 

20 

56 
31 

57 
31 

55 
39 

57 
30 

57 
30 

54 
36 

56 
27 

51 
21 

45 
22 

47 
16 

51 
18 

56 

20 

44 
26 

54 
29 

46 
36 

49 
24 

33,3 
28,6 

RCCXFORO 

HAX 
HIN 

55 
44 

59 
23 

58 
32 

59 

37 

55 
43 

56 
39 

49 

36 

51 
19 

46 

21 

56 

23 

65 
34 

46 

19 

47 
27 

54 

25 

60 
38 

58 
38 

50 
23 

59 
43 

50 
33 

49 
24 

49 

19 

45 
23 

45 
14 

48 

19 

59 
32 

48 
25 

57 
36 

48 

38 

31 
19 

53.0 
29,2 

ROCIt  MILLS 

MAX 
MIN 

54 
AS 

56 
22 

56 
26 

56 
35 

58 
38 

53 
41 

47 
35 

52 
21 

45 

20 

55 

20 

62 
11 

46 
18 

47 
20 

52 
28 

56 
28 

56 
39 

46 
25 

58 
30 

54 
37 

48 
32 

47 
20 

44 

22 

43 
15 

47 
16 

58 

20 

43 
24 

52 
25 

47 
40 

46 
20 

51.4 
26.7 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

HAX 
HIN 

67 
45 

61 

30 

58 
38 

60 
40 

56 
47 

56 
41 

52 
44 

53 
25 

50 
34 

60 
36 

65 
29 

52 
25 

57 
32 

56 
28 

56 

40 

63 
40 

54 

28 

63 
42 

50 
38 

50 
28 

52 
26 

44 

26 

45 

20 

50 
28 

60 
35 

41 

33 

55 
40 

51 
38 

35 

30 

55,1 
34,0 

demopolis  lock  And  oam 

HAX 
MIN 

67 
44 

60 
30 

57 
29 

60 
35 

56 
46 

57 
42 

54 
45 

50 
25 

51 

27 

60 
32 

67 
32 

49 
22 

56 

23 

56 

30 

56 

32 

60 
42 

55 
34 

56 

30 

50 
37 

49 

30 

51 
26 

44 

27 

44 

22 

49 

19 

59 
29 

47 
30 

56 
30 

51 
43 

« 

34,7 
31,9 

GAINESVILLE 

HAX 
MIN 

66 
46 

58 
29 

59 
33 

63 
35 

58 
44 

56 
41 

54 
45 

48 
25 

52 
26 

60 
37 

68 
28 

49 
24 

55 
27 

57 
28 

57 

30 

60 
40 

53 

28 

56 

29 

49 
36 

48 
28 

52 
28 

44 

25 

43 
21 

51 
25 

60 
29 

50 
31 

52 
37 

50 
38 

54,7 
31,7 

GREENSBORO 

HAX 
HIN 

63 

59 

30 

62 
3^ 

56 
36 

57 
47 

52 
36 

52 
37 

56 
29 

58 
32 

67 
33 

50 
34 

54 
25 

57 
42 

59 
32 

57 
44 

55 
39 

57 
27 

52 
39 

45 
34 

53 
27 

55 
29 

47 
28 

52 
19 

60 
27 

52 
33 

55 
31 

30 
41 

36 

37 

\l 

53.2 
33.8 

HAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

63 
30 

60 
29 

57 
3 1 

56 
40 

56 
46 

59 
41 

55 
43 

56 
25 

56 
26 

60 
30 

66 
32 

50 
23 

60 
25 

60 
31 

68 
32 

62 
41 

56 

30 

58 
32 

54 
37 

53 
30 

52 
28 

45 

29 

47 

21 

48 
24 

60 
30 

SO 
31 

32 
38 

50 
42 

26 

36.0 
31,9 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

62 

57 
24 

63 
34 

58 
41 

58 
46 

55 
42 

50 
36 

32 

23 

60 
31 

66 
29 

52 
26 

55 
21 

58 
40 

56 

27 

60 
47 

54 

41 

56 
27 

50 
42 

50 
35 

54 
26 

45 
28 

44 

24 

50 
16 

60 
27 

51  "57 

35  30 

49 
-*4 

55 
38 

11 

54.9 
32.9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

60 
47 

56 

29 

59 
34 

56 
40 

60 
45 

53 

41 

50 
38 

47 
25 

56 

33 

66 

33 

60 
31 

57 
23 

57 
39 

60 
30 

62 
46 

52 
40 

59 

27 

52 
44 

49 

37 

51 
29 

45 

26 

45 

27 

46 

21 

60 
26 

52 
36 

52 
31 

50 
42 

53 
39 

54.7 
34.0 

MINTER  J  N« 

HAX 
HIN 

59 
30 

57 

30 

56 
40 

58 
47 

60 
42 

51 
44 

51 

48 
26 

59 
34 

66 
31 

69 

28 

57 
22 

59 
32 

58 
31 

62 
40 

52 
40 

56 
32 

51 
36 

51 
28 

51 
26 

45 

26 

45 

21 

47 
24 

61 
35 

48 

32 

61 
36 

50 
42 

52 
30 

»» 

35,1 
32.9 

MONTGOMERY  MB  AP 

HAX 
MIN 

60 

40 

58 
31 

58 
39 

57 
45 

59 
48 

52 
44 

53 
35 

47 
29 

56 

32 

67 
33 

50 
32 

54 
25 

60 
44 

57 
33 

63 
47 

52 
38 

58 
32 

54 
46 

52 
39 

52 
32 

45 
27 

46 

31 

48 
24 

59 
26 

49 
38 

57 
35 

51 
45 

53 
41 

54,6 

35,9 

SELMA 

HAX 
HIN 

60 

49 

59 
32 

58 

40 

57 
43 

61 
47 

57 
43 

51 
38 

47 
29 

58 
34 

67 
32 

65 
33 

54 
26 

57 
46 

56 
33 

61 
48 

54 

42 

58 
32 

56 
46 

51 
36 

53 
3 1 

50 
29 

46 

30 

48 

24 

59 
26 

56 
36 

55 
33 

33 
43 

55 
46 

" 

5S,6 

TLSKEGEE  2 

MAX 
HIN 

59 
48 

60 
26 

56 

35 

57 
43 

57 
44 

59 
42 

56 
38 

47 
26 

58 
25 

66 
26 

63 
37 

49 
21 

59 
42 

60 
29 

59 
43 

54 
41 

60 
26 

53 
41 

52 
36 

52 
34 

47 

24 

46 

29 

49 

24 

St 

20 

57 
37 

60 
36 

54 

39 

56 
34 

I2 

33.9 
33.4 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

HIN 

59 

60 

61 

57 

59 

57 

54 

57 

60 

61 

67 
3 1 

48 

52 
24 

63 

29 

55 
29 

61 
40 

51 
27 

60 
3  1 

53 

32 

54 

29 

51 

26 

46 

2  7 

49 

26 

48 

19 

66 
26 

46 

37 

47 
38 

50 
46 

55.3 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDAlLSIA  1  NN 

HAX 
HIN 

62 
48 

56 
27 

56 
35 

55 
40 

57 
46 

59 
43 

58 
36 

60 
26 

49 

29 

62 
26 

69 
35 

49 

23 

60 
32 

65 
33 

60 
41 

63 
36 

54 

31 

60 
36 

58 
34 

54 
26 

53 

27 

49 

35 

46 

20 

49 

22 

59 
31 

45 

30 

66 
35 

52 
47 

50 
28 

56.6 
33.2 

ATMORE  STATE  FARM 

HAX 
HIN 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

62 
48 

58 
25 

59 

33 

55 
38 

59 
49 

59 
36 

58 
36 

62 
24 

50 
24 

64 

24 

66 

27 

50 
16 

57 
31 

64 

30 

61 
33 

64 

37 

53 

25 

59 
29 

57 
34 

56 
27 

54 
24 

50 
31 

SO 
IT 

52 
24 

63 
29 

43 

29 

67 
36 

52 
47 

53 
22 

57, J 
30,7 

-  23 


DAILY  TEMPERATURES 


Copttnued 


station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BRENTON  3  SSE 

MAX 

66 

59 

57 

57 

62 

60 

60 

52 

64 

69 

60 

62 

70 

60 

67 

56 

63 

62 

57 

57 

52 

47 

53 

63 

66 

70 

61 

56 

42 

26 

39 

47 

51 

45 

37 

22 

24 

24 

38 

18 

40 

35 

41 

34 

27 

24 

26 

35 

20 

40 

28 

45 

22 

33 

7 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

60 

58 

56 

59 

62 

54 

51 

50 

55 

66 

63 

58 

61 

59 

63 

53 

59 

52 

52 

53 

48 

45 

49 

60 

56 

62 

51 

55 

56 

2 

HIN 

47 

30 

34 

36 

50 

42 

37 

25 

32 

36 

3 1 

22 

45 

30 

45 

40 

26 

36 

28 

20 

26 

35 

43 

40 

27 

34 

4 

CMATO^'  5  N 

MAX 

66 

59 

56 

57 

63 

67 

64 

51 

61 

58 

69 

60 

67 

57 

69 

56 

57 

57 

53 

56 

47 

47 

52 

60 

61 

62 

54 

51 

59 

68 

MIN 

46 

33 

37 

42 

48 

44 

39 

24 

34 

32 

32 

25 

44 

30 

45 

38 

36 

44 

29 

2  7 

28 

31 

2 1 

28 

27 

32 

45 

42 

29 

34 

9 

CLAYTON 

MAX 

61 

55 

57 

52 

54 

57 

55 

60 

59 

61 

65 

46 

48 

60 

60 

63 

51 

56 

53 

55 

53 

47 

42 

48 

54 

54 

63 

50 

8 

MIN 

47 

36 

40 

41 

42 

40 

41 

25 

26 

34 

32 

26 

3 1 

33 

35 

37 

3 1 

32 

30 

29 

32 

24 

28 

36 

36 

42 

44 

31 

34 

4 

OCTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

!8 

59 

53 

55 

59 

58 

60 

52 

63 

66 

55 

56 

65 

58 

64 

54 

60 

56 

57 

56 

51 

50 

51 

59 

48 

66 

51 

52 

58 

9 

MIN 

3« 

31 

42 

46 

47 

45 

37 

29 

29 

34 

31 

27 

39 

38 

46 

39 

33 

47 

3 1 

3 1 

32 

24 

26 

4  1 

49 

38 

29 

36 

3 

ENTERPRISE 

MAX 

60 

60 

55 

57 

60 

58 

61 

50 

63 

67 

58 

58 

66 

64 

65 

57 

58 

66 

55 

55 

62 

49 

52 

62 

51 

67 

56 

53 

58 

68 

1 

MIN 

48 

35 

43 

46 

48 

43 

43 

29 

33 

35 

35 

26 

37 

36 

46 

39 

33 

47 

39 

3  1 

30 

36 

24 

26 

40 

35 

48 

46 

30 

37 

4 

EUFAULA 

MAX 

62 

61 

60 

55 

57 

57 

57 

62 

62 

63 

67 

50 

53 

63 

60 

63 

55 

56 

57 

55 

55 

51 

51 

52 

50 

44 

66 

52 

52 

56 

9 

HIN 

47 

38 

36 

37 

47 

42 

42 

26 

26 

27 

31 

21 

36 

33 

36 

36 

29 

35 

39 

26 

26 

28 

19 

22 

33 

39 

40 

47 

24 

33 

4 

EVERGREEN 

MAX 

64 

61 

61 

56 

58 

60 

58 

56 

51 

62 

68 

51 

68 

66 

59 

66 

56 

56 

61 

58 

57 

51 

48 

53 

52 

46 

69 

52 

55 

57 

6 

MIN 

48 

28 

30 

43 

46 

42 

38 

25 

25 

26 

26 

19 

21 

32 

34 

35 

29 

31 

34 

24 

28 

34 

1  6 

19 

25 

30 

3  1 

45 

27 

30 

9 

FRISCO  CITY 

MAX 

72 

61 

58 

58 

56 

62 

56 

58 

50 

61 

68 

50 

58 

66 

61 

65 

65 

61 

56 

54 

55 

46 

47 

52 

62 

46 

66 

61 

54 

67 

9 

48 

34 

42 

43 

48 

44 

41 

26 

30 

34 

33 

24 

35 

33 

35 

36 

31 

36 

37 

26 

31 

34 

21 

26 

36 

33 

38 

43 

30 

34 

9 

SENEVA 

MAX 

63 

58 

58 

54 

56 

60 

63 

62 

49 

64 

66 

50 

57 

65 

58 

64 

55 

59 

59 

57 

55 

62 

50 

51 

56 

49 

67 

51 

57 

3 

MIN 

47 

30 

36 

42 

49 

44 

41 

28 

28 

30 

30 

23 

28 

37 

38 

36 

33 

37 

39 

29 

30 

34 

24 

24 

29 

33 

36 

49 

27 

34 

2 

6ILBERT0WN 

MAX 

64 

60 

60 

56 

61 

58 

53 

53 

62 

70 

65 

60 

62 

58 

62 

58 

57 

55 

54 

56 

50 

47 

52 

63 

57 

61 

52 

57 

58 

58 

0 

MIN 

47 

27 

32 

35 

50 

45 

38 

23 

27 

25 

31 

19 

45 

29 

47 

35 

25 

45 

32 

24 

25 

29 

15 

26 

37 

30 

46 

41 

23 

32 

8 

GREENVILLE 

MAX 

61 

58 

55 

56 

60 

60 

58 

49 

61 

66 

62 

67 

63 

60 

62 

53 

58 

56 

55 

52 

50 

47 

48 

61 

58 

65 

64 

51 

66 

57 

MIN 

48 

33 

42 

46 

46 

40 

40 

25 

29 

29 

32 

25 

42 

33 

48 

39 

31 

46 

36 

30 

30 

35 

22 

25 

36 

32 

46 

44 

31 

35 

9 

HEADLAND 

MAX 

62 

57 

58 

52 

60 

59 

57 

60 

49 

62 

66 

49 

54 

63 

58 

66 

52 

57 

57 

54 

53 

50 

49 

49 

58 

60 

64 

51 

51 

56 

4 

MIN 

47 

35 

35 

44 

42 

44 

42 

29 

30 

35 

37 

27 

29 

37 

37 

45 

34 

35 

40 

31 

31 

32 

26 

26 

32 

34 

37 

46 

31 

36 

7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

61 

57 

57 

54 

51 

52 

52 

51 

47 

60 

65 

47 

56 

62 

58 

60 

51 

57 

52 

51 

50 

48 

45 

46 

60 

44 

64 

49 

51 

53 

,7 

MIN 

47 

37 

38 

41 

46 

39 

4  1 

25 

27 

31 

3 1 

26 

30 

32 

32 

38 

30 

31 

35 

27 

29 

30 

22 

25 

32 

36 

38 

45 

30 

33 

■  6 

LOCKHART 

MAX 

63 

58 

57 

54 

56 

60 

60 

60 

50 

64 

65 

50 

59 

64 

58 

65 

55 

60 

60 

56 

55 

60 

47 

52 

60 

46 

66 

52 

53 

57 

,  1 

MIN 

48 

32 

41 

45 

49 

44 

41 

28 

32 

31 

36 

24 

35 

36 

40 

38 

34 

40 

37 

3 1 

30 

35 

24 

25 

40 

3 1 

38 

48 

29 

35 

,9 

NATCHEZ 

MAX 

66 

58 

57 

63 

65 

57 

57 

50 

61 

67 

63 

59 

65 

59 

64 

53 

56 

57 

63 

54 

50 

48 

50 

61 

56 

65 

59 

54 

56 

58 

i2 

MIN 

48 

26 

33 

47 

45 

42 

39 

24 

27 

30 

33 

16 

45 

30 

46 

37 

25 

45 

36 

25 

25 

34 

16 

21 

38 

26 

43 

43 

23 

33 

5 

OZARK  6  NNW 

MAX 

59 

58 

57 

57 

59 

59 

64 

49 

63 

67 

67 

55 

63 

62 

65 

62 

58 

56 

63 

53 

49 

51 

60 

61 

56 

67 

64 

52 

53 

58 

2 

MIN 

47 

34 

39 

44 

46 

42 

40 

26 

30 

29 

34 

23 

39 

33 

44 

37 

29 

46 

37 

2  7 

30 

34 

25 

28 

39 

34 

46 

43 

29 

35 

6 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

53 

57 

58 

51 

57 

56 

52 

55 

47 

59 

65 

46 

48 

55 

59 

59 

60 

59 

54 

50 

51 

45 

48 

49 

59 

45 

59 

49 

49 

53 

3 

HIN 

48 

36 

38 

41 

46 

42 

41 

27 

28 

27 

33 

28 

31 

33 

34 

39 

30 

33 

36 

30 

30 

3 1 

26 

26 

29 

37 

40 

39 

30 

34 

1 

PUSHMATAHA 

MAX 

69 

63 

58 

60 

57 

59 

55 

50 

52 

61 

69 

51 

68 

60 

61 

62 

64 

57 

53 

50 

54 

45 

46 

52 

53 

47 

62 

55 

55 

56 

I 

MIN 

41 

29 

32 

31 

45 

43 

42 

22 

29 

29 

28 

19 

29 

29 

35 

35 

24 

35 

34 

2  8 

24 

26 

1  7 

24 

36 

30 

39 

38 

24 

30 

9 

seale 

MAX 

57 

60 

55 

56 

57 

57 

57 

49 

62 

67 

66 

48 

58 

60 

60 

56 

60 

57 

54 

52 

47 

49 

50 

60 

56 

61 

54 

53 

57 

56 

4 

MIN 

47 

27 

3  7 

42 

3  7 

2 1 

2  3 

31 

2  2 

36 

42 

24 

THOMASuILLE 

MAX 

69 

60 

57 

56 

57 

59 

54 

49 

50 

60 

66 

50 

58 

60 

58 

63 

53 

56 

54 

50 

54 

45 

46 

50 

61 

45 

62 

50 

54 

56 

5 

HIN 

37 

31 

36 

39 

45 

41 

41 

25 

28 

32 

30 

25 

27 

31 

34 

38 

29 

31 

34 

26 

27 

29 

19 

26 

34 

31 

36 

40 

29 

32 

I 

TROY 

HAX 

59 

57 

54 

57 

58 

55 

61 

48 

61 

67 

59 

54 

62 

69 

62 

53 

58 

54 

63 

53 

48 

48 

49 

60 

52 

65 

58 

62 

57 

56 

MIN 

47 

34 

43 

46 

48 

40 

40 

25 

31 

35 

31 

26 

40 

33 

48 

37 

31 

45 

36 

29 

28 

32 

23 

28 

36 

35 

45 

41 

30 

36 

0 

WHATlEv 

MAX 

72 

64 

58 

56 

62 

56 

52 

52 

62 

68 

64 

56 

65 

58 

65 

56 

56 

57 

54 

55 

50 

48 

48 

62 

56 

64 

60 

66 

58 

58 

3 

HIN 

46 

28 

36 

45 

48 

42 

36 

23 

23 

24 

32 

19 

42 

29 

46 

38 

28 

45 

35 

24 

27 

34 

16 

21 

36 

28 

45 

42 

24 

33 

2 

CULF  06 

BAY  MInETTE 

HAX 

62 

57 

56 

55 

65 

60 

56 

52 

65 

62 

56 

61 

73 

57 

66 

57 

62 

62 

57 

57 

48 

45 

53 

60 

51 

68 

55 

57 

59 

58 

5 

MIN 

45 

39 

45 

47 

51 

45 

42 

27 

36 

34 

36 

28 

46 

35 

49 

37 

38 

46 

37 

28 

32 

36 

2  3 

30 

39 

35 

49 

45 

33 

38 

3 

CITRONELLE 

MAX 

66 

60 

60 

57 

65 

60 

57 

52 

63 

70 

64 

67 

75 

57 

70 

58 

60 

61 

56 

57 

63 

52 

54 

62 

56 

68 

55 

57 

61 

60 

5 

MIN 

46 

44 

38 

42 

48 

42 

42 

24 

32 

33 

32 

27 

36 

31 

42 

33 

30 

38 

35 

27 

30 

2  7 

26 

32 

38 

3  3 

44 

40 

30 

35 

2 

CODEN 

MAX 

67 

65 

57 

56 

63 

60 

58 

53 

60 

65 

60 

61 

69 

61 

68 

63 

62 

60 

59 

55 

60 

48 

53 

60 

56 

64 

54 

59 

56 

59 

MIN 

44 

36 

45 

51 

51 

50 

42 

27 

36 

34 

39 

28 

49 

39 

48 

35 

37 

47 

36 

28 

34 

37 

20 

28 

40 

33 

48 

45 

29 

38 

6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

63 

56 

57 

58 

63 

60 

56 

50 

60 

66 

60 

60 

70 

60 

69 

56 

62 

62 

56 

66 

50 

46 

52 

60 

53 

66 

62 

56 

58 

66 

6 

MIN 

46 

39 

45 

44 

50 

48 

42 

32 

4  1 

35 

38 

28 

45 

37 

47 

40 

37 

46 

43 

32 

35 

36 

24 

26 

40 

35 

50 

45 

31 

39 

3 

FORT  MORGAN 

MAX 

59 

60 

55 

56 

60 

59 

55 

49 

58 

60 

57 

58 

58 

58 

67 

57 

66 

68 

56 

67 

56 

47 

48 

56 

63 

61 

55 

58 

54 

56 

6 

WIH 

50 

49 

48 

52 

52 

51 

46 

38 

46 

47 

43 

40 

49 

43 

52 

44 

41 

48 

47 

41 

42 

38 

37 

40 

43 

43 

46 

47 

43 

45 

0 

MOBILE  wB  AIRPORT 

MAX 

62 

56 

55 

56 

64 

60 

54 

51 

62 

65 

53 

56 

73 

56 

71 

57 

58 

62 

55 

55 

46 

45 

62 

57 

51 

66 

54 

56 

66 

57 

5 

MIN 

43 

40 

46 

48 

47 

46 

35 

31 

39 

40 

35 

30 

50 

36 

48 

37 

37 

42 

36 

30 

35 

31 

26 

31 

40 

38 

46 

41 

34 

38 

6 

MOBILE 

MAX 

70 

62 

57 

56 

56 

66 

61 

57 

55 

63 

65 

52 

57 

71 

62 

69 

55 

69 

63 

57 

57 

48 

47 

54 

57 

52 

62 

53 

57 

58 

7 

MIN 

47 

41 

47 

48 

50 

46 

49 

31 

34 

42 

36 

34 

36 

38 

39 

40 

38 

39 

42 

35 

36 

37 

29 

36 

40 

40 

46 

45 

37 

40 

1 

ROBERTSDALE  I  E 

MAX 

69 

61 

62 

57 

57 

62 

61 

58 

54 

62 

65 

54 

58 

71 

60 

69 

57 

61 

63 

57 

56 

49 

51 

52 

59 

62 

67 

53 

56 

59. 

1 

HIN 

45 

37 

43 

43 

48 

47 

41 

30 

30 

33 

37 

27 

33 

37 

39 

39 

35 

35 

39 

30 

34 

36 

25 

26 

31 

33 

38 

41 

29 

35, 

9 

S«*  R«Ittr*nc»  Not*a  Following  Slatloo  Indtx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


FEBRUARY  196* 


Station 

Dar  Oi  Month 

3  i.  o» 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1 

25 

26 

1 

27 

28 

29 

30 

31  «= 

PIEDMONT 

PLATEAU  05 

 1 

I" 

MARTIN  0AM 

EVAP 
HIND 

.10 

a9 

.09 

0 

.08 

23 

.oa 

27 

.02 

30 

.oa 

42 

.02 
28 

.06 
* 

.11 

60 

.12 

50 

.11 

100 

.10 
40 

.09 

50 

90 

.07 
40 

.11 

65 

.  10 
55 

• 

45 

.05 

30 

.07 
37 

.07 
42 

.10 
56 

.11 

68 

.08 

30 

.02 

75 

.02 
24 

.02 
21 

.10 
62 

.10 

SO 

1  2.238 
1329 

PRAIRIE 

06 

OEMOPOLIS 

LOCK  AND  DAM 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.12 

103 
65 
45 

.12 

76 
62 
3« 

.19 

U 
52 

3g 

.06 

50 
59 

3a 

.15 

100 
57 
42 

.03 
106 
56 
42 

.09 
94 
56 
42 

.00 
78 
52 
32 

.11 

67 
54 
34 

.15 

12 
60 
41 

.17 

155 
66 
35 

• 

67 

.22 
61 
55 
26 

.02 
98 
58 
35 

.23 
60 
58 
38 

94 
62 
44 

.03 

101 
57 
37 

58 
56 
34 

.04 
58 
52 
36 

.10 
110 
50 
31 

.09 
53 
51 
28 

39 

63 

^4 

72 
67 
33 

.04 
41 

48 

36 

.02 

22 
55 
35 

• 

32 
48 
46 

.16 

110 
58 
37 

2.70B 
2085 
56.6 
36,8 

GULF  08 

FAIRHOPE  2 

NE 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

.1* 

69 

.04 

5 

.03 

.05 
24 

77 

.12 

ia4 

.05 
45 

.08 
67 

.10 

97 

.10 

50 

.15 

90 

.07 

20 

.01 
46 

.09 

41 

.06 

36 

.24 

79 

.01 

17 

.08 

77 

.19 

127 

.05 

54 

.09 

26 

.06 
34 

.11 

36 

.08 

21 

69 

.07 

21 

.03 

17 

.09 
82 

.10 

36 

2.46B 
1548 

MAX  AND  MIN  IN  DARV  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

• 

a 

Staboo 

c 

.a 

'a 
> 
• 
£ 

Percent  of 
time  fiom 
prevailing 

Average 

1  . 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 

CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 
CST 

z 

0. 

o  l/t 

o  u 

^0 

Trace 

01-09 

01 

•* 

i 

66 -OS 

1.00-1  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  ol 
pouibia 

Average 
tky  cover 
•unriM  to  n 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

11 

11 

8.7 

38 

W 

10 

71 

75 

58 

57 

0 

4 

3 

5 

0 

0 

12 

53 

6.8 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

32 

6 

8.9 

36++ 

13 

15 

69 

76 

55 

56 

8 

2 

5 

1 

1 

0 

17 

6.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

09 

S 

12.3 

35++ 

31 

15 

75 

SI 

56 

60 

3 

2 

2 

0 

0 

14 

6.1 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

30 

7 

8.7 

31 

W 

19 

72 

83 

57 

SB 

1 

3 

4 

4 

0 

0 

53 

6.8 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ALABAMA 
FEBRUARY  1964 


Day  of  month 

9     10    11     12    13    14    IS     16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  I  31 


NORTHERN  VALLEY  01 
BELLE  MINA  2  N 

DECATUR 

FLORENCE 

HUNTSVILLE  MB  AP 

HAOISON 
MOULTON  Z 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 

REO  BAY 

WATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

BESSEMER  3  S5W 
eiRMINSHAM  WB  AP 

BRIDGEPORT  2  M 

GUNTERSVILLE 

ONEONTA 

VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 
ALICEVILLE 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

DOUBLE  SPRINGS 

HAlEYVILLE 

HAMILTON  3  S 

PRATTViLLE 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

EASTERN  VALLEY  04 
CENTRE  5  SW 

SYLACAUOA  4  NE 

TALLADEGA 

PIEDMONT  PLATEAU  05 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

AUBURN  J  SM 

LAFAYETTE 

PRAIRIE  06 
GREENSBORO 

MONTGOMERY  V*B  AP 

COASTAL  PLAIN  07 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 


SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  QND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 

-   26  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

& 
P 

g 

il 

ABBEVILLE  1  NNH 

oooe 

HENRY 

n  95 

89  19 

469 

7A 

JOHN  S.  RICHBURG 

AODISON 

0063 

WINSTON 

34  19 

07  11 

799 

PALMER  GOOSEY 

ALBERTA 

0140 

WILCOX 

32  1* 

87  29 

175 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

AL6ERTWILLC  2  SC 

01  *• 

MARSHALL 

3*  14 

86  10 

1140 

9A 

5A 

H 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANOCB  CITT  «  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

32  59 

85  92 

660 

9P 

9P 

OOUCLAS  M.  SANFORO 

ALICEVILLE 

OlTt 

PICKENS 

99  07 

86  07 

140 

7A 

7A 

MRS.  CHERKY  J.  HERnOON 

ANDALUSIA  1  NH 

02^2 

COVINGTON 

91  19 

86  90 

260 

6* 

8A 

JAMES  P*  GILLIS 

ANNISTON  FA*  AP 

02T2 

CALHOUN 

39  19 

85  91 

999 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEV  )  S 

033S 

WINSTON 

94  04 

87  13 

500 

7A 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASMLANO 

0369 

CLAY 

99  16 

89  91 

1090 

6A 

NORMA  K  W 1 LL I S  j 

ASHVILLE  4  H 

03TT 

ST.  CLAIR 

39  91 

66  20 

590 

7A 

JOHN  T.   SwlNDALL  { 

ATHENS  2 

0395 

LIMESTONE 

94  48 

86  99 

720 

9A 

RADIO  STATION  MJMH  1 

ATMORE  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

91  10 

87  29 

300 

4P 

ATMORE   STATE  FARM 

AUBURN  3  SU 

0422 

LEE 

92  94 

85  31 

730 

6A 

6A 

H 

MAS.  MARTHA    I.  MOORE 

AUTAUCAVILLE  3  H 

04*0 

AUTAUGA 

92  28 

86  41 

200 

6A 

J.  S.  NEIGHBORS  1 

bankhead  lock  and  dam 

0909 

TUSCALOOSA 

33  29 

67  20 

280 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

09B3 

BALDWIN 

90  53 

67  47 

268 

7P 

GROVEft  W.  WOODWARD 

BCLLE  MINA  2  N 

0633 

LIMESTONE 

34  42 

66  93 

600 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY  : 

BERRY 

074a 

FAYETTE 

33  40 

61  36 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  9  SSW 

0737 

JEFFERSON 

33  22 

67  01 

939 

»P 

6A 

JAMES  £■  MC  CRAVY 

BEXAR 

0790 

MARION 

34  10 

68  07 

970 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

BILLINCSLEY  1  SE 

0923 

AUTAUGA 

32  39 

66  42 

420 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

BIRMINGHAM   MB  AP 

0631 

JEFFERSON 

39  34 

66  45 

620 

HID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU  i 

B0A2 

09iT 

MARSHALL 

34  13 

66  10 

1070 

7* 

DAVID  A.  BURNS  1 

BRANTLEY 

1061 

CRENSHAW 

31  35 

66  16 

2  74 

8A 

8A 

R.  E.  HENDERSON  ' 

BREmTON  3  SSE 

1064 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

69 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY  1 

BRIDGEPORT  2  w 

1099 

JACKSON 

34  56 

69  49 

660 

5P 

9P 

HISS  M.  LOUISE  JONES  | 

BROOK WOOD 

1143 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  IT 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

BRUNDIDCE 

U7B 

PIKE 

31  49 

65  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WMITTINGTON 

CALERA  2  Sx 

12«S 

SHELBY 

33  05 

86  46 

940 

5P 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMDEN  3  NW 

1301 

WILCOX 

92  02 

87  20 

225 

9P 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

31  55 

67  59 

93 

JOE  PICKENS 

CAMP  MILL  2  Ntf 

1324 

TALLAPOOSA 

32  50 

89  41 

660 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

WALKER 

33  54 

67  32 

430 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  3  Sri 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

69  45 

620 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

1520 

aiBB 

32  97 

97  08 

224 

HUEY  COLBURN 

CHATOH  3  N 

1366 

WASHINGTON 

31  30 

68  19 

265 

9P 

9P 

GRADY  C>  YOUNG  1 

CHILDERSBUBG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

66  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO.  ! 

CHlLDERSfiURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

33  17 

66  2D 

418 

9P 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

C 1 TRONELLE 

16S5 

Moaue 

9;  31  05 

68  14 

331 

6P 

6P 

MRS.ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

ij  31  32 

67  31 

183 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

1694 

CHILTON 

7l  32  51 

66  36 

960 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

BARBOUR 

9|  31  53 

85  26 

996 

8A 

8A 

MRS  ELIZABETH  WESTON 

COOEN 

iao3 

MOBILE 

9:  30  2  3 

8S  13 

12 

»P 

9P 

H 

AGNES  C.  CHBISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

iao7 

GENEVA 

5  31  n 

85  56 

290 

6A 

HENRY  r,  KELlEY 

COLBERT  STEAM  PLANT 

iai9 

COLBERT 

87  50 

470 

TVA-462 

COLLINSVILLE 

1849 

DE  KALB 

34  19 

85  92 

794 

7A 

tl.  W.  APPLEION 

COLUMBIA 

1865 

HOUSTON 

31  17 

85  07 

B9 

7A 

MRS.   ALICE  K.  FAULK 

CORDOVA 

WALKER 

33  46 

87  11 

394 

TA 

MRS  CLARICE  E  GRESMAM 

COTTONTDN 

1974 

RUSSELL 

32  09 

69  04 

21T 

7A 

HUGH  S.  KITE  1 

CUBA 

2079 

SUMTER 

32  26 

86  29 

219 

TA 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEVILLE 

2119 

TALLAPOOSA 

32  49 

85  49 

760 

7A 

WILLIAM  L>  BARTLETT  ' 

DADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11  32  50 

65  46 

730 

M.  CLAY  PLESS 

OANCT  *  N 

2141 

PICKENS 

13;  33  04 

68  17 

207 

6A 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

2I8S 

MARENGO 

13  32  21 

87  39 

225 

7A 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12  34  35 

66  58 

960 

8A 

ROSS   A.    HAWKINS  ' 

DELTA 

2239 

CLAY 

11  33  26 

65  42 

1030 

MRS.  VERNA  a.  LADDERS 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0AM 

2245 

MARENGO 

32  31 

67  50 

100 

6A 

6A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS  | 

oothan  faa  airport 

2372'  HOUSTON 

31  14 

89  26 

321 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  *  H 

2377i  HOUSTON 

31  13 

85  27 

301 

C 

R.  E.  PILCMER 

!  DOUBLE  SPRINGS 

2386  WINSTON 

34  10 

87  24 

600 

7A 

TA 

H 

MITCHELL  DRAKE 

1  ELBA 

2577,  COFFEE 

91  25 

66  04 

195 

TA 

HERBERT  S.  WHATLEV 

1  ELROO 

2632;  TUSCALOOSA 

39  19 

67  48 

292 

TA 

K.  V.  BERRY  ' 

ENTERPRISE 

2670 

COFFEE 

31  19 

89  51 

980 

9P 

9P 

RADIO  STATION  MIRS 

EUFAULA 

272  7!  BARBOUR 

31  52 

•  9  09 

207 

TA 

MARTIN  J.  DARITT 

EVERGREEN 

2758 

CONECUH 

31  26 

86  96 

220 

7A 

TA 

W.  DAVE  SIHONTON  I 

FAIRHOPE  Z  NE 

2813 

BALDWIN 

30  33 

87  53 

23 

9P 

9P 

9P 

JAMES  E.  BARRETT*  JR. 

falco  open  pond  tower 

2832 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

232 

6A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALK.VILLE  1  N 

2840 

MORGAN 

94  22 

66  94 

630 

7A 

7A 

EDCBERT  M.  HARDIN  1 

FALLS  CITY  BLK  POND  TWH 

2848 

WINSTON 

34  04 

67  20 

690 

TA 

U>S>  FOREST  SERVICE  | 

FAYETTE 

2883  FAYETTE 

33  41 

67  90 

370 

6P 

6A 

GORKAN  J.  BLACK  j 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

34  48 

87  41 

976 

9P 

9P 

HARRY  G*  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDE<^ 

31  99 

86  99 

901 

TA 

WOODROW  WILSON  ! 

FORT  MORGAN 

303! 

BALDWIN 

30  14 

86  01 

10 

8P 

8P 

WH.  H.  CHANDLER  1 

FORT  PAYNE 

3043 

DE  KALB 

3*  27 

89  49 

934 

CARL  PARKER  | 

FRISCO  CITY 

3109 

MONROE 

31  26 

87  24 

410 

6A 

6A 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

970 

7A 

JOHN  M.  WILLIAMS 

GADSDEN  OAS  PLANT 

3154 

ETOWAH 

34  01 

66  00 

969 

6P 

TA 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

32  49 

68  09 

130 

7A 

7A 

HACK  C<  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

34  01 

86  49 

900 

6A 

MRS*  G.  MC  KENZ I E  | 

GENEVA 

325* 

GENEVA 

31  02 

89  52 

107 

TA 

REBECCA  CAMPBELL  j 

6E0RGIANNA 

327 

!  BUTLER 

31  38 

66  44 

285 

7A 

T.  E.  MASON  1 

GILBERTOWN 

330e 

1  CHOCTAW 

31  53 

86  20 

12B 

6P 

6P 

ALTON  C.  LAND 

GORGAS 

343C 

WALKER 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  SAY 

3*9» 

1  COVINGTON 

lOj  31  U 

86  17 

280 

JOHN  P.  RHODES  I 

GREENSBORO 

351 

HALE 

l\  32  42 

87  96 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS  ! 

GREENVILLE 

351S 

1  BUTLER 

31  50 

86  38 

444 

9P 

8A 

CECILE  T.  LEWIS  1 

GREENVILLE  2 

3524  BUTLER 

31  50 

86  38 

420 

: 

L.  RAYMOND  50D1F0RD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559  BALDWIN 

30  17 

67  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSVtLLE 

357 

1  MARSHALL 

94  20 

06  19 

976 

4P 

*P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

15TBi  MARSHALL 

34  22 

66  17 

609 

9P 

TVA-769 

KALEYVILLE 

3620  WINSTON 

34  14 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

364 

,  MARION 

34  06 

67  59 

511 

7* 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVlLLE 

3748!  LOWNDES 

32  U 

86  36 

180 

7A 

TA 

MISS  JANE  DOSWELL 

HEADLAND 

376 

MENRY 

31  21 

85  20 

370 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

CLEBURNE 

33  39 

85  36 

850 

6A 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

3816!  CRENSHAW 

31  57 

66  19 

994 

7A 

TA 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGMTOWEB 

38* 

.  CLEBURNE 

33  32 

89  26 

1179 

SA 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899  FRANKLIN 

94  20 

67  96 

849 

7A 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVlLLE  MB  AE> 

406 

MADISON 

94  42 

66  39 

609 

MID 

HID 

MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4193:  CLARKE 

1  31  91 

87  99 

210 

TA 

: 

T.  M.  gaillard.  JR> 

JACKSONt/lLLE  2  S>< 

4209  CALHOUN 

7  33  48 

89  46 

690 

TA 

: 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  *•  N 

4226  WALKER 

2!  33  54 

87  16 

929 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

43061  ELMORE 

7|  32  37 

86  19 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

4902  CHAMBERS 

*  32  5* 

89  24 

830 

9P 

9P 

CLARENCE  M.  FINChER 

LAY  DAN 

46031  CHILTON 

7  32  58 

•  6  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

6619!  JEFFERSON 

3  33  33 

66  33 

636 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LCESBUftG 

662 

i  CHEROKEE 

7  34  11 

69  46 

969 

7A 

RUFUS  H.   SEWELL  , 

LIVINGSTON 

479e{  SUMTER 

13  32  35 

68  11 

160 

TP 

TP 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOCKHART 

4822| COVINGTON 

1    9  31  01 

66  22 

290 

8A 

6A! 

1 

H.  C.  YOUNG 

OBSERVATION 

U 

M 

ae 
0 

TIME  AND 

! 

s 

E 

TABLES 

STATION 

[NDEX 

COUNTY 

< 

— 

OBSERVER 

>NO 

§( 

□ 

B 

SI 

 j 

LOUISVILLE 

4684 

BARBOUR 

9; 

31  46 

65  33 

470 

JOHN  B.  ARD 

MAO 1  SON 

4976 

MADISON 

12| 

34  62 

66  49 

980 

3P 

„ 

JOHN  D  STOMER  JR 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

91 

99  30 

66  91 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  N 

9106 

PERRY 

2 

92  36 

67  18 

210 

?; 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

3{ 

93  27 

202 

ta; 

R.  L.  SIHONTON 

MARION  JUNCTION  2  NE 

9121 

DALLAS 

3 

92  38 

87  13 

300 

6P 

4P 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

9140 

ELMORE 

111 

33  40 

69  55 

195 

6P 

*p 

*p 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11* 

92  19 

66  01 

190 

TA 

E.  PAUL  GOwAH 

MELVIN 

9354 

CHOCTAW 

19 

91  96 

68  27 

950 

TA 

ERNEST  H.  LAND 

HERTZ  PONOVILLE  TOwER 

5362;  BIBB 

* 

92  99 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE  | 

MIDWAY 

9997'  BULLOCK 

32  04 

B9  92 

460 

MIS.    SARA  0.  MALL 

1  MILLERS  FERRY 

9417 

WILCOX 

1 

32  06 

67  22 

78 

9A 

PREO  HENDERSON 

i  MILSTEAO 

9499  MACON 

11 

32  27 

65  94 

206 

llA 

CHARLES  R  ROVE 

MINTER  3  Nw 

54*9 

DALLAS 

1 

32  06 

370 

TA 

HCNR.  J.  YATES  1 

1  MINTER  4  NW 

5454 

DALLAS 

1 

33  07 

T.  e.  LIOE 

1  MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

7 

92  48 

86  27 

990 

4A 

ALABAMA  POWER  CO. 

1  MOBILE  wa  AIRPORT 

54TI 

MOBILE 

9 

30  41 

211 

HIO 

NItt 

C  HJ 

U.S.  HEATHER  BUREAU  1 

,  MOBILE 

5463 

MOBILE 

30  41 

11* 

8A 

iA^ 

H 

ROBERT  G.  BCIANCOURT 

HONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

33  06 

462 

H.  P.  JETER.  JR. 

1  MONTGOMERY  W8  AP 

5950,  MONTGOMERY 

1 

33  16 

1*9 

Hid 

C  Hjl 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5629 

LAWRENCE 

13 

16  3* 

67  17 

660 

c 

TVA- 981 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

13 

34  2* 

67  16 

649 

«P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

^MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

13 

34  69 

67  97 

996 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

1  NATCHEZ 

9789 

MONROE 

1 

91  49 

183 

S.  B.  HELTON 

1  NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

9 

91  24 

460 

•J 

e.  L.  DEAN 

5867  MADISON 

12 

719 

?J 

HISS  LUCILE   W.  HtflfFOftO 

9879 

DALE 

31  20 

320 

GLADYS  G  BROWN 

6121 

BLOUNT 

13  57 

879 

ta! 

LONNIE  R.  NORRIS 

6129 

LEE 

32  36 

790,    6 A 

BA! 

•* 

RADIO  STATION  wjHO 

ORfiVILLE 

6I6I'  DALLAS 

'! 

12  16 

200 

8Ai 

EDWARD  6.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6216.  DALE 

9 

91  32 

460 

6P 

4P 

JACOB  0.  BARNES  - 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

13 

34  42 

86  20 

635 

TVA-69 

PAL*1ERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

2 

99  44 

66  41 

798 

TA 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

7 

99  36 

999 

TA 

TA 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362 

PERRY 

3 

32  96 

900 

iA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

63 70:  MONROE 

1 

91  39 

67  16 

199 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIX  city  2  NNW 

6396 

RUSSELL 

32  30 

89  01 

570 

8A 

lA 

H 

D.  R.  MC  LEHORE 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

99  13 

88  16 

169 

TA 

MRS  MARY  A.  HCORICK 

PINE  HILL 

6460 

WILCOX 

1 

31  59 

87  96 

110 

TA 

MRS.  DELLA  L.  OAKLEY 

i  PINE  LEVEL 

64681  MONTGOMERY 

33  04 

86  04 

906 

TA 

MRS.  CNA  C.  PAUL 

i  PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

> 

92  97 

66  54 

230 

TA 

Thomas  e.  fischer 

.  PRATIVILLE 

6640  AUTAUGA 

1 

32  26 

86  26 

290 

6P 

4P- 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

1  PRIMROSE  FARM 

668* 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

66  15 

160, 

I2N 

W.  E.  ELSBERRY 

:  PUSHMATAHA 

CHOCTAW 

19 

32  12 

260 

8A 

6A 

MRS.  JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6S05 

FRANKLIN 

12 

34  26 

680 

TA 

TA 

MRS  AUTIE  KILBURN 

1  REDSTONE  ARSENAL 

663) 

MAO  1  SON 

12 

34  39 

573 

MID 

mid! 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

68*7 

PICKENS 

19 

33  23 

68  01 

226 

CURRY  MC  DONALD 

'  RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

91  23 

180. 

WILLIAM  J  GODWIN 

1  RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

91  33 

86  31 

190 

3 

ALABAMA  electric  COOP 

ROBERT SDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

1 

90  93 

67  40 

155 

7* 

•  „ 

MICHAEL  w.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

' 

92  99 

66  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7029 

Randolph 

93  09 

85  18 

745 

6A 

7aI 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLt  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7A 

RADIO  STATION  wwwR 

SAINT  BERNARD 

7197 

CULLMAN 

2 

94  12 

602 

7A 

TA 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

1199 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SAYRE 

7282 

JEFFERSON 

2 

53  43 

304 

7A 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

1  SCOTTSeORO 

7304 

JACKSON 

li 

34  41 

619 

TA 

TA 

M 

RADIO  STATION  wCRI 

SEALE 

7928 

RUSSELL 

92  16 

390  9P 

»P 

HOMER  D.  TEAL 

SELMA 

7366 

DALLAS 

\ 

93  29 

14T 

9P 

TA 

ROdERT  J.  CHANDLER 

1  SL0COM9 

79  T6 

GENEVA 

» 

91  07 

246 

TA 

J  T  KIRKLANO 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

1 

32  00 

229 

TA 

HRSa  EVA  R*  RAY 

1  SUTTLE 

7963 

PERRY 

9 

32  32 

67  11 

149 

TA 

J.  F.  SUTTLE.  JR. 

SVLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

T 

99  12 

66  13 

490 

6P 

4P 

CITY  WATER  PLANT 

6024 

TALLADEGA 

T 

99  27 

969!  *P 

«P 

C.  D>  WEAVER 

THOMASVILLE 

6178 

CLARKF 

13 

91  99 

409 

7A 

TA 

LEROY  GATES 

1  ThORSBY  1  SW 

8204 

CHILTON 

92  94 

200' 

AUBURN  UNIVERSI TY 

1  THORSBY  EXP  STATION 

8209 

CHILTON 

] 

92  99 

660 

6P 

4P 

M 

AUBURN  UNIVERSITY 

thurlow  dam 

8219 

ELMORE 

1] 

32  33 

388 

«A 

ALABAMA  POWER  CO. 

8299 

MADISON 

1: 

34  54 

790 

IVA-906 

'  TRAFFORD 

8289 

JEFFERSON 

2 

33  49 

86  44 

470! 

TA 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

31  49 

980:  6P 

4A 

Thomas  j>  d i llard 

jlTUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

TUSCALOOSA 

3 

39  I* 

87  37 

170 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

8389 

TUSCALOOSA 

2 

39  13 

67  35 

152 

7A 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

,  TUSKEGEE  2 

8403 

MACON 

11 

32  26 

65  42 

6P 

6P 

LEON  L.  BENNETT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

S43S 

BULLOCK 

6 

92  09 

85  49 

460 

7A 

TA 

ROBERT   L  DUNHAM 

UN  I ON TOWN 

8446 

PERRY 

1 

92  26 

87  91 

369 

7A 

JEPTHA  S.  BRANTON 

VALLEY  HEAD 

8469 

DE  KALB 

7 

34  34 

85  37 

10*0 

TA 

TA> 

C  *  H  LUMBER  COMPANY 

VERNON 

8917 

LAMAR 

19 

33  45 

88  08 

180 

7A 

ta' 

k  H 

JOHN  B.  GUIN 

WADLEY 

8609 

Randolph 

11 

39  06 

85  94 

640 

TA' 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

11  13 

87  12 

309 

TA 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVCRS 

WALNUT  GROVE 

86*8 

ETOWAH 

; 

34  04 

86  19 

890 

HRS.'LORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

2 

32  47 

6T  50 

iioi 

c  ^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

1; 

14  99 

68  04 

669 

8A 

MRS.   INIS  WILSON 

WEST  8L0CT0N 

8609 

BIBB 

33  07 

6T  07 

900 

TA 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

8899 

ELMORE 

■ 

32  93 

86  12 

207, 

TA 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WMATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  99 

87  43 

170 

9P 

TA 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

W INFIELD  2  SW 

6998 

FAYETTE 

19 

33  99 

87  90 

466 

TA 

W.  w.  COTNEY 

YATES  MYORO  PLANT 

1 

9103 

ELMORE 

11 

32  14 

89  94 

399 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

2-BLACK  WARRIORi     3-CAMABA ,     4-CmATTAMOOCHEE 1     S-CMOCTAWMATCHEEi     6-CONECUM,     7-COOS4|  B-ESCAKBK 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station, 
Dannelly  Field,  RBD  2,  Montgomery,  Alabama   36108  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  in  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  t  ime  of  observat  ion . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table ;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,   are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters      C,   H,   and  J      In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  spec ial  purposes ,  and  ar e  publ ished  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publ Ic  at  ion . 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

♦  Amount  Included  in  following  measurement ,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  inas  helt  er  located  on  theroofofa  building.  i| 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield.  ^ 

AR  This  entry   In  time  of  observation  column   in  Station   Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  ''Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observat  ion  column  in  Station  Index  means  observat Ion  made  near  sunset . 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  DatSj 
obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent;  of  Documents,     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uinents,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C.   -  4/22/'64-825 


-  28  - 


-9- 

CorlDth.  II 


,.v.u.  .....  r  1^ 

Colbert  Steam  Plant        X      ^  , 

}     I      •-^   @  ,) 

I  Muscle  Shoals  FA 

.„.o. NORTHERN  .^ 
o  ,— t  


ChBttanooga  WB  AP,  Tsnn.  ^ 


FAA  AP 


Ilij.SfUvtUe  2|  Houltoii 

».d  Biy  i  ^ 

fO-        I  I  Uoulton  2 

Hodg«5  I 


Belle  mo.  2  »  Ptaax 
^  I  HuotBVllU  I^AP 


PaiDt   Rock  2  N 


Bridgeport    2  wl 


/ 


Dec 


1- 


Scott.boro  / 

'1      I    /  o 

—  — w       •Kcasionr  A^ny  '  |  Valloy  He 

VALLEY 

I  O  '  Fori  P.y'i 

r.U.Ul.  -  Ount.r.,ill.  TVA 


/  Hunt 

I- 

'"'A''  — i"   Is  1 

f  Wlofleld  3  SI  ; 
■  I  n_  I 


Addli 


-O-  Double  Sprl 
O-        Falls  City  Blk  Pond  Twr 

O       O  . 
Arley  3  S 


U.Ul.  i  Ou»..r..i.l.  TVA  , 

-°'  cJ..r..lU.-0-  I  „  5,,.,.  /„ 

'       'Alb«rtville  a  SE  * 


i 


^  / 

'«n,  mss.  I  Vernon 

.'  ^ 

I 

/ 

........| 


I  o 

CirbOD  Bill 

UPPER  ! 


I.int  B«rn.r<l        f        \       bo.z  al- 

APPAL  AGWl  AN  > 

C.rd.n  City  ••Inuf  Oro 


O  C<>fllo«»lll. 
'  Le«.burg 

(^.Conlr.  5  S» 


ALABAMA 


-<^Lar«yelt>,  Cm, 

STATUTE  MILES 

10  20  » 


9UTH  KEltlDlAH  TIIII  ZOKI 


Rom  ra  AP,  0«, 


COrov.  ^  .   

yV  N,C.d.<len  C»  l'l^t_;  .__ 


.Tr.trord  .  ,   ...        ft     J.ck.onvlUe  ¥ 


tovn,  Ca, 

GEORGIA 


ABhvlUe  4  « 


P»y«tt 

-O- 


Jlo  o 

P  Palaerdalc  2  « 

Corg«8  BlriBlDRha 


„rd^le2.)  O.-^A'TERN 

c^\\r.r.'c^^ "  f-r     pIedmont  \  ,„°.Jo. 

r-'      SylJcauiia  4  ME  I  I  I  'l 


Bftnkhead  Lock    tt  Da; 


■  KViorn         ■  "  -  — " 

I  I  PLAINS 

I  El  rod  Brookwooi 
|picke„..uie'  I   O  '^"=">°''"  "*  *>■  O 


0"aK-ll^^/^  !      /"'^  T.U. 

Chi 


\ GEORGIA 
75TH  HCRIDIAN  T 
.  1 
iTalUpoosa.  2  mm,  G« 

\ 


.,.......„'  "S  ,r""-v,/     .-==;<^  •  f-r  ™  PEDMONT  \  „..?.,. 

Brook..iii.  E.P.  s.,..ns,  o  1      I       ©».  J     VALLEY  ^  ..di., 

I     AllcevlUe  Tuscaloosa  Oliver  Dam  '  ^  •  I  '     O  t 

o  ;::;t..°„  TVo / — -^-f  ^  

  iD.ncy  j  N^yj  <  I  llonl...llo    Alex.nder  Clt,  6  KE    |  .1  

^'  0  r~'i.  ~'  7  i  Centre.llle       |  i  L.y  D.~  11      ^  L.F.,.t.e  I 

Shu,u.Uk,   -IS..    I  5>  ,  -  Pon'dvUle  T,r  <^        I  ■  Thor.by  I  S.  "ockford  I  O  U  ' 

J  ^  r"0"  •O-Thor.by  jxp  St.     O  |    OadevlUe  2   C.p  Hill  2  Kit  X>  "e«t  Poln' 

;  ^,  Lrlor\ock  .  O..          .-Jjrl.bnr.  C.b-.4r«-r'  ,,^^,„„      \^  i  ..t^^nifl  PLATEAU      S  I 

I     Gainesville  Of^  \  O  I  Mltche^L  D»»  j]  .  1>  .._f'N  ■  *V 

I  S  Greensboro  i  •   1  Martin  Dam        J     '  ^ 

-o-     J  o        ,  „    \   J       I , ,  „    t  ^ 

Kipling,  Ml...       ;  --  ir)  r  A  (l^r  O  I    Jord.n  D..  1       ^  I  -O-  >j 

I         LlYlngston    y^--}^  *  O       )       (J      SUllng.ley  1  SE   i  O  Y.te.  Hydro  PlJJt  «,ubv,rn  Alls  10 

/     ^  "  '      "T-tt J "-r o"""-^  ^  r^*Aub^s.  ^@ 

J                                                                              °"  ,.rlon  Junction  2\l  Pr.tt v*  1  le  -M^  Thjrloj  D J  H    Pn^n-— JrTWD  Colu.bu. ,  C.. 

r  ^  p  Cub.  ^-  unlonto.„0       I      .  .0  ^      A>,t.ug..llle  3  N  ^>,*Vliil.t..d      r!^,,..,.  ,      r~  I 


!  WNW. 

-o- 

I  @ 

idinn  WB  AP,  U 


Crandall  12  N.  U 


4 

I 
/ 

i 

 r 

I— ^ 


— ^ 


o 

Shubuta,  Miss 


— f 

fMelvln  C*  Campbell  PioeHlll 

^  •  o  I 

Thomaavll 1 


-o- 

■aynesboro  1  E 


-o  r 

Gllberto»n 





State  Line.  Mis 


Leakesvllle,  Hlfs. 


-O  Ch.toi 


MaopoUa  Lock  k  Dan  ^  ,  i        "  I 

,  I  «.rlon  Junction  2  HE  Pr.ttvlUe  »**\.  Thv-lo"  »»• 

Unlonto.„0.       I  .o-      A"t.ug..llle  3  N      f"^         ^>,"^il.,..d      ^J^L   . 

B.rlon  Junction  1  ENE  j,i„       \CA«/*"\.^  ll.  | 

O        I       !       OrrvlUe  C\/  ■      ^       O  Prl«-o.c  fir.  I  O 

Dayton  Q  "tbe"  1  SSW  •\  I  So.le 

#"AlbJrt.  \  llontBJ.«ry  WB  AP  01  ■  1 

J  oS_PRAlRlE     r         o      I  '  I  ^""—"y 

a.gnoll.    I               «^           mnt.r  4  llw                 H.yncvlll.    I                                         Spring.  5  S                f              \  X 
•  J—- miler.  r.ri.  •   I       I  \  ,^;.i         O-  "'""I'  I  V  I 


'  ^  i  I-  V  Q' 

inter  4  HW  H.yncvlll.    I  Union  Spring.  5  S  •  \  ^ 

Snow  Hill  Fort  Deposit,         ^  ,  I  ^  Clayton  Euf«u4a 

I  I  Highland  Hobo           j  /  -O  -<> 


  1  ^  Hinter  i 

r •Millers  Ferrs  ^  | 

<^mden  3  SH-O 

-5 


Whatley  r— V^^AOTAl  ' 


COASTAL  ^ 

Peterman  / 


.  J.ckso 
/ 


Claiborne 

^,rl.co  Clt,  / 


Lunpkln.  G. 
-<»- 


I  OrecnvlUc  .OOreenvlUc  2  ^ 

f  Nfttch.x 

>- 


•     _     w  Brantlev 

\PLAIN      I  -o 

—  ^-1  r 


~|  /  Louisville 

i  o    '  I  

\              Brundldga    /  | 
..„,l.v    <  ■—  Abb.»lU.  1 


Cltronelle 


/  yrn.co  city    /  Ev.rgr.cn  I. 

I        -O-  Falco  Open  Pond  Twr 

1    }  AtJiore  State  Farm  •  q 


INc*  Drockto 


;  Headlaod 

Helton     -DoVhan  FAA  AP 
Ent.rprl..    ^"f  ^  ^^^^^^^^  ^  , 

—  ■ -      ^-  *         ■  Dothan  4  W 


-o 

Cuthbert,  Oa 


Port  Galnea,  Ga. 


O 

BlaJtely,  Ca. 


Mobile  WB  iP    (     \  \ 

Falrhop*  3  HE 


Vancleave,   Ml... J 

I  Codeo 
PaBcasouia  Jr  HS  M 


Brewton  3  3SE 


j  Coffee  SprlOKs  2  Id  ^  | 
I  r-   niM-amb  ', 


Lockha 


Bl«ck.»n  4  ntw.  ri».,» 


Hilton  Exp.  St..,  n. 

-O- 


DonalaoDvllle  3  *,  Ga. 

H  °  


GraceTllle.  Fla 


ale  1^ 

rPenaacola 


i.cagoul.  Jr  HS_   Ml...^     /  | 

I  Gulf  Shor..  Po«t  OJflc. 

I       ^^^^^^  ^^r^^^^____^_y^^^^^^-^' 


Chlpley  3  E.  Fl. 

-o- 

STATION  LESeUD 
O     •     9    Prtctfilhllton  only 
O  Prtcifiilotfon,  Itofof* 

^  <^   Prtclpitenofi  ond  T§if^HfOfvf* 

^   ^    ^    Prtclpi'sHy.  UmlMrolurt  <"*  C^pcnlivi 

Typ4  ef  r>f  Hon-rKi>r<liKt, 

•  Rtconint  .      •  *»"'  'r'" 

moft  Mtollta  mtttorotoflcol  Oefa 


HIV  I  SIB  «/«2  «WC.   CTIA  ISCOmi-'B-A 


I 


jCatjqfT  eSeiioo  uosu^sio 


S2i Vi  3  C3il>J,n 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretory 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chl.J 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


MARCH  1964 


Volume  70     No.  3 


ASHEVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
MARCH  196'! 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

•  1 

Is 
<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

s 

M 

i 

Dale 

e 

Degree  Daya 

No.  0'  Days 

Tola! 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

jO 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

a 

1 

o 
g 

1.00  or  More 

°  1 

"» 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

63. 9M 

38. 8M 

51. 

4M 

74 

19« 

21 

30 

417 

0 

0 

8 

0 

11,80 

5.68 

15 

,0 

0 

6 

6 

4 

BELLE  MINA  2  N 

64  a  6 

39.6 

52  , 

I 

75 

4 

22 

30 

395 

0 

0 

6 

0 

12.67 

2.98 

14 

.0 

0 

1 1 

7 

5 

OECATUR 

61.9 

37,2 

49, 

6 

- 

3. 

1 

75 

9. 

23 

30 

472 

0 

0 

10 

0 

10.08 

4, 

58 

3,92 

15 

.0 

0 

6 

6 

5 

FALKVILLE   I  N 

62.0 

37.1 

49  • 

77 

9 

23 

30* 

474 

0 

0 

13 

0 

10,81 

3,64 

26 

.0 

0 

8 

6 

4 

FLORENCE 

66  .^M 

42.  2M 

54, 

3M 

75 

24* 

22 

30 

328 

0 

0 

6 

0 

10.43 

4,21 

14 

,0 

0 

9 

4 

HUNT5VILLE  WB  AP 

63  5 

41.2 

5  2 

79 

8  + 

25 

30 

392 

0 

0 

5 

0 

10.75 

5, 

18 

4.68 

14 

.0 

0 

g 

5 

3 

MADISON 

64. 4 

40.  1 

52. 

3 

1. 

1 

75 

8* 

22 

30 

392 

0 

0 

7 

0 

14.14 

8, 

27 

3.10 

14 

.0 

0 

11 

7 

7 

MOULTON  2 

64.9 

39.2 

52, 

1 

75 

8 

22 

30 

392 

0 

0 

9 

0 

9.34 

2.05 

15 

,0 

0 

7 

6 

5 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

40.5 

76 

9 

24 

30 

390 

0 

0 

5 

0 

8.06 

4.65 

14 

,0 

0 

7 

3 

3 

NEW  MARKET  2 

65.1 

38.3 

5 1 

78 

21 

30* 

409 

0 

0 

11 

0 

13.10 

3.07 

14 

,0 

0 

1 1 

a 

RED  BAY 

62  5 

37.8 

50, 

2 

75 

10 

22 

30 

453 

0 

0 

10 

0 

11.79 

4.90 

15 

,0 

0 

12 

6 

REDSTONE  ARSENAL 

62.2 

38.5 

50, 

4 

77 

4 

22 

30 

447 

0 

0 

9 

0 

8.55 

2.60 

25 

,0 

0 

8 

5 

3 

RUSSELLVILLE  2 

61.1 

38.  1 

49, 

6 

76 

10 

20 

30 

474 

0 

0 

10 

0 

10.39 

5.35 

15 

.0 

0 

5 

3 

WATERLOO 

65. S 

35.2 

50, 

4 

75 

24* 

21 

30 

449 

0 

0 

14 

0 

8.82 

2,38 

15 

.0 

0 

8 

5 

4 

DIVISION 

51. 

. 

4 

10.77 

5. 

14 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTVILLE  2  SE 

BESSEMER  3  SSW 

67.8 

41.4 

54. 

6 

82 

8 

25 

30 

333 

0 

0 

7 

0 

10.90 

3,19 

15 

.0 

0 

9 

6 

3 

BIRMINGHAM  wB  AP  R 

65.3 

42.4 

53, 

9 

- 

• 

6 

80 

8 

25 

30 

348 

0 

0 

5 

0 

9,44 

3. 

44 

2,40 

14 

.0 

0 

10 

4 

BRIDGEPORT  2  W 

65  6 

■  37.2 

5  ^ 

3 

79 

21 

30 

415 

0 

0 

10 

0 

10,91 

3 

08 

2  97 

14 

.0 

0 

1 2 

I 

GUNTERSVILLE 

65.8 

38.8 

52, 

3 

79 

3 

22 

30 

392 

0 

0 

1 1 

0 

10.51 

3.25 

25 

.0 

0 

12 

b 

ONEONTA 

63  7 

34.7 

49 

* 

2 

80 

9 

20 

30 

485 

0 

0 

16 

0 

10.55 

3  30 

^  3 

.0 

0 

^  ^ 

SAINT  BERNARD 

M 

M 

2 1 

28 

0 

0 

12 

0 

7,32 

1, 

26 

1.60 

2 

.0 

0 

9 

6 

4 

SAND  MT  SuBSTA  AU 

62.9 

37.8 

50. 

4 

77 

4 

19 

30 

449 

0 

0 

8 

0 

12,90 

3.33 

25 

.0 

0 

12 

7 

6 

SCOTTSBORO 

38.5 

2  , 

76 

5 

22 

30 

474 

0 

0 

5 

0 

10,  35 

1 6 

1 5 

.0 

0 

5 

VALLEY  HEAD 

59.9 

34.0 

47  . 

0 

2, 

9 

76 

9 

19 

30 

555 

0 

0 

16 

0 

12,10 

40 

4.37 

J5 

.0 

0 

^  \ 

6 

DIVISION 

51. 

1 

- 

8 

10.55 

4, 

50 

,  0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

66.0 

37.8 

51. 

9 

80 

10 

26 

30 

405 

0 

0 

9 

0 

10.36 

3,18 

15 

,0 

0 

6 

7 

4 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

65.5 

37.4 

51. 

5 

78 

9 

23 

1 

416 

0 

0 

10 

0 

9.  14 

2,34 

15 

,0 

0 

10 

8 

3 
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68.9 

43.0 

56. 

0 

84 

9 

26 

30 

295 

0 

0 

5 

0 

8.29 

2.15 

2 

.0 

0 

11 

5 

3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

67.4 

41.7 

54. 

6 

80 

8 

28 

30 

336 

0 

0 

5 

0 

8.91 

2.38 

2 

,0 

0 

9 

5 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

66.9 

40.4 

53. 

7 

'1. 

5 

80 

9 

26 

30* 

351 

0 

0 

6 

0 

9,69 

3, 

67 

3,08 

15 

.0 

0 

9 

4 

VERNON 

67.2 

36.2 

51. 

7 

77 

9 

23 

1 

412 

0 

0 

15 

0 

7,88 

1.88 

15 

.  0 

0 

11 

3 

DIVISION 

^2 

2  , 

2 

• 

.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

66.3 

40.9 

53. 

6 

82 

8 

24 

30 

352 

0 

0 

3 

0 

10.57 

2.05 

,0 

0 

10 

8 

5 

CALERA  2  SW 

67.7 

40.2 

54 

0 

82 

24 

30 

350 

0 

0 

9 

0 

8  53 

80 

.  0 

f 

3 

CENTRE  5  SW 

62.3 

38,5 

50, 

81 

3 

23 

30 

0 

0 

7 

0 

5*20 
• 

.  0 

8 

5 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

69  8 

41,4 

5  3 

8 1 

26 

30 

298 

0 

0 

8 

0 

^8*98 

2.50 

2 

,  0 

1 1 

fi 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

64.  7 

39.6 

52, 

2 

5 

79 

Q 

23 

30 

391 

0 

0 

6 

0 

10.30 

.0 

3 

PELL  CITY   I  NNE 

63.5 

35.7 

49, 

6 

80 

9* 

22 

1 

470 

0 

0 

14 

0 

10,50 

3.65 

15 

.0 

0 

10 

6 

3 

SYLACAUGA  4  NE 

68.6 

40.9 

54. 

8 

82 

8 

26 

31* 

328 

0 

0 

10 

0 

9,61 

2.54 

15 

,0 

0 

10 

5 

4 

TALLADEGA 

67.2 

38.3 

52. 

8 

- 

1, 

9 

82 

8 

23 

30 

377 

0 

0 

13 

0 

8.46 

2, 

30 

2.29 

15 

.  0 

0 

10 

5 

4 

DIVISION 

52. 

9 

- 

7 

10.01 

3. 

85 

.  0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

70.  1 

38.8 

54 

82 

23 

11 

328 

0 

0 

a 

0 

9,20 

2.30 

2 

,0 

0 

10 

5 

3 

ASHLAND 

63.0 

37.9 

50. 

5 

78 

8 

23 

29* 

447 

11.61 

3,25 

15 

,0 

0 

10 

7 

4 

AUBURN  3  SW 

67.1 

41.5 

54. 

3 

1. 

3 

81 

9 

26 

31 

330 

0 

7.60 

1. 

16 

2.32 

15 

.0 

0 

11 

5 

2 

CAMP  HILL  2  NW 

65.7 

37.5 

51, 

6 

80 

9* 

25 

30* 

415 

13 

7.40 

2.00 

15 

0 

11 

' 

3 

HEFlIN 

63.3 

36.3 

49. 

8 

82 

9 

20 

6 

471 

^ 

14 

11.80 

4.08 

15 

,0 

0 

12 

3 

LAFAYETTE 

64.7 

- 

51. 

4 

4 

20 

30 

419 

0 

0 

8 

0 

7.39 

•  0 

0 

MARTIN  DAM 

68.4 

4n  ft 

54, 

6M 

8 1 

8 

28 

3 1 

308 

0 

0 

5 

0 

7.19 

1, 

17 

2.12 

15 

,0 

0 

9 

5 

2 

OPEL IKA 

68.5m 

38  OM 

53, 

3M 

9 

348 

0 

0 

0 

8.31 

2.82 

15 

.0 

0 

10 

5 

3 

rockford 

66.3 

39I2 

52. 

8 

82 

8 

24 

30* 

380 

0 

0 

9 

0 

10.09 

2.90 

15 

.0 

0 

11 

4 

3 

ROCK  MILLS 

64. 7M 

35.7 

50, 

2M 

80 

9* 

21 

1 

456 

0 

0 

14 

0 

7,54 

1.60 

15 

.0 

0 

9 

4 

4 

DIVISION 

52, 

3 

3. 

0 

8,81 

2, 

54 

,0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

67.7 

43,3 

55. 

5 

85 

9 

28 

30 

299 

0 

0 

4 

0 

9,07 

3,00 

15 

.0 

0 

9 

6 

3 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

67.0 

41,0 

54. 

0 

83 

9 

31 

30 

345 

0 

0 

4 

0 

6,13 

09 

2.34 

15 

.0 

0 

8 

2 

2 

GAINESVILLE 

66.7 

41.3 

54, 

0 

80 

26 

29 

30 

341 

0 

0 

4 

0 

8,94 

2.69 

15 

.0 

0 

3 

5 

4 

GREENSBORO 

70.1 

44.1 

57, 

1 

1 

82 

8 

27 

30 

258 

0 

0 

4 

0 

7.04 

47 

2,21 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

HAYNEVILLE 

67. 4M 

41. IM 

54. 

3M 

82 

9 

30 

31* 

339 

0 

0 

4 

0 

6.28 

2.84 

15 

.0 

0 

5 

5 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


Station 

Temperature 

Precipllation 

a 

11 

a 

-1 
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>  a 

>es 
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J 
a  o 

li 

1 
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* 

» 

\ 

: 

& 

Q 

No.  oi  Days 

H 

FromNonul 

>• 

1 
J 

1 

Soow,  SUol 

No.  ol  Doyi 

Mu. 

Mln. 

1 

H 

Mix-  D«plh 
on  Ground 

■ 

I 

\ 
z 

0 

1 
8 

Si 

1 
g 

% 

sl 

.°i 

}\ 

LIVINGSTON 

69.2 

<r2.9 

56.1 

81 

8 

29 

30 

283 

0 

0 

0 

8.17 

2.53 

2 

.  0 

0 

70.5 

<>3.8 

57.2 

85 

8 

26 

30 

261 

0 

0 

0 

7.84 

2,40 

14 

0 

0 

10 

WINTER  3  NW 

67. 9M 

<>0.9M 

54. 2M 

84 

9 

29 

30. 

332 

0 

0 

6 

0 

6.48 

2,57 

15 

.  0 

0 

5 

2 

MUNToOntKY   Wo  K 

68.8 

<i5.5 

57.2 

1.2 

83 

8 

31 

30 

261 

0 

0 

2 

0 

5.01 

-  1.15 

1,81 

14 

.0 

0 

7 

2 

SELMA 

71.3 

«6.5 

5U.9 

.4 

84 

8 

31 

30 

213 

0 

0 

1 

0 

8.56 

2.48 

3,58 

15 

.0 

0 

9 

6 

2 

TUSKE6EE  3  S 

71.8 

«2.8 

57.3 

,3 

82 

8* 

26 

31 

252 

0 

0 

5 

0 

5.96 

.12 

2,00 

2 

.0 

0 

8 

4 

2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

69.^ 

39.7 

54.6 

-  2,5 

82 

154 

25 

1 

324 

0 

0 

7 

0 

5.03 

.  1,16 

1,80 

3 

,0 

0 

s 

4 

1 

DIViSIUN 

55.9 

-  1,4 

7.04 

1.  16 

,0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

70.2 

44.6 

57.4 

82 

8 

30 

31 

258 

0 

0 

4 

0 

6.79 

2,74 

3 

,0 

0 

7 

4 

2 

ATMORE   STATE  FARM 

B  O  A  ki  ▼  1   C  V 

69.5 

41.4 

55.5 

81 

15 

27 

31 

303 

0 

0 

6 

0 

5.82 

-  .38 

2,76 

3 

.0 

0 

9 

3 

2 

BREHTON  3  SSE 

7*. 5 

44.4 

59.5 

1.1 

83 

8 

28 

31. 

206 

0 

0 

5 

0 

6.22 

-  ,04 

1.74 

3 

,0 

0 

8 

5 

2 

CAMOEN  3  NW 

72.1 

43.1 

57.6 

85 

8 

30 

27. 

254 

0 

0 

5 

0 

6.56 

2.41 

2 

,0 

0 

6 

4 

2 

CHATOM  3  N 

75.0 

45.  3 

60,2 

89 

26 

29 

1 

176 

0 

0 

4 

0 

7.64 

2.45 

2 

.0 

0 

0 

9 

4 

CLAYTON 

68.6 

44.5 

56.6 

84 

16. 

29 

31 

260 

0 

0 

2 

0 

4.33 

-  1,77 

1.63 

3 

,0 

0 

1 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

71.2 

46.8 

59.0 

85 

14 

32 

31 

211 

0 

0 

1 

0 

6.62 

1.02 

2,68 

2 

.0 

0 

9 

4 

2 

ENTERPRISE 

7«.1M 

46.2 

60. 2M 

84 

14 

30 

6 

163 

0 

0 

1 

0 

5.34 

2,03 

2 

,0 

0 

9 

4 

1 

eufaula 

68.9 

42.7 

55.8 

-  2.6 

80 

5 

25 

31 

288 

0 

0 

8 

0 

4.74 

-  1,02 

1,52 

3 

,0 

0 

8 

4 

1 

EVERGREEN 

70,S 

41.7 

56.  1 

84 

9 

29 

31 

288 

0 

0 

6 

0 

7.31 

1,95 

20 

,0 

0 

0 

3 

FRISCO  CITY 

70.0 

45.6 

57.9 

83 

15. 

32 

31 

236 

0 

0 

1 

0 

6.  10 

-  ,58 

2,49 

3 

,0 

0 

7 

4 

2 

GENEVA 

71.1 

45.9 

58.5 

83 

15 

30 

31 

216 

0 

0 

1 

0 

6.61 

,81 

2,51 

3 

,0 

0 

9 

3 

3 

GILBERTOMN 

72.7 

43.0 

57.9 

83 

8 

27 

6 

246 

0 

0 

6 

0 

9.21 

3,70 

14 

,0 

0 

9 

4 

2 

GREENVILLE 

72.2 

45.6 

58.9 

.3 

84 

8 

32 

30 

204 

0 

0 

1 

0 

5.54 

-   1 ,40 

1,65 

3 

,0 

0 

7 

4 

2 

HEADLAND 

69.2 

45.4 

57.3 

84 

16 

31 

31 

244 

0 

0 

1 

0 

5.33 

2,52 

3 

,0 

0 

7 

2 

1 

HIGHLAND  HOME 

67.6 

44.2 

55.9 

-  2.2 

82 

9 

30 

30 

284 

0 

0 

2 

0 

4,75 

-  2,02 

1,66 

3 

.0 

0 

9 

3 

1 

lockhart 

NATCHEZ 

72. 5M 

44,  SM 

58. 7M 

83 

8 

28 

6 

224 

0 

0 

0 

,0 

0 

71.6 

44.  0 

57.8 

-  1.5 

83 

14 

32 

27. 

221 

0 

0 

2 

0 

6,  14 

,51 

3,15 

2 

.0 

0 

7 

4 

1 

67.0 

43.9 

55.5 

82 

15 

29 

31. 

304 

0 

0 

2 

0 

5,64 

1  ,66 

3 

.0 

0 

10 

4 

2 

PUSHMATAHA 

69.0 

39.6 

54,3 

-  2.2 

83 

9 

26 

1 

333 

0 

0 

7 

0 

7.26 

1.45 

2,82 

15 

.0 

0 

0 

3 

2 

SEAl  E 

72.1 

42.3 

57.2 

83 

14 

26 

31 

255 

0 

0 

6 

0 

4.97 

1,71 

2 

.0 

0 

0 

3 

2 

THOMASVILLE 

68.9 

42.5 

55.7 

-  1.6 

84 

9 

30 

30 

294 

0 

0 

5 

0 

7.68 

.90 

2.91 

15 

.0 

0 

3 

TROv 

70.7 

46.4 

58.6 

.7 

81 

14 

30 

31 

210 

0 

0 

2 

0 

5.18 

2.26 

3 

.0 

8 

3 

1 

whatlEy 

72.7 

42,9 

57.8 

85 

8 

28 

31. 

242 

0 

0 

5 

0 

5.64 

1.95 

3 

.0 

0 

6 

5 

3 

DIVISION 

57.5 

•  .9 

6.15 

-  .18 

.0 

gulf  oe 

BAY  MINETTE 

72.1 

48.2 

60.2 

83 

8 

36 

22 

0 

0 

0 

0 

1.67 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

CITRONELLE 

71.2 

46,2 

58.7 

-  1.2 

82 

20 

33 

22 

205 

0 

0 

0 

0 

5I49 

-  1.31 

2.01 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

codfn 

TO. 3 

48,8 

59.6 

79 

18 

33 

22 

182 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.11 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

FAIRHOPE  2  NE 

FORT  MORGAN 

65.7 

53,6 

59.7 

72 

28t 

44 

22 

162 

0 

0 

0 

0 

5.38 

2.25 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

MOBILE  MS  AIRPORT 

70.2 

48.6 

59.4 

-  .9 

79 

28« 

35 

22 

187 

0 

0 

0 

0 

<^,.^^ 

-  3.00 

1.76 

2 

.0 

0 

5 

3 

2 

MOBILE 

68. <> 

49.6 

59.0 

-  1.0 

79 

19 

37 

22* 

189 

0 

0 

0 

0 

4.64 

-  2.17 

1.45 

3 

.0 

0 

8 

S 

2 

ROBERTSDALE  1  E 

69.5 

46.4 

58.0 

79 

29* 

33 

6 

226 

0 

0 

0 

0 

4.54 

-  2.05 

1.37 

20 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

59.2 

-  .8 

4.59 

-  2.15 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:       89°  on  the  26th  at  Chatom  3  N 

Lowest  Temperature:        19'  on  the  30th  at  Sand  Mtn.  Sub.  A  U  &  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     14.  14  inches  at  Madison 
Least  Total  Precipitation:     3.  27  inches  at  Coden 

Greatest  One-Day  Precipitation;     5.  68  Inches  on  the  15th  at  Athens  2 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  Alberta 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:     Trace  on  the  3d  at  Alberta 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

ALABM^A 
MARCH  1964 


station 

Tola 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

*  1 

5  1  6 

'  1 

- 

9 

10  1 

11 

12 

13 

u 

15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20  { 

21 

22  1  23  1  24 

25 

26  1 

27 

28  1  29  1  30 

31 

NORTHERN  VALLEY  Ol 

ATHENS  2 

u.ec 

1,30 

.60 

1,39  T 

T 

.28 

.65 

5,66 

•  27 

.3q 

.66 

BELLE  MINA  2  N 

•  10 

1.28 

•  IT 

.76  T 

.06 

1.30 

2*98 

2,T2 

•  29 

•  17 
.17 

2  18 

DECATUR 

io!oe 

.06 

1 ,38 

.05 

1.06 

•  02 

.03 

1,03 

T 

3.92 

1,31 

FALKVILLE  1  N 

10. ei 

.07 

1.31 

.04 

•  61 

■  07 

.68 

•  08 

U90 

.21 

.29 

1.91 

3.64 

FLORENCE 

10.43 

.06 

1.2« 

.02 

,45 

.02 

,01 

•  OS 

.40 

,08 

4,21 

1.37 

.21 

.19 

1.79 

.29 

.09 

HODGES 

s.u 

.  I  ■ 

.13 

•  20 

.22 

HUNT5VILLE  WB  AP 

10,75 

!o2 

lil4 

.45 

,03 

.62 

T 

T 

4!68 

\il 

.12 

•  T 

2!97 

T 

T 

MAO  I  SON 

u.u 

.11 

1  .46 

.05 

•  27 

1.02 

,05 

■  0{ 

1.26 

3^10 

2.45 

.09 

•  2S 

1  'flfe 

MOULTON  2 

9.3' 

.06 

1,35 

T 

1  ,63 

,08 

T 

.5{ 

,06 

UI9 

2.05 

*  1  n 

07 

.06 

.02 

• 

HUSCLE  shoals  FAA  AP 

•  03 

1.06 

•  12 

•  05 

■  02 

.18 

T 

T 

4,65 

*  11 

1  69 

NEW  MARKET  2 

13.  10 

,05 

1.27 

1,25 

.29 

l.U 

T 

•  98 

3.07 

1,66 

.28 

.10 

2.30 

.75 

11.79 

,07 

.20 

I.IT 

.10 

.40 

.16 

•  75 

.65 

4,90 

.26 

•  25 

1.46 

1.40 

REDSTONE  ARSENAL 

8.S5 

,01 

1.33 

T 

.42 

■  05 

•  71 

,02 

2.36 

,62 

•  22 

*22 

•  13 

T 

92 
■'1 

RUSSELLVILLE  2 

10.39 

,07 

.09 

l,2( 

* 

•  30 

T 

•  86 

5,35 

• 

WATERLOO 

6. 62 

,95 

.12 

1,45 

.08 

.38 

1.04 

2,38 

• 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AtBERTVlLLE  2  5E 

BESSEMER  3  SSW 

10,90 

T 

.64 

2,24 

T 

,70 

.03 

.73 

.46 

.43 

3,19 

.01 

.02 

BIRMINGHAM  m6  AP  R 

9.44 

■  1 1 

2.23 

,49 

1.12 

.49 

2,40 

1.05 

25 

*02 

T 

.01 

*87 

40 

T  " 

11.19 

1,56 

.10 

.43 

.63 

3.56 

'.29 

.29 

.74 

3^00 

BRIDGEPORT  2  W 

10.91 

.06 

1,25 

.10 

,03 

.26 

•  13 

.21 

2.97 

U7I 

.25 

.10 

.46 

2.68 

•  70 

T 

COLLINSVILLE 

12.31 

,15 

I  ,5( 

,06 

.54 

.46 

.51 

.09 

3,51 

24 

* 

.24 

05 
\'  nn 

FORT  PaYNE 

12.19 

.11 

1  ,4( 

.07 

.74 

.20 

■  49 

.24 

3^10 

.34 

«  1 » 

QArOEN  CITY 

10,11 

1,55 

1,03 

.05 

.45 

■  53 

.95 

^.85 

'35 

.16 

88 

96 

GUNTERSVILLE 

.08 

1I5I 

.08 

.62  ,13 

•  10 

•  36 

1.90 

1.23 

.25 

!io 

•  la 

3I25 

!52 

guntersville  tva 

ii!9; 

.06 

1.58 

.03 

.11 

.93 

.16 

.05 

.56 

2.26 

1.19 

•  23 

.13 

•  16 

3.13 

1.30 

LEEDS 

10.6] 

T 

.*7 

1.96 

.01 

.70 

■  74 

1.13 

•  53 

2.95 

.27 

04 

.15 

1.66 

T 

magella 

10,67 

,49 

2.21 

.76 

L  .20 

•  48 

,76 

2,66 

•^^ 

•  03 

ONEONTA 

10, S5 

.16 

1.6! 

.05 

.67 

•  50 

•  58 

•  12 

3,3C 

•  30 

PALMERDALE  2  M 

6.9] 

.60 

■  50 

3.2C 

'25 

•  10 

T 

*15 

1*40 

SAInT  BERNARD 

T,32 

1  .60 

,05 

L  .05 

•  56 

1,55 

* 

•  15 

.58 

• 

.01 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

12.90 

.07 

1,60 

.04 

.11 

1.05 

.30 

.11 

.03 

.52 

1^91 

1.41 

.25 

26 

3.33 

1.91 

5AYRE 

7,69 

,29 

1,10 

,62 

.06 

.48 

■  12 

3.25 

•  11 

SCOTTSBORO 

10. 3S 

,08 

1.50 

.41 

•  05 

4,60 

.31 

ill 

TRAFFORD 

9,03 

1.71 

.42 

■  53 

•  63 

.20 

3,02 

.18 

valley  head 

12.10 

T 

,  8 

1.51 

,  10 

.86 

.02 

.16 

«56 

T 

•  12 

4,37 

*3e 

.30 

T 

1*18 

2  42 
• 

UPPER  PLAINS  03 

AlKEvILLE 

10.36 

•  T3 

1 .75 

1,63 

.51 

1.55 

3,18 

*  as 

ARLEY  3  S 

1 .42 

.07 

.65 

•  32 

.04 

1,24 

.26 

2,87 

•  07 

AuTAUGAVIULE  3  N 

6.77 

*77 

1.62 

.61 

.46 

.42 

3,71 

*40 

•  12 

'26 

38 

• 

bankhead  lock  And  dam 

9.14 

.03 

,67 

1.96 

.02 

.51 

.05 

•  T2 

,55 

,50 

2.34 

•  n 

.06 

I02 

U23 

BILLINGSlEY   1  SE 

6. SO 

,37 

1.61 

.02 

.50 

•  36 

1.62 

2.61 

.44 

.03 

•  55 

BROOKMOOD 

11.32 

.10 

1,22 

1  ,46 

.58 

.10 

L  •OO 

«51 

.41 

3.65 

"*i 

•  10 

*  1  a 

• 

CARBON  HILL 

9.04 

.05 

1  ,40 

,09 

.94 

.09 

.26 

■  68 

.81 

2,96 

•  19 

QK 

centreville 

6.34 

*54 

2,26 

.53 

.50 

.12 

3,00 

*49 

•  05 

.03 

*06 

"76 

CLANTON 

8.79 

!57 

1.62 

.65 

•  65 

•  60 

3.20 

!30 

T 

T 

Il9 

^65 

Cordova 

9.44 

.06 

,30 

1.84 

T 

1.06 

.05 

.40 

.60 

•  56 

3^35 

.35 

•  12 

.43 

dancy  *  N 

9.48 

2,65 

■  90 

.51 

1.17 

•  40 

3^04 

.43 

.38 

DOUBLE  SPRINGS 

e.46 

,08 

•  30 

1.45 

•  11 

.93 

•  40 

•  31 

2.00 

1,05 

1.25 

• 

ELROD 

10. 6B 

,55 

•  60 

.75 

•  60 

•  30 

2.90 

'40 

.20 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

9,47 

.05 

',bl 

U45 

.10 

1.05 

,05 

.21 

1.40 

1.21 

1.70 

!29 

.05 

•  90 

!40 

FAYETTE 

12,73 

.04 

.*2 

1,45 

.02 

1.40 

.55 

.57 

1.50 

5,64 

.46 

.06 

•  03 

.59 

GORGAS 

6,76 

.46 

1.87 

,90 

,03 

■  62 

.59 

.10 

3,25 

•  11 

•07 

hALEYVILLE 

11.75 

•  06 

.59 

.96 

•  17 

1,07 

2,46 

HAMILTON  3  S 

9,76 

.01 

•  14 

I.4O 

1 ,56 

.36 

T 

.17 

»6T 

•  20 

2.39 

.23 

JASPER  4  N 

10,02 

.15 

1  ,68 

•  65 

.05 

,44 

,72 

,26 

2,85 

1.47 

,34 

Il2 

.76 

7.61 

,32 

1.63 

.02 

.79 

.03 

,52 

•  31 

2.91 

,01 

■  2S 

.19 

.02 

.03 

.75 

MERT2  PONDVILLE  TOWER 

9,02 

•  55 

2.30 

•  05 

.66 

.60 

■  12 

2.78 

.44 

.04 

.06 

1.42 

MITCHELL  ''AM 

9.12 

.29 

2.00 

.03 

.51 

,50 

L^68 

2.84 

.06 

.44 

.15 

.01 

,03 

.56 

PICkENSVILLE 

10,02 

.04 

2.«.0 

,96 

•  0<> 

.94 

.34 

.70 

■  16 

,30 

3.10 

.02 

T 

.60 

•  13 

T 

.29 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

10.53 

.22 

•  63 

1.59 

•  02 

1.29 

T 

.66 

1,54 

3.29 

.S3 

.12 

.33 

PRATTVILLE 

6.37 

•  10 

•  20 

.50 

.17 

,40 

3.55 

!l2 

!ot 

REFORM 

9.61 

.09 

1^10 

1.57 

•  04 

.*7 

,57 

.70 

.57 

.22 

2.89 

.64 

.16 

THORSBy  ExP  STATION 

8.29 

.10 

2.15 

.03 

.21 

.98 

,03 

,31 

1.28 

1.88 

*  36 

.20 

*54 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

6,91 

.46 

2.38 

.32 

.87 

.36 

.04 

2.  17 

,94 

,33 

.03 

T 

.95 

Io5 

•  01 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

9.69 

.02 

1.02 

1.96 

.02 

.51 

,02 

1.12 

,49 

■  22 

3.08 

.36 

.06 

.81 

VERNON 

7,88 

T 

.55 

1.16 

,36 

1 . 10 

.66 

,47 

.37 

1.86 

•  34 

.43 

,52 

WEST  BLOCTON 

10.20 

.20 

,85 

2,00 

.65 

.30 

.60 

.20 

2.60 

,40 

T 

.20 

1.60 

• 

WlNFIELO  2  SW 

7,63 

.07 

,49 

1.26 

,15 

."'9 

.07 

.36 

.73 

.25 

^,38 

.29 

.07 

•  10 

.60 

• 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

10.57 

•  15 

l,T9 

,55 

.75 

1.15 

T 

2.05 

2,02 

•  17 

.08 

.04 

1,20 

.58 

ASHVILLE  4  W 

,36 

1.41 

,70 

,80 

.60 

.61 

2.71 

•  25 

.26 

2.24 

CALERA  2  SW 

diss 

.43 

.54 

2,63 

CENTRE  5  SW 

1  3,09 

.06 

1,64 

.03 

,62 

.52 

•  43 

T 

4.00 

,03 

[27 

•  26 

T 

.03 

5)20 

T 

T  I 

CHILDERSBURG 

6.76 

.52 

2.15 

.92 

.30 

.15 

2,49 

•  31 

.10 

.09 

1.73 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

6,98 

.17 

2^50 

,03 

.62 

.05 

.12 

•  31 

.54 

2,26 

•  19 

•  14 

.99 

.81 

GADSDEN 

HO, 78 

•  23 

1.43 

,01 

,69 

.63 

•  51 

.16 

3,04 

•  26 

!l6 

!03 

.53 

3.10 

GADSDEN  GAS  PLANT 

10.30 

1 .54 

,03 

•  73 

■  63 

•  43 

3.19 

.15 

.02 

JACKSONVILLE  2  SW 

9,02 

T 

•  12 

1.57 

T 

,44 

T 

.46 

•  23 

.07 

3.86 

•  24 

.12 

T 

•  29 

1.62 

LEE56URG 

12.10 

,07 

1.55 

•  61 

.47 

.59 

3.75 

.27 

.22 

1.05 

3.52 

MONTEVALLO 

9.34 

,56 

2.24 

T 

.68 

T 

.43 

.06 

3.15 

.40 

.10 

.12 

1.56 

PELL  CITY  1  NNE 

10.51] 

,31 

1.93 

.80 

.76 

•  33 

,60 

3.65 

•  IB 

.07 

.  19 

1.72 

SYLACAUGA  NE 

9.61 

■  09 

1  .98 

.06 

.46 

■  17 

•  11 

1.38 

2.54 

.27 

T 

.16 

T 

1.43 

.94 

TALLADEGA 

•  12 

1.95 

.07 

.58 

•  33 

.05 

•  19 

1.48 

2.29 

•  22 

.10 

.03 

1.05 

WALNUT  GROVE 

11.97 

1.20 

1.70 

.60 

.45 

•  60 

3.20 

.30 

.22 

3,50 

• 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

* 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

9.2C 

•  02 

2.30 

•  08 

.73 

.25 

2.24 

2.10 

.22 

•  10 

.23 

■  5  I 

.42 

ASHLAND 

.50 

2.10 

1.16 

.65 

.65 

3.25 

•  35 

.30 

.35 

2,30 

AUBURN  3  SW 

7,60 

T 

.35 

1.58 

•  12 

.90 

■  37 

■  54 

2.32 

.32 

.12 

.10 

.88 

CAMP  HILL  2  NW 

7,4C 

.35 

1.311 

T 

.59 

,30 

01 

1  .34 

2.00 

•  22 

.31 

.18 

.14 

.65 

OADEVILLE 

6.99 

•  02 

.41 

1.23 

T 

1.16 

•  26 

.91 

2.03 

.33 

.18 

T 

.44 

DELTA 

10.51 

.49 

1.69 

,59 

.06 

.41 

.67 

3.50 

•  31 

.22 

.11 

2.26 

HEFLIN 

11.60 

.70 

1.55 

•  10 

.66 

.64 

.51 

.44 

4.08 

.05 

•  25 

.26 

.41 

1.93 

HIGHTOWER 

10,7*. 

.40 

1.83 

.96 

.21 

,40 

3.56 

•  22 

.40 

.05 

.24 

2.43 

JORDAN  DAM 

8.13 

,28 

1.65 

T 

1.16 

,10 

.60 

2.52 

•  19 

•  33 

.18 

•  11 

•  81 

LAFAYETTE 

7,39 

•  10 

1,60 

.63 

,55 

2.63 

.93 

.29 

.16 

.07 

.50 

.19 

MARTIN  DAM 

7. IS 

.10 

1.69 

.02 

•  09 

.93 

,37 

•  63 

2,12 

.25 

•  02 

.07 

.73 

•  17 

8.31 

.38 

1.38 

•  12 

1.28 

•  27 

•  75 

2. 82 

.20 

•  22 

.06 

.08 

•  73 

T 

fiOCKFORD 

10. oq 

.36 

1.80 

.93 

,45 

2^20 

2,90 

•  41 

.12 

•  12 

.41 

•  37 

ROCK  MILLS 

7.54 

.20 

1.72 

.01 

.45 

.27 

U46 

1.80 

.25 

•  21 

.02 

,06 

1,09 

THURLOW  DAM 

7.07 

.36 

1.56 

.42 

.10 

•  36 

2.92 

.27 

.02 

.10 

.96 

WADLEY 

7.9S 

1.86 

.98 

•  31 

1^21 

1.79 

.19 

.03 

.19 

I. 00 

.43 

WETUHPKA 

6.85 

.32 

1,73 

T 

.32 

.27 

4.42 

.36 

.12 

T 

.03 

.56 

YATES  HYDRO  PLANT 

6.49 

.34 

1,53 

.45 

.20 

.57 

2^11 

.34 

.06 

.08 

.81 

DOles  lollowii>9 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  ol  Month 

0 

\ 

_ 

c    i  e 

7 

'  1 

9 

10   1  11 

12 

1  n 

13  1  U  1 

15 

 1  

16  1  17  18 

r 

19 

 ^ 

20  1 

21 

22     23  24 

25  1 

26  1 

27 

28  I  29  I  X 

31 

PRAIRIE  06 

CUB* 

9  11 

1.94 

.43 

•  28 

•  02 

.66 

0»YTCN 

9.01 

.0* 

.5* 

1.74 

.04 

.57 

" 

*o» 

OEMOPOLlS  LOCK  AND  OAH 

.34 

1.63 

.03 

.23 

2.34 

.06 

•  09 

FORT  DEPOSIT 

1.40 

•  5S 

•  14 

- 

*90 

,20 

'10 

GA INESv I LUE 

6*9* 

.0* 

1.20 

2.20 

.30 

T 

.39 

.54 

.08 

2.69 

•  01 

.02 

l!l0 

GREENSBORO 

T.Ot. 

.06 

2.21 

.39 

.05 

.33 

1.21 

■ 

•  02 

haynevillC 

6,29 

.98 

1.41 

,68 

.05 

2'  84 

99 

*0* 

LIVINGSTON 

e.iT 

2. S3 

.01 

.42 

.17 

•  83 

* 

!*7 

MARION   1  N 

9. 41 

.60 

1.68 

.76 

69 

*76 

3  50 

**0 

*  13 

*30 

.02 

a. 29 

.5S 

1.82 

.61 

.40 

.79 

3)29 

•  *7 

.11 

,09 

•  0* 

!20 

MAR  I  ON  JUNC  T ION  2  NE 

7.«* 

.06 

2,00 

.11 

.45 

.14 

T 

•  30 

2.40 

1.40 

20 

■ 

20 

MATME**S   I  SSw 

.35 

1.64 

.06 

•  38 

•  12 

39 

HILSTEAO 

.*2 

1.48 

.03 

.39 

•  13 

.20 

2,35 

•  02 

.31 

^26 

.73 

1.59 

Ui 

.06 

2,97 

,72 

,0ft 

•  10 

MONTOOMER  BP 

3.01 

.1* 

1.29 

T 

.53 

•  05 

1.81 

.69 

•  *0 

T 

T 

•  12 

.02 

ORRV I LLE 

T.96I 

.58 

2,07 

.90 

.21 

.18 

3.32 

,70 

PERRYVILLE 

8.12 

•  *3 

I  .64 

.58 

•  34 

1.04 

2.69 

,*2 

•  11 

,22 

.02 

•  *9 

PINE  LEVEL 

i.2a 

,47 

1.86 

.  15 

.73 

•  32 

.25 

.53 

,*5 

•  03 

•  *1 

PRIMROSE  FARM 

J.9« 

T 

1.01 

.96 

.62 

•  16 

2,71 

,32 

T 

,06 

SELMA 

8.S6I 

.66 

1  .39 

.02 

.65 

.29 

' 

3.58 

•  52 

* 

,05 

■ 

7.71 

.36 

1,76 

.59 

.24 

1.16 

2.76 

.5* 

t 

.30 

TUSKcOcE   3  3 

S.96 

.01 

2,00 

.07 

•  01 

.79 

•  02 

•  14 

.50 

1.67 

•  21 

,33 

•  21 

UNION  SPRI^iGS  2  NE 

3.09 

.20 

1.80 

•  10 

.70 

•  10 

,*3 

•  79 

UNIONTOhN 

«.9J 

,36 

1.78 

.49 

•  38 

1  ■  96 

3.05 

.*8 

•  15 

T 

J 

•  30 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

7. JO 

.51 

1.99 

.46 

.08 

.59 

•  04 

2,55 

•  36 

•  1 1 

■  10 

•  71 

COASTAL  PLAIN  QT 

ABBEVILLE   I  NNW 

6.*3 

3.65 

.21 

.76 

.19 

02 

.24 

,61 

,15 

.62 

ALBERTA 

7.6! 

T 

.58 

2.08 

T 

.67 

,71 

•  0! 

7  T 

•  02 

.09 

ANDALUSIA   I  NW 

2,74 

•  06 

,46 

'31 

* 

1,53 

•  09 

.57 

ATHORE  STATE  FARM 

BRANTI.EV 

3.82 

.12 

2,7^ 

.74 

.*1 

•  21 

.20 

1,00 

T 

•  12 

.26 

BREMTON  3  Sac 

6.221 

.30 

1.74 

•  23 

.60 

•06 

98 

1,5* 

■  0* 

•  20 

•  91 

BRONDIDGE 

5.9(> 

.29 

1.81 

1.29 

,84 

'46 

,85 

T 

,12 

•  30 

CAMDEN  3 

6.3» 

.09 

2.«I 

.62 

.05 

•  10 

.40 

I  *  88 

.93 

,02 

•  0* 

,07 

•  05 

T 

CHATOM  3 

7.6» 

.10 

2.*5 

.55 

.  14 

X 

1 .09 

,01 

•  10 

CLA I  BORNE 

S.2fr 

2,45 

.51 

.15 

!59 

.89 

.08 

,18 

4.33 

T 

1.63 

•  98 

.65 

,15 

.26 

COFFEE  SPRINGS  2  Nh 

*.77 

2.40 

.*0 

•  22 

1.00 

.25 

.50 

CCLUM3IA 

5.*.7 

.Ofc 

2.04 

•  16 

.68 

.  35 

.58 

1.03 

.20 

.37 

.22 

COT  TQNTCN 

5.5» 

.05 

1.95 

•  80 

.77 

I23 

,37 

,*0 

.15 

.30 

.57 

OQTHAN  FA4  AIRPORT 

6.62 

T 

2.68 

.53 

•  32 

.42 

.04 

,45 

1.07 

.23 

.55 

.03 

.  30 

ELBA 

6.72 

.15 

2.65 

.20 

.80 

•  40 

■  30 

1,62 

7 

.60 

ENTERPRISE 

3.3* 

2,03 

.10 

•  01 

.65 

T 

•  30 

,  35 

T 

.29 

,81 

•  15 

.06 

.60 

T 

EUFAULA 

*.7* 

T 

1.52 

.87 

.70 

.49 

,70 

.12 

.19 

Evergreen 

7.311 

.56 

1.84 

1  •  12 

.64 

•  11 

•  80 

1,95 

,03 

,2* 

FALCO  OPEN  PCND  TOwER 

5.2* 

1,<»B 

.05 

.02 

.59 

.14 

.32 

T 

•  12 

1,79 

.05 

,12 

.62 

•  02 

FR I  SCO  C I  TV 

6.10 

.30 

2.49 

.06 

1.14 

■  12 

•  88 

T 

,99 

t 

.12 

GENEVA 

6.61 

.  n 

2.51 

.23 

.33 

•  25 

.26 

1.3* 

,30 

1.10 

GEORGIANNA 

6.06 

.29 

2.65 

.40 

.64 

.05 

.66 

T 

1,09 

,19 

.13 

G 1  lBERTOkN 

9.21 

.06 

2,«"2 

.  33 

•  16 

•  27 

3. 70 

•  93 

,27 

.20 

GREEN  BAY 

3.99 

,22 

2.35 

.04 

.89 

•  17 

!33 

.02 

1,03 

•  11 

•  09 

.6* 

GREcNv ILLE 

5.5* 

.36 

1,65 

.09 

69 

•  07 

02 

1.37 

•  06 

,86 

•  01 

•  17 

.19 

T 

HEADLAND 

3.33 

.03 

2,52 

.47 

.39 

•  30 

04  * 

.29 

,99 

.31 

HIGHLAND  HOME 

*.75 

.40 

1.66 

.23 

.51 

•  10 

49 

T 

.75 

.01 

.20 

.*0 

JACKSON 

5.*5 

.37 

2.51 

T 

.26 

.17 

.66 

T 

1,05 

.10 

.11 

LOCKHART 

LOL 1 5V I LLE 

5.59 

.04 

1.94 

1.03 

.70 

•  21 

.25 

.27 

.7* 

.11 

.30 

melvin 

6.69 

.50 

2,15 

.43 

.30 

1.22 

3.22 

.79 

.09 

MILLERS  FERRV 

9.13 

T 

.97 

2  .  26 

.01 

.89 

.23 

2. 72 

T 

1.77 

.1* 

T 

•  02 

.0* 

.02 

NATCHEZ 

T 

.54 

I  .64 

.04 

.63 

•  21 

T 

1.08 

,9* 

NEwTON 

5.9i 

.05 

3.18 

.10 

.41 

•  14 

T 

•  38 

1,01 

T 

•  30 

,96 

OZARK  6  NNK 

6.  1* 

3.  15 

T 

.05 

•  66 

,02 

.3* 

T 

.63 

•  35 

,50 

T 

.09 

.99 

PHENIX  CITY  2  NNt> 

5.6* 

.17 

1.66 

•«d 

•  30 

.30 

1,02 

•  50 

,23 

T 

.09 

•  71 

T 

PINE  MILL 

8.7} 

1 .35 

1  .70 

.60 

.63 

* 

•  1.20 

2,00 

pusmmatama 

7.26 

.3* 

2.00 

.*T 

2.62 

!63 

1 10 

1*9 

RIVER  FALLS 

6.76 

.29 

2,78 

.19 

.'•9 

.59 

,43 

1.50 

•  *9 

sealE 

*.97 

.05 

1.71 

*  12 

,44 

T 

•  10 

1.11 

t 

.39 

•  09 

•  39 

•  50 

SLCCCMB 

6.53 

■  14 

2.50 

.34 

.33 

.34 

.29 

.26 

.09 

l.*7 

.06 

•  27 

•  *9 

SNCh  HILL 

7.0O 

I  ,  J5 

3.22 

.96 

•  0* 

•  07 

•  13 

•  02 

thchasvIllE 

7.68 

.03 

l!l6 

1.39 

.02 

i  .59 

I16 

.01 

2.91 

.01 

.98 

.09 

•  13 

•  OS 

5.19 

.10 

2.26 

.99 

.*5 

.05 

.02 

.36 

.58 

•  10 

.28 

WALLACE  2  E 

7,30 

2,55 

.60 

.65 

•  20 

T 

.58 

1.68 

•  20 

•  8* 

«hatlEy 

5.6* 

•  70 

1.95 

.68 

I  .06 

1,07 

T 

.18 

GLLF  08 

BAY  NINETTE 

*.6l 

1.67 

.1* 

.*9 

.28 

1.33 

•  29 

•  71 

C 1 TflCNELLE 

5.*9 

2.01 

.** 

•  09 

.85 

U73 

•  12 

•  01 

CODEN 

3.27 

.82 

.23 

.06 

.33 

1.11 

.02 

.29 

•  *0 

FAiHHOPE  2  NE 

■  99 

•  25 

1^*5 

FORT  MORGAN 

9.38 

2.25 

.28 

.30 

GULF  SHORES  P  0 

*.7.l 

T 

1.34 

.06 

.20 

T 

.15 

1.30 

1,78 

.20 

•  36 

•  80 

MOBILE  MB  AIRPORT 

*.23 

•  02 

1.76 

.05 

.25 

T 

.02 

.03  .01 

.09 

1,00 

•  90 

•  99 

MOBILE 

4.6' 

.12 

1.45 

.25 

T 

.25 

T 

•  50 

ROBERTSDALE  1  E 

.18 

.92 

.29 

.26 

1,37 

•  06 

•  *1 

•  90 

Sm  r*tM«tK*  MM  toUffwinfl  Suuon  taOm. 
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DAILY  TEHVIPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  196'! 


SUUon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHSRN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

MIN 

58 
52 

70 
51 

70 
40 

64 

26 

62 
52 

74 
55 

67 
38 

48 
27 

63 
35 

63 
31 

72 
54 

62 
43 

66 
30 

65 
33 

70 
37 

74 

37 

51 
43 

69 
41 

53 
30 

60 
31 

70 
48 

73 
55 

66 
33 

59 
30 

62 
42 

67 
35 

63 
21 

47 
37 

63.9 
38.6 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

47 
37 

57 
44 

66 
50 

75 
53 

69 
40 

65 
29 

62 
46 

74 
49 

73 
59 

69 
38 

63 
29 

64 

39 

72 
33 

68 

53 

62 
42 

66 

33 

68 
36 

62 
39 

55 
39 

66 
43 

64 

38 

57 
31 

69 

33 

73 
47 

66 
54 

63 
33 

61 

30 

68 
41 

57 

33 

54 

22 

63 
32 

64,6 
39.6 

BECATUR 

MAX 
MIN 

52 
25 

51 
46 

57 
44 

69 
53 

75 
40 

54 
27 

65 
31 

67 
50 

75 
49 

73 
39 

45 
28 

65 
30 

64 
32 

72 
42 

64 
42 

60 
31 

64 
34 

70 
38 

62 
42 

52 
42 

68 
41 

44 
35 

56 
33 

70 
41 

74 
53 

66 
34 

49 
32 

61 
36 

69 
35 

61 
23 

44 

24 

61.9 
37.2 

FALKVILLE   I  N 

MAX 
MIN 

49 

23 

58 
45 

56 
48 

70 
53 

76 
41 

54 

26 

65 
31 

60 
50 

77 
58 

76 
40 

45 
27 

63 
32 

63 
31 

71 
44 

67 
44 

60 
30 

66 
32 

68 
33 

62 
39 

52 
43 

70 
41 

43 
32 

56 
32 

70 
41 

73 
54 

67 
35 

49 
29 

62 
34 

70 
35 

60 
23 

43 
25 

62.0 
37.1 

FLORENfE 

MAX 
MIN 

50 
41 

59 
49 

69 
51 

72 
58 

66 
40 

67 
30 

65 
52 

72 
52 

74 

63 

64 
46 

66 
30 

67 
36 

75 
36 

69 
59 

64 
44 

67 
33 

72 
36 

73 
49 

68 

39 

61 
32 

72 
36 

75 
54 

70 
56 

62 
33 

63 
30 

66 
43 

61 
32 

52 

22 

66 
37 

66.4 
42.2 

HUNT5VILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

50 
41 

58 
49 

66 
53 

79 
55 

55 
36 

67 
30 

61 
52 

79 
57 

75 
51 

51 
37 

65 
32 

63 
41 

71 
37 

63 
51 

59 
39 

68 
34 

69 
37 

61 
42 

53 
41 

70 
46 

50 
36 

58 
34 

72 
35 

75 
51 

66 
56 

62 
36 

64 
31 

70 
41 

59 
31 

44 
25 

64 
37 

63.5 
41.2 

MADISON 

MAX 
MIN 

46 
40 

57 
45 

65 
52 

75 
55 

68 
40 

65 
28 

62 
48 

75 

50 

73 
63 

69 
39 

63 
26 

63 
37 

71 
35 

66 
52 

63 
43 

66 
32 

69 
36 

59 
41 

55 
41 

68 
43 

65 
38 

55 
31 

69 
34 

72 
48 

67 
55 

62 
35 

61 
29 

70 
41 

59 
34 

53 
22 

63 
29 

64.4 
40.1 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

49 
41 

57 
48 

67 
53 

73 
54 

67 
40 

65 
28 

60 
50 

75 
50 

74 
42 

60 
32 

66 
28 

65 
40 

73 
32 

67 
58 

64 
43 

66 
31 

66 
36 

67 
34 

51 
41 

69 
45 

63 
34 

63 
31 

70 
33 

74 

53 

70 
56 

65 
34 

63 
29 

68 
38 

59 
34 

51 
22 

63 
26 

64,9 
39.2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

50 
40 

58 
50 

67 
53 

74 

50 

57 
35 

67 
30 

65 
54 

74 
54 

76 
45 

50 
35 

65 
28 

63 
42 

74 
35 

67 
48 

63 
42 

65 
34 

70 
39 

63 
41 

52 
44 

72 
47 

48 
40 

56 
33 

70 
36 

75 
52 

69 
52 

64 

33 

62 
31 

67 
40 

60 
29 

45 
24 

65 
38 

63.7 
40,5 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

46 
41 

60 
45 

67 
53 

78 
55 

69 
40 

64 
21 

60 
52 

74 
52 

73 
64 

73 
39 

64 
27 

63 
27 

69 
28 

69 
28 

62 
43 

67 
26 

68 
33 

64 
37 

56 
36 

64 
44 

62 
38 

57 
33 

69 
32 

72 
53 

72 
56 

72 
34 

62 
29 

70 
39 

57 
32 

53 
21 

61 
28 

65,1 
38,3 

RED  BAv 

MAX 
MIN 

49 

32 

52 
39 

60 
50 

70 
50 

70 
29 

55 
33 

67 
39 

62 
50 

73 
60 

75 
38 

51 
30 

66 
32 

64 
42 

73 
46 

70 
44 

60 
37 

67 
40 

69 
40 

67 
42 

54 
44 

72 

39 

42 

30 

56 
32 

70 
44 

73 
35 

66 
31 

50 
31 

65 
34 

63 
34 

58 
22 

45 
24 

62,5 
37,8 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

37 

47 

52 

52 

53 
29 

26 

48 

75 
54 

46 

30 

27 

63 
34 

31 

50 

58 
37 

33 

38 

62 
41 

5  5 
41 

62 
45 

37 

33 

33 

72 
51 

55 

34 

31 

39 

26 

22 

32 

sels 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

49 
38 

56 
39 

57 
49 

69 
53 

70 
40 

53 
22 

54 
49 

62 
51 

74 
63 

76 
36 

49 
24 

65 
26 

65 
37 

71 
49 

66 
41 

60 
27 

66 
28 

67 
36 

64 
42 

52 
42 

70 
40 

43 
27 

60 
29 

67 
51 

73 
54 

67 
33 

49 
25 

63 
32 

65 
35 

46 

20 

45 
36 

61.1 
36.1 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

51 
33 

55 
36 

58 
47 

72 
51 

73 
40 

60 
23 

61 
31 

74 
40 

74 
67 

75 
36 

59 
25 

60 
31 

65 
37 

68 
27 

69 
39 

75 
39 

65 
30 

69 
31 

66 
31 

70 
36 

69 
36 

71 
28 

70 
43 

75 
46 

74 
31 

69 
33 

59 
24 

61 
36 

61 
31 

60 
21 

44 
27 

65.5 
35,2 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTvILLE  2  3E 

MAX 
MIN 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

48 
40 

59 
45 

68 
46 

78 
63 

68 
41 

65 
26 

59 
48 

82 
55 

77 
65 

73 
40 

66 
28 

69 
37 

72 
32 

71 
58 

64 
47 

66 
31 

73 
33 

72 
35 

63 
45 

71 
47 

66 
41 

61 
33 

70 
33 

70 
51 

74 
60 

72 
41 

65 
29 

73 
39 

63 
38 

54 
25 

67 
28 

67.8 
41,4 

BIRMINSHAM  WB  AP 

MAX 
HIN 

50 
45 

61 

50 

68 
51 

79 
53 

55 
34 

66 
30 

61 

50 

80 
59 

75 
46 

46 
33 

66 
31 

66 
40 

73 
46 

73 
60 

63 
41 

66 
38 

72 
38 

70 
38 

56 
47 

71 
49 

57 
40 

61 
35 

70 
40 

71 
53 

73 
61 

63 
36 

63 
31 

72 
40 

62 
39 

46 
25 

66 
32 

65,3 
42.4 

BRIDSEPORT  2  W 

MAX 

49 
36 

55 
40 

69 
52 

79 
49 

75 
40 

68 
24 

63 
44 

77 
47 

75 
62 

72 
39 

64 
24 

65 
32 

71 
27 

69 
49 

65 
43 

67 
27 

69 
30 

66 
34 

60 
34 

59 
40 

56 
36 

59 
36 

72 
30 

72 
40 

66 
54 

63 
40 

66 
27 

72 
33 

59 
34 

56 
21 

62 
26 

65,6 
37.2 

6UNTERSVILLE 

MAX 

46 
37 

55 
44 

64 
48 

78 
56 

69 
41 

65 
26 

65 
48 

79 
46 

76 
62 

74 
38 

64 

29 

66 
39 

68 
30 

70 
53 

69 
45 

66 
31 

69 
32 

64 
32 

62 
39 

66 
41 

54 

37 

59 
35 

72 
32 

73 
31 

72 
57 

66 
37 

64 
32 

72 
36 

56 
33 

50 
22 

64 

29 

65,8 
38,6 

0NEONT4 

MAX 
MIN 

67 
22 

51 
41 

56 
47 

71 
51 

76 
40 

54 
24 

61 
26 

60 
45 

60 
55 

78 
30 

44 

25 

64 

27 

67 
28 

72 
30 

65 
45 

62 
28 

67 
28 

69 
31 

67 
34 

53 
42 

71 
41 

63 
30 

61 
31 

71 
44 

71 
51 

69 
42 

52 
28 

64 
33 

71 
34 

60 
20 

45 
23 

63,7 
34,7 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

50 
36 

53 
41 

60 
48 

60 
31 

42 
22 

41 

22 

71 

23 

51 
31 

63 
43 

61 
42 

70 
39 

65 
32 

73 
35 

60 
24 

50 
32 

70 
35 

49 

32 

49 
21 

50 
31 

60 
23 

51 

25 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

MAX 
MIN 

37 

40 

47 

54 

36 

27 

42 

45 

60 

35 

62 
25 

39 

35 

52 

43 

32 

33 

35 

38 

38 

34 

31 

34 

46 

54 

36 

2° 

68 
36 

32 

19 

27 

37!6 

SC0TT580R0 

MAX 

48 
31 

47 
40 

58 
40 

68 
50 

76 
50 

50 
36 

60 
28 

64 
48 

62 
60 

62 
30 

43 
35 

66 
33 

62 
30 

60 
46 

67 
34 

63 
36 

68 
40 

65 
36 

62 
40 

52 
42 

53 
38 

59 
37 

66 
36 

71 
42 

65 
-.6 

50 
40 

62 
36 

69 
36 

74 
36 

59 
22 

43 

35 

60.6 
36.5 

VALLEY  HEAD 

MAX 

50 
34 

48 
35 

56 
45 

66 
50 

75 
46 

48 
21 

62 
22 

62 
44 

76 
60 

72 
37 

40 
21 

63 
23 

63 
28 

65 
42 

62 
43 

58 
24 

64 
26 

65 
28 

62 
32 

50 
40 

54 
36 

50 
32 

56 
26 

66 
38 

70 
50 

63 
40 

50 
25 

61 
30 

68 
31 

67 
19 

41 
21 

59.9 
34,0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 

58 
32 

58 
43 

62 
47 

63 
49 

64 
44 

64 
29 

65 
38 

74 
46 

78 
67 

80 
40 

54 
29 

66 
39 

71 
35 

79 
40 

78 
39 

70 
35 

73 
36 

74 
37 

66 
36 

60 
47 

58 
42 

46 

30 

50 
37 

55 
37 

69 
38 

78 
40 

73 
29 

72 
29 

68 
27 

69 
26 

48 

28 

66.0 
37.8 

BANKHEAO  LOC<  AND  DAM 

MAX 

52 
25 

54 
40 

58 
44 

70 
45 

77 
42 

51 
28 

68 
29 

62 
45 

78 
59 

76 
40 

50 
29 

61 
34 

69 
35 

75 
45 

70 
47 

62 
29 

66 
32 

73 
34 

72 
48 

59 
49 

68 
42 

76 
31 

60 
33 

72 
36 

71 
36 

74 
43 

56 
33 

66 
32 

73 
36 

62 
27 

46 
26 

65.5 
37.4 

CENTREvILLE 

MAX 

53 
22 

54 
43 

64 
43 

71 
43 

so 

44 

58 
27 

69 
27 

65 
50 

84 
49 

79 
42 

55 
28 

69 
28 

73 
33 

77 
33 

74 
56 

65 
31 

70 
33 

75 
33 

75 
34 

60 
47 

74 
43 

50 
34 

65 
33 

72 
41 

70 
40 

76 
43 

58 
29 

69 
33 

74 
37 

65 
26 

51 

29 

67.6 
36.6 

CLANTON 

MAX 

52 
31 

52 
42 

61 
46 

69 
50 

78 
45 

55 
30 

64 

35 

66 
50 

80 
53 

71 
38 

54 
31 

67 
36 

74 
37 

70 
43 

65 
50 

65 
35 

70 
35 

69 
40 

58 
46 

70 
45 

50 
40 

60 
36 

63 
34 

66 
43 

70 
53 

75 
45 

55 
29 

65 
40 

72 
40 

62 
26 

47 
28 

64.4 
39.7 

DOUBLE  SPRIN6S 

MAX 
MIN 

49 
26 

51 
40 

55 
50 

68 
52 

72 
40 

55 
27 

67 
29 

59 
47 

75 
58 

72 
37 

46 
25 

65 
29 

69 
31 

72 
35 

65 
43 

62 
30 

69 
31 

71 
35 

70 
40 

71 
40 

62 
35 

60 
25 

61 
32 

71 
36 

74 

52 

70 
34 

52 
27 

65 
31 

71 
33 

61 
22 

47 
24 

63.8 
35.4 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

51 

40 

58 
48 

70 
51 

64 

56 
42 

66 
29 

63 
48 

77 
52 

78 
62 

62 
40 

67 
29 

71 
37 

74 

33 

69 
61 

65 
46 

68 
31 

73 
34 

73 
35 

57 
47 

71 
48 

66 
43 

71 
34 

71 
52 

75 
62 

71 
35 

66 
30 

73 
36 

63 
37 

60 
25 

67 
33 

67.3 
41,4 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

47 
21 

51 
41 

57 
50 

68 
51 

71 
40 

54 
25 

65 
27 

58 
46 

73 
59 

72 
37 

46 
26 

65 
27 

65 
35 

71 
37 

66 
43 

61 
29 

67 

30 

69 
32 

66 
44 

53 
42 

70 
39 

41 
27 

58 
32 

69 
33 

71 
55 

69 
35 

51 
26 

63 
30 

60 
41 

59 
21 

44 
27 

61,4 
35,9 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

49 
26 

55 
40 

62 
50 

73 
52 

73 
41 

56 
24 

67 
25 

63 
49 

77 
60 

76 
39 

52 
25 

67 
26 

66 
29 

75 
31 

70 
46 

64 
27 

69 
26 

71 
29 

70 
30 

57 
46 

73 
40 

43 
26 

60 
28 

71 
31 

73 
50 

72 
34 

51 
26 

66 
26 

68 
33 

61 
23 

47 

25 

64,5 
34,4 

JASPER  4  N 

MAX 
MIN 

50 
38 

56 
47 

70 
52 

76 
59 

65 
41 

68 
24 

55 
4 1 

79 
50 

74 

59 

60 
39 

67 
2  5 

71 
3  3 

75 
26 

67 

64 

68 

76 
30 

71 

56 

71 

64 

64 

74 

75 

73 

67 

67 
27 

76 

66 

53 

69 
27 

67.3 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

52 
41 

61 
42 

72 
47 

78 
59 

70 
43 

65 
29 

72 
40 

84 
54 

60 
61 

75 
41 

65 
29 

75 
35 

77 
35 

78 
57 

69 
51 

62 
41 

i% 

36 

76 
38 

63 
46 

73 
46 

70 
43 

65 
44 

71 
34 

70 
49 

75 
59 

71 
45 

66 
31 

74 
41 

72 
42 

63 
26 

67 
29 

70.5 
42.5 

THORSBv  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

46 
41 

59 
46 

67 
48 

79 
63 

69 
43 

64 
31 

64 
44 

81 
56 

64 
63 

74 
40 

65 
31 

70 
43 

74 
36 

73 
56 

66 
44 

68 
36 

72 
40 

72 
42 

66 
45 

71 
47 

70 
40 

70 
36 

68 
37 

69 
50 

75 
60 

71 
42 

65 
32 

72 
43 

66 
40 

56 
26 

65 
30 

68.9 
43.0 

TUSCALOOSA  FAA  AF 

MAX 
HIN 

49 
43 

61 
45 

68 
44 

78 
54 

57 
35 

66 

30 

63 
48 

80 
63 

79 
49 

59 
37 

66 
31 

71 
39 

75 
35 

74 

60 

70 
40 

69 
34 

74 
34 

74 
37 

61 
50 

72 
52 

54 
42 

62 
34 

71 
35 

70 
53 

78 
64 

65 
35 

67 
31 

72 
40 

54 
39 

50 
26 

70 
32 

67.4 
41.7 

%—  R«lsr«Dc«  NotM 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MARCH  196* 


Station 

Dty  Of  Month 

0) 

1 

2 

3 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 

< 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 
MIN 

51 
26 

55 
42 

62 
44 

73 
49 

78 
42 

56 
30 

68 
31 

65 
52 

80 
67 

77 
41 

53 
3 1 

70 
33 

72 
35 

74 
35 

74 

64 

69 

72 

73 
5 1 

60 

70 
43 

71 
38 

63 
37 

71 
56 

70 
56 

78 
38 

55 
30 

68 
35 

71 
40 

63 
26 

49 
36 

4o!4 

VEANON 

MAX 

SO 
2  3 

54 
47 

62 
52 

72 
51 

74 
40 

59 
28 

68 
30 

70 
46 

77 
62 

76 
40 

54 

28 

68 

30 

TO 
32 

75 
35 

75 

75 
31 

70 

7* 

73 

73 

74 

54 
29 

65 

72 
32 

70 
60 

75 
35 

54 

30 

67 
31 

71 
31 

63 
25 

50 
26 

67.2 
36.2 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

50 
*2 

61 
46 

72 
52 

SO 
58 

59 
34 

69 
29 

60 
48 

62 
52 

75 
54 

54 
32 

67 
28 

69 
34 

75 
36 

70 
58 

64 

70 

73 

71 

56 

72 

53 

62 

72 

73 

70 
60 

63 

67 

72 
41 

62 
4 1 

47 
24 

65 
30 

66.3 
40.9 

CALERA  2  SW 

MAX 

49 
38 

61 
45 

67 
46 

78 
59 

67 
40 

65 
25 

56 
42 

62 
56 

76 
64 

74 

39 

67 
25 

70 
33 

72 
31 

70 
59 

62 
48 

68 
29 

73 
3 1 

72 
33 

69 

71 

64 

61 

70 

70 

79 
98 

70 

66 

72 
38 

63 
39 

54 

69 
25 

67.7 
40.2 

CENTRE  5  SU 

MAX 

50 
34 

50 
4 1 

56 
46 

70 
50 

81 
40 

54 
27 

67 
42 

52 
47 

76 
51 

74 
40 

45 
2  7 

64 
34 

66 
3 1 

70 

65 

61 
3  [ 

65 

70 

67 

53 

63 

45 

62 

70 

73 
49 

67 
43 

52 
32 

62 
36 

72 
38 

60 
23 

46 

32 

62.3 
38.9 

CHIlOEbSBURO  WTR  PLANT 

MAX 

52 
41 

63 
43 

70 
5 1 

81 
63 

72 
43 

67 
26 

65 
46 

81 
49 

79 
64 

73 
4  I 

65 
28 

69 
33 

74 

30 

73 
58 

67 

67 
32 

73 
35 

72 
35 

70 

73 

73 

62 

71 

71 

72 
60 

72 

66 
29 

73 
39 

71 
38 

61 

66 
2  7 

69.8 
41.4 

saosden  sas  plant 

MAX 

45 
39 

52 
43 

69 
46 

76 
48 

67 
42 

66 
27 

60 
45 

79 
45 

73 
43 

70 
39 

65 
27 

67 
34 

72 
32 

67 
55 

60 
54 

66 
31 

70 
33 

66 
37 

58 

65 

56 

60 

69 

71 

67 

61 

62 

70 

99 

53 

63 
29 

64.7 
39,6 

pell  city  1  NNE 

MAX 

50 
22 

48 
40 

60 
46 

70 
52 

80 
41 

53 
25 

67 
25 

54 
46 

80 
48 

76 
40 

47 
24 

64 

25 

6S 
28 

73 
49 

67 
58 

60 
29 

66 
30 

71 
30 

70 
34 

56 
43 

71 
41 

45 
35 

60 
32 

70 
33 

73 
47 

70 
47 

55 
28 

63 
28 

73 
34 

61 
24 

45 
24 

63.9 
39,7 

SYLACAU6A  *  NE 

MAX 
MIN 

*9 
40 

61 
44 

70 
49 

80 
62 

70 
42 

65 
27 

65 
45 

82 
56 

79 
64 

73 
42 

67 
27 

70 
34 

72 
29 

73 
57 

65 
5j 

68 
30 

72 
32 

71 
32 

60 
42 

73 

65 

63 
35 

70 
32 

70 

72 

72 

67 

72 

67 

59 

65 

68,6 
40.9 

TALLADE6A 

MAX 

46 

36 

60 
42 

69 
51 

80 
54 

70 
40 

68 
2  5 

67 
45 

62 

75 
60 

72 
39 

65 
2  4 

67 

73 
26 

70 

64 

65 

30 

72 

69 

58 

72 

62 

60 

71 

73 

70 
55 

68 

64 
26 

71 
36 

61 
32 

55 

65 
25 

67.2 
38.3 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

49 
37 

59 
45 

70 
50 

80 
60 

71 
43 

67 
24 

66 
37 

82 
46 

77 

74 

69 
23 

72 
29 

74 
2  9 

74 

68 

66 

74 
29 

74 
30 

70 

74 

69 

65 

71 

70 

71 

71 

67 

76 

70 

64 

68 

70.1 
38.8 

ASHLAND 

MAX 

47 
4  I 

60 
41 

67 
49 

76 
42 

62 
38 

63 
23 

61 
45 

78 
54 

73 
39 

47 

2  5 

66 
34 

67 
30 

71 

70 

59 

65 
3  J 

70 
38 

68 
42 

53 

70 

45 

61 

67 

67 

67 

53 

64 

71 

60 

43 

63 

63,0 
37,9 

AUBURN  3  SW 

MAX 
MIN 

54 
35 

52 
47 

63 
50 

72 
54 

80 

55 
2  8 

66 
37 

73 
5^ 

81 

77 
^3 

58 
2  7 

66 
34 

73 

77 
53 

80 

64 

67 
34 

73 

75 

58 

72 

50 

66 

70 

70 

75 

60 

67 

71 

64 

50 

67,1 
41,9 

CAMP  HtLL  2  NW 

MAX 
MIN 

52 
25 

49 
43 

64 
46 

74 
50 

80 
45 

54 

66 

70 
46 

60 

75 
43 

54 

66 

71 

74 

76 

68 

65 

71 

72 

57 

71 

47 

64 

69 

69 
52 

72 

58 
26 

65 

75 

63 
25 

46 

2  7 

69,7 
37,9 

HEFLIN 

MAX 
MIN 

51 
26 

46 

30 

58 
45 

72 
54 

80 
4 1 

52 
20 

66 
40 

61 
47 

62 

74 
40 

49 

2  3 

66 
30 

68 
25 

73 

65 

61 
26 

68 
30 

71 

69 

55 

66 

44 

32 

63 

70 

71 

67 

52 

65 

70 

61 

44 

63.3 
36,3 

LAFAYETTE 

47 
34 

54 
40 

70 
51 

79 

69 
40 

60 
25 

64 

78 
50 

77 

63 

63 

67 
27 

69 
33 

75 

63 

60 
32 

68 
33 

68 
37 

58 

69 

62 

60 

65 
33 

65 

70 

65 

60 

68 

60 

50 

60 

64,7 
38,1 

MARTIN  DAM 

MAX 
HIN 

48 

60 

70 

78 

71 

65 
29 

70 
40 

81 
5 1 

75 
52 

71 
4 1 

65 
29 

68 
34 

74 
40 

77 
53 

69 
52 

64 
37 

70 
35 

70 
35 

65 

72 

65 
42 

60 
40 

68 
40 

70 

72 

71 

65 
30 

71 
37 

69 

60 

65 

68,4 
40,8 

OPELIKA 

MAX 

59 
28 

52 
42 

72 
45 

72 
56 

81 
42 

72 
25 

67 
28 

73 
48 

62 
42 

74 
36 

59 
25 

76 
31 

75 
33 

76 
46 

74 
50 

66 
36 

65 
32 

73 
41 

53 
45 

66 
41 

72 
42 

50 
30 

64 
35 

70 
35 

69 
51 

55 

31 

26 

24 

68,5 
38,0 

RCCKFOoD 

MAX 
MIN 

51 
38 

63 
42 

71 
52 

78 
43 

56 
24 

68 

69 
50 

82 

76 
40 

51 
26 

69 
33 

72 
36 

72 
54 

74 
56 

61 

32 

69 
32 

73 
33 

72 
42 

56 

72 
4 1 

46 

32 

62 

71 
45 

71 

72 

57 
26 

67 
36 

73 

67 

47 
24 

65 
32 

66,3 
39.2 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

51 
21 

48 
40 

62 
45 

73 

80 

54 

65 

67 
36 

80 

42 

55 

66 

70 
29 

72 

76 

62 
32 

66 
3 1 

72 
33 

72 

55 
41 

68 

47 
3  J 

64 
32 

69 
33 

69 

66 

59 
26 

66 

73 

63 

48 

64.7 
35,7 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

55 
42 

55 
45 

67 
45 

72 

60 

59 

69 

71 

65 

78 

57 

69 

72 

78 

75 

65 

67 
38 

72 

74 

58 

77 

50 

61 

72 

72 

78 

52 

69 

75 

65 

49 

67,7 
43,3 

OEMOPOlIS  LOCK  AND  OAK 

MAX 
MIN 

54 
34 

55 
45 

65 
45 

72 

78 
46 

58 

68 

66 
48 

83 

78 

57 

67 

71 

76 

76 

64 

67 

72 

72 

58 

76 

52 

62 

73 

71 

77 

55 

66 

71 

66 

49 

67,0 
41,0 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

52 
31 

55 
44 

65 
43 

71 

77 

59 

68 

66 
49 

79 

78 

55 

68 

70 

77 

75 

65 

69 

73 

74 

60 

75 

46 

62 

71 

70 

80 

54 

67 

71 

69 

48 

66.7 
41.3 

QREENsaORO 

MAX 

53 
43 

63 
49 

68 
42 

77 
60 

60 
41 

67 
34 

69 

82 

78 
63 

65 

66 

74 
43 

76 

75 

67 
48 

70 

76 

76 

65 

73 

67 

64 

71 

69 

74 

78 

72 

66 

76 

66 

70 

70,1 
44,1 

MAYNEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
30 

57 
45 

64 
48 

71 

78 
48 

65 
33 

67 
36 

73 
48 

62 
60 

78 

68 

67 

74 

78 

79 
59 

65 

58 

61 

64 

59 

77 

50 

63 

67 

70 

73 

60 

67 

74 

59 

67,4 
41.1 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

56 
44 

63 
51 

70 
43 

77 
49 

66 
41 

68 
30 

66 
49 

81 
50 

78 
58 

59 

68 

70 
43 

75 

76 

67 
49 

68 

74 

74 

62 

77 

64 

60 

71 

70 

80 

72 

67 

72 

66 

57 

71 

69,2 
42,9 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

53 
44 

67 
48 

67 
44 

79 
63 

69 

68 
3 1 

70 

85 

81 

76 

66 

72 
41 

78 

75 

68 

68 

74 

74 

67 

76 

69 

63 

72 

69 
53 

77 

72 

67 
3  J 

74 

64 

97 

69 

70,9 
43,6 

MINTER  3  NH 

MAX 
MIN 

54 
44 

67 
47 

71 
47 

77 
29 

57 
32 

66 
40 

75 
49 

84 
45 

76 
42 

55 
35 

68 
35 

70 
41 

76 

77 
60 

64 

66 

71 

75 

59 

76 

49 

62 

70 

70 

76 

50 

69 

71 

71 

49 

67.9 
40.9 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

57 
44 

64 

50 

70 
49 

80 
63 

63 

66 

73 

83 

78 

56 

65 

74 
42 

73 
40 

81 

71 

66 
43 

74 
42 

73 
43 

60 
51 

74 
52 

61 
43 

62 
39 

70 
41 

71 
51 

77 
62 

68 
44 

65 
35 

73 
45 

66 
45 

51 
3 1 

67 
32 

66.8 
45,5 

SELMA 

MAX 
HIN 

55 
45 

65 
50 

69 
48 

80 
64 

70 
48 

66 
36 

72 
47 

84 
59 

80 
68 

76 
42 

66 
35 

73 
45 

78 
42 

78 
42 

72 
61 

67 
41 

74 
41 

75 
41 

70 
52 

75 
51 

72 
45 

63 
38 

71 
41 

70 
55 

77 
61 

74 
52 

64 
34 

73 
47 

71 
43 

62 
31 

66 
35 

71,3 
46,9 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 
MIN 

56 
41 

62 
48 

73 
53 

82 

75 

77 

75 

82 

78 

75 

67 

75 

78 
3  3 

so 

72 
55 

68 
36 

75 
34 

76 
36 

69 
45 

75 
46 

73 
45 

65 
33 

71 
35 

72 
47 

75 
59 

72 
52 

65 
29 

69 
40 

67 
47 

60 
28 

66 
26 

71.8 
42.8 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 
MIN 

55 
25 

60 
40 

66 
50 

76 
55 

82 
45 

58 
31 

78 
30 

82 
40 

62 
61 

79 
43 

57 
31 

67 
34 

73 
36 

77 
51 

62 
47 

66 
37 

68 
34 

73 
36 

75 

61 
48 

76 
45 

70 
40 

64 

64 
37 

71 

72 

69 
36 

59 
31 

68 
40 

71 
30 

49 

27 

69.4 
39.7 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NH 

MAX 

59 

64 

67 

78 
60 

75 
47 

60 
31 

70 
35 

82 
54 

81 
62 

80 
44 

61 
36 

68 
40 

73 
39 

61 
55 

61 
64 

69 
42 

68 
36 

74 
36 

78 
46 

63 
54 

78 
46 

54 

32 

65 
37 

71 
49 

74 

59 

SO 
53 

59 
31 

70 
41 

75 
47 

68 
36 

51 
30 

70.2 
44.6 

ATMORE  STATE  FARM 

MAX 
HIN 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

58 

32 

64 
46 

68 
51 

77 
57 

78 
46 

61 
29 

(8 
34 

70 
41 

79 
54 

78 
44 

61 
33 

68 
36 

75 
34 

79 
44 

81 
64 

68 
39 

70 
32 

74 

33 

77 
42 

64 
53 

76 
45 

54 

29 

64 
34 

TO 
43 

72 
53 

79 
56 

60 
29 

69 
40 

74 
45 

68 
34 

50 
27 

69.5 
41.4 

8««  »iliiim  WcM 
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ConBnuxi 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

M 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 

BPEHTCN  3  5SE 

MAX 
MIN 

66 
42 

70 
52 

79 
53 

76 
65 

70 
48 

72 
29 

61 
33 

83 
57 

79 
65 

74 
44 

71 
33 

77 
36 

61 
33 

80 
63 

76 
62 

71 
37 

77 
31 

79 
34 

71 
45 

80 
56 

74 
47 

65 
30 

73 
37 

72 
46 

81 
60 

70 
54 

73 
26 

78 
42 

72 
48 

68 
35 

71 
28 

74.5 
44,4 

C«MDEN  3  NW 

MAX 
MIN 

56 

69 
SO 

70 
46 

79 
62 

70 
45 

70 
30 

78 
40 

65 
61 

60 
65 

74 
42 

69 
32 

72 
43 

61 
36 

80 
60 

71 
52 

68 
36 

73 
36 

76 
38 

65 
36 

78 
38 

70 
35 

62 
34 

73 
38 

73 
51 

77 
62 

72 
46 

71 
30 

75 
44 

66 
41 

60 
31 

71 
31 

72.1 
43.1 

CM4T0M  3  N 

MAX 
MIN 

59 
29 

73 
52 

70 
44 

78 
59 

70 
42 

70 
32 

76 
43 

80 
60 

84 
62 

72 
41 

70 
34 

75 
45 

78 
43 

79 
61 

71 
54 

69 
39 

87 
42 

79 
49 

60 
50 

81 
50 

76 
44 

64 
34 

72 
40 

71 
53 

78 
64 

89 
47 

77 
32 

77 
46 

76 
45 

71 
32 

74 
36 

75.0 
45.3 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

61 
36 

63 
37 

65 
49 

75 
62 

81 
49 

60 
40 

66 
47 

76 
46 

74 
49 

79 
44 

58 
35 

65 
42 

72 
47 

64 
46 

79 
51 

64 
43 

66 
42 

70 
46 

74 
47 

61 
49 

74 
45 

61 
36 

69 
45 

70 
45 

70 
54 

77 
57 

66 
37 

63 
44 

69 
44 

65 
31 

48 
29 

68.6 
44,5 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
39 

68 
53 

75 

61 

61 
65 

63 
41 

69 
34 

79 
43 

82 
56 

79 
61 

65 
45 

66 
38 

75 
46 

78 
47 

85 
59 

72 
46 

68 
46 

74 
42 

75 
46 

66 
50 

76 
55 

62 
40 

66 
35 

71 
42 

66 
53 

78 
60 

66 
46 

68 
36 

76 
52 

67 
48 

61 
36 

68 
32 

71,2 
46.  8 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

68 
UO 

67 
52 

78 
48 

78 
65 

72 
51 

66 
30 

60 
40 

80 
40 

76 
61 

72 
44 

67 
37 

77 
44 

60 
42 

84 
58 

74 
46 

69 
44 

77 
43 

79 
49 

73 
51 

76 
54 

74 
46 

66 
35 

70 
42 

70 
51 

76 
59 

71 
55 

70 
36 

78 
49 

78 
47 

37 

70 
34 

74,1 
46.2 

EUFAULA 

MAX 
MIN 

55 
33 

60 
40 

67 
46 

76 
56 

80 
53 

63 
30 

68 
46 

75 
51 

79 
59 

76 
46 

61 
31 

65 
36 

71 
32 

76 
54 

71 
56 

73 
41 

66 
32 

75 
34 

77 
49 

63 
52 

66 
46 

57 
32 

68 
37 

71 
47 

70 
53 

79 
66 

66 

32 

72 
40 

72 
44 

64 
31 

48 
25 

68.9 
42.7 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

56 
3 1 

62 
31 

68 
46 

76 
50 

77 
47 

62 
30 

69 
38 

61 
50 

84 
65 

76 
45 

64 

35 

69 
39 

77 
36 

76 
38 

81 
62 

65 
41 

71 
34 

77 
36 

76 
37 

63 
55 

79 
47 

55 
31 

65 
37 

71 
41 

71 
54 

78 

55 

58 
31 

72 
36 

76 
46 

71 
36 

52 
29 

70.6 
41,7 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

58 
36 

61 
5 1 

72 
49 

72 
5 1 

77 
46 

60 
36 

69 
45 

79 
50 

83 
61 

75 
42 

63 
38 

69 
46 

75 
43 

79 
62 

63 
62 

64 
45 

70 
41 

75 
44 

78 
50 

60 
51 

78 
44 

66 
34 

64 
40 

72 
48 

73 
61 

78 
50 

60 
35 

71 
49 

75 
43 

69 
34 

52 
32 

70.0 
45.8 

GENEVA 

MAX 
MIN 

57 
37 

70 
47 

68 
56 

76 
62 

78 
54 

64 
33 

66 
40 

76 
51 

76 
61 

77 
44 

64 
36 

66 
44 

77 
40 

80 
47 

63 
62 

75 
42 

69 
40 

76 
40 

77 
46 

66 
66 

77 
49 

59 
33 

66 
41 

73 
45 

69 
54 

79 
63 

65 
34 

68 
45 

80 
48 

71 
40 

54 

30 

71.1 
45,9 

GILBERTOWN 

MAX 
MIN 

60 
45 

71 
57 

70 
40 

77 
64 

66 
42 

70 
27 

78 
41 

83 
63 

78 
68 

75 
42 

70 
30 

75 
37 

78 
34 

76 
60 

69 
53 

66 
33 

78 
31 

77 
35 

70 
35 

80 
51 

78 
45 

63 
38 

71 
36 

71 
50 

79 
62 

71 
46 

70 
26 

79 
41 

71 
39 

60 
31 

71 
30 

72,7 
43,0 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

59 
43 

65 
50 

73 
46 

76 
64 

69 
47 

69 
33 

78 
43 

84 
62 

76 
64 

73 
44 

68 
35 

75 
41 

78 
44 

79 
60 

76 
43 

70 
43 

74 
42 

76 
42 

70 
51 

75 
49 

72 
44 

63 
34 

71 
39 

72 
51 

76 
51 

72 
56 

69 
36 

74 
47 

71 
44 

63 
32 

70 
33 

72.2 
45.6 

HEADLAND 

MAX 
MIN 

55 

33 

66 
43 

67 
54 

74 
64 

79 
54 

62 
37 

65 
39 

77 
46 

77 
59 

76 
45 

61 
38 

65 
40 

75 
48 

76 
52 

75 
54 

64 
45 

66 
42 

74 
45 

76 
47 

65 
46 

75 
49 

55 
35 

60 
39 

68 
45 

66 
54 

76 
60 

66 
36 

66 
42 

76 
47 

67 
37 

51 
31 

69.2 
45.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

51 
34 

59 
45 

65 
50 

75 
52 

76 
44 

57 
36 

67 
42 

77 
51 

82 
62 

76 
42 

56 
35 

67 
38 

73 
45 

78 
49 

78 
62 

68 
41 

68 
43 

72 
46 

75 
49 

61 
48 

74 
44 

49 
34 

62 
39 

70 
47 

72 
53 

75 
53 

58 
36 

68 
43 

73 
44 

65 
30 

46 
31 

67.6 
44.2 

LCCKHART 

MAX 
MIN 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

59 
44 

69 
5 1 

70 
45 

76 
60 

70 
46 

69 
26 

78 
39 

63 
62 

78 
67 

75 
44 

70 
31 

73 
37 

76 
42 

79 
60 

73 
55 

69 
34 

74 
32 

76 
34 

63 
46 

77 
52 

71 
45 

63 
31 

72.6 
44,8 

0;ARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

64 
36 

64 

50 

71 
51 

61 
52 

72 
50 

68 
35 

67 
39 

78 
42 

76 
61 

71 
43 

67 
32 

74 
44 

78 
45 

63 
44 

77 
42 

68 
42 

74 
43 

76 
49 

72 
47 

76 
50 

66 
46 

65 
33 

69 
41 

70 
48 

78 
48 

70 
53 

69 
32 

74 
46 

70 
45 

63 
35 

70 
39 

71.6 
44,0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

MAX 
MIN 

54 
33 

55 
47 

65 
48 

76 
59 

80 
50 

59 
33 

67 
37 

74 
49 

81 
57 

71 
45 

61 
35 

66 
38 

74 
42 

65 
50 

82 
62 

71 
42 

67 
43 

74 
45 

73 
47 

59 
45 

70 
45 

50 
33 

65 
39 

70 
45 

67 
52 

74 

57 

61 
35 

66 
46 

66 
44 

65 
29 

48 

29 

67.0 
43,9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

51 
26 

59 
49 

69 
40 

73 
49 

76 
41 

60 
27 

70 
40 

72 
49 

63 
67 

79 
41 

61 
30 

70 
37 

73 
35 

76 
47 

76 
51 

66 
31 

69 
33 

76 
37 

76 
53 

56 
49 

79 
44 

55 
34 

63 
34 

71 
37 

76 
46 

80 
41 

66 
26 

69 
34 

77 
37 

68 
29 

51 
31 

69,0 
39.6 

SEALE 

MAX 
MIN 

56 
38 

62 
49 

77 
55 

82 
55 

75 
47 

68 
30 

75 
38 

82 
50 

76 
58 

75 
45 

66 
30 

75 
34 

77 
33 

93 

55 

81 
56 

67 
38 

74 
34 

75 
36 

71 
43 

74 
47 

69 
47 

65 
32 

70 
35 

69 
47 

77 
57 

74 

66 

66 
30 

66 
39 

67 
42 

63 
30 

67 
26 

72.1 
42.3 

THOMASuILLE 

MAX 
MIN 

57 
31 

59 
48 

70 
43 

71 
49 

79 
43 

59 
32 

69 
36 

77 
47 

84 
62 

77 
41 

62 
36 

70 
39 

73 
41 

76 
52 

77 
59 

65 
38 

66 
36 

74 
40 

76 
52 

68 
48 

78 
42 

64 
37 

63 
39 

73 
46 

70 
55 

76 
46 

57 
32 

70 
41 

73 
41 

67 
30 

51 
31 

68.9 
42.5 

TROY 

MAX 
MIN 

61 
42 

65 
50 

75 
53 

79 
63 

69 
47 

68 
36 

76 
44 

77 
56 

76 
61 

71 
44 

66 
35 

73 
45 

76 
50 

81 
57 

72 
55 

67 
42 

73 
42 

76 
46 

64 
50 

76 
50 

66 
46 

64 
33 

69 
42 

71 
50 

77 
60 

68 
51 

66 
36 

75 
50 

66 
43 

54 
32 

66 
30 

70.7 
46.4 

whatlEy 

MAX 
MIN 

59 
45 

72 
5 1 

76 
44 

78 
66 

66 
44 

70 
26 

76 
36 

85 
50 

76 
61 

64 
42 

70 
32 

76 
36 

78 
34 

78 
62 

72 
54 

70 
36 

76 
33 

78 
35 

68 
48 

78 
52 

72 
44 

61 
33 

72 
36 

70 
48 

76 
62 

70 
50 

72 
28 

76 
43 

78 
36 

72 
32 

66 
28 

72.7 
42.9 

GULF  riS 

BAY  MInETTE 

MAX 
MIN 

63 

71 

72 

52 

75 
52 

65 

70 
37 

79 

83 
60 

78 

72 
43 

70 
41 

76 

78 

82 

74 

65 

71 

80 

68 

79 

65 

63 

71 

72 

79 

69 
52 

72 
37 

79 

70 

56 
40 

69 
37 

72.1 

CITRONELLE 

MAX 
MIN 

73 
47 

71 
47 

69 
56 

76 
59 

69 
47 

70 
37 

70 
50 

72 
54 

78 
60 

70 
40 

70 
40 

76 
52 

79 
45 

75 
56 

68 
52 

71 
41 

77 
43 

79 
48 

72 
46 

82 
48 

74 
4  1 

66 
33 

72 
4  1 

73 
52 

77 
67 

69 
48 

59 
35 

56 

36 

62 
40 

60 
34 

72 
35 

71.2 
46.2 

CoDEN 

MAX 
MIN 

64 
49 

65 
54 

68 
51 

73 
62 

66 
46 

66 
34 

75 
43 

76 
61 

72 
64 

70 
36 

66 
42 

72 
45 

75 
45 

71 
63 

71 
64 

71 
46 

74 
38 

79 
44 

68 
50 

71 

56 

66 
50 

63 
33 

71 
42 

72 
59 

73 
64 

66 
55 

66 
36 

72 
53 

74 
51 

73 
40 

64 
34 

70.3 
48.6 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

FCRT  MORGAN 

MAX 
MIN 

60 
52 

60 
52 

64 

56 

68 
60 

63 
50 

61 
47 

66 
54 

66 
58 

70 
60 

69 
46 

68 
49 

70 
50 

68 
55 

72 
62 

68 
63 

64 
64 

70 
55 

70 
56 

62 
57 

63 
46 

65 
62 

57 
44 

65 
50 

67 
60 

70 
60 

66 
55 

62 
49 

72 
59 

66 
55 

61 
47 

61 
46 

65.7 
53.6 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
46 

73 
55 

69 
52 

74 
57 

62 
44 

64 
36 

75 
48 

79 
62 

76 
46 

66 
39 

67 
45 

75 
47 

74 
50 

77 
64 

73 
52 

66 
46 

77 
43 

78 
49 

63 
66 

76 
54 

62 
41 

63 
35 

66 
44 

72 
59 

76 
64 

66 
44 

66 
39 

79 
53 

72 
50 

57 
42 

66 
41 

70.2 
46.6 

MOBILE 

MAX 
MIN 

68 
37 

62 
53 

72 
52 

70 
54 

70 
46 

62 
48 

64 
46 

72 
66 

74 
63 

73 
43 

67 
44 

66 
46 

75 
52 

74 
56 

74 
64 

67 
60 

69 
46 

76 
51 

79 
65 

64 

55 

70 
46 

58 
37 

63 
46 

67 
51 

69 
54 

71 

56 

61 
42 

69 
47 

76 
51 

72 
46 

54 
42 

68.4 
49.6 

ROBERTSDALE  1  E 

MAX 
MIN 

56 
42 

62 
55 

72 
52 

66 
57 

73 
46 

63 
33 

65 
41 

78 
55 

77 
63 

77 
41 

65 
41 

66 
44 

71 
45 

75 
49 

79 
55 

70 
46 

70 
40 

76 
45 

77 
48 

67 
55 

75 
46 

56 
34 

62 
42 

68 
46 

71 
50 

75 
58 

61 
35 

69 
41 

79 
50 

70 
44 

56 
34 

69,5 
46,4 

S—  R«l«r*nc*  NolM  FoOowtng  SUUon  ladax 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MARCH  19&<> 


StaUoB 

Dar  CM  Month 

31 

Tol.1 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1  r 

24  1 

1 

25| 

28    27  1  28 

 r 

29 

X  ' 

PIEDMONT  PLATEAU  05 



MABTIN  DAM 

EVAP 

.00 

.OS 

.06 

.26 

.11 

.09 

.18 

.10 

.19 

.12 

.1* 

.19 

.00 

.19 

.IT 

.16 

.09 

.08 

.)2 

.19 

.12 

.06 

.06 

.21  .1*  .08 

.23 

.21 

.12 

3.92B 

WIND 

20 

90 

30 

90 

55 

25 

25 

♦5 

70 

80 

1« 

93 

29 

37 

60 

96 

♦  I 

30 

90 

50 

100 

30 

20 

30 

65     40  25 

90 

120 

20 

1500 

PRAIRIE  06 

.J 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.U 

.05 

.13 

.06 

.16 

.25 

.26 

.2* 

.21 

.06 

.27 

.01 

.31 

.13 

.24 

.03 

.13 

.12 

.12 

.20 

.06 

.12  .13  .U 

.18 

.28 

.20 

4,8ie 

NIND 

35 

12 

ke 

61 

193 

92 

38 

71 

15* 

212 

79 

20 

30 

97 

62 

61 

*0 

36 

5* 

107 

85 

154 

39 

4} 

68 

1T2     78  56 

7} 

114 

74 

2458 

MAX 

5S 

56 

66 

T3 

B7 

69 

72 

63 

76 

68 

6<. 

70 

70 

75 

70 

69 

70 

7* 

76 

52 

75 

55 

64 

76 

72 

75     58  70 

71 

69 

52 

68.2 

MIN 

38 

56 

♦9 

*8 

*3 

*0 

51 

59 

4* 

*1 

«0 

♦6 

»6 

58 

t>2 

44 

44 

47 

46 

40 

38 

39 

53 

48     33  37 

45 

34 

35 

44.3 

MAX  AND  MIN  IN  DAILV  EVAPORATION  TABLE  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TI(«  OF  06SERVATICW. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind  apeed 

m.  p.  fa. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

s 

1 

Stahon 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 

u.  S 

Direction 
of 

foBtest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6i00  AM 
CST 

NOON 

CST 

6i00  PM 
CST 

« 

1  60-10 

,10-.49  j 

.S0-.99 

661-001 

M  S 

J 

H  3  S 

<:  as 

• 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

15 

10 

9.4 

43 

S 

4 

74 

80 

56 

55 

2 

2 

5 

1 

2 

2 

14 

61 

6.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

10 

10.2 

40++ 

18 

4 

67 

73 

51 

52 

7 

2 

3 

2 

1 

2 

17 

5.9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

14 

7 

12.8 

35++ 

20 

2 

81 

83 

56 

63 

1 

6 

2 

1 

2 

0 

12 

6.9 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

IS 

7 

10.4 

43 

S 

4 

75 

82 

52 

56 

3 

2 

3 

2 

2 

0 

12 

6.5 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  Ij 

LATITUDE 

I  LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

ei 

u 

E 

i 

ABSeviLLE  1  NNW 

HENRY 

7A 

JOHN  S*  R1CH8URG 

ADDISON 

0063 

MINSTON 

2 

3A  13 

87  11 

79! 

PALMEB  GODSEV 

ALGERTA 

OUO 

WILCOX 

I 

32  14 

87  25 

175 

SA 

SIDNEY  J.  HARDYt  SR. 

AUBERTVILLE  2  $E 

OlAS 

MARSHALL 

12 

3*  1* 

86  10 

1140 

5A 

JESSE  M.  CULP 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0163 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

5P 

5f 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALICEVILLC 

01  7B 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

140 

MRS.  CHERRY  J.  HERNOON 

ANDALUSIA  1  NW 

02^2 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

260 

8A 

BA 

JAMES  P.  GILLIS 

ANNtSTON  FAA  AP 

02  T2 

CALHOUN 

33  35 

85  51 

MID 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0336 

WINSTON 

2 

3*  0* 

87  13 

500 

7* 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

ASHLAND 

0369 

CLAV 

33  16 

85  51 

1050 

BA 

6A 

NORMA  K  WILLIS 

ASMVIULE  *  M 

ST.  CLAlR 

33  51 

86  20 

590 

7A 

JOHN  T.  SWINOALL 

ATHENS  Z 

0395 

LIMESTONE 

12 

3*  *B 

86  59 

720 

9A 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMOfiC  STATE  FARM 

0402 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

B7  29 

4P 

4P 

AUBURN  3  SW 

01.22 

11 

32  3* 

85  31 

730 

BA 

MRS.  MARTHA   I.  MOORE 

AUTAUCAVILLE  3  H 

AUTAUGA 

1 

32  28 

86  4] 

200 

6A 

J.  B.  NEIGHBORS 

BANKHEAD  lock  AND  OaH 

TUSCALOOSA 

2 

33  29 

67  20 

280 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINEIIE 

0583 

BALDWIN 

9 

3U  53 

87  47 

7P 

7P 

ORUvER  W.  WOODWARD 

BELLE  MINA  2  N 

0655 

LIMESTONE 

12 

66  53 

600 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SERHY 

OTiia 

FAYETTE 

2 

33  *0 

87  36 

462 

MISS  CLARA  fi.  OLIVE 

6ESSEMER  3  bSW 

0757 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

533 

6P 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

MARION 

OSCAR  W.  LOCKRIDGE 

BILLINCSLET   1  $E 

0922 

AUTAUGA 

1 

32  39 

86  42 

42C 

6A 

JOHN  R.  THOMAS 

eiRHlNCHAl^  WB  AP 

0B31 

JEFFERSON 

2 

33  3* 

86  45 

620 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

boa: 

0957 

MARSHALL 

2 

3*  13 

06  to 

1070 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

274 

8A 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

eSEi^TON  3  SiE 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

aRIOGEPORT  2  t, 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKWOOD 

1]<>3 

TUSCALOOSA 

33  It 

87  17 

605 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

SfiUMOIOGE 

1178 

PIKE 

31  43 

85  49 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  SM 

1268 

SHELBY 

33  05 

86  46 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAHDEN  3  H'^ 

WILCOX 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

CLARKE 

13 

31  55 

87  59 

91 

JOE  PICKENS 

CAKP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

660 

6A 

6A 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAH90N  HILL 

XALKER 

2 

33  5* 

87  32 

430 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  5  S« 

1S12 

CHEROKEE 

7 

3*  06 

85  45 

7A 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTREVILLE 

BISB 

3 

32  57 

87  08 

224 

7A 

HUEY  COLBURN 

CHATOM  3  N 

WASHINGTON 

13 

31  30 

88  15 

285 

5P 

6P 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDEHSeyPG 

1615 

TALLADEGA 

33  17 

86  21 

460 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CHlLDERSeURC  WTR  PLANT 

162C 

TALLADEGA 

7 

33  17 

86  20 

416 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

MOBILE 

9 

31  05 

86  14 

6P 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

MONROE 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANION 

CHILTON 

7 

32  51 

86  36 

58C 

7A 

7A 

MARION  W.  EASTERLING 

CLAYTON 

1  725 

BARBOUR 

5 

31  53 

85  28 

596 

BA 

BA 

MBS  ELIZABETH  WESTON 

CODEN 

MOBILE 

30  23 

88  13 

12 

5P 

5P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 

1801 

5 

31  11 

85  56 

260 

6A 

HENRY  F.  KtLLEY 

COlSERT  steam  PLANT 

COLBERT 

12 

3*  ** 

87  50 

470 

TVA-A62 

COLLINSUILLE 

OE  KAL6 

7 

34  15 

85  52 

734 

7A 

B.  W.  APPLETON 

CUL'J.HaiA 

1665 

HOUSTON 

31  17 

65  07 

85 

7A 

MRS.  ALICE  K.  FAULK 

CORDOVA 

19*tO 

WALKER 

2 

33  46 

87  11 

334 

7A 

MRS  CLARICE  E  GRESHAM 

COTTONION 

197* 

RUSSELL 

32  09 

85  0* 

217 

7A 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

2079 

SUMTER 

7A 

REUBEN  P.  HARRIS 

DADEV1LLE 

2119 

TALLAPUOSA 

11 

32  49 

85  45 

76e 

7A 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OADEVILLE  2 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  60 

85  46 

7  30 

H,  CLAY  PLESS 

OANCY  t,  H 

21(>l 

PICKENS 

13 

33  04 

86  17 

207 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

aifls 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

225 

7/ 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

66  56 

580 

6J 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

2235 

CLAY 

U 

33  26 

85  42 

1030 

7A 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

OEKOPOLIS  LOCK  AND  DAK 

22'.5 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

6A 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

dothan  faa  airport 

2372.  HOUSTON 

5 

31  1* 

65  26 

321 

MID 

MID 

FED.   AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  4  W 

2377 

HOUSTON 

5 

31  13 

66  27 

301 

1 

R.  E.  PILChER 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

2 

7A 

MITCHELL  DRAKE 

EL6A 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

19; 

HERBERT  S.  WMATLEY 

ELROD 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  4S 

252 

7A 

K.  V,  BERRY 

ENTERPRISE 

26  70 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

380 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

EUf AULA 

2727 

BARBOUR 

31  52 

85  09 

207 

7A 

MARTIN  J.  DAfiITT 

EVE^CREEfJ 

CONECUH 

31  26 

86  56 

220 

7A 

7A 

W.  DAVE  SIMONTON 

FAIAhOPE  2  NE 

2813 

BALDWIN 

% 

30  33 

87  53 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 

2832 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

232 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

28*0 

MORGAN 

12 

34  22 

86  54 

630 

7A 

7A 

EDCBERT  M.  HARDIN 

FALLS  CITY  BLK  POND  TwB 

28t.8 

WINSTON 

2 

34  04 

67  20 

650 

7A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

2883  FAYETTE 

33  41 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  48 

67  41 

57( 

5f 

5P 

H 

HARRY  G.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

3020 

L0WNDE5. 

6 

31  59 

66  35 

501 

7/ 

WOODROW  WILSON 

FORT  HOROAN 

BALDWIN 

9 

30  14 

88  01 

10 

8P 

WM.  H,  CHANDLER 

FORT  Payne 

OE  KALE 

34  27 

65  43 

934 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

B 

31  26 

87  2* 

410 

8A 

8; 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

GAOSOEN 

3151 

ETOWAH 

34  01 

66  00 

570 

7A 

JOHN   H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3151. 

ETOWAH 

7 

34  01 

66  00 

565 

6P 

7A 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

32  49 

86  09 

130 

7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

34  01 

8b  45 

500 

8A 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

GENEVA 

3255 

GENEVA 

\ 

7A 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEORGlANfIA 

3271 

eUTLER 

31  38 

B6  44 

28; 

T.  E.  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

CHOCTAW 

12 

31  53 

88  20 

128 

6P 

6P 

ALTON  G.  LAND 

GDRGAS 

SftSO 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3*96 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

BUTLER 

6 

31  50 

86  38 

5P 

BA 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

362'. 

BUTLER 

31  50 

86  38 

L.  RAYMOND  BODIFORD 

GULF  SHORES  POST  OFFICE 

3559 

BALDWIN 

30  17 

87  41 

7A 

\ 

GILBERT  w.  HELCHER 

GUNlERSVILLE 

3573 

MARSHALL 

12 

3*  20 

86  19 

57^ 

4P 

RADIO  STATION  W6SV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3576 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

5P 

TVA- 76 5 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  1* 

87  37 

910 

6A 

6A 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

13 

34  06 

87  59 

516 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

HAYNEVILLE 

37J.( 

LOWNDES 

1 

32  11 

66  36 

180 

7A 

7A 

MISS  JANE  OOSWELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

85  20 

370 

7A 

7A 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

nil 

CLEBURNE 

11 

33  39 

66  36 

8A 

8A 

CITY  OF  MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHAW 

31  57 

86  19 

594 

7A 

7A 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWEO 

36*2 

CLEBURNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  MART 

HODGES 

3899 

FRANKLIN 

34  20 

87  56 

845 

7A 

FRANK  L.  HAVNES 

H'JNTSVlLLE  WB  AP 

*06'. 

MADISON 

12 

34  42 

86  35 

605 

HID 

MID 

hJ  U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

*193 

CLARKE 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

: 

T.  H.  GAILLARDi  JR. 

JACKSONVILLE  2  Sil 

*209 

CALHOUN 

33  48 

85  46 

7A 

MRS.   ELLA  M.  AYERS 

JASPER  <•  N 

*226 

WALKER 

; 

33  54 

87  16 

526 

6P 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

*306 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYETTE 

*502 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

5P 

5P 

CLARENCE  M.  FINCHER 

LAY  0AM 

*603 

CHILTON 

; 

32  5B 

86  31 

420 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

JEFFERSON 

: 

33  33 

86  33 

6  36 

7A 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEE?iBUfi& 

*fc27 

CHEROKEE 

34  11 

85  46 

7A 

nuFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

SUMTER 

13 

32  35 

SB  11 

16( 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOCKHART 

4822 

COVINGTON 

9 

31  01 

86  22 

290 

et 

eA 

K.  C.  YOUNG 

INDEX  NO. 

uuun 1 X 

;  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

P 

d 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UoSLRVEn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

'  specia: 

LOUISVILLE 

BARBOUR 

31  48 

BS  33 

470 

8A 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

B6  45 

580 

5P 

SP 

H 

JOHN  D  STONER  JR 

MAGELLA 

4996 

JEFFERSON 

3 

33  30 

B6  51 

654 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  N 

510B 

PERRY 

2 

32  38 

87  18 

210 

7A 

ROBERT   J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

3 

32  27 

87  13 

202 

7A 

P.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  2  HE 

5121 

DALLAS 

3 

32  26 

87  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

MARTIN  DAM 

5140 

ELMORE 

11 

32  40 

85  65 

340 

6P 

&P 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

190 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

5354 

CHOCTAW 

13 

31  56 

BB  27 

350 

ERNEST  H.  LAND 

HERTZ  PONDVILLE  TOWER 

6382 

BIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

* 

32  0* 

85  32 

490 

MRS.   SARA  0.  HALL 

MILLERS  FERRY 

78 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

5*39 

11 

32  27 

86  5* 

201 

BA 

JAMES  M  WALKER 

HINTER   3  NW 

DALLAS 

1 

32  06 

67  03 

370 

7* 

7A 

HENRY  J.  YATES 

MINTER  4  NW 

5454 

DALLAS 

1 

32  07 

87  03 

T.  E.  LlOE 

MITCHELL  DAM 

5*65 

CHILTON 

32  48 

66  27 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5*78 

MOBILE 

9 

30  41 

68  15 

211 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

5*83 

MOBILE 

9 

30  41 

88  02 

119 

BA 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

7A 

M.  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY  W8  AP 

MONTGOMERY 

32  16 

86  2* 

195 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5625 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

660 

TVA-3S1 

MOULTON  2 

LAWRENCE 

645 

JOHN  H>  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

67  37 

HID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

5795 

MONROE 

31  43 

87  16 

182 

5P 

7A 

S.  8.  HELTON 

NEW  BROCKTON 

5B42 

COFFEE 

5 

31  24 

85  56 

460 

E.  L.  DEAN 

NEW  MARKET  2 

MADISON 

3*  5* 

715 

5P 

5F 

H 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

5875 

DALE 

! 

31  20 

65  36 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTa 

BLOUNT 

33  57 

66  29 

675 

7A 

7A 

LONNIE  R<  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

LEE 

11 

32  38 

B6  23 

750 

BA 

RADIO  STATION  WJHO 

ORflVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

87  1* 

200 

BA 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  6  NNW 

6216 

DALE 

5 

31  32 

B5  41 

460 

6P 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

PAINT  ROCK  2  N 

JACKSON 

635 

TVA-69 

PALMERDALE  2  W 

624£ 

JEFFERSON 

; 

33  44 

86  41 

798 

7A 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

6329 

ST  CLAIR 

33  36 

86  16 

955 

7A 

7A 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERfiYVILLE 

6362 

PERRY 

32  36 

87  09 

BA 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

i 

31  35 

67  16 

195 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHENIX  CITY  2  NNW 

6398 

RUSSELL 

32  30 

B5  01 

BA 

BA 

0.  R.  MC  LEMORE 

PICKENSVILLE 

6414 

PICKENS 

13 

33  13 

165 

7A 

MRS  MARY  A.  HEORICK 

PINE  HILL 

6*60 

WILCOX 

1 

31  59 

87  36 

110 

7A 

MRS.  OELLA  L.  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

6*68 

MONTGOMERY 

32  0* 

66  0* 

506 

7A 

HRS.   ENA  C.  PAUL 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6508 

AUTAUGA 

1 

32  37 

66  64 

230 

7A 

THOMAS  E.  FISCHER 

PRAITVILLE 

AUTAUGA 

32  28 

66  28 

290 

*■ 

6P 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

668< 

MONTGOMERY 

] 

32  16 

66  15 

180 

12N 

W.  E.  ELSBERRY 

6719 

CHOCTAW 

13 

32  12 

68  21 

260 

6A 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6605 

FRANKLIN 

12 

34  26 

66  08 

6B0 

7A 

7A 

MRS  AUTIE  KIL6URN 

REDSTONE  ARSENAL 

6633 

MADISON 

12 

3*  35 

86  36 

673 

MID 

HID 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6647 

PICKENS 

13 

33  23 

88  01 

226 

7A 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

6 

31  22 

66  32 

160 

7A 

WILLIAM   J  GODWIN 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

B6  31 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

9 

30  32 

87  *0 

155 

7A 

7A 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

COOSA 

7 

32  53 

B6  13 

650 

6A 

KNOX  MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

RANDOLPH 

33  09 

7*5 

JOHN  T.  BAILEY 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7/ 

If 

RADIO  STATION  WWWR 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

2 

3*  12 

86  47 

602 

7A 

7A 

ST.  BERNARD  COLLEGE 

SAND  MT  SUBSTATION  A  U 

7207 

DE  KALB 

12 

34  17 

B5  58 

1195 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

1  SAYRE 

7262 

JEFFERSON 

33  43 

66  58 

304 

7A 

MRS.  M.  W.  PRIDMORE 

1  SCOTTSBORO 

730* 

JACKSON 

i: 

34  41 

86  03 

615 

7A 

7A 

RADIO  STATION  wCR 1 

1  SEALE 

7328 

RUSSELL 

32  18 

85  10 

390 

5P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

SEL^A 

DALLAS 

32  25 

5P 

7A 

ROBERT  J.  CHANDLER 

SLOCOMS 

7576 

GENEVA 

! 

31  07 

85  36 

248 

7A 

J  T  KIRKLAND 

SNOW  HILL 

762C 

WILCOX 

I 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.   EVA  R.  RAY 

SUTTLE 

PERRY 

32  32 

145 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  NE 

799^ 

TALLADEGA 

33  12 

86  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

6024 

TALLADEGA 

86  06 

565 

6P 

6P 

C.  D.  WEAVER 

IHOMASVILLE 

8178 

CLARKE 

13 

31  55 

87  44 

405 

7A 

LEROY  GATES 

6204 

CHILTON 

1 

32  5* 

86  44 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

1  THORSBY  EXP  STAT  ION 

6209 

CHILTON 

1 

32  63 

66  42 

660 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

'  IHURLOW  DAf, 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

268 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

6259 

MADISON 

12;  3*  5* 

86  44 

750 

TVA-50fc 

1  TRAFFORD 

6265 

JEFFERSON 

470 

It 

WILLIAM  P.  DOSS 

TROY 

8323 

PIKE 

11  :i 

65  69 

580 

6P 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

B380 

TUSCALOOSA 

2 

33  I* 

67  37 

170 

MID 

MID 

FED.   AVIAI ION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

67  36 

152 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE  3  S 

8*03 

MACON 

11 

32  23 

65  39 

420 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WAST 

1  UNION  SPRINGS  2  NE 

BULLOCK 

32  09 

85  43 

460 

7A 

7A 

1  M 

ROBERT  L  DUNHAM 

1  UNIONTOWN 

6446 

PERRY 

i:  32  26 

87  31 

265 

7A 

JEPTHA  S.  BRANYON 

VALLEY  HEAD 

OE  KALB 

3*  3* 

85  37 

10*0 

7A 

[  " 

C  ■»  H  LUMBER  COMPANY 

j  VERNON 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

68  06 

160 

7A 

7A 

JOHN  e.  GUIN 

; WAOLEY 

6605 

RANDOLPH 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

'I 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS,  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

8643 

ETOWAH 

2 

34  04 

66  19 

B50 

7A 

\ 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

8673 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

BA 

BA 

1  " 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

6809 

BIBB 

3 

33  07 

87  07 

500 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

1  WETUMPKA 

8859 

ELMORE 

32  33 

86  12 

207 

7A 

1 

MAXWELL  J.  NORRIS 

'  whatley 

6867 

31  39 

87  43 

170 

5P 

7A 

MRS.   VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIELD  2  SW 

9996 

FAYETIE 

n 

87  50 

466 

7A 

W,  W.  COTNEY 

YATES  HYDRO  PLANT 

1 

1 

9103 

ELMORE 

11  \l 

85  54 

335 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

i-CMATTAHOOCHEE ) 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  Infornation  regarding  the  climate  of  Alabana  Bay  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllnatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  R»D  2,  Montgomery,  Alabama   36108  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  Issue. 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  In  "F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  tram  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 
at  time  of  observation. 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  In  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters      C,   H,  and  J      in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  Id  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publication. 

-    No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++    Fastest  observed  one  minute  wind  speed.    This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instrtunents. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building, 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

H    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,   less  than  10  days  record  Is  missing.     See  ''Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data.  If  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  CST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication 
"Substation  History"  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington 
25,  D.  C.  for  35  cents.     Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uments,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402 
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ALABAMA  -  SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  -  APRIL  1964 


Alabama  weather  during  April  1964  was  characterized  by 
numerous  thunderstorms,  numerous  hailstorms,  several 
tornadoes,  heavy  rainfall,  and  local  flash  floods.  It  was 
the  wettest  April  of  record  over  most  of  the  State. 

At  Montgomery  the  total  monthly  rainfall  of  15.  64  inches 
was  the  second  greatest  of  record  for  April  in  over  90 
years  of  record,  being  exceeded  only  by  15.  94  inches  In 
1912.    Torrential  rains  on  the  6th  and  8th  resulted  in 
considerable  local  flooding  in  surrounding  areas. 

At  Mobile  it  was  one  of  the  wettest  Aprils  of  record. 
Heavy  rainfall  on  the  26th  and  27th  caused  flash  flooding 
resulting  in  damage  to  roads,  bridges,  and  houses  in  low 
areas. 

At  Meridian,  Miss.  ,  near  the  west-central  Alabama  bor- 
der, April  was  an  extremely  wet  month.    The  total  of 
16.  82  inches  of  precipitation  was  the  greatest  ever  re- 
corded in  April.    Heavy  rains  on  the  5th  and  6th  created 
flash  floods  on  all  small  streams  and  prolonged  floods  on 
the  larger  streams. 

At  Birmingham  it  was  the  wettest  April  since  1938.  It 
was  the  second  consecutive  month  in  which  rainfall  ex- 
ceeded 9  inches.    There  was  considerable  flash  flooding 
on  the  6th. 

At  Belle  Mina  the  total  monthly  rainfall  of  11.  14  inches 
was  the  greatest  April  rainfall  since  records  began  in 
1929.    These  heavy  rains  caused  later  planting  than  nor- 
mally and  at  end  of  month  only  about  35  to  50  percent  of 
the  cotton  crop  had  been  planted.    Some  wet  areas  to  be 
planted  were  full  of  water  at  month's  end. 

During  the  period  April  6-8  heavy  rains,  totaling  more 
than  10  inches  in  some  areas,  caused  local  and  flash 
flooding  over  much  of  north  and  central  Alabama.  Many 
houses  were  damaged  in  Choctaw,  Marengo,  and  Autau- 
ga Counties  and  extensive  damage  was  caused  to  county 
roads  and  bridges. 

On  the  13th,  heavy  rains  of  more  than  3  inches  in  a  short 
period  of  time,  caused  local  and  flash  flooding  in  scat- 
tered areas  of  Cullman,  Jefferson,  Limestone,  Madison, 
Morgan,  and  Walker  Counties.    Many  buildings  and 
homes  were  flooded  and  roads  and  bridges  were  washed 
out. 

For  the  24-hour  period  ending  at  7  a.m.  on  the  27th, 
torrential  rains  were  reported  over  most  of  south  Ala- 
bama, some  of  the  heavier  amounts  being  9.  30  inches  at 
Georgiana,  8.  38  inches  at  Greenville,  and  7.  57  inches  at 
Highland  Home.    These  heavy  rains  caused  severe  dam- 
age to  crops  and  resulted  in  flash  floods  in  numerous 
areas.    Water  rose  within  inches  of  the  rails  on  themain 
line  of  the  L  &  N  Railroad  in  Chapman,  flooding  parts  of 
the  town.    Garland  was  partially  flooded  and  water  went 
10  inches  over  the  railroad. 

Frost  and  freezing  temperatures  were  rather  general 
over  most  of  north  and  central  portions  on  the  10th  and 
11th. 

Tornadoes  and  Funnel  Clouds:    April  6:     A  tomadowas 
reported  in  the  Ararat  Community  of  Choctaw  County 
during  the  morning,  demolishing  one  house  and  damaging 
several  others.    April  7:      The  tornado  first  struck  in 
the  Longvlew  Community  of  Cullman  County,  damaging  a 
store  and  church  and  demolishing  several  large  chicken 
houses  and  barns.    The  tornado  then  skipped  east-north- 


east damaging  three  houses,  several  out-buildings,  and 
demolishing  one  house  north  of  Vinemont.  Trees  were 
uprooted  and  utility  lines  and  poles  were  blown  down. 
April  7:  A  tornado  dipped  down  in  the  Arab  Commun- 
ity of  Marshall  County  during  the  morning,  unroofing  a 
large  cafe  and  service  station. 

April  7:      The  tornado  first  hit  in  the  Painter  Communi- 
ty of  Dekalb  County  about  9:10  a.  m.  ,  then  moved  east- 
northeast  through  the  Oak  Hill  Community,  damaging  one 
house  and  damaging  or  destroying  several  large  chicken 
houses  and  barns.    One  person  was  injured, 

April  7:      The  tornado  first  struck  the  Lathamville  Com- 
munity of  Dekalb  County  about  10  a.  m.  ,  damaging  sev- 
eral houses,  then  moved  east-northeast  to  the  Crossville 
Community  damaging  or  destroying  several  chicken 
houses  and  farm  buildings, 

April  7:      The  tornado  struck  in  the  Blanche  Community 
of  Cherokee  County  during  the  morning  severely  damag- 
ing one  house  and  four  farm  buildings.    It  then  moved 
east-northeast  through  wooded  area  to  the  Rhinehart  Com- 
munity, unroofing  two  houses  and  damaging  several  farm 
buildings. 

April  7:      A  funnel  cloud  was  observed  at  Newton,  Dale 
County,  between  2:30  p.m.  and  3:00  p.m.,  movingnorth- 
east. 

April  7:      A  pilot  reported  a  funnel  cloud  aloft  at  3:18 
p.  m.  over  Guntersville,  Marshall  County. 

April  23:  A  funnel  cloud  aloft  was  observed  by  the  pub- 
lic in  Madison,  Madison  County,  about  3:30  p.m. 

April  28: 

A  tornado  unroofed  several  houses  and  farm 
buildings  between  the  Ashville  and  Ragland  Communi- 
ties of  St.  Clair  County  about  3:10  p.m. 

April  28:     A  tornado  dipped  down  on  Lincoln,  Talladega 
County,  about  3:30  p.m.  ,  destroying  most  of  a  motel. 
One  person  was  injured  by  flying  debris, 

April  28:      A  tornado  struck  the  Ohatchee  Road  west  of 
the  Alexandria  Community  of  Calhoun  County  at  3:45  p,  m, 
and  moved  east  across  Highway  431,  north  of  Alexandria, 
damaging  15  houses  and  a  cafe. 

April  28:      A  tornado  struck  the  Fruithurst  and  Musca- 
dine Communities  of  Cleburne  County  about  5  p,  m, , 
damaging  several  houses  and  destroying  one  house  and  a 
store,  and  injuring  four  people  in  the  Fruithurst  Com- 
munity.   One  person  was  injured  in  an  overturned  trailer 
at  Muscadine  as  the  tornado  moved  eastward. 

April  28:     A  tornado  dipped  down  in  Ourtown  Commun- 
ity of  Tallapoosa  County  about  5:40  p.  m. ,  causing  little 
damage.    The  tornado  then  moved  east-southeast  across 
Lake  Martin  blowing  down  a  transmission  tower  near 
Martin  Dam.    A  funnel  aloft  was  reported  near  Union 
School  which  is  about  12  miles  from  Ourtown. 

April  28:      A  tornado  struck  the  Sandy  Ridge  and  Flat- 
wood  Communities  of  Lowndes  County  about  6:30  p.m. 
Damage  began  about  5  miles  northeast  of  Fort  Deposit. 
The  tornado  then  moved  east-southeast  across  U.  S. 
Highway  No.  31  in  the  Sandy  Ridge  area  and  thence  to  the 
Flatwood  Community.    A  church  was  demolished  at  Flat- 
wood.    Several  houses  were  severely  damaged  and  con- 
siderable timber  destroyed, 

Arthur  R.  Long 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
RFD  2,  Dannelly  Field 
Montgomery,  Alabama  36108 
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ALABAMA  -  APRIL  1964 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


Highest  Temperature 


91°  on  the  28+  at  4  stations 


Lowest  Temperature: 


25°  on  the  9th  at  Waterloo 


Greatest  Total  Precipitation: 


18.70  inches  at  Prattville 


Least  Total  Precipitation:       5.78  inches  at  Newton 

Greatest  One-Day  Precipitation:       10.10  inches  on  the  6th  at  Pushmataha 
Greatest  Reported  Total  Snowfall:        Trace  at  Canton  and  Mobile  WB  Airport 


Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from 
observations  taken  by  volunteer  cooperative  observers.  These 
observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  the 
National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina, 
where  they  are  checked  for  accuracy  and  placed  on  punched 
cards.     These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various 
tables.     Printing  and  mailing  is  done  at  the  Asheville  Center. 

The  various  steps  all  take  time.     Records  for  any  state  can 
not  be  checked  by  machine  until  nearly  all  of  them  for  that 
state  have  been  received.     Printing  can  not  be  done  until  all 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort   is  made  to  speed  up  publication  and  still  main- 
tain high  quality  of  the  data.     A  realistic  deadline  for  mail- 
ing the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month   (45  days  after  the  end  of  the  month 
for  which  data  are  published).     If  any  recipient's  copy  is  un- 
duly delayed,   the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
APRIL  1954 


Temperature 

Precipitation 
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c5 

a 
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Q  0 

3  = 

S  0 
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0 
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NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELIE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE  1  N 
FLORENCE 

T3.7 
75,5 
74.3 
74,0 
75.0 

52.4 
51,7 
51,6 
50,9 
51,6 

63.1 
63,6 
63,0 
62,5 
63,3 

,6 

85 
86 
87 
86 
88 

20 
20 
21 
21 
21 

31 
31 
35 
32 
30 

9 
9 
10* 

10 
9 

104 
85 
115 
129 
114 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.21 
11.14 
11.46 
12.48 

8.88 

6.99 

2.20 
2.30 
2.23 
2.97 
1.64 

13 
27 
27 
13 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 
10 
12 

9 
8 
7 
8 

5 
5 
5 
2 

HUNTSVILLE  WB  AP 
MAOISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

76,0 
75,3 
75,8 
74,6 
76, 4M 

54,2 
52.0 
52.5 
53.5 
52. 5M 

65,1 
63,7 
64.2 
64.1 
64. 5M 

3.5 
2,7 

89 
86 
87 
86 
85 

20 
20 
20 
20 
20* 

36 
31 
32 
34 
30 

9 
9 
9 
9 
10 

80 
93 
91 
93 
64 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

12.55 
12,  14 
10.39 
7.26 
9,33 

8.56 
7.61 

2.50 
2.66 
1.82 
1 .  74 
2.49 

13 
27 
7 
13 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
9 

11 

9 

10 

8 
5 
6 

4 

5 

6 
2 
5 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVlLLE  2 
WATERLOO 

74.2 
73,7 
73.3 
74.7 

52.6 
51.4 
49.2 
46.6 

63.4 
62.6 
61.3 
60,7 

84 
85 
84 
84 

20 
20 
21 
22* 

33 
33 
28 
25 

9 
1 
10 
9 

96 
113 
158 
177 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
4 
2 

0 
0 
0 
0 

8.96 
10.45 
8.29 

1.90 
2,00 
2,00 

6 
13 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

11 

10 

8 
9 

7 

4 
5 

3 

DIVISION 

63.2 

1,9 

10.04 

5.62 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINSHAm  WB  AP  R 
BRIDGEPORT  2  W 
GUNTERSVlLLE 

77.6 
76.2 
75,9 
76,3 

53.1 
54.3 
48.5 
50.1 

65.4 
65.3 
62.2 
63.2 

2,2 

87 
86 
86 
86 

19 
23 
20 
20 

32 
35 
28 
33 

10 
10* 

10 
10 

72 
71 
113 
99 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 

11.64 
9.90 

13.64 
9.94 

5.43 
9.26 

4,01 
1,94 
3.09 
2.56 

6 
12* 

7 
13 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 

11 
11 
11 

6 
5 
8 
6 

5 

5 
7 
5 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SAND  MT  SuBSTA  Au 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

74,7 

74,2 
72,2 
71,5 

48.3 

49.4 
50.5 
44.3 

61.5 

61.8 
61.4 
57.9 

.5 
-  1.3 

87 

86 
85 
85 

21* 

7 
22* 
21 

29 

30 
31 
26 

10 

9 
10 
10* 

146 

131 
142 
218 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

3 
2 

1 

5 

0 

0 
0 
0 

10.77 

11.25 
9.86 
9,27 

5.10 
4.45 

2.58 

2.81 
1.50 
1.56 

6 

7 
4 
14 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

11 

12 
12 
12 

6 

8 
8 
8 

4 

4 
5 
4 

DIVISION 

62.3 

1.3 

10,78 

6.16 

.0 

UPPER  PLAINS  03 

aliceville 

bankhead  lock  and  dam 
centreville 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

77,3 
79,1 
75,8 
75,2 

53.9 
51.3 
52.9 
49.6 

65.6 
65.2 
64.4 
62.4 

1.5 
1,4 

88 
89 
86 
87 

24 
24* 

24 
20 

32 
31 
34 
28 

10 
10 
10 
9 

76 
83 
89 
122 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

I 
1 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

13.32 
12.59 
14.69 
14.38 

7.29 
8.87 

4.55 
3.73 
5.25 
3.12 

6 
6 
6 
27 

.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

10 
9 
9 

11 

6 
6 

8 
10 

5 

6 
6 

5 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
PRATTVILLE 

79,0 
74,1 
76,3 
78,5 
79,7 

53.2 
51.1 
48.5 
51.0 
53.4 

66.1 
62.6 
62.4 
64.8 
66.6 

2,4 

89 
85 
87 
89 
89 

19 

20 

20 

20* 

23 

33 
29 
28 
30 
35 

10* 

10 
10 
10 
10 

64 
123 
126 
84 
51 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
3 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

13.56 
14.79 
9.77 
16.71 
18.70 

13.25 

4.26 
2.87 
2.24 
3.81 
7.09 

27 
8 
13 
13 
6 

.0 
,0 
.0 
,0 
.0 

0 
0 
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0 

10 
12 
12 
12 
10 

7 
9 
7 
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7 
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6 
4 
5 
6 
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76,9 
78,5 
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55.0 
56,0 
50,3 

65.5 
66.8 
66.7 
63.9 

3,0 

86 
88 
87 
87 

23 
23 
24 
20 

35 
35 
35 
26 

9 
10 
10 

1 

62 
52 
66 
99 

0 
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0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
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3 

0 
0 
0 
0 

13,09 
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7.68 

5,61 
2,38 
3.92 
3.15 

6 
5 
6 
27 
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.0 
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0 
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12 
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11 
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7 
8 
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4 

DIVISION 
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1.6 
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8.78 

T 
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CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
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76.6 
77.6 
74.4 
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75.3 

51,6 
51.1 
50.3 
52.5 
50.5 

64.1 
64.4 
62.4 
65.5 
62.9 

1.2 

87 
87 
87 
87 
85 

20* 

24 

21 

23 

20 

33 
30 
32 
33 
33 

10 

10 

10* 

10* 

10* 

91 
87 

126 
64 

106 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

2 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.06 
12.00 
10.51 

8.43 
10.53 

6.60 

2.41 
4.20 
2.45 
3.34 
2.34 

6 
6 
8 
6 
6 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

11 
8 

11 

6 
6 
6 
4 
6 

2 
6 
4 
3 
4 

PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  *  NE 
TALLADEGA 

75. 3M 

77.5 

76.5 

47. 7M 

51.6 

49.4 

61. 5M 

64.6 

63.0 

.2 

87 
87 
87 

20 
19 
23 

30 
30 
28 

10* 

10 
10 

141 
78 
106 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 
1 
2 

0 
0 
0 

10.27 
9.69 
8.08 

3.31 

3.25 
4.25 
3.10 

6 
6 
6 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

9 
7 
7 

6 
4 
5 

5 

3 
3 

DIVISION 

63,6 

1.5 

9.57 

4.74 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

camp  hill  2  nw 
heflin 

78.9 
74.6 
75.2 
75.4 
74.7 

49.5 
48.9 
52.2 
49.6 
47.9 

64.2 
61.8 
63.7 
62.5 
61.3 

.1 

87 
85 
85 
85 
86 

24* 

19 
25 
25 
23 

28 
31 
33 
30 
28 

10 
9 
10 
10* 

9 

80 
132 

90 
117 
144 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
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0 

3 
1 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

11.95 
10.70 
17.66 
14.44 
8.32 

12.58 

5.51 
4.00 
5.15 
3.15 
2.37 

6 
6 
8 
7 
6 
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.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
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0 

9 

10 
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9 

6 

6 
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5 

3 

5 
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4 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

72.5 
76.4 
77. 4M 
76.8 
75.0 

49,8 
52.0 
50.2 
50.6 
47.7 

61.2 
64,2 
63, 8M 
63,7 
61.4 

83 
84 
85 
87 
86 
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21 

24 

26* 

31 
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31 
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9 
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76 
83 
85 
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0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 

2 
0 
1 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

13.22 
13.36 
16.54 
14.49 
12.01 

8.38 

5.25 
4.65 
5.42 
5.40 
2.74 

6 
6 
27 
6 
7 

•   •  •   •  • 

OO  o  o  o 

0 
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0 
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8 

9 

7 
6 
6 

7 

4 
5 
5 

5 

DIVISION 

62.8 

-  .6 

13.27 

8.29 

.0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

78.1 
77.8 
77.9 

77.5m 

55.8 
55.1 
55.5 

52. IM 

67.0 
66.5 
66.7 

64. 8M 

89 
87 
88 

89 

24 
24 
24 

23 

35 
38 
38 

37 

9 
1 
10 

10* 

54 
62 
57 

89 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

15.47 
17.25 
13.07 

13.77 

12.47 

7.98 
5.20 
4.09 

3.09 

6 
6 
6 

8 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 

0 

9 
8 
8 

9 

6 
8 
7 

7 

3 
7 
4 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LIVINGSTON 

79.0 

54.8 

66.9 

90 

23 

39 

10 

94 

1 

0 

0 

0 

12.59 

4,09 

6 

.0 

0 

10 

7 

6 

MARION  JUNCTION  2  NE 

79,2 

55,6 

67.4 

88 

23 

37 

9 

43 

0 

0 

0 

0 

13.21 

7.63 

6 

.0 

0 

8 

7 

2 

MINTER   3  NM 

78, Cm 

54,0m 

66«0M 

87 

24 

39 

10 

60 

0 

0 

0 

0 

13.72 

3.09 

8 

.0 

0 

11 

6 

9 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

77,4 

56,4 

67.0 

2.9 

86 

23 

41 

10 

39 

0 

0 

0 

0 

15.64 

10,75 

4,54 

6 

.0 

0 

10 

B 

6 

SELHA 

80.0 

97,3 

68.7 

2.8 

89 

23 

39 

10* 

34 

0 

0 

0 

0 

14,69 

9,15 

5.60 

6 

.0 

0 

10 

6 

9 

TU5KEGEE  3  S 

77,0 

52.8 

64.9 

.3 

89 

23« 

32 

10 

74 

0 

0 

1 

0 

16,94 

11.90 

4,73 

8 

.0 

0 

9 

6 

6 

UNION  SPRINGS  2  NE 

77.* 

54,5 

66.0 

1,0 

89 

24* 

34 

11* 

96 

0 

0 

0 

0 

9.89 

4.71 

3,30 

27 

.0 

0 

10 

6 

3 

DIVISION 

66.5 

1.4 

14.  16 

9.14 

,0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

60.3 

55,4 

67,9 

90 

26 

32 

10 

63 

1 

0 

1 

0 

8,71 

4.25 

27 

,0 

0 

7 

4 

3 

ATMCRE  STATE  FARM 

BRANTLEY 

78.6 

53,0 

65,8 

88 

26« 

31 

10 

79 

0 

0 

1 

0 

7.89 

2.68 

3.06 

27 

,0 

0 

BREWTON  3  SSE 

81.7 

54,0 

67,9 

2.6 

91 

25 

30 

10 

49 

3 

0 

2 

0 

10.69 

4.75 

6.17 

27 

,0 

0 

8 

4 

2 

CAMDEN  '  NW 

80,9 

55,0 

67.8 

88 

23 

39 

10 

39 

0 

0 

0 

0 

10.67 

2.15 

27 

,0 

0 

10 

6 

* 

CHATOM  3  N 

81.8 

54,2 

68.0 

91 

12 

34 

12 

38 

4 

0 

0 

0 

8.20 

2.93 

26 

,0 

0 

3 

CLAYTON 

76.3 

56,4 

66.4 

84 

2 1 

39 

9* 

92 

0 

0 

0 

0 

6.99 

1.63 

1.95 

7 

,0 

0 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

79,8 

57,0 

68.4 

90 

25* 

40 

10* 

35 

2 

0 

0 

0 

7,68 

2.80 

2.51 

27 

,0 

0 

\ 

3 

ENTERPRI SE 

80, OM 

56,  3M 

68. 2M 

89 

25 

41 

10 

28 

0 

0 

0 

0 

6,72 

1.68 

14 

.0 

0 

9 

9 

3 

EUFAULA 

77.3 

54.3 

69.8 

•  ,4 

87 

26 

34 

11* 

62 

0 

0 

0 

0 

7,06 

1.68 

2.00 

27 

,0 

0 

' 

EVERGREEN 

79.0 

54.0 

66.9 

91 

7 

39 

10 

72 

1 

0 

0 

0 

10,99 

4,79 

27 

.0 

0 

7 

4 

FRISCO  CITY 

79.4 

57.5 

68.5 

90 

24 

39 

10* 

44 

1 

0 

0 

0 

10.00 

4.17 

4.73 

27 

.0 

0 

\ 

GENEVA 

78.9 

56.9 

67,9 

90 

26 

36 

10 

49 

1 

0 

0 

0 

12.88 

7.51 

9.70 

27 

,0 

0 

GILBERTOMN 

80,9 

54,5 

67.7 

90 

23 

32 

10 

49 

1 

0 

1 

0 

8.21 

1.66 

27 

.0 

0 

GREENVILLE 

79,7 

56,2 

68.0 

1.7 

87 

27 

38 

10 

37 

0 

0 

0 

0 

16.48 

10.93 

8.38 

27 

,0 

0 

11 

meadland 

77.9 

96,9 

67.4 

88 

26 

37 

1 

49 

0 

0 

0 

0 

8.61 

2,00 

27 

,0 

0 

HIGHLAND  HOME 

77,2 

56,6 

66.9 

1,3 

86 

24 

39 

9* 

57 

0 

0 

0 

0 

14.00 

8.54 

7,97 

27 

,0 

0 

* 

LOCKHART 

9.26 

NATCHEZ 

80. 2M 

54, 7M 

67.  5M 

88 

24 

32 

11* 

S3 

0 

0 

2 

0 

3.98 

14 

,0 

0 

4 

3 

OZARK  i  NNW 

80.2 

54,5 

67.4 

,6 

88 

24 

38 

10* 

49 

0 

0 

0 

0 

8.10 

2.92 

3.37 

26 

.0 

0 

T 

* 

2 

PHENU  CITY  2  NNW 

75,1 

54.5 

64,8 

85 

25* 

36 

1 

73 

0 

0 

0 

0 

12.  18 

3.20 

8 

.0 

0 

11 

6 

PUSHMATAHA 

79,2 

52.8 

66,0 

1,9 

89 

24 

33 

10 

72 

0 

0 

0 

0 

16.06 

10.85 

10.10 

6 

.0 

0 

'' 

' 

* 

SEACE 

thomasville 

78.* 

56.5 

67.5 

2,5 

87 

24 

37 

10 

48 

0 

0 

0 

0 

9.76 

4.05 

2.65 

27 

.0 

0 

9 

6 

* 

TROV 

77.7 

57. 2M 

67. 5M 

1,9 

86 

27 

37 

10 

46 

0 

0 

0 

0 

7.93 

2.54 

2.85 

27 

,0 

0 

7 

4 

4 

WHATlEY 

80.4 

53.7 

67.  1 

89 

25 

32 

10 

50 

0 

0 

1 

0 

10.03 

4,00 

27 

.0 

0 

8 

9 

2 

division 

67.3 

1,4 

9.96 

4.41 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

79,7 

58.4 

69.1 

87 

27* 

40 

10 

23 

0 

0 

0 

0 

8.78 

2,87 

26 

,0 

0 

8 

9 

3 

citronelle 

80.9 

57.4 

69.2 

2.1 

91 

28 

40 

10 

22 

1 

0 

0 

0 

9.36 

3.55 

2.80 

27 

,0 

0 

9 

9 

4 

CODEN 

78.5 

59,7 

69.1 

86 

19 

39 

10 

29 

0 

0 

0 

0 

14.48 

3.60 

26 

,0 

0 

7 

6 

9 

FAIRHOPE  2  NE 

78.6 

59.9 

69.3 

2.5 

85 

28* 

41 

10 

26 

0 

0 

0 

0 

14.11 

8,09 

5.32 

26 

.0 

0 

6 

9 

4 

fort  morgan 

73,9 

63.8 

68.9 

80 

28* 

49 

9 

14 

0 

0 

0 

0 

12.30 

2.90 

26 

,0 

0 

6 

6 

9 

MOBILE  WB  AIRPORT 

78.7 

60.4 

69,6 

2.0 

87 

25 

42 

10 

25 

0 

0 

0 

0 

13,49 

7.09 

3,61 

26 

.0 

0 

8 

6 

4 

MOBILE 

75.7 

60.9 

68,3 

1.1 

86 

28 

43 

9 

26 

0 

0 

0 

0 

13.92 

7.72 

4.65 

27 

.0 

0 

7 

4 

4 

ROBERTSDAlE  1  E 

76.8 

98.3 

67.6 

86 

25 

39 

10 

45 

0 

0 

0 

0 

19,30 

9.74 

7.89 

27 

.0 

0 

7 

6 

4 

DIVISION 

68.9 

1.9 

12.66 

7,27 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Slatioo  Index 
-  47  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  IS 


16     17     18     19     20  21 


25     26  27 


NORTHERN  VALLEV  01 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE   I  N 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  WB  AP 
HAD  I  SON 
HOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEh  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  5E 
BESSEMER  i  SSW 
BtRHINOHAM  WB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  M 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

HAGELLA 

ONEONTA 

PALMERDAlE  2  M 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 

UPPER  Plains  03 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANICHEAO  LOCK  AND  DAM 
8ILLIN05LEY   I  5E 

BROOK "OOD 
CARBON  HILL 
CENTRtvILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

DANCY  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEYUILLE 
HAMILTON   3  S 
JASPER  *  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOkER 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTtflLLE 

REFORM 

thorsby  exp  station 
Tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  dam 

VERNON 


EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *•  w 
CALERA  2  Sw 
CENTRE  S  Sh 
CHILDEfiSauRG 

CHIL0ERSBUR6  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  I  NNE 
SYLACAU6A  A  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SV. 

CAMP  HILL  2  NM 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOwER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 
THURlOW  OAH 

WAOlEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


11.9! 
10. 7C 
17.61 
14. A4 
U.li 

8, AC 
S.32 

7,ee 

13.22 
13.22 

13, 3t 
16. 9« 
U.AS 
12.01 
16. S« 

11. :< 
1».0^ 
16. OA 


1.16     ,11  1.A3 


.87  1.7A 

1.32  ,0S  1.36 

.66  ,34  I 

,73  1,46  ,46 

1,S<  1,10 

1,20  1,90 

,90  1,45  1,2! 

1,80  1,13 


1,40 
1.79 
1,84 
.70 


,1C  2.20  ,02 

,S!  2,12 

.03  2.04  .77 

.0«i  2.97  .84 


.01  4.0L     .33  .21 

1.94   1.9d     .07  .04 

1.9<  2.0U  1.7S 

.03   l.l<t  3.09  .06 

•07   1.9q  1.S4  3.99 


.01  2.23 
.33  2.11 
.97  .81 


,83     .01     .89  1.43 


.12   1.18  1.12 
.30     .67  .se 
.33 


.91  1.00  1.81  .21 
.07 
.35 
1.56 


S.IS  3.00  1.97 
4.S!^  .3S  .08 
6.50  1.98  1.10 

4.22  .10  .19 
2,6^  .37  .38 
1.16  .23 
i.ifl  l.SS  1.10 


2.33^ 
2.00| 
2.901 


1.84  1.21 

,83  1.4S 

2.38  1.3S 
2,56 

1.63  2.08 


2.10  1.10 


l.OC     ,20  .21 


.32 
.23 
.57  1.08 


,34 

,87 
.98 


1.8Z 
T  1.62' 
.60  1,90 


.15  .22 
. 10  2.87 
,12  ,12 
,40  .91 


.59  1.49 
1.26  2.35 
1.88  ,96 


2.00  1.10 

l.ld  4.00  .67 

.40  2.36  1.35 

1.51  1.67 

.2lj  1,69  2.13 

.39  2.24  .25 

2,95  3.81  .04 

.03  2.32  1.06 


3.951  1.70 
4.4S  2.75 
3.20|  .52 


2,89  1,46 


,0^ 


4,01, 
5,61< 
2.38  .89 
3.92! 


.59  2.41  .17 


,09 

.11 
,03 


,04  2,17  1.45  2.20 


2.911 
.20  3,2^ 


1.7S  2,96  5.15 
1.9^  3.15  1.43 
3.20  2.08  1.59 


4.631     .27  2.25 

1.331  3.24  3.92 

5.4d  1.25  .71 

.01  2.4C^  2.74  .82 

1.41:  3.97  4.44 


2.26 


3.31 


.53 


00  .70 

64  1.47 

.0^  1.34  I. 00 

.17  2.17  ,62 

3,41  ,04 

.95   1.53  .09 

1.48  1.53 


1.95  1.00 


2,50 


.97 


T       2,12  1.20 
1,87  1,03 

,24  2,70  .05 

.7"J  1.78 

1.94  1.12 


. 16  2.45  . 10 

2.60  .70 

.77  1.33 

1.56  1.20 
1,75  1.26 

.06  2.28  .67 

1.57  .50 
1.92  .34 

.87  .82 
.57 


.48 

1.57  .55 

.82  1,13 

1,86  ,83 

1,27  ,73 

.63  1.43 


.70  1.48  1.74 

1.15  .38  1,40 

,56  ,50  1,12 

,88  ,46  ,73 


.08  1.05 
1,23 


.85   1.72  < 

.48  1.98 

.36  1.02  1,92 

,17     .52  2.71 

.40  1.11  2.34 

.75     ,65  2,63 

,23  1,06  1,70 

,70  2,25 

En    1     3n  1  1.1 


.8H  1.20  2*0Q 

,7t     .90  2.101 

.75  1,90  2.oq 

•  43     ,50  '>.2a 

.42    1,12  2.<.a 

.52    1,60  1.9S 

1,31      .61  Ulli 

.26   1,79  1.98 

,07     ,55  1.71 

.37   3,00  Z,IM 

,03     .78  1,70 

.55     .85  2.20 

,21      .72  1. 

.29    I. 21  Z. 

.39   1.26  2,44j 

,11  .94  l,t8|  1.21 
1.07    1.66     .14)  ,73 

.65    1.09  2, 111  ,06 

,33     ,64  3.151 


i.9q 


.26  1.01 

■43  1.44 

1.15  .29 

.30  .31  1.59 

.28  .75  1.17 

1.50  ,24  .76 

1.4T  ,25  .76 


.20  2.26  1*48 

•69  .30  1.07 

•05  .58  1.02 

•39  ^54  1 


.02  ^•42 

.40  2^12 

1.13  2.43 

.02   1,20  2.65 


S*e  telerence  noiei  lollowing  Slanoti 


-  48  - 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

13 
H 

Day  of  Month 

1   1  2  1  3 

*  \ 

5  1  6 

1 

7  1  8  1 

9 

i'!        M  12 

I 

13 

14 

Prairie  06 

cue* 

16«03 

.06  i.ai 

.02 

.8  J 

1  .e^ 

.01 

7,9a 

.2a  .96 

.70 

,97 

,02 

oehopolis  lock  and  oam 

17,2; 

.07 

1.26 

1.63 

FORT  DEPOSIT 

!2C 

,30  2.00 

2.00 

.58 

GAINESvlLLt 

n!o' 

.01  .01 

.21 

«.09 

.03  .56 

2.80 

.79 

(iREEhSOOHO 

1.10 

1.10  3.09 

.18 

.37 

2.70 

.07 

L  I V 1 NGSTOV 

12«55 

ot 

HARION   I  N 

!o< 

!o' 

6.90 

•  2.aa 

!oi 

1.0) 

.95 

MARICN  JUNCTION   t  ENE 

19. 0( 

6.«L 

1.29  .72 

.06 

.69 

.88 

MARION  JUNCTION  2  Ht 

13.21 

T 

7.63 

.06  ,76 

.50 

.91 

.07 

MAThEmS   L  SSw 

10, 7^ 

I 

T 

.25 

1.66  6,05 

.05 

.61 

2.10 

.60 

milstead 

18t4( 

MINTER  3  NM 

13,72 

1.10  lisi 

,99  3.09 

.06 

.31 

2!90 

.60 

HONTGOMERV  MB  AP  R 

15.64 

.2! 

1.06 

1.63 

OHSVILLE 

15.62 

6.96 

1.29  2.60 

.50 

2.30 

PEBRYVILLE 

14,53 

.0! 

.01 

T  6.3T 

1.55  2.63 

.70 

.98 

PINE  LEvEL 

14. Bt 

.0* 

.33 

.57  1.50 

.19 

2.56 

.79 

PRIMROSE  FARM 

18,25 

I 

3.5« 

.26  5.a7 

I 

1.09 

2,09 

SEI.M* 

U.6^ 

J 

T 

5.60 

2.11  i.a5 

10 

.56 

2.20 

.06 

SUTTlE 

U.ll 

.01 

T 

6. to 

1.56  ,6a 

.76 

1.13 

TUSICE&EE    i  5 

16.54 

.0* 

3.67 

.21  6.73 

.25 

1.10 

1.36 

U'^ION  SPRINGS  2  N£ 

9.6! 

T 

.90  1.60 

.20 

.20 

2.00 

.75 

UN  1 0*^  TOwN 

T 

.  10 

7.0! 

.85  ,65 

•  ao 

.95 

WAkRIOR  LOCK  AND  OAM 

13.2* 

.39  .35 

2.70 

1.32 

CC6STAL  PLAIN  07 

ASBEvILLE    1  NNb< 

T  Of 

.0' 

.66 

.86 

2.01 

1.10 

15.51 

T 

T  5.15 

1.03  3,01 

.06 

.29 

2.62 

T 

A  '^DAL  US  I A    1  Nta 

8.71 

ATHORE  state  FARM 

•  1 

eSAMLEY 

7.0! 

.02 

.06 

1,55  ,oa 

.29 

1.35 

.97 

BRExTON   3  SSE 

10,6! 

•  03 

.03 

l.»5 

.31  .10 

.50 

.07 

2.36 

.60 

BRUNO lOOE 

T 

.63  t 

t 

T 

1.67 

1.38 

CAMDEN  3  Nta 

10,61 

.03 

.27  1.70 

6( 

e.2( 

.01 

111 

1,10  ,90 

!of 

.15 

^20 

.05 

CLAieORNE 

.06 

.oa 

,39  .69 

.12 

.0< 

.02 

2.16 

.28 

cl*yton 

6.9^ 

.02 

1.95  .16 

.17 

1.67 

1.02 

COFFEE  SPR I NGS  2 

a, 27 

,10  ,11 

.62 

2.60 

1.02 

C0LUM9 1 A 

7,3! 

09 

COT  TONTON 

9.72 

T 

1I7O  ,66 

',tt 

.22 

1.73 

!aT 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

7.6e 

.12 

T  .la 

.39  .19 

1.70 

1.66 

ELBA 

9«0( 

T 

.10 

T 

.61  I 

.65 

T 

2.00 

1.00 

ENTEPPR I SE 

.0« 

.02 

.20  .16 

.26  .67 

1.31 

1.68 

T 

T*0( 

.0^ 

1 .92  I 

.5C 

E  VE  RGREEN 

10)9! 

.03 

T  .06 

1.07  .6a 

I 

l!66 

l76 

FALCC  CPEM  PCND  TObtER 

9.1! 

.03 

.03 

.U 

,09  ,52 

T 

I 

FRISCO  CITY 

10 

T 

.0' 

.10 

1,22  ,62 

.02 

.11 

2.12 

.22 

17*  Hi 

.12 

.05 

,17  ,27 

.38 

.02 

2.15 

1.25 

&ECRG 1  ANNA 

14*3' 

.16 

1.08 

G  [  LBE  R  T  OmN 

8*2] 

.05  T 

T 

.26  !a( 

T  1.65 

.64 

.59 

!l6 

GREEK  BAY 

7l6T 

.01 

•  Oi 

.02 

.13  .25 

.31 

.0: 

1,71 

.97 

GREE^  V I lle 

.10 

.56 

.92  .7B 

.16 

.01 

.16 

3.86 

.96 

headl'^nd 

8*61 

.10 

.60  .10 

.60 

1.99 

1.26 

HIGHLAND  HOME 

14*0( 

.02 

,67 

.60  1.10 

.05 

.28 

2  .86 

,  88 

6.5! 

T 

,16 

.55  .32 

.15 

.08 

2.78 

,22 

lockhart 

LOU I  5 V I LLE 

.0<> 

1.98  .09 

.68 

.06 

1,35 

,88 

12l36 

1.73 

1,32  3.60 

.39 

.60 

millers  ferry 

13!33 

01 

.06 

7  7 

28 

9.2fi 

'm 

•  .19 

!2a  .19 

T 

.0] 

.05 

3!58 

!l6 

NEkiTON 

5.71 

.OT 

.05 

.17  .22 

.51: 

.02 

2.10 

1.09 

OZARK   6  NNM 

a  10 

T  T 

.05 

.06  .66 

.07  .68 

.99 

2,01 

PhEnU  city  2  NNto 

.10 

2,62  3,20 

.16 

.96 

PINfe  MILL 

10,1^ 

T 

1.1! 

,80  1,90 

7 

.80 

1.69 

Pushmataha 

U.06 

10,10 

1.18 

.27 

.83 

RIVER  FALLS 

9.04 

T 

1.63  T 

.62 

1.62 

.63 

.11  .69 

.75 

2.60 

1.06 

SNOW  HILL 

.26  1.85 

,30 

2.20 

ThOMASvILLE 

.02 

.OB 

1,33  1.00 

.02 

.02 

,21 

2.13 

.03 

TROY 

.02 

.30 

1,33  I 

.11 

T 

1.75 

1.10 

WALLACE  2  E 

.75  T 

.18 

1.00 

1.20 

10,0; 

.07 

.28  .75 

.20 

3.08 

.06 

BAY  MInETTE 

a. 76 

.02 

.61  ,21 

1.70 

2.21 

citronelle 

9.3t 

.Oi 

1,01 

,18  .20 

.69 

1.69 

COCEN 

u.«a 

.02 

1.26 

,06  .07 

2.02 

2.80 

.08 

FAIRHOPE  2  NE 

u.u 

.03 

.66 

.0' 

1.65 

1.92 

FORT  MORGAN 

12.30 

2.»5 

2.65 

2.00 

GULF  SHORES  P  0 

u.n 

I 

.05 

2,15 

.02 

2.00 

1.90 

MOBILE  wa  AIRPORT 

13. «! 

.01 

T 

T  2,<.0 

T  .12 

T  T 

„3 

1.77 

MOBILE 

13. S2 

T 

T 

T 

1.80  ,10 

3.10 

.27 

ROBERTSDALE   I  E 

13.30 

.03 

.67  .02 

,06 

2.26 

1.10 

22    23  24 


25  ,  28  I  27     28  ; 


7J 


.68  1.68 

.61   1.66  2.0<i 

.95  1.07  2.9^ 

.63  J 

.62  1.95  2.00 


.07     .58  3.00 

.29  1.52  l.ir 

.62  1.60  l,5<t 

.36     ,60  1,6^ 

,89  1,50 


.60 


.39 


.78  1.61    1.69  .80 


.33  1.6<' 
.57  5.etj 
.96  3,22 


.38 


.65  2.25 


.50  3.30 
.50  .60  2.60 
.26  1.11  2.621 


,03  3,0tf     ,02  T 


,39  6,1  I] 

,23  2,68 

.36     .83  2.1 

.20  2.93  2.01 


3.6^  .6 
•    I  2.9 


1.80  2.80 
,63  1.59 
,13  2.00 

1.26  6,7* 


.35 


.66  6,73 

5,70  2,77 

,18  9,30 

.86  1.50  1.88 

.07  3.69|  .37 

.06     ,28  8, sal 

1.68  2,00  ,76 

,07  7.5^ 

.13     .76  3.38 


.08 

1.72! 

.03 

97 

2.00 

2.15 

29 

.66 

2.12 

.60 

17 

1.61 

2.65 

.99 

T 

1.33 

.22 

T 

3,37 

.23 

.20 

T 

,32 

.02 

.26 

69 

,83 

.73 

62 

1,85 

1.61' 

,69 

5.2e( 

T 

6.00  1*60 
.95  ^.5* 
.39  2.651 
T  2.8* 

2.65  6,33^ 
.88  6.oq 


2.87  .66 

.21   2.61  2.83 

.08  3.60  3.5a 

5.32  6.1* 

.60  2.90  1.70 

.25  .99  t.ii 

.60  9.81  3,50 

T  3.30  6.SS 

.68  2,63  7,89 
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DAILY  TEMPERATURES  ^^^a;-aba^^ 


Day  Of  Month 

irage 

Station 

1 

2 

3 

4 

3 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

63 
36 

66 
52 

71 
60 

71 
60 

69 
52 

74 
52 

77 
53 

82 
45 

64 

31 

59 
34 

69 
40 

75 
53 

63 
58 

69 
48 

76 
50 

75 
49 

80 
49 

81 
59 

81 
57 

85 
60 

76 
67 

83 
62 

76 
66 

76 
66 

79 
58 

73 
57 

76 
57 

Bl 
54 

80 
47 

70 
41 

73.7 
62,4 

8ELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

66 
35 

73 
55 

72 
60 

73 
56 

70 
51 

78 
52 

81 
64 

78 
45 

59 
31 

68 
34 

76 
41 

73 
52 

68 
57 

75 
52 

73 
47 

81 
42 

80 
51 

82 
59 

85 
57 

86 
60 

63 
58 

78 
61 

80 
60 

72 
57 

74 
68 

72 
57 

81 
52 

80 
56 

74 

49 

43 

76,5 
61,7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

69 
38 

72 
43 

73 
53 

70 
58 

71 
61 

63 
52 

80 
57 

82 
46 

55 
35 

58 
35 

68 
41 

75 
51 

63 
56 

67 
51 

75 
46 

72 
43 

81 
50 

81 
60 

84 
60 

85 
60 

87 
60 

83 
61 

75 
63 

81 
69 

72 
60 

76 
57 

76 
52 

83 
57 

83 
49 

73 
44 

74.3 
51,6 

FALKVILlE  1  N 

MAX 
MIN 

6* 
3» 

73 
40 

72 
56 

70 
57 

74 
62 

62 
52 

80 
57 

83 
47 

56 
33 

57 
32 

67 
38 

75 
46 

62 
56 

68 
53 

76 
42 

72 
41 

81 
61 

81 
59 

83 
61 

85 
60 

86 
60 

82 
60 

73 
62 

82 
60 

78 
69 

78 
60 

66 
54 

82 
57 

81 
47 

7  3 
42 

74,0 
50,9 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

62 
41 

73 
41 

71 
57 

75 
57 

70 
65 

62 
56 

83 
60 

85 
47 

54 

30 

61 
33 

71 
34 

78 
48 

63 
54 

71 
46 

77 
44 

76 
45 

84 
49 

82 
54 

63 
63 

85 
62 

88 
61 

82 
62 

77 
63 

77 
59 

75 
60 

79 
60 

69 
57 

62 
69 

83 
49 

73 
43 

76.0 
51,6 

HUNTSVILLE  we  AP 

MAX 
MIN 

66 
il 

74 
59 

74 
63 

75 
61 

66 
56 

80 
58 

81 
69 

70 
42 

61 
36 

71 
37 

78 
44 

67 
68 

71 
59 

77 
53 

72 
46 

83 
46 

83 
54 

84 
61 

87 
62 

89 
63 

86 
62 

74 
63 

60 
61 

75 
60 

79 
60 

64 
53 

83 
54 

80 
56 

73 
49 

75 
46 

76.0 
54.2 

MAOISON 

MAX 
MIN 

64 
39 

71 
55 

71 
60 

71 
57 

69 
51 

79 
51 

82 
64 

80 
46 

57 
31 

68 
33 

75 
41 

65 
53 

67 
58 

75 
53 

70 
44 

80 
45 

82 
52 

83 
59 

64 
58 

86 
58 

84 
57 

80 
60 

79 
61 

72 
56 

78 
58 

73 
57 

83 
63 

82 
57 

76 
47 

43 

76.3 
62.0 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

73 
35 

73 
56 

70 
57 

74 
57 

65 
54 

80 
55 

82 
67 

78 
42 

59 
32 

70 
33 

76 
39 

67 
52 

68 
58 

76 
50 

73 
47 

82 
42 

81 
48 

83 
61 

86 
64 

87 
60 

82 
63 

75 
63 

80 
61 

77 
69 

78 
61 

67 
60 

81 
56 

62 
56 

73 
45 

42 

75.8 
62.6 

MUSCLE  ShOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
*0 

72 
58 

74 

63 

69 
57 

63 
57 

80 
60 

83 
63 

63 
41 

60 
34 

69 
36 

76 
42 

66 
55 

68 
57 

75 
46 

74 
46 

81 
45 

81 

50 

82 
62 

84 
64 

86 
62 

82 
57 

77 
65 

77 
69 

74 
56 

76 
61 

69 
60 

81 
59 

80 
56 

70 
49 

74 
44 

74,6 
53,5 

NEW  MARKET  2 

MAX 
MIN 

66 
39 

70 
53 

72 
61 

69 
56 

67 
54 

75 
53 

30 

ao 

76 
53 

70 
40 

80 
39 

80 
57 

82 
60 

85 
55 

85 
60 

82 
64 

81 
61 

80 
60 

73 
56 

78 
59 

74 
57 

80 
54 

80 
55 

74 

45 

75 
40 

76,4 
52,5 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

65 
37 

74 
46 

72 
56 

73 
56 

69 
67 

67 
59 

81 
61 

83 
45 

62 
33 

60 
35 

71 
39 

77 
62 

65 
52 

69 
49 

75 
49 

73 
43 

83 
55 

80 
60 

80 
62 

84 

60 

80 
60 

60 
60 

73 
62 

78 
59 

74 
56 

75 
59 

73 
58 

79 
67 

79 
52 

72 
48 

74,2 
52,6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

67 
33 

71 
56 

70 
60 

73 
56 

62 
60 

78 
53 

80 
62 

67 
39 

58 
34 

68 
36 

75 
40 

62 
56 

72 
56 

74 
51 

72 
47 

79 
42 

78 
60 

81 
69 

83 
56 

85 
64 

81 
55 

75 
60 

80 
58 

74 
58 

76 
59 

63 
53 

82 
53 

80 
53 

71 
49 

43 

73,7 
61,4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

63 
32 

73 

50 

72 
57 

72 
57 

70 
54 

63 
57 

80 
58 

80 
45 

54 

29 

59 
28 

70 
30 

75 
39 

68 
40 

68 
42 

70 
40 

72 
36 

80 
43 

79 
59 

83 
63 

83 
60 

84 
63 

79 
62 

74 
63 

79 
55 

74 
56 

77 
61 

69 
58 

80 
56 

79 
43 

36 

73,3 
49,2 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

69 
36 

71 
40 

70 
38 

69 
37 

70 
40 

70 
46 

80 
46 

84 
45 

66 
26 

64 

26 

68 
36 

69 
41 

76 
43 

71 
38 

76 
37 

68 

38 

82 
47 

80 
57 

63 

59 

83 
64 

84 

60 

84 

62 

74 

61 

75 
57 

72 
60 

77 
61 

79 
61 

80 
59 

80 
44 

36 

74,7 
46,6 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AL8ERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

75 
36 

73 
55 

71 
59 

81 
58 

76 
57 

81 
67 

83 
67 

77 
51 

61 
34 

69 
32 

77 
36 

68 
69 

66 
60 

71 
57 

74 
46 

81 
39 

82 
45 

83 
56 

87 
69 

84 
57 

82 
55 

82 
69 

66 
63 

85 
58 

81 
61 

73 
62 

83 
63 

63 
62 

77 
48 

43 

77,6 
53,1 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 
MIN 

7* 
38 

72 
57 

71 
61 

79 
61 

66 
56 

81 
57 

83 
69 

74 
42 

60 
35 

70 
35 

76 
41 

65 
58 

66 
61 

72 
58 

74 
47 

81 
44 

80 
48 

82 
57 

85 
61 

85 
59 

83 
61 

80 
64 

86 
61 

78 
59 

78 

60 

70 
63 

82 
61 

83 
57 

76 
51 

47 

76,2 
54,3 

BRIDOEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

65 
34 

72 
44 

72 
59 

73 
54 

69 
51 

74 
51 

82 
59 

79 
39 

61 
30 

72 
28 

79 
36 

73 
54 

70 
56 

76 
62 

73 
40 

81 
37 

82 
44 

82 
52 

85 
63 

86 
54 

64 
56 

79 
58 

60 
60 

72 
55 

76 
58 

70 
54 

81 
53 

79 
50 

74 
45 

40 

75,9 
46,5 

SUNTERSVILLE 

MAX 
MIN 

65 
35 

73 
54 

70 
59 

70 
56 

66 
43 

76 
46 

83 
48 

78 
47 

59 
35 

69 
33 

78 
39 

77 
50 

75 
52 

75 
55 

74 
44 

81 
40 

80 
49 

83 
68 

85 
56 

86 
56 

85 
56 

82 
61 

83 
62 

79 
57 

79 
58 

63 
66 

82 
53 

61 
67 

75 
47 

42 

76,3 
50,1 

ONEONTA 

MAX 
MIN 

64 

32 

72 
35 

73 
54 

71 
58 

78 
50 

59 
50 

79 
56 

82 
49 

58 
32 

60 
29 

70 
33 

77 
37 

62 
56 

65 
55 

73 
42 

73 
37 

82 
44 

81 
64 

83 
54 

87 
52 

87 
52 

84 

56 

61 
62 

83 
69 

76 
57 

78 
58 

65 

65 

83 
56 

82 
46 

7  1 
41 

74,7 
48,3 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 
MIN 

62 
37 

71 
49 

66 
54 

74 
54 

72 
42 

72 
45 

86 
62 

76 
44 

57 

30 

66 
31 

75 
40 

71 
61 

64 
51 

71 
55 

69 
46 

79 
43 

79 
53 

80 
64 

83 
66 

83 
57 

81 
55 

78 
59 

81 
58 

75 
66 

76 
58 

73 
49 

61 
48 

79 
56 

73 
47 

72 
41 

74,2 
49,4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

59 
39 

63 
56 

70 
56 

71 
56 

74 
51 

59 
51 

70 
49 

82 
48 

54 

33 

69 
31 

68 
41 

75 
65 

62 
57 

69 
55 

74 
46 

70 
40 

80 
40 

82 
45 

82 
51 

86 

60 

85 
60 

85 
60 

75 
61 

76 
63 

75 
60 

76 
65 

62 
67 

82 
55 

80 
46 

73 
40 

72,2 
50,6 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

58 

26 

65 
32 

70 
51 

70 
54 

73 
45 

53 
45 

68 
48 

78 
45 

55 
26 

58 
26 

68 
32 

74 
40 

60 
48 

65 
52 

72 
37 

68 
34 

78 
45 

78 
52 

61 
46 

84 
48 

85 
48 

82 

51 

77 
58 

80 
52 

75 
67 

74 
62 

60 
48 

81 
61 

81 
43 

35 

71. J 
44,3 

UPPER  PLAINS  03 

alicevIlle 

MAX 
MIN 

bankheao  lock  and  dam 

MAX 
MIN 

67 
36 

69 
58 

73 
57 

75 
60 

84 
68 

67 
63 

80 
62 

82 
51 

62 
33 

62 
32 

71 
36 

80 
57 

75 
57 

77 
59 

74 
48 

76 
39 

.83 
44 

82 
67 

81 
63 

86 
58 

84 
56 

79 
64 

60 
62 

86 
57 

81 
60 

82 
61 

76 
63 

62 
64 

78 
47 

44 

77,3 
53,9 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

7C 
35 

77 
46 

76 
57 

75 
55 

84 
59 

69 
61 

83 
62 

87 
58 

65 
34 

65 
31 

72 
35 

78 
42 

74 
59 

67 
58 

72 
47 

79 
39 

84 
40 

84 
52 

86 
56 

69 
54 

85 
62 

82 
58 

84 
57 

69 
67 

88 
67 

83 
63 

76 
63 

85 
59 

86 
51 

43 

79,1 
51,3 

CLANTON 

MAX 
MIN 

66 
36 

75 
51 

72 
57 

70 
54 

81 
58 

63 
57 

72 
64 

82 
58 

64 
36 

63 
34 

70 
36 

75 
52 

73 
60 

66 
58 

70 
50 

75 
40 

80 
46 

80 
50 

82 
67 

84 
55 

83 
64 

80 
57 

82 
66 

86 
57 

85 
60 

82 
63 

72 
65 

81 
61 

82 
52 

45 

75.6 
62.9 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
34 

75 
42 

70 
57 

71 
56 

76 
55 

60 
64 

83 
69 

84 
46 

59 
28 

61 
30 

71 
38 

78 
50 

63 
52 

68 
50 

78 
42 

75 
41 

83 
41 

82 
53 

83 
57 

87 
57 

86 
65 

81 
59 

70 
62 

83 
57 

78 
59 

78 
60 

69 
55 

82 
54 

82 
45 

40 

75.2 
49.6 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

77 
38 

74 
50 

74 
54 

83 
58 

80 
62 

84 
61 

86 
69 

79 
51 

64 
33 

73 
33 

80 
39 

70 
51 

67 
57 

78 
56 

80 
44 

84 
42 

83 
48 

84 
58 

89 
61 

87 
59 

81 
56 

79 
64 

81 
63 

78 
59 

78 
59 

78 
63 

64 
56 

83 
68 

76 
46 

45 

79.0 
53.2 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

64 
33 

74 
40 

70 
60 

72 
56 

76 
58 

62 
66 

81 
68 

83 
48 

60 
31 

59 
29 

69 
35 

75 
50 

63 
50 

68 
51 

75 
42 

74 
45 

81 
49 

80 
55 

81 
61 

86 
60 

84 

60 

80 
63 

71 
62 

81 
57 

77 
57 

77 
60 

70 
55 

81 

55 

80 
46 

41 

74.1 
51.1 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

67 
33 

76 
37 

74 
58 

74 
57 

78 

57 

70 
60 

83 
61 

85 
48 

57 
29 

62 
28 

72 
31 

78 
35 

67 
54 

69 
47 

77 
38 

76 
37 

84 
41 

82 
46 

83 
56 

87 
56 

86 
54 

81 
55 

72 
60 

84 
67 

77 
59 

77 
61 

75 
60 

81 
55 

62 
44 

72 
40 

76.3 
48.8 

JASPER  *  N 

MAX 
MIN 

78 
31 

54 

60 

8 1 
58 

67 
57 

83 
56 

86 
67 

76 
48 

63 
31 

71 
30 

81 
35 

62 
52 

67 
60 

78 
56 

76 
40 

85 
37 

85 
41 

66 

65 

89 
57 

89 
55 

83 
52 

79 
57 

86 
61 

78 
67 

79 
60 

73 
62 

84 
57 

86 
65 

76 
47 

79 
41 

78.5 
51.0 

PRATTV ILLE 

MAX 
MIN 

77 
39 

76 
45 

71 
54 

84 
51 

83 
50 

82 
58 

85 
66 

75 
58 

65 
39 

73 
35 

78 
38 

76 
55 

fl 

56 

69 
56 

79 
56 

82 
42 

84 
47 

66 
63 

87 
57 

86 
55 

82 
63 

83 
58 

89 
66 

66 
69 

64 

62 

78 
63 

81 
65 

82 
62 

SO 
57 

79 
46 

79.7 
53.4 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

74 
42 

72 
52 

69 
58 

78 
65 

70 
55 

81 
57 

83 
64 

78 
52 

63 

35 

70 
37 

75 
43 

67 
54 

71 
61 

70 
58 

75 
51 

79 
46 

SO 
42 

81 
52 

84 
59 

84 
56 

80 
55 

82 
58 

86 
66 

65 
57 

82 
60 

72 
66 

81 
63 

82 
61 

76 
54 

76 
48 

76.9 
54.0 

Tuscaloosa  faa  ap 

MAX 
MIN 

77 
39 

73 
57 

77 
63 

82 
61 

73 
62 

81 
64 

86 
70 

73 
44 

64 
36 

73 
35 

79 
39 

69 
60 

68 
62 

77 
56 

80 
47 

83 
43 

82 
48 

80 
56 

86 
60 

84 
61 

79 
56 

82 
62 

88 
63 

86 
61 

80 
63 

75 
66 

62 
62 

82 
58 

76 
52 

76 
46 

78.5 
55.0 

Sm  R*1«m&c«  NotM  FoUo^prlng  SuUon  Index 
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Contlnu»d 


DAILY  TEMPERATURES 


ALASAm 
APRIL  1964 


Day  01  Month 


1 

2 

3 

4 

J 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 
MIN 

68 
38 

76 
59 

74 

59 

77 
60 

82 
64 

73 
60 

81 
73 

84 
52 

60 
38 

63 
35 

70 
36 

79 
60 

70 
63 

68 
59 

75 
51 

76 
47 

84 
47 

82 
51 

80 
63 

65 
63 

63 
61 

79 
63 

82 
63 

87 
59 

83 
62 

85 
65 

76 
67 

82 
65 

83 
51 

75 
47 

77,4 
56.0 

VERNON 

MAX 

MIN 

69 
26 

76 
50 

72 
58 

74 
58 

83 
57 

74 
60 

84 

60 

85 
49 

60 
32 

64 
32 

73 
35 

78 
41 

77 
45 

69 
45 

79 
43 

77 
41 

82 
45 

82 

32 

83 
57 

87 
58 

85 

57 

81 
58 

74 
61 

84 
59 

78 
59 

78 

62 

76 
59 

83 
57 

83 
48 

75 
44 

77.5 
50.3 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  F4A  AP 

MAX 
MIN 

7* 

35 

72 
50 

67 
59 

81 
59 

59 
49 

72 
52 

83 

66 

74 
43 

62 
35 

70 
33 

78 

39 

69 
56 

67 
56 

72 
57 

74 
47 

83 
42 

83 
52 

84 

53 

67 
55 

87 
55 

85 
55 

84 

58 

86 

60 

82 
56 

81 

63 

65 
55 

83 
54 

82 
56 

76 
52 

75 
44 

76.6 
51.6 

CAlERA   2  SH 

MAX 
HIN 

76 
34 

75 
53 

71 
57 

80 
58 

68 
52 

78 
56 

81 
65 

80 
51 

62 
34 

69 
30 

78 
33 

71 
53 

66 
56 

71 
57 

74 
45 

81 
37 

82 
44 

S3 
50 

84 
58 

fl5 
54 

91 
51 

62 
58 

85 

65 

87 
55 

81 
58 

76 
62 

82 

63 

81 
56 

78 
47 

75 
41 

77.6 
51.1 

CENTRE  t  SW 

MAX 

MIN 

64 

32 

65 
46 

73 
58 

69 
55 

78 
48 

58 
49 

74 
64 

82 
50 

59 
35 

61 
32 

70 
37 

76 
54 

61 
56 

65 
53 

74 
49 

74 
39 

81 
47 

81 
51 

82 
55 

66 
56 

87 
53 

86 
56 

84 
59 

86 
59 

77 
61 

78 
55 

61 
52 

83 

55 

61 

50 

76 
43 

74.4 

50.3 

CHILOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
HIN 

75 
33 

74 
55 

70 
60 

82 
53 

71 
55 

76 
56 

84 
65 

81 
53 

62 
37 

70 
33 

78 
37 

77 
49 

68 
60 

71 
57 

74 
47 

82 
40 

82 
48 

83 
52 

66 

57 

86 
56 

85 
55 

82 
55 

87 
67 

86 
56 

81 
61 

78 
60 

84 

60 

81 
63 

78 
52 

77 
44 

78.4 
52.5 

GaDSDEN  OAS  PLANT 

MAX 
HIN 

69 

33 

71 
48 

67 
56 

77 
56 

68 
48 

76 
49 

83 
64 

78 
54 

59 
33 

68 
33 

77 
37 

68 
56 

64 

56 

69 
55 

70 
49 

81 
40 

80 
44 

80 
53 

83 
53 

85 
54 

82 
54 

81 
59 

84 
64 

76 
57 

78 
59 

69 
56 

83 
52 

SO 
54 

76 
48 

76 
42 

75,3 
50.5 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
HIN 

65 
32 

75 
33 

73 
51 

69 
55 

77 
52 

60 
50 

75 
55 

84 
47 

60 
30 

60 
30 

69 
31 

78 
46 

68 
57 

65 
56 

70 
46 

72 
37 

82 
38 

81 
42 

82 
52 

87 
54 

85 
52 

83 
51 

84 

58 

86 
55 

86 
55 

77 
60 

66 
62 

82 
55 

82 
41 

75. J 
47.7 

SylACAUGA  »  nE 

MAX 
MIN 

74 

33 

71 
52 

68 
59 

82 
54 

78 
53 

72 
54 

83 
66 

77 
53 

62 
34 

70 
30 

77 
35 

73 
55 

67 

60 

69 
55 

75 
48 

82 
37 

81 
48 

82 
52 

87 
55 

85 
54 

82 
54 

81 

55 

86 

67 

85 
54 

81 
60 

78 
60 

83 
59 

82 
60 

77 
51 

76 
42 

77. S 
51.6 

TALLAOEGA 

MAX 
HIN 

74 
33 

73 
49 

68 
56 

80 
54 

70 
50 

75 
53 

83 
64 

74 
49 

60 
32 

68 
28 

77 
34 

69 
49 

65 
58 

71 
54 

72 
44 

82 
37 

81 
45 

82 
50 

86 
54 

86 
53 

84 
52 

82 
54 

87 
60 

80 
54 

78 
60 

70 
57 

84 
55 

82 
54 

77 
50 

75 
41 

76.5 
49.4 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

AlExANBER  city  t,  NE 

MAX 
MIN 

78 
39 

74 
45 

70 
56 

83 
54 

79 
50 

67 
52 

86 
63 

80 
53 

63 
31 

72 
28 

78 
32 

76 
53 

69 
58 

71 
54 

77 
52 

83 
35 

82 
42 

81 
47 

85 
51 

86 
50 

63 
50 

81 
51 

87 
65 

87 
52 

63 
60 

81 
59 

86 
57 

80 
57 

79 
46 

79 
41 

78.9 
49.5 

ASHlANO 

MAX 
HIN 

74 
42 

70 
55 

64 
54 

80 
48 

54 
48 

70 
49 

81 
52 

60 
33 

59 
31 

68 
35 

72 
38 

74 
54 

63 
54 

69 
44 

72 
37 

79 
44 

78 
47 

80 
54 

85 
53 

83 
50 

90 
54 

80 
65 

84 
53 

83 
60 

80 
60 

61 
55 

83 
55 

79 
50 

76 
42 

77 
52 

74,6 
48.9 

AUBURN  3  SW 

MAX 
HIN 

63 
34 

73 
38 

76 
50 

66 
57 

83 
65 

63 
52 

68 
57 

73 
64 

67 
38 

6S 
33 

72 
41 

76 
47 

75 
59 

72 
56 

67 
54 

78 
44 

82 

51 

82 
50 

81 
55 

84 
53 

84 
52 

82 
56 

78 
63 

76 
55 

85 
64 

63 
60 

68 
60 

82 
66 

75 
56 

78 
47 

75.2 
52.2 

CAMP  HILL  2  NW 

HAX 
HIN 

64 

30 

73 
38 

75 
50 

68 
53 

83 
51 

63 
53 

69 
55 

81 
64 

67 
34 

62 
30 

70 
32 

76 
38 

74 
58 

71 
56 

66 
54 

75 
40 

80 
48 

80 
48 

81 
54 

84 
53 

83 
50 

82 
51 

78 
56 

84 

53 

85 
56 

82 
59 

66 
62 

82 
66 

77 
54 

78 
43 

75.4 
49.6 

HEFLIN 

HAX 
HIN 

72 
36 

72 
55 

63 
55 

79 
45 

52 
46 

71 
49 

82 
56 

58 
32 

60 
28 

70 
34 

77 
47 

67 
56 

65 
55 

70 
45 

72 
34 

82 

41 

81 
48 

83 
51 

84 

50 

85 
49 

94 
51 

80 
65 

86 
54 

85 

55 

80 
55 

66 
52 

S3 
56 

80 
49 

77 
40 

76 
47 

74.7 
47.9 

LAFAYETTE 

MAX 
HIN 

70 
37 

72 
45 

62 
50 

80 
52 

73 
40 

60 
46 

77 
58 

67 
52 

58 

31 

66 
31 

71 
40 

67 
48 

69 
54 

60 
53 

70 
52 

75 
42 

76 
45 

77 
49 

81 
55 

90 
55 

78 
52 

72 
55 

81 
60 

83 
53 

83 
60 

74 
54 

79 
55 

70 
61 

73 
63 

72 
45 

72.9 
49.8 

MARTIN  0AM 

HAX 
HIN 

75 
39 

75 
42 

69 
53 

83 
53 

77 
55 

66 
53 

93 
60 

71 
54 

61 
39 

69 
33 

75 

38 

73 
55 

72 
58 

67 
54 

73 
54 

79 
43 

80 
48 

80 
48 

83 
55 

84 

53 

84 

51 

76 
53 

84 
64 

84 
55 

80 
61 

70 
61 

84 
63 

80 
62 

78 
53 

76 
49 

76.4 
52.0 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

34 

34 

46 

55 

54 

52 

68 

52 

79 
65 

68 
36 

64 
31 

78 
34 

81 
35 

74 
58 

73 
55 

66 
55 

77 
41 

81 
48 

82 
47 

84 
49 

94 
52 

85 
51 

84 
54 

77 
62 

84 
53 

84 
64 

84 
60 

66 
59 

61 
66 

73 
60 

79 
45 

77.4 
50.2 

ROCkFORD 

MAX 
MIN 

75 
36 

72 
55 

68 
51 

82 
53 

62 
53 

71 
55 

84 
54 

65 
51 

62 
31 

69 

37 

76 
52 

72 
59 

66 
52 

70 
46 

76 
41 

83 
44 

82 
47 

82 
52 

86 
51 

85 
49 

82 
50 

83 
65 

86 
53 

8T 
54 

84 

62 

68 
61 

85 
56 

82 
49 

78 
43 

79 
55 

76.8 
50.6 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

64 
31 

74 
33 

74 
45 

64 
53 

80 
47 

56 
47 

67 
48 

81 
63 

66 
32 

65 

31 

71 
34 

76 
36 

70 
57 

70 
53 

66 
54 

76 
37 

81 
41 

81 
46 

81 
53 

84 

52 

84 
50 

83 
49 

78 
55 

85 
53 

66 
58 

86 
57 

65 
54 

83 
65 

76 
53 

76 

44 

79.0 
47.7 

PRAIRIE  06 

OAYTON 

MAX 
MIN 

70 
41 

79 
52 

76 
60 

73 
61 

85 

61 

72 
62 

82 
64 

86 
51 

64 

35 

62 
36 

70 
44 

79 
59 

76 
65 

70 
59 

70 
57 

78 
45 

82 
51 

83 
54 

84 

59 

85 
59 

85 
55 

82 

60 

81 
65 

89 
65 

87 
60 

66 
62 

75 
63 

95 
67 

88 
53 

78 
49 

78.1 
55.8 

OEMOPOLIS  LOCK  AnO  OAM 

HAX 
MIN 

70 
38 

77 
46 

76 
54 

76 

60 

S2 
60 

71 
62 

81 
62 

84 

60 

61 
42 

62 
39 

71 
40 

76 
44 

76 

62 

72 
61 

70 
56 

76 
47 

80 
46 

83 
51 

82 
57 

85 
59 

84 
58 

80 
58 

84 

65 

87 
67 

85 
61 

83 
62 

76 
65 

83 
67 

84 

53 

78 
50 

77.8 
55.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

70 
41 

78 
45 

75 
59 

76 
59 

84 
60 

71 
62 

82 
62 

86 
51 

60 
39 

62 
38 

71 
41 

78 
54 

71 
62 

68 
60 

75 
51 

77 
46 

81 
51 

82 
57 

82 
61 

85 

60 

84 
59 

60 

62 

84 

66 

88 

63 

84 

61 

83 
63 

75 
64 

83 
63 

S3 
54 

78 

50 

77.9 
9S,9 

GREENSBORO 

MAX 

MIN 

HAYNEVlLLE 

MAX 
HIN 

69 
37 

69 
49 

74 
57 

70 
52 

84 
60 

74 
65 

78 
64 

86 
63 

67 
39 

65 
37 

(9 
39 

78 
49 

74 
64 

74 
52 

72 
52 

60 
49 

79 
50 

63 
57 

81 
54 

64 
55 

89 
55 

86 

47 

85 

82 

70 

85 

82 

81 

77.9 
92.1 

LIVINGSTON 

MAX 
MIN 

78 

42 

76 
48 

76 
54 

83 
61 

73 
61 

81 
61 

85 
68 

77 
50 

61 
37 

70 
35 

77 
40 

73 
60 

70 
60 

74 
45 

77 
51 

81 
44 

83 
48 

82 
55 

86 
59 

85 

60 

81 
57 

84 

63 

90 
65 

86 
64 

83 

63 

75 
62 

84 

65 

85 
65 

80 
52 

Is 

79,0 
54,8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

77 
42 

78 
51 

73 
59 

83 
55 

77 
61 

80 
64 

85 
69 

77 
53 

64 

37 

71 
38 

78 
40 

75 
58 

67 
60 

70 
58 

78 
56 

80 
44 

85 
50 

84 
56 

65 
59 

65 
58 

63 
55 

83 
60 

88 
67 

67 
61 

85 

60 

76 
64 

62 
66 

86 
64 

77 
54 

It 

79,2 
55,6 

MtNTER  J  NW 

HAX 
HIN 

76 
39 

74 
45 

70 
55 

82 

60 

74 
62 

83 
63 

75 
60 

63 
38 

70 
35 

74 
38 

79 
47 

74 
63 

70 
56 

70 
56 

77 
49 

81 
49 

84 
54 

65 
55 

84 

55 

84 
51 

80 
52 

84 

62 

87 
65 

85 
60 

83 
60 

72 
63 

83 
63 

83 
58 

82 

78.0 
54,0 

MONTGOMERY  MB  AP 

HAX 
MIN 

76 
46 

75 
50 

71 
58 

83 
54 

70 
61 

75 
63 

85 
70 

75 
49 

63 
42 

70 
41 

76 
42 

75 
59 

74 
59 

69 
61 

77 
53 

80 
46 

82 
51 

82 
56 

84 

59 

84 
57 

81 
55 

81 

60 

86 

67 

84 

62 

81 

65 

70 
65 

84 
67 

82 
63 

77 
59 

11 

77,6 
96.4 

SELMA 

MAX 
MIN 

77 
43 

76 
52 

73 
60 

84 

57 

SO 
62 

79 
64 

85 
69 

76 
55 

64 

39 

71 
39 

77 
42 

75 
54 

69 
64 

79 
60 

75 
57 

81 
52 

85 
52 

85 
59 

86 

60 

87 
60 

84 
61 

84 

61 

89 
67 

88 

60 

84 

62 

80 
64 

85 
66 

87 
69 

78 
57 

I'l 

80.0 
97.3 

TuSkEGEE  3  S 

HAX 
HIN 

75 
35 

73 
42 

68 
57 

85 
55 

73 
54 

66 
54 

81 
63 

76 
56 

63 
39 

71 
32 

76 
37 

74 
55 

69 
46 

66 
57 

77 
55 

80 
40 

82 
52 

83 
53 

83 
55 

64 

53 

82 
52 

81 
57 

85 

62 

84 

57 

82 
64 

77 
64 

80 

63 

79 
61 

78 

55 

11 

77.0 
92.8 

UNION  SPRINGS  2  NE 

HAX 
MIN 

65 
38 

77 
49 

77 
53 

84 

56 

79 
58 

75 
63 

71 
59 

82 
66 

69 

57 

63 
34 

71 
34 

77 
55 

66 
55 

76 
58 

67 
57 

78 
43 

82 
52 

82 
51 

64 
54 

63 
50 

85 
53 

85 

57 

85 

56 

85 
56 

84 
64 

83 
63 

70 
63 

82 

65 

75 
61 

80 
54 

77.4 
54.9 

COASTAL  PLAIN  07 

Andalusia  i  nh 

HAX 
MIN 

TO 
37 

80 
46 

77 
59 

71 
54 

85 
55 

80 
66 

77 
67 

83 
72 

75 
39 

64 
32 

73 
35 

81 
48 

80 
63 

81 
60 

62 
55 

78 
40 

84 
46 

87 
49 

87 
50 

88 
55 

88 

52 

88 

60 

84 

66 

89 
66 

87 
62 

90 
64 

72 
63 

87 
65 

81 
70 

80 
67 

80.9 
99.4 

atmore  state  farm 

HAX 
HIN 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

70 
36 

78 
43 

75 
56 

70 
49 

84 
54 

78 
65 

76 
66 

83 

71 

74 
38 

63 
31 

70 
33 

78 
51 

71 
48 

79 
59 

67 
55 

77 
39 

81 
45 

83 
49 

84 

51 

94 

51 

85 
49 

84 

57 

82 
66 

87 
61 

88 

63 

88 

67 

73 
62 

88 

62 

78 
62 

80 
50 

78.6 
53.0 

Im  BdmM  Mom  r<>Ilai>k«  BUOai  Iiula 
-  51  - 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 

Day  Of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BREmTON  3  SSE 

max 

80 

76 

Tl 

67 

82 

78 

84 

76 

66 

76 

84 

74 

82 

67 

80 

87 

86 

87 

88 

87 

86 

88 

90 

90 

91 

70 

69 

85 

82 

83 

81 

7 

HIN 

37 

45 

59 

53 

51 

68 

67 

56 

39 

30 

32 

59 

60 

59 

55 

38 

44 

48 

49 

56 

55 

59 

66 

68 

53 

61 

66 

68 

62 

55 

54 

0 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

78 

77 

72 

85 

81 

81 

85 

78 

63 

71 

82 

79 

75 

70 

78 

84 

84 

85 

86 

85 

83 

86 

88 

67 

83 

80 

86 

86 

80 

78 

80 

5 

MIN 

*5 

52 

59 

56 

61 

65 

67 

52 

40 

35 

40 

43 

60 

57 

56 

43 

*9 

53 

55 

56 

55 

60 

68 

64 

60 

61 

66 

68 

55 

50 

55 

0 

CHATOM  3  N 

MAX 

75 

75 

78 

83 

76 

65 

84 

79 

65 

66 

89 

91 

78 

78 

79 

64 

84 

84 

63 

85 

90 

89 

89 

90 

90 

79 

80 

82 

81 

83 

81 

6 

MIN 

37 

55 

63 

62 

60 

58 

68 

53 

36 

39 

37 

34 

59 

58 

59 

47 

46 

55 

56 

56 

58 

57 

59 

58 

59 

58 

69 

60 

59 

56 

54 

2 

CLAYTON 

MAX 

66 

70 

75 

70 

83 

81 

73 

79 

69 

61 

69 

76 

76 

71 

76 

78 

79 

80 

81 

83 

84 

82 

83 

82 

83 

83 

71 

76 

73 

75 

76 

HIN 

39 

50 

58 

57 

59 

58 

63 

62 

39 

41 

49 

57 

51 

56 

57 

53 

57 

59 

67 

60 

60 

62 

62 

61 

62 

60 

63 

64 

64 

54 

56 

4 

dcthan  faa  airport 

MAX 

77 

76 

70 

83 

78 

78 

81 

79 

62 

72 

79 

80 

83 

67 

78 

82 

84 

85 

67 

87 

87 

87 

90 

85 

90 

70 

76 

75 

63 

81 

79 

8 

MIN 

44 

52 

56 

59 

63 

64 

67 

50 

40 

40 

43 

60 

60 

60 

54 

51 

56 

56 

55 

67 

56 

60 

66 

63 

69 

67 

63 

63 

60 

55 

57 

0 

ENTERPRISE 

MAX 

76 

75 

83 

77 

74 

78 

77 

77 

73 

78 

78 

80 

65 

79 

82 

84 

84 

85 

85 

84 

85 

86 

87 

69 

72 

83 

60 

82 

81 

80 

0 

MIN 

<>6 

47 

57 

58 

65 

53 

61 

42 

41 

46 

46 

60 

60 

58 

50 

53 

54 

50 

56 

55 

63 

61 

63 

68 

66 

64 

65 

67 

56 

56 

3 

EUFAULA 

MAX 

64 

73 

72 

67 

82 

69 

74 

81 

76 

65 

73 

75 

78 

80 

SO 

80 

82 

81 

62 

78 

84 

82 

84 

86 

66 

87 

71 

73 

73 

82 

77 

3 

MIN 

41 

46 

52 

56 

61 

63 

61 

63 

39 

34 

34 

43 

61 

60 

57 

49 

46 

50 

53 

54 

54 

62 

59 

62 

64 

59 

66 

65 

65 

49 

54 

3 

EVERGREEN 

MAX 

71 

76 

76 

71 

84 

78 

91 

84 

68 

62 

73 

70 

73 

74 

66 

69 

63 

85 

86 

86 

87 

83 

83 

89 

86 

86 

74 

88 

82 

78 

79 

0 

MIN 

37 

47 

50 

56 

56 

62 

67 

62 

41 

35 

37 

42 

62 

59 

55 

44 

46 

50 

50 

56 

52 

57 

66 

64 

60 

63 

64 

65 

60 

55 

54 

0 

FRISCO  CITY 

MAX 

71 

80 

76 

69 

83 

76 

79 

84 

68 

63 

72 

82 

75 

72 

68 

78 

83 

82 

65 

86 

87 

83 

85 

90 

89 

69 

74 

86 

64 

81 

79 

MIN 

40 

51 

59 

60 

60 

66 

67 

60 

39 

39 

45 

60 

64 

69 

56 

50 

52 

54 

58 

60 

59 

63 

68 

66 

61 

62 

62 

68 

58 

56 

67 

5 

GENEVA 

MAX 

70 

78 

75 

70 

83 

79 

73 

78 

78 

65 

72 

79 

61 

81 

64 

78 

63 

64 

84 

85 

85 

84 

86 

66 

66 

90 

72 

80 

75 

83 

78 

9 

MIN 

41 

46 

56 

56 

57 

65 

67 

70 

41 

36 

40 

56 

62 

60 

57 

45 

53 

55 

54 

59 

54 

60 

66 

64 

68 

66 

64 

65 

66 

56 

66 

9 

6ILBERT0WN 

MAX 

80 

77 

73 

83 

79 

84 

80 

80 

65 

73 

79 

76 

76 

70 

80 

84 

85 

65 

65 

87 

85 

88 

90 

88 

82 

78 

86 

89 

62 

78 

80 

■  9 

MIN 

38 

51 

55 

61 

57 

65 

69 

54 

36 

32 

33 

59 

63 

61 

59 

39 

43 

53 

64 

55 

54 

59 

67 

66 

61 

63 

66 

63 

50 

47 

54 

5 

GREENVILLE 

MAX 

77 

75 

Tl 

64 

81 

77 

83 

81 

64 

70 

80 

75 

73 

68 

77 

84 

83 

84 

86 

86 

84 

64 

65 

86 

85 

77 

67 

84 

80 

60 

79 

MIN 

41 

49 

59 

54 

59 

67 

67 

57 

39 

38 

45 

57 

60 

58 

55 

48 

61 

65 

57 

57 

54 

59 

66 

65 

60 

65 

64 

68 

59 

54 

56 

2 

HEADLAND 

MAX 

67 

76 

75 

70 

82 

77 

75 

60 

78 

63 

72 

77 

79 

63 

64 

77 

79 

81 

83 

84 

85 

84 

85 

87 

85 

88 

71 

75 

73 

81 

77 

9 

MIN 

37 

47 

51 

57 

61 

64 

66 

69 

41 

40 

45 

53 

63 

60 

68 

49 

56 

57 

57 

57 

58 

62 

64 

63 

61 

66 

62 

62 

65 

55 

56 

9 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

67 

76 

74 

66 

64 

74 

77 

83 

67 

61 

69 

78 

74 

75 

67 

71 

81 

83 

83 

85 

85 

63 

84 

86 

85 

83 

69 

85 

80 

78 

77 

2 

MIN 

39 

49 

56 

56 

58 

64 

66 

67 

39 

41 

47 

53 

61 

56 

56 

50 

51 

63 

60 

66 

55 

60 

65 

64 

60 

64 

62 

68 

59 

60 

66 

6 

LOCKHART 

MAX 

MIN 

NATCHEZ 

MAX 

77 

79 

85 

78 

63 

72 

80 

74 

71 

70 

77 

80 

83 

84 

64 

64 

63 

86 

87 

88 

87 

85 

85 

85 

80 

79 

80 

2 

MIN 

62 

69 

67 

65 

36 

32 

32 

58 

61 

58 

55 

39 

40 

49 

52 

56 

53 

62 

67 

66 

61 

60 

61 

66 

54 

50 

54 

7 

02ARK  6  NNM 

MAX 

76 

75 

77 

83 

80 

74 

79 

77 

64 

70 

78 

■  78 

80 

80 

77 

82 

82 

83 

85 

66 

83 

84 

86 

86 

87 

66 

84 

81 

80 

61 

60 

,2 

MIN 

43 

39 

43 

50 

64 

59 

64 

60 

36 

38 

41 

55 

60 

56 

57 

45 

51 

52 

55 

55 

53 

62 

65 

62 

66 

65 

66 

65 

53 

52 

54 

5 

PMENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

64 

74 

75 

68 

82 

65 

67 

78 

68 

64 

71 

76 

74 

72 

65 

72 

60 

81 

81 

84 

84 

83 

78 

65 

85 

84 

69 

73 

72 

79 

75 

1 

MIN 

36 

48 

51 

57 

56 

54 

51 

50 

39 

39 

44 

53 

57 

56 

57 

52 

54 

56 

55 

69 

58 

61 

64 

60 

66 

56 

60 

66 

63 

54 

54 

5 

PUSHMATAHA 

MAX 

72 

79 

75 

74 

84 

80 

74 

85 

66 

64 

71 

78 

75 

71 

71 

79 

82 

84 

86 

85 

86 

83 

85 

89 

86 

83 

76 

86 

86 

80 

79 

2 

MIN 

44 

52 

49 

51 

61 

61 

67 

51 

36 

33 

35 

37 

65 

61 

53 

40 

45 

50 

56 

57 

47 

62 

66 

67 

59 

61 

63 

62 

49 

45 

52 

8 

SEALE 

MAX 

MIN 

THOMASVILLE 

MAX 

70 

78 

77 

72 

84 

74 

79 

84 

65 

64 

71 

79 

75 

73 

68 

78 

83 

83 

82 

84 

84 

82 

85 

87 

85 

81 

76 

84 

86 

79 

78 

4 

MIN 

42 

52 

59 

61 

60 

64 

68 

57 

38 

37 

44 

60 

64 

59 

55 

47 

50 

54 

57 

67 

57 

62 

66 

67 

60 

63 

63 

69 

53 

51 

66 

5 

TROY 

MAX 

77 

74 

69 

83 

74 

74 

60 

74 

61 

70 

78 

75 

79 

65 

77 

81 

81 

62 

84 

84 

82 

76 

86 

85 

84 

75 

86 

77 

80 

80 

77 

7 

MIN 

43 

50 

57 

57 

65 

64 

66 

56 

39 

37 

42 

56 

60 

59 

56 

53 

56 

57 

58 

56 

61 

66 

64 

64 

64 

65 

66 

63 

54 

57 

2 

HHATLEY 

MAX 

78 

76 

72 

84 

77 

80 

65 

75 

65 

72 

78 

76 

75 

70 

80 

83 

84 

86 

86 

86 

84 

87 

86 

88 

69 

76 

86 

86 

80 

78 

80 

MIN 

38 

48 

60 

62 

56 

60 

66 

58 

38 

32 

34 

56 

60 

68 

52 

40 

43 

48 

52 

50 

52 

57 

70 

62 

62 

60 

66 

64 

52 

52 

63 

7 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 

76 

76 

71 

83 

79 

74 

60 

75 

66 

75 

80 

76 

80 

67 

78 

84 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

85 

87 

87 

77 

87 

85 

83 

61 

79 

7 

MIN 

48 

54 

61 

62 

62 

60 

66 

56 

41 

40 

46 

60 

60 

60 

51 

51 

54 

57 

61 

63 

62 

63 

66 

60 

c8 

62 

66 

70 

61 

68 

56 

4 

CITRONELLE 

MAX 

80 

75 

74 

82 

77 

89 

85 

78 

66 

75 

81 

76 

77 

67 

81 

85 

80 

80 

84 

84 

84 

85 

88 

69 

86 

76 

89 

91 

82 

82 

80 

9 

MIN 

44 

57 

59 

61 

60 

67 

65 

57 

48 

40 

45 

56 

66 

68 

55 

56 

50 

55 

54 

56 

61 

62 

65 

65 

59 

59 

63 

65 

56 

55 

57 

4 

CcDEN 

MAX 

70 

74 

72 

80 

76 

71 

60 

73 

69 

75 

77 

74 

80 

72 

81 

80 

80 

80 

86 

60 

80 

83 

83 

84 

80 

83 

83 

83 

63 

81 

78 

MIN 

47 

55 

62 

64 

64 

66 

68 

60 

43 

39 

43 

62 

61 

55 

49 

56 

59 

60 

64 

63 

68 

72 

71 

63 

61 

67 

67 

62 

60 

59 

59 

7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

75 

74 

71 

81 

79 

72 

82 

74 

67 

71 

76 

75 

82 

68 

80 

81 

80 

79 

82 

81 

82 

83 

84 

85 

85 

78 

84 

85 

80 

82 

78 

6 

MIN 

53 

53 

62 

63 

61 

65 

69 

56 

42 

41 

45 

62 

60 

60 

59 

59 

52 

59 

60 

67 

61 

64 

69 

70 

63 

62 

64 

71 

63 

59 

59 

9 

Fort  morgan 

MAX 

65 

72 

70 

71 

70 

70 

75 

72 

66 

68 

75 

72 

74 

66 

75 

72 

74 

74 

75 

76 

76 

78 

79 

80 

60 

75 

80 

80 

79 

75 

73 

9 

MIN 

54 

60 

63 

64 

64 

65 

68 

60 

49 

55 

55 

65 

60 

63 

61 

63 

63 

66 

65 

66 

68 

70 

73 

71 

67 

64 

65 

73 

69 

65 

63 

8 

MOBILE  MB  airport 

MAX 

77 

77 

73 

81 

78 

74 

79 

73 

65 

74 

76 

74 

82 

69 

60 

79 

79 

80 

80 

80 

81 

63 

66 

86 

87 

75 

86 

86 

81 

79 

78 

MIN 

'•8 

56 

65 

65 

66 

67 

71 

51 

44 

42 

48 

64 

61 

60 

68 

54 

54 

69 

62 

62 

64 

67 

72 

67 

64 

63 

68 

68 

64 

59 

60 

4 

MOBILE 

MAX 

65 

71 

71 

70 

79 

76 

78 

75 

76 

65 

75 

74 

70 

73 

68 

80 

80 

77 

78 

75 

76 

78 

78 

79 

80 

81 

73 

86 

82 

83 

75 

7 

MIN 

48 

59 

63 

63 

63 

67 

66 

68 

43 

44 

50 

60 

59 

60 

60 

56 

55 

61 

62 

66 

65 

68 

70 

71 

66 

62 

62 

64 

64 

62 

60 

9 

ROBERTSOALE  1  E 

MAX 

65 

75 

73 

71 

80 

78 

73 

80 

72 

65 

74 

74 

72 

77 

68 

79 

79 

77 

78 

79 

80 

60 

82 

82 

86 

85 

72 

84 

83 

61 

76 

8 

MIN 

43 

51 

60 

63 

60 

67 

66 

71 

42 

39 

44 

50 

58 

60 

59 

48 

51 

55 

58 

61 

59 

62 

68 

70 

65 

63 

65 

70 

63 

58 

58, 

3 
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EVAPORATION  AND  WIND  *labaha 

APRIL  19&4 


Slallon 

Day  Oi  Month 

1  A 
l'< 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  I 

1 

24 

25  1 

26  { 

27  1 

28  1 

 i 

29  1 

 i  

30  '  31 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

1  

MARTIN  0AM 

EVAP 

.11 

.16 

.08 

.12 

.08 

.07 

.41 

.21 

.16 

.21 

.03 

.07 

.20 

.20 

.10 

.27 

.26 

.21 

.22 

.17 

.17 

.18 

.12 

.22 

.23 

9.11B 

WIND 

23 

38 

30 

28 

47 

26 

38 

62 

88 

30 

30 

40 

20 

40 

20 

25 

15 

30 

20 

29 

7 

41 

39 

19 

21 

47 

10 

95 

45 

985 

PRAiniE  06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

•  18 

•  17 

.23 

.  04 

.13 

.24 

.12 

16 

.20 

a  22 

.07 

.20 

.30 

.il 

.  1* 

19 

16 

^  ^ 

26 

08 

•  27 

.29 

■  1 3 

9  .  64B 

WIND 

69 

7» 

119 

63 

44 

131 

21 

90 

138 

79 

3 

53 

56 

48 

35 

41 

36 

46 

29 

'l6 

43 

40 

14 

57 

*93 

22 

60 

'l9 

40 

60 

1947 

MAX 

73 

77 

75 

7* 

85 

75 

79 

84 

66 

73 

78 

79 

70 

68 

72 

Bl 

82 

84 

«9 

90 

88 

87 

90 

93 

90 

91 

84 

93 

85 

82 

81.1 

MIN 

39 

48 

99 

98 

62 

65 

64 

65 

43 

41 

44 

SO 

59 

62 

63 

56 

94 

97 

60 

64 

98 

60 

69 

67 

69 

6* 

64 

67 

53 

50 

97.9 

5ULF  08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.17 

.16 

.05 

.14 

.14 

.03 

.19 

.07 

,20 

.18 

.24 

.07 

.14 

.17 

•  29 

.20 

.19 

.19 

.21 

.09 

.23 

.09 

.18 

.18 

.16 

.24 

•  18 

4,788 

WIND 

«9 

»9 

39 

25 

60 

70 

60 

74 

93 

30 

27 

38 

48 

28 

38 

10 

45 

29 

20 

24 

24 

19 

34 

23 

20 

35 

83 

28 

28 

14 

1116 

MAX 

as 

80 

72 

86 

81 

76 

75 

77 

71 

81 

SI 

79 

87 

91 

92 

92 

89 

93 

96 

97 

92 

93 

93 

90 

89 

89,4 

MIN 

30 

5S 

62 

64 

66 

41 

40 

67 

55 

45 

90 

63 

56 

64 

66 

69 

70 

69 

71 

68 

64 

65 

73 

65 

60 

60,6 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

_  « 

II 

• 

a 

G 
3 

1 

9 

^   »  m 

> 
• 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

J  . 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mila 

MIDNIGHT 

CST 

6:00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

Trace 

8 

q 

10-49 

A 
tfi 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

o 

H 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

21 

11 

8.7 

37 

NW 

23 

80 

90 

60 

61 

1 

4 

6 

0 

5 

0 

16 

66 

6.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

11 

8.7 

37++ 

13 

9 

72 

80 

51 

52 

0 

5 

2 

i 

3 

1 

17 

_ 

6.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

16 

16 

12.8 

44++ 

01 

26 

86 

88 

59 

69 

6 

3 

2 

2 

1 

3 

7.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

IS 

7 

8.9 

25 

SE 

27+ 

80 

91 

60 

63 

4 

2 

2 

2 

4 

2 

16 

47 

6.6 

DIRECTIONS  ENTERED  IN  FIGURES  ARE  TENS  OF  DEGREES. 
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STATION  INDEX 


STATION 

6 
Z 
X 

u 
3 

COUNTY 

1  DRAINAGE  t  | 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

1  PHECII 

SPEOAL 

JOHN  S  RICH8URG 

8A 

5A 

5A 

3*  59 

5P 

13 

7A 

6A 

ANNISTON  FAA  AP 

02  72 

CALHOUN 

33  35 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

033S 

minston 

2 

67  13 

500 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

0369 

CLAY 

11 

33  16 

65  51 

1050 

C  H 

0377 

ST.  CLAIR 

7 

33  51 

0399 

LIMESTONE 

12 

9A 

0A02 

ESCAMBIA 

a 

31  10 

4P 

4P 

0422 

LEE 

11 

32  34 

8A 

8A 

AwTAUQAVILLE  3  H 

AUTaUGA 

1 

32  28 

TUSCALOOSA 

33  29 

TA 

BAT  MlnCTTE 

0583 

BALDWIN 

9 

30  53 

TP 

BELLE  MINA  2  H 

LIMESTONE 

12 

34  42 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

492 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

07  S7 

JEFFERSON 

2 

33  22 

87  01 

933 

6A 

H 

07901  MARlOW 

13 

34  10 

08231  AUTaUGA 

1 

32  39 

0831 

JEFFERSON 

2 

33  34 

MID 

MIC 

0957 

MARSHALL 

2 

34  13 

1069 

CRENSHAW 

31  35 

10641  ESCAMBIA 

31  04 

1099 

JACKSON 

12,  34  56 

9P 

BROOKMOOD 

1143;  TUSCALOOSA 

2 

33  16 

TA 

MRS.  WILLIE  M.  STVRON 

BBUNDIDGE 

1178 

PIKE 

S 

31  43 

85  49 

495 

TA 

MILDRED  P.  WHITTINGTON 

1288 

SHELBY 

7 

33  09 

66  46 

540 

9P 

H 

1301 

WILCOI 

1 

5f  ll 

SP 

1315 

CLARKE 

13 

31  99 

1324 

11 

32  50 

6A 

1377 

WALKER 

2 

33  54 

71 

1512 

CHEROKEE 

7 

34  06 

7A 

CEHTftEVILLE 

1520 

BIS8 

3 

32  57 

7A 

1566 

WASHINGTON 

13 

31  30 

9P 

CMILOERSBURC 

1615 

TALLADEGA 

7 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

CMILDERSBURG  uTfi  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

66  20 

418 

5P 

^^ 

CITY  WATER  PLANI 

1685 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

'1 

H 

1690 

MONROE 

1 

31  32 

67  31 

7A, 

1694 

CHILTON 

7Aj 

1725 

BARBOUR 

3 

31  53 

8A 

»* 

1803 

MOBILE 

9 

30  23 

12 

" 

9P 

1807 

GENEVA 

5 

31  11 

6A, 

1649 

OE  KAL6 

34  15 

85  52 

734 

7A 

U65 

HOUSTON 

31  17 

65  07 

85 

7A 

COROOVA 

1940 

WALKER 

2 

TA 

MRS.    C.  GRESHAM 

COTTOMTON 

1974 

RUSSELL 

32  ot 

89  04 

217 

7A 

HUGH   S.  KITE 

2079 

SUMTER 

13 

32  26 

66  23 

219 

7A 

2119 

TALLAPOOSA 

11 

7A 

2124 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

2141 

PICKENS 

13 

33  04 

218B 

MARENGO 

13 

32  21 

7A 

It 

t  DECATUR 

2207.  MORGAN 

12 

34  35 

6A 

6A 

223S 

11 

33  26 

MRS*  VERNA  B>  LANDERS 

2245 

MARENGO 

13 

32  31 

8A 

« 

6A 

OOThaN  FAA  AIRPORT 

2372 

HOUSTON 

9 

MID 

MID, 

FED.  AVIATION  AGENCY 

OOTHAK  k  M 

2377  HOUSTON 

5 

l\  15 

85  27 

301 

C 

R.  E.  PILCHER 

WINSTON 

2 

36  10 

67  24 

800 

7A 

2577 

COFFEE 

10 

31  25 

2632 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

2670 

COFFEE 

5 

31  19 

9P 

9P 

2727 

BARBOUR 

31  52 

7A 

279B 

CONECUH 

7A 

7A 

2613 

BALDWIN 

30  33 

9P 

5P 

5P 

FALCO  OPEN  POND  TOMER 

2832 

COVINGTON 

! 

31  06 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FALUVILLE  1  N 

2B40 

MORGAN 

12 

34  22 

7A 

7A 

EDGBERT  M.  HAHOIN 

FALLS  CITY  BLK  POND  TH 

2646 

WINSTON 

2 

34  04 

67  20 

650 

7A 

U.S.   FOREST  SERVICE 

2B83 

FAYETTE 

13 

B7  50 

370 

H 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2971 

LAUDERDALE 

12 

34  46 

6A 

6A 

FORT  DEPOSIT 

3024 

LOWNDES 

6 

31  59 

7A 

FORT  MORGAN 

3035 

BALDWIN 

30  14 

8P 

FORT  Payne 

3043 

DE  KALB 

1 

34  27 

eA 

3105 

MONROE 

6 

31  26 

SA 

6A 

GADSDEN 

3151 

ETOWAH 

7 

34  01 

7A 

GADSDEN  GA3  PLANT 

3154 

ETOWAH 

7 

34  01 

6P 

7A 

GAINESVILLE 

3160 

SUMTER 

13 

7A 

7A 

MACK   C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

CULLMAN 

2 

66  49 

90C 

BA 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3255 

GENEVA 

9 

31  02 

65  92 

107 

7A 

7A 

H 

3271 

BUTLER 

6 

31  36 

7A 

CHOCTAW 

13 

31  53 

6P 

6P 

34  3C 

WALKER 

2 

6A 

COVINGTON 

10 

7A 

3511 
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2 

32  42 

6P 

3519 
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31  50 

8A 
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BALDWIN 
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30  17 
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MARSHALL 
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57( 

♦P 

4F 

H 
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5P 
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7A 
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; 
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525 

6P 
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ELMORE 
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32  54 

89  24 
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32  58 

86  31 

6A 
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JEFFERSON 

3  33  33 

8b  33 

63< 

TA 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESeURG 

4627 

CHEROKEE 

7 

34  11 

89  46 
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7A 

; 

RUFUS  M,  SEWELL 

LIVINGSTON 

4798 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL, 

LOCKKART 

4622 

COVINGTON 

86  22 

290 

8A 

8A 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4864 

BARBOUR 

9 

31  46 

85  33 

470 

SA 
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INDEX  NO. 

COUNTY 

DRAINAGE  J  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  1 

PRECIP.  j 

% 

G 

SPECIAL 

MADISON 

4976 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

980 

5P 

5P 

JOHN  D  STONER  JR 

4996 

JEFFERSON 

86  51 

694 

ALABAMA  POWER  CO. 

5108 

PERRY 

210 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

9116 

DALLAS 

32  27 

87  13 

202 

TA 

5121 

DALLAS 

32  28 

87  13 

200 

6P 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

ELMORE 

1 1 

85  55 

340 

6P 

6P 

6P 

5172 

MONTQOMERT 

11 

32  15 

86  01 

190 

MELVIN 

535*1  CHOCTAW 

I  3 

31  56 

86  27 

390 

ERNEST  H.  LAND 

MEfiTZ  PONDVILLE  TOWER 

5382 

BIBB 

32  53 

600 

TA 

U.S.   FOREST  SERVICE 

MIDWAY 

5397 

BULLOCK 

32  04 

89  32 

490 

MILLERS  FERRY 

5417 

WILCOX 

•  7  23 

76 

FRED  HENDERSON 

5439 

11 

32  27 

65  94 

201 

8A 

DALLAS 

32  06 

87  03 

370 

7A 

54  54 

DALLAS 

MITCHELL  DAM 

5465 

CHILTON 

32  48 

86  27 

390 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

5476 

MOBILE 

MOBILE 

9483 

MOBILE 

68  02 

119 

6A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

MONTEVALLO 

5537 

SHELBY 

33  06 

66  92 

462 

M,  P.  JETER.  JR. 

MONTGOMERY   we  AP 

9950 

MONTGOMERY 

32  18 

66  24 

199 

MID 

NIC 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOULTON 

5629 

LAWRENCE 

12 

34  29 

67  17 

660 

TVA-381 

MOULTON  2 

5635 

LAWRENCE 

6P 

5749 

COLBERT 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

57B5 

TA 

NEW  BROCKTON 

5842 

COFFEE 

31  24 

65  96 

NEW  MARKET  2 

5867 

MADISON 

86  26 

719 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 

5879 

DALE 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

33  57 

7A 

LONN IE  R.  NORRI S 

OPELIKA 

6129 

LEE 

SA 

RADIO  STATION  wJhO 

ORfiVILLE 

6161 

DALLAS 

32  18 

87  14 

20C 

BA 

EDWARD  6.  WARREN 

6216 

DALE 

31  32 

85  41 

460 

6P 

6P 

PAINT   ROCK    2  N 

6226 

JACKSON 

PALHERDALE  2  W 

6246 

JEFFERSON 

TA 

GEORGE   T.  POSEY 

PELL  C 1 lY  1  NNE 

6329 

ST  CLAlfi 

66  16 

TA 

NORMAN  A.  VAUGHN 

PERRYVILLE 

6362i  PERRY 

8A 

MRS  EVELYN  M*  FULLER 

PETERMAN 

6370 

MONROE 

6398 

RUSSELL 

32  30 

69  01 

57C 

6A 

eA 

D.  R.  MC  LEMORE 

64l( 

PICKENS 

33  13 

66  16 

169 

MRS  MARY  A.  HEDRICK 

PINE  HILL 

WILCOX 

67  36 

110 

TA 

MRS.  DELLA  L,  OAKLtf 

PINE  LEVEL 

MONTOOMERY 

32  04 

B6  04 

906 

TA 

MRS.   ENA  C.  PAUL 

650( 

AUTAUGA 

32  37 

66  54 

230 

TA 

Thomas  e.  FISCher 

PRATTVlLLE 

6640 

AUTAUGA 

6P 

6P| 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

PRIMROSE  FARM 

6684 

MONTGOMERY 

12N> 

PUSHMATAHA 

6719;  CHOCTAW 

eA, 

MRS.   JANIE  C.  BROWN 

RED  BAY 

6805 

FRANKL IN 

MRS  AuTIE  KIlBURN 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

MADISON 

972 

Mil 

REDSTONE  ARSENAL 

REFORM 

6647 

PICKENS 

7A 

CURRY  MC  DONALD 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

I6C 

7A 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

: 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

ROBERTSDALE  1  E 

6988 

BALDWIN 

30  32 

67  40 

15! 

TA 

TA 

MICHAEL  W.  BALDWIN 

ROCKFORD 

7020 

COOSA 

32  53 

66  13 

6A 

"I 

KNOX   MC  EWEN 

ROCK  MILLS 

7025 

RANDOLPH 

33  09 

69  16 

6Aj 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

FRANKLIN 

1! 

TA 

TA 

SAINT  BERNARD 

7157 

CULLMAN 

7A 

ST,   BERNARD  COLLEGE 

7207 

DE  KALB 

6P 

sayhe 

7262 

JEFFERSON 

MRS.  H.  W.  PRIDMORE 

SC0TTS6ORO 

7304 

JACKSON 

66  03 

61! 

7A 

732B 

RUSSELL 

9P 

SELHA 

7366 

DALLAS 

i 

32  25 

141 

7Aj 

ROBERT   J.  CHANDLER 

SL0C0M& 

7976 

31  07 

85  36 

Z4B 

7A| 

J  T  KtRKLAND 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

229 

7A 

SUTTlE 

7963 

PERRY 

7A 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

TALLADEGA 

6P 

C 1 TY  WATER  PLANT 

TALLADEGA 

8024 

TALLADEGA 

86  06 

56; 

6P 

thomasville 

8176 

CLARKE 

1  3 

31  SS 

405 

7A 

LEROY  GATES 

TH0RS6V   I  SW 

8204 

CMlLTON 

: 

AUBURN  UNIVERSITY 

Thorsby  ekp  station 

8209 

CHILTON 

32  53 

86  42 

6P 

6pl 

thurlow  dam 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

28( 

"i 

ALABAMA  POWER  CO. 

TONET 

6259 

MADISON 

86  44 

750 

TVA-506 

8285 

JEFFERSON 

33  49 

86  44 

470 

7a| 

WILLIAM  P.  DOSS 

6323 

PIKE 

10 

85  59 

580 

6P 

"1 

THOMAS  J.  DILLARD 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8360 

TUSCALOOSA 

87  37 

170 

mid' 

FED.   AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

6385 

TUSCALOOSA 

87  35 

152 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TUSKEGEE   3  S 

8403 

MACON 

11 

32  23 

85  39 

420 

5P 

5P 

i 

RADIO  STATION  WABT 

UNION  SPRINGS  2  NE 

8438 

BULLOCK 

32  09 

85  43 

7A 

7A 

UNIONTOWN 

8446 

PERRY 

32  26 

87  31 

26! 

7A 

JEPTHA   S.  BRANTON 

VALLEY  HEAD 

DE  KALB 

34  34 

85  37 

1040 

It 

7A 

C   ♦   H   LUMBER  COMPANY 

8517 

LAMAR 

13 

33  45 

66  08 

ISO 

:  H 

JOHN  B.  GUIN 

WADLET 

6609'  RANDOLPH 

11 

33  08 

85  34 

640 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

7A 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

WALNUT  GROVE 

6648 

ETOWAH 

B6  19 

850 

7A 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

6673i  GREENE 

87  50 

110 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

6686 

LAUDERDALE 

34  55 

66  04 

465 

6A 

" 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

eeo' 

BIBB 

67  07 

500 

MRS  ELIZA  J.  BEAROEN 

WETUMPKA 

ELMORE 

86  12 

207 

MAXWELL  J.  NORRIS 

WHATLEY 

CLARKE 

31  39 

67  43 

170 

9P 

7A 

MBS.  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFICLD  2  SW 

e99( 

FAYETTE 

1: 

33  95 

87  50 

466 

7A 

W.  W.  COTNEV 

YATES  HYDRO  PLANT 

9103 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

339 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabana  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Dannelly  Field,  RFD  2 ,  Montgomery,   Alabama   36108  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of 
this  bulletin. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In 
this  issue. 

Divisions,  as  used  in  ■'Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F. 

Evaporation  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 
and  Wind"  Table.     Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 

at  t  ime  of  observat Ion . 

Normals  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequeatly  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  ■Cllmatologlcal  Data*  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Table  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  Ice. 

Data  in  the  "Extremes"  Table;   "Dally  Precipitation"  Table;   "Dally  Temperature"  Table;   and  "Evaporation  and  Wind"  Table;   and  snowfall  in  the 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"    Table;  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     The  Station  Index  shows  observation 
times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters     C,  H,  and  J     In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",   indicate  the  following: 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  Indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;   "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table; 
and  the  Station  Index. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.     This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod -covered  ground ;   however ,   the  reference  Indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield . 

B    Adjusted  to  a  full  month . 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  ''Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage .     (These  amounts  are  essent lally  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  publ Ished  later  in 
Hourly  Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Inc ludes  t ot al  for  prev lous  mont h . 

General  weather  conditions  in  the  U .   S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA- 
NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25, 
D.  C. 

Informal  ion  concerning  the  history  of  changes  In  local Ions ,  el e vat  Ions ,  exposure ,  etc . ,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publ lea t  ion 
"Substation  History  for  this  state.     That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 
25,   D.  C.   for  35  cents.     Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologlcal  Data, 
obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Do<;uments,  Government  Printing  Office,    Washington,  D.  C.  20402 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
MAY  1964 


Temperature 

Precipitation 

No.  ol  Days 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

.i 

>■ 
a 

Max. 

Min. 

13 

•i 

s 

■3 
a 

§ 

8,1 

<l 

© 

> 
< 

li 
•  s 

s 

« 
n 

a 

o 

i 
-1 

o 

a 

1 
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o  t 

o  * 

3 

1- 

li 

Ob 

£ 
0 

a 

o 
D 

1 

1 

6 

a 

s 

i 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
OECATUR 
TALKVILLE   1  N 
FLORENCE 

82. IM 

82.7 

82.6 

82.3 

84.3 

56. 7M 

57,5 

57.9 

57.0 

57,4 

69.  4M 

70.1 

70.3 

69,7 

70,9 

•  ,5 

93 
93 
94 
95 
96 

28 
27 
28 
28 
28 

45 
45 
46 
43 
45 

15 
15 
15 
15 
1 

29 
14 
19 
28 
19 

8 
8 
7 
7 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.01 
2,59 
1,80 
1.84 
3.68 

-  1.58 

1.20 
1.52 
1.53 
1.35 
2.09 

3 
2 
3 
3 
3 

.0 
,0 
,0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

1 

3 

5 

1 

1 
1 
1 

2 

j 

[ 

HUNTSVILLE  MB  AP 
MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEM  MARKET  2 

83.8 
82.9 
83.* 
82  8 
82,8 

59.6 
58,2 
56,7 

56,7 

71,7 
70,6 
70,1 
70  4 
69,8 

1,3 
,9 

95 
94 
94 

93 

27 
27 
27 
27 
27 

47 
46 
45 
47 
43 

15 
15 
IS 

15 

6 
12 
11 
^4 

14 

9 
8 
8 
9 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.13 
2.91 
2,67 
3.83 
2.26 

-  1.26 

-  .57 

1.25 
1,55 
1,71 

ll64 

2 
2 
2 
2 
2 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

3 

4 

4 
4 

1 
2 
1 
3 
I 

1 

i 

RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

82.7 
81.9 
81. 2M 
83,0 

59,6 
56,4 
54,  IM 
56,0 

71.2 
69.2 
67. 7M 
69.5 

95 
93 
93 
92 

28 
27 
28 
28 

49 
44 
42 
41 

29 
15 
15 
16 

12 
22 
47 
30 

6 
7 
6 
6 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2.76 
1.61 
1.93 
1,65 

1,75 
1,10 
1.24 
.97 

3 
2 
3 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

6 
4 

5 
2 

1 
1 
1 
2 

0 

DIVISION 

70.0 

.2 

2.43 

-  1.04 

,0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP  R 
BRIDGEPORT  2  W 
SUNTERSVILLE 

82.3 
83, S 
83.4 
63.6 

57.0 
57.5 
59,9 
55,4 
57.3 

69.7 
70.5 
71.7 
69. S 
70.9 

1,0 
.  ,1 

91 
94 
94 

92 
93 

27 

27 

27 

29* 

27, 

42 
44 
46 
44 
46 

2. 
IS 
15 
16. 
15 

29 
11 
5 
4 
4 

4 

7 
8 
7 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

,40 
2,49 
3,20 
3,88 
1,88 

-  3.25 

•  .22 

.17 

.40 
1.76 
1.95 
2.13 
1.00 

3 
3 
2 
2 
2 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

3 
3 
7 
3 

0 
1 
2 
2 
2 

0 

1 
I 
1 
1 

ONEONTA 
SAINT  BERNARD 
SANO  MT  SUBSTA  AU 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HEAD 

82.9 

80.9 
82.8 
81.9 

55,5 

56,4 
54.4 
51.3 

69.2 

68.7 
68.6 
66.6 

•  ,5 
-  1,1 

93 

90 
93 
91 

28* 

27. 

28 

28. 

43 

42 
43 

36 

15 

15 
15 
15 

25 

17 
24 
SO 

6 

S 

7 
6 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

2.33 

2,59 
3,92 
3,38 

.12 
-  .22 

1.73 

2,24 
3,50 
3,04 

3 

2 
3 
3 

,0 

,0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

s 

3 
2 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

DIVISION 

69.5 

.2 

2,67 

-  .86 

,0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

CENTHEVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

84. S 
85.1 
83.3 
82.2 

58.0 
54.4 
58.8 
56.4 

71.3 
69,8 
71,1 
69.3 

•  2.1 

•  .5 

95 
97 
95 
93 

29 
28 
28 
28 

46 
45 
46 
46 

14 
16. 
15 
15* 

7 
15 
13 
27 

9 
11 
9 
4 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

2,19 
1.43 
.55 
4.17 

-  2.71 

-  3.51 

1.34 
,45 
.40 

2,75 

3 
13 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
5 
2 
7 

1 
0 
0 
2 

1 

0 
0 
1 

FAYETTE 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
PHATTVILLE 

84.7 
81.4 
83.8 
84.2 
86.5 

58,5 
55,9 
53,8 
55,4 
59,0 

71,6 
68.7 
68,8 
69.8 
72.8 

.7 

95 
91 
95 
95 
98 

27 

28. 

28 

27 

26 

46 
43 
42 
44 
49 

15 

15. 

15 

16. 

16 

3 
33 
32 
12 

1 

8 
4 
8 
6 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
3.08 
2.92 
3.06 
1,15 

-  2.64 

1,15 
2,09 
2,00 
1,40 
,98 

3 
3 
3 
3 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

5 
5 
4 

1 

1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

2 
0 

THORSBY  ExP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
vERNON 

83.7 
84.4 
84.8 
85.4 

59,6 
59,1 
58,3 
55,7 

71.7 
71.8 
71.6 
70.6 

-  ,4 

94 
97 
95 
96 

27. 

27 
28 
28 

51 
46 
47 
45 

17. 

15 
16 
14 

3 

4 
6 
15 

9 
8 

7 
10 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

,69 
1,47 
1,27 
2,46 

.  2.92 

,54 
,90 
,79 
.60 

2 
2 
3 
3 

.0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 

2 
3 
4 
5 

I 
I 
1 
3 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

70.7 

•  .5 

2,04 

-  1.79 

.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 

83.9 
84.0 
83.3 
84.5 
82.9 

57,3 
55,3 
56,5 
56,2 
56.3 

70.6 
69.7 
69.9 
70.4 
69.6 

-  .3 

94 
95 
94 
94 
94 

21 

27 

26. 

27 

27 

45 
42 
44 
44 
46 

15 

15 

15. 

15 

16. 

13 
14 
23 
9 
11 

9 
9 
7 
8 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,07 
2.28 
3.97 
1.84 

.  1.37 

1,63 
1,35 
2,78 
1,10 

2 
2 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 
6 
3 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

PELL  CITY  I  NNE 
SYLACAUGA  ♦  NE 
TALLADEGA 

80.3 
84.1 
82.4 

54.2 
55,9 
54.0 

67,3 
70.0 
68.2 

»  2.7 

92 
93 
91 

20 

27. 

27. 

43 
41 
45 

1 
15 
16. 

50 
14 
22 

9 

8 

7 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3.48 
.54 
2.74 

-  .64 

2,22 
,40 
1.42 

3 

2 
2 

,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 

4 

2 
3 

2 
0 
3 

1 

0 

1 

DIVISION 

69.5 

•  .8 

2.42 

-  .91 

,0 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NH 

HEFlIN 

85.3 
81, 4M 
84,0 
82.8 
82.5 

52,8 
55, IM 
57,8 
54,8 
52.3 

69.1 
68. 3M 
70.9 
68.8 
67.4 

-  1.0 

96 

93 
95 
92 
93 

28 

26 

22 

28. 

21. 

41 

46 
46 
43 
40 

15 

12. 

15. 

16. 

14 

16 
39 
14 
34 
46 

9 
4 

11 

7 
8 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.97 
1,45 
3,91 
2,26 
2,73 

.29 

.93 

1.73 
1  32 
1.66 

2 
3 
2 

.0 

.0 
,0 
,0 

0 

0 
0 
0 

1 

5 
4 
4 

1 

3 
2 
1 

0 

1 
1 
1 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 

79.9 
84.2 
83.3 
84.2 
84.1 

54.6 
58.0 
56.3 
55.1 
54.5 

67.3 
71.1 
69.8 
69,7 
69,3 

91 
96 
93 
94 
97 

26 

28 

29. 

26 

27 

45 
48 
44 
46 
43 

14. 

16 
16 
14. 

16 

49 
1 
15 
17 
26 

2 
8 
8 

10 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1,97 
1,75 
2,11 
,60 
1.56 

.  1.66 

1.50 
1.18 
.44 
1.39 

2 
3 
2 
3 

,0 
.0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
4 
2 
2 

1 
1 
0 
1 

1 
1 

0 

1 

DIVISION 

69.2 

-  2.2 

1.95 

-  1.61 

,0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYHEVILLE 

85.4 
84.3 
83.6 
85.3 
85. SM 

60.9 
59.4 

60.9 
60.3 
60. 3M 

73,2 
71,9 
72,3 
72,8 
72, 9M 

•  .4 

97 
95 
95 
96 
98 

26 
26 
28 
27. 

28 

50 
50 
51 
49 
50 

14 
15. 

15 
15 
15. 

2 
5 
2 
0 
1 

11 
8 
7 
9 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.93 
.76 
1.69 
1.83 
2.31 

.  3.32 
.  2.39 

.53 
.28 
,90 
1.14 
,88 

12 
13 
12 
12 
2 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 

3 
2 
3 

1 

0 

1 

2 
3 

0 
0 
0 

1 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-  58  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 

ConUnuod   MAY  196'i 


Sunon 

Temperature 

PredpllaUon 

g 

•  1 

•  a 
>  a 

<s 

Si 

« 
> 
< 

|z 

IB 
^2 

Qb. 

H 

§ 

1 

I 

S 

1 
Q 

a 
{ 

1 

No.  ol  D.ym 

3 

H 

J 
|l 

ll 

>• 

1 

• 

& 

Snow.  SImI 

No.  of  D.y. 

Mlo. 

1 

ll 

. 

& 

I 

J 

J 
8 
8 

s ; 

s< 

S  > 

.  s 

"  i 

:  > 

oA 

LIVINGSTON 

64«9 

60.0 

72,5 

95 

27 

49 

2 

9 

0 

0 

0 

1,54 

• 

12 

.0 

0 

1 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

BS.S 

59,9 

72.7 

95 

27. 

48 

15 

3 

12 

0 

0 

0 

.81 

.43 

12 

.0 

0 

0 

0 

MINTER  3  NW 

84. <> 

59.5 

72.0 

93 

28, 

50 

15 

5 

10 

Q 

0 

0 

2,50 

.68 

2 

.0 

0 

3 

0 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

84.3 

61,4 

'■2,9 

,5 

99 

28 

52 

15 

1 

9 

0 

0 

0 

1.92 

-  1.55 

1.49 

2 

.0 

0 

1 

1 

SELMA 

86.4 

62,5 

74,5 

,9 

96 

28, 

90 

15 

0 

12 

0 

0 

0 

1.09 

-  2.95 

.47 

13 

.0 

0 

0 

0 

TUSKtOtt   3  5 

84.4 

98,0 

71,2 

•  1.1 

94 

26« 

47 

15 

4 

9 

0 

0 

0 

3.47 

1 8 

1.95 

2 

.0 

0 

3 

1 

UNION  SPRINGS  2  NE 

8S.8 

98,4 

72,1 

•  .8 

93 

28. 

46 

15 

11 

12 

0 

0 

0 

5.05 

1.66 

2.18 

13 

.0 

0 

3 

2 

DIVISION 

72.6 

•  .5 

2,01 

-  1.67 

,0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

86.7 

60.6 

73.7 

96 

28 

49 

30. 

0 

12 

0 

0 

0 

2.36 

1,25 

2 

,0 

0 

3 

2 

1 

ATMORE  STATE  FARM 

BRANTLEY 

86.1 

56.7 

71.4 

96 

28 

49 

15 

8 

9 

0 

0 

0 

4.12 

.07 

1.96 

2 

,0 

0 

2 

BREhTON  9  SSE 

87,9 

57,6 

72.8 

,2 

96 

26 

49 

IS 

3 

13 

0 

0 

0 

4.31 

•  .46 

2,18 

2 

,0 

0 

2 

CAMDEN  3  NW 

85.6 

59,4 

72.5 

95 

27 

48 

15 

5 

11 

0 

0 

0 

2.77 

.98 

2 

,0 

0 

0 

CHATOM  3  N 

91.4 

60,4 

75.9 

105 

21 

94 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

5.51 

3.46 

2 

,0 

0 

1 

CLAYTON 

81.7 

61.6 

71.7 

94 

28 

90 

15 

9 

Q 

Q 

Q 

4.03 

-  ,02 

1.30 

2 

,0 

0 

3 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

86.4 

61,6 

74,0 

96 

28. 

51 

15 

1 

11 

0 

0 

0 

4.16 

,76 

2.67 

2 

.0 

0 

1 

ENTERPRISE 

86. SM 

61, 2M 

73. 9M 

95 

27 

51 

7 

0 

10 

0 

0 

0 

5,16 

2.19 

2 

.0 

0 

2 

EUFAULA 

es.o 

59,7 

72.4 

-  1,5 

95 

28. 

47 

19 

4 

8 

0 

0 

0 

4.24 

.23 

1.72 

2 

.0 

0 

3 

EVERGREEN 

86.2 

58,4 

72.3 

97 

28 

50 

15. 

2 

11 

0 

0 

0 

9.65 

3.75 

13 

,0 

0 

2 

FRISCO  CITY 

87.1 

61,4 

74.3 

96 

28 

90 

15 

0 

13 

0 

Q 

3.64 

•  .54 

2.42 

2 

.0 

0 

1 

GENEVA 

87.8 

60,7 

74,3 

99 

29 

50 

15 

1 

12 

0 

0 

0 

3.60 

-  ,43 

3.03 

2 

,0 

0 

1 

6ILBERT0WN 

86.9 

57,8 

72,2 

95 

27. 

46 

15 

3 

11 

0 

0 

0 

2.50 

.53 

22 

.0 

0 

0 

GREENVILLE 

es.8 

61,1 

73,5 

•  ,4 

95 

27. 

53 

15. 

0 

10 

0 

0 

0 

3.28 

■  1.06 

1.36 

2 

.0 

0 

1 

HcADLANU 

as. 3 

61.4 

73,4 

96 

29. 

50 

15 

4 

9 

0 

0 

0 

2,89 

1.58 

2 

.0 

0 

1 

HIGHLAND  HOME 

84. S 

60,8 

72,7 

•  ,5 

94 

27. 

49 

14 

7 

9 

0 

0 

0 

3,62 

•  ,23 

1.19 

2 

Q 

LOCKHART 

NATCHEZ 

8S.7 

97,6 

71.7 

95 

27. 

45 

15 

7 

9 

0 

0 

0 

3,27 

1.52 

2 

.0 

0 

1 

OZARK  «  NNW 

86.3 

99,0 

72.7 

•  1,5 

95 

28. 

49 

19 

3 

10 

0 

0 

0 

2,82 

-  1,37 

1.66 

2 

.0 

0 

1 

PHENIX  city  2  NNW 

83.3 

60.9 

72.1 

94 

27. 

50 

7. 

15 

8 

0 

0 

0 

3,76 

2.23 

3 

,0 

0 

1 

PUSHMATAHA 

8S.3M 

98. 3M 

71. SM 

,0 

96 

27 

48 

16. 

5 

1.48 

-  2.26 

.91 

13 

•  0 

0 

0 

SEALE 

thomasvillE 

84.6 

60.9 

72,8 

.1 

94 

28* 

51 

15. 

1 

8 

0 

0 

0 

2.61 

•  1.75 

1.53 

13 

•  0 

0 

1 

TROY 

84.6 

61.0 

72.8 

•  ,5 

93 

28. 

50 

15 

2 

8 

0 

0 

0 

3.52 

-  .71 

1.90 

2 

.0 

0 

1 

whatley 

87.3 

97,2 

72.3 

97 

27. 

46 

15. 

4 

12 

0 

0 

0 

3.74 

2.08 

2 

,0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

72,9 

•  ,6 

3.61 

•  .57 

.0 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

86.6 

63.2 

74.9 

95 

27. 

52 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

3.30 

.0 

0 

CITRONELLE 

86.4 

62.5 

74.5 

,3 

101 

27 

54 

4 

0 

10 

0 

0 

0 

2,59 

•  2,63 

1.36 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

COOEN 

8S.2 

64.1 

74.7 

92 

21 

52 

15. 

0 

9 

0 

0 

0 

1.05 

.80 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

FAIPHOPE  2  NE 

8S.4 

63.3 

74,4 

,1 

94 

26 

93 

15 

0 

5 

0 

0 

0 

,92 

-  4.10 

.50 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  MORGAN 

81.6 

70.0 

75.8 

89 

29. 

64 

15. 

0 

0 

0 

0 

0 

.55 

,30 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

85.7 

64,1 

74.9 

•  ,7 

97 

27 

99 

15 

0 

8 

0 

0 

0 

4.32 

-  ,56 

2,60 

2 

.0 

0 

4 

3 

1 

MOBILE 

84.9 

67,0 

76,0 

1.1 

95 

29. 

97 

15. 

0 

7 

0 

0 

0 

4,60 

-  ,12 

3.00 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

ROBFRTSDAlE  1  E 

85.8 

62,0 

73,9 

95 

28. 

53 

15 

0 

9 

0 

0 

0 

2.79 

-  2,68 

1.85 

25 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

74,9 

,5 

2.52 

•  2.49 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature:        105°  on  the  21st  at  Chatom  3  N 
Lowest  Temperature:         36°  on  the  15th  at  Valley  Head 
Greatest  Total  Precipitation:        6.63  Inches  at  Pine  Level 

Least  Total  Precipitation:  0.40  Inch  at  Albertvllle  2  SE  and  Fort  Deposit 

Greatest  One-Day  Precipitation:       4,35  inches  on  the  13th  at  Pine  Level 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  59  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
KAY  196<» 


Day  of  Month 


NORIHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  NINA  Z  H 
DECATUR 
FALKVILLE  1  N 
FLODENCE 

HODSES 

HUNTSVILLE  HB  AP 
HAOIJON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEM  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSH 
BIRMINtSHAM  MB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  H 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
O'RDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
OUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 
MAGELLA 
ONEONTA 
PALMERDALE  2  H 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SU6STA  AU 
SAYRE 

5CCTTSB0R0 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE  3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
BILLINGSLEY  1  SE 

8R00KU00D 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  A  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BLK  PONO  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  A  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  OAM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

TH0R5BY  E«P  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  «  » 
CALERA  2  SW 
CENTRE  5  SW 
CHILDERSBURG 

CHIlDERSBURG  wTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  1  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP  HILL  2  NH 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOHER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
THURLOW  OAM 

WADLEY 
WETUMPKA 

TATES  HYDRO  PLANT 


2<9< 
1.A6 
3.92 


A.17 
1.90 
3.16 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19    20     21     22     23     24  I  25     26     27     28     29     30  31 


2.«I 

2.  «T 

3.  a3 

2.2» 
2.T6 

i.ai 

1.93 


1.29 
1.5S 
l.Yl 


.09  l.TB 
1.99 

1.99 

2.13 


.0*  2.09 
T  2.00 
1.13  l.AO 


2.0T 
2.09 
2.2B 

3.9?! 


l.(>3 

1.9T 

1.39 
2.76 
.19  1.09 

1.10 
.27  2.03 
.11  2.00 
.07  1 
.A3  2.67 


.36 


.72 


•        •  1.00 
.07     ,9*  1.73 
T         .51  1 
.61 

.21  1.20 
.30  1.66 

.21  1.62 


.09     ,3a  1.99 

.16  .90 
T  .22  1.01 
.Oa     .36  1.62 


T  T 

.90     .09  T 

.63  .02 


•  91 

.01 

.62 
.01 

'M 


.12  .16 

.OS  .10 


.82     .13  .12 


.  toUowing  SUIion  Indai. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PRAIRIE  0* 

cue* 

OAYTON 

DEMOPOLIS  LOCK  MO  BAH 
FORT  DEPOSIT 
CAINESVILLE 

GREENSBORO 
MAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEmS  1  SSN 
M1L5TEAD 
MINTER  >  St. 
MONTCOMEflv  WB  AP 

ORRvluLE 
PERRVVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTlE 

TUSKEOEE   >  5 
UNION  SPRINGS  Z  NE 
UNIONTOWN 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   t  NNa 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NM 
ATMORE  STATE  FARM 
BRANTLEY 

BREUTON  1  SSE 
BRUNOIDGE 
CAMDEN  3  H¥ 
CHATOM  3  N 
CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nk 
COLUMBIA  I  E 
COTTONTON 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FRISCO  CITY 
GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOaN 
GREEN  BAY 

GREENVILLE 
HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOCKHART 

LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHE2 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 
PHENIX  CITY  2  NNM 
PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 

SEALE 
SL0C0H8 
SNOW  HILL 
THOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  £ 


GULF  08 

BAY  HINETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  we  AIRPORT 
MOBILE 

ROeERTSDALt    I  E 


'•12 

A.31 
A. 33 

2."i 
5.S1 
A. 36 

A.03 


3.2e 

2.  eR 

3.62 

3.  e3 


3.63 
1.6« 
3.27 


3. AY 
9,09 
.77 


70  1,73 
,12 
,73 


.17   1.29  .02 


.A9  1,93 


.16 


1.30  1.12 

.69  2,10  .60{ 

,60  •  2.82 

.39  .72  2.02 

.97  2.67  ) 

.22  1,67 

.90  2.1» 

.23  1,72  1,11 

,30  1,60  > 


,76  2,37  .32 


.66  1.36 

.91  1.96 

.36  1,19 

,66  1,S9 


,17  1.22  1.12 

.32  .96 

.22  .69 

.39  1,92 

,69  2,00 


10      11  12 


13     14  15 


26      27  28 


30  31 


1,93 

,ao 

1.30 


.91     .10  .01 


.01  T 

1.B9  .09 


ilaOewWigSuiWNi  ladwL 
81  - 


DAILY  TEMPERATURES  Alabama 

 MAY  1904 


Day  Of  Month 

irage 

Station 

I 

2 

3 

4 

J 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 

HIN 

TS 
^6 

70 
59 

71 
55 

SO 
52 

63 
54 

62 
56 

83 
61 

63 
58 

86 
63 

60 
56 

69 
51 

70 
45 

79 
47 

84 
51 

85 
58 

90 
58 

91 
61 

90 
51 

90 
69 

91 
68 

83 
64 

88 
69 

90 
57 

92 

65 

93 
65 

80 
53 

74 
51 

69 
55 

82,1 
56.7 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MIN 

T» 
49 

76 
56 

77 
55 

80 
53 

61 

55 

61 
55 

84 

56 

84 

60 

79 
65 

75 
61 

67 
63 

81 
64 

74 

57 

71 
51 

60 
45 

84 
48 

66 

52 

90 
57 

92 
58 

90 
61 

90 

60 

68 
60 

90 
67 

66 
63 

90 
61 

91 
58 

93 

65 

88 
67 

75 
51 

75 
46 

71 

60 

62.7 
57.5 

DECATUR 

MAX 

T» 
5  J 

BO 
60 

68 
56 

77 
53 

79 
53 

62 
56 

82 
56 

84 
60 

85 
64 

82 
62 

78 
62 

68 
65 

83 
59 

71 
53 

70 
46 

79 
49 

85 
50 

85 
55 

90 
68 

90 
62 

92 

61 

90 
62 

90 
67 

82 
62 

86 
62 

86 
59 

90 
66 

94 
67 

80 
53 

73 
60 

82 
56 

82.6 
67.9 

FALKVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

75 
SO 

SO 
60 

62 
55 

77 
56 

80 
54 

81 
53 

80 
56 

83 
61 

84 
66 

78 
60 

79 
63 

86 
69 

62 
59 

71 
49 

70 
43 

80 
46 

64 

50 

86 
55 

90 
56 

90 
59 

91 
58 

91 
59 

92 
66 

65 
65 

89 
62 

88 
57 

91 
62 

95 
67 

82 
52 

74 
46 

75 
54 

82.3 
57.0 

FLORENCE 

MAX 

76 
45 

82 
51 

65 
5) 

60 
56 

81 
56 

84 
57 

64 

59 

66 
62 

64 

65 

84 

59 

76 
62 

87 
63 

83 
54 

71 
52 

75 
47 

60 
49 

86 
54 

SB 
56 

91 
60 

93 

60 

93 
63 

92 
61 

92 
65 

91 
65 

90 
64 

93 
59 

94 
62 

96 

69 

84 
46 

77 
49 

75 
54 

64.3 
57,4 

hlntsville  wb  AP 

MAX 
MIN 

82 
52 

69 
56 

79 
56 

63 
58 

85 
56 

85 
62 

66 

59 

87 
63 

76 
65 

78 
63 

86 
65 

82 
68 

71 
55 

70 
62 

82 
47 

85 

52 

86 
55 

92 
60 

92 
61 

91 
64 

92 
62 

92 
66 

82 
69 

91 
65 

92 
65 

94 
60 

95 
66 

S3 
55 

74 
54 

77 
62 

73 
63 

83.6 
59,6 

MADISON 

MAX 
HIN 

SO 
50 

76 
57 

77 
55 

61 
53 

62 
56 

82 
56 

63 
57 

64 
59 

82 
64 

77 
62 

86 
65 

83 
65 

75 
58 

69 
50 

80 
46 

82 

50 

86 
53 

90 
58 

91 

58 

91 
62 

90 
61 

91 
63 

80 
66 

68 

63 

90 
63 

91 
59 

94 
65 

89 
66 

72 
52 

75 
61 

72 
60 

62,9 
58,2 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

SO 
49 

76 
58 

79 
54 

80 
52 

83 
53 

82 
56 

65 
57 

84 
63 

76 
67 

77 
57 

87 
62 

63 
64 

74 
52 

72 
51 

80 
45 

85 
47 

87 
51 

91 
57 

91 
67 

92 
61 

92 
60 

93 
69 

83 
67 

67 
66 

90 
61 

93 
55 

94 

66 

85 
56 

77 
53 

77 
47 

70 
57 

83,4 
56,7 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 

7S 
4S 

69 
59 

77 
56 

79 

55 

82 
54 

81 
57 

83 
59 

83 
64 

75 
60 

77 
55 

86 
61 

61 
64 

66 
53 

7J 
53 

78 
47 

86 
49 

67 
55 

90 
59 

92 
59 

93 

62 

92 
64 

93 
60 

85 
67 

91 
67 

92 
63 

94 
59 

96 
69 

86 
56 

76 
52 

77 
51 

68 
59 

62,6 
57,9 

NEM  MARKET  2 

MAX 

60 
46 

76 
58 

76 
55 

SO 
52 

82 
53 

60 
58 

82 
58 

83 
61 

82 
61 

77 
57 

85 
62 

82 
65 

76 
59 

62 
46 

76 
43 

69 
92 

65 

50 

B7 
56 

89 
55 

91 

60 

90 
58 

69 
60 

69 
63 

67 
64 

69 
62 

90 
55 

93 
62 

61 
66 

71 
52 

74 
47 

73 
63 

82.8 
56.7 

RED  BAY 

MAX 

76 
50 

82 
56 

65 
53 

76 
57 

82 
57 

83 
59 

82 
60 

84 
61 

83 
63 

74 

61 

80 
66 

64 
63 

61 
57 

72 
53 

72 
53 

79 
91 

86 
59 

88 

60 

89 
63 

90 
64 

90 
62 

90 
69 

92 
66 

65 
66 

88 
65 

89 
65 

93 
67 

95 
66 

83 
49 

74 
55 

75 
54 

82,7 
59.6 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

80 
50 

68 
56 

SO 
55 

61 
53 

61 
52 

80 
56 

82 
54 

83 
60 

76 
62 

79 
63 

86 
63 

60 
66 

68 
53 

69 
49 

79 
44 

64 
47 

84 
50 

91 
56 

91 
56 

91 
60 

91 

60 

89 

60 

81 
66 

89 
63 

91 
63 

92 
57 

93 
62 

81 
54 

73 
50 

75 
48 

72 
60 

81,9 
56,4 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

70 
44 

80 
51 

74 

53 

76 
50 

60 
48 

58 
54 

81 

57 

83 
59 

62 
65 

75 
55 

79 
59 

64 
63 

81 
53 

69 
48 

71 
42 

76 
43 

83 
47 

85 
53 

69 
53 

90 
57 

89 
57 

90 
56 

90 
65 

64 
60 

87 
58 

90 
53 

91 
61 

93 
66 

79 
49 

75 
49 

61,2 
54,1 

MATERLOO 

MAX 

71 
53 

74 
57 

76 
47 

79 
49 

78 
49 

63 
60 

82 
61 

84 

61 

81 
66 

84 
67 

82 
64 

82 
66 

84 
59 

82 
56 

73 
42 

84 
41 

84 
44 

66 
54 

89 
54 

90 
59 

90 
58 

89 
55 

68 
60 

90 
63 

85 
61 

90 
55 

90 
66 

92 
69 

81 
47 

74 
45 

75 
43 

63,0 
66.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

75 
42 

SO 
42 

71 
49 

75 
50 

60 
52 

82 
52 

81 
54 

83 
59 

84 

62 

80 
64 

60 
64 

84 

66 

79 
61 

71 

50 

71 
46 

S4 

48 

63 
57 

64 
57 

90 
61 

69 
61 

89 
62 

90 
64 

89 
65 

89 
65 

86 
66 

69 
62 

91 
63 

90 
65 

84 

52 

74 

92 

74 
56 

82.3 
57,0 

BESSEMER  3  SSM 

MAX 

79 
53 

73 
60 

77 
55 

81 
54 

62 
53 

81 
58 

84 
57 

83 
57 

81 

63 

86 
61 

86 
66 

SO 
66 

75 
56 

71 
47 

81 
44 

63 
47 

86 
49 

90 
53 

90 
55 

93 
69 

92 
59 

89 
63 

84 
67 

69 
67 

91 
62 

93 
56 

94 
69 

88 
66 

77 
55 

76 
46 

73 
60 

83,5 
57,6 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

79 
57 

71 
60 

77 
57 

82 
55 

83 
54 

82 
59 

84 
59 

84 

65 

81 
65 

84 
64 

87 

66 

79 
66 

75 
55 

71 
51 

82 
46 

83 
51 

86 

52 

91 
57 

92 

66 

92 
63 

92 
62 

91 
66 

85 
69 

67 
69 

90 
67 

91 
61 

94 
66 

83 
61 

75 
56 

78 
53 

73 
64 

83,4 
69,9 

BRIDGEPORT  2  M 

MAX 

80 
46 

78 
56 

78 
54 

83 
51 

65 
50 

64 
51 

83 
54 

84 
54 

77 
60 

80 
60 

85 
61 

81 
62 

76 
61 

76 
52 

83 
44 

85 
44 

87 
47 

90 
54 

90 
55 

91 
56 

92 
56 

69 
58 

84 

63 

87 
63 

92 
63 

91 
64 

91 
66 

61 
63 

79 
53 

74 
98 

73 
55 

83,6 
65.4 

GUNTERSvILLE 

MAX 

eo 

50 

77 
56 

77 
56 

81 
54 

63 
52 

82 
54 

83 
55 

84 

58 

84 
66 

83 
60 

87 
65 

65 
65 

77 
61 

72 
53 

81 
46 

85 
47 

87 
50 

90 
63 

91 
57 

92 

60 

90 
60 

91 
64 

89 
50 

69 
56 

92 
64 

93 
60 

93 
61 

90 
65 

79 
54 

76 
92 

73 
69 

84.4 
57.3 

ONEONTA 

MAX 

76 
51 

80 
59 

65 
55 

78 
50 

60 
46 

82 
56 

61 
52 

84 
56 

84 
59 

80 
59 

84 
61 

86 
65 

81 
61 

76 
46 

69 
43 

80 
45 

84 
46 

86 
53 

90 
53 

92 
66 

93 
57 

91 
61 

90 
63 

S3 
63 

86 
61 

91 
57 

92 
68 

93 
66 

84 
52 

75 
48 

75 
56 

82.9 
56,5 

SAINT  BERNARD 

MAX 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

MAX 

78 

50 

71 
56 

75 
53 

78 
52 

79 

53 

60 
54 

61 
53 

82 
59 

77 
60 

78 
54 

84 

62 

81 
65 

73 
59 

66 
48 

79 
42 

60 
51 

83 
50 

89 
59 

68 

55 

90 
57 

89 

57 

87 
62 

82 
64 

64 
64 

89 
61 

90 
55 

90 
61 

86 
66 

75 
50 

73 
59 

72 
55 

80.9 
66,4 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

79 
45 

70 
50 

79 
53 

78 

50 

83 
50 

82 
55 

61 
53 

83 
65 

83 
55 

S3 
56 

77 
55 

86 
60 

83 
63 

73 
50 

68 
43 

81 
46 

83 
48 

86 
53 

89 
55 

90 
57 

90 
60 

91 

60 

90 
60 

81 

53 

87 

6-1 

92 
60 

91 
60 

93 
62 

85 
55 

75 
50 

74 

55 

82,8 
54,4 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

74 
43 

87 
52 

67 
52 

75 
47 

80 
51 

81 
43 

60 
48 

82 
51 

S3 
52 

78 
58 

76 
56 

85 
58 

83 
57 

81 
43 

64 
36 

80 
41 

83 
44 

84 

50 

88 
51 

90 
53 

90 
54 

90 
60 

87 
58 

89 
63 

86 
56 

90 
5 1 

91 
5 1 

91 

56 

83 
50 

68 
46 

72 
5 1 

81,9 
61.3 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

bankhead  lock  and  dam 

MAX 
MIN 

77 
55 

80 
56 

72 
53 

76 
51 

81 
49 

84 
52 

84 
61 

85 
62 

83 

60 

81 
61 

87 
63 

85 
66 

77 
60 

76 
46 

72 
57 

80 
47 

85 
49 

87 
53 

90 
57 

94 

59 

94 
6  1 

93 
62 

94 

63 

85 
65 

87 
62 

92 
6  1 

94 

6  7 

92 
65 

95 
54 

80 
60 

77 
62 

84.5 
58.0 

centreville 

MAX 
MIN 

78 

43 

80 
62 

70 
55 

77 
49 

62 
49 

S3 
49 

84 

53 

85 

56 

85 
56 

S3 

60 

82 
60 

90 
59 

80 
59 

77 
47 

75 
45 

81 
45 

86 
46 

88 
46 

92 
66 

95 
66 

92 
60 

94 
60 

82 
62 

90 
67 

92 
55 

94 

47 

95 
60 

97 
59 

91 
57 

80 
60 

78 
50 

86.1 

54  .4 

CLANTON 

MAX 
MIN 

76 
57 

77 
64 

65 
56 

74 

55 

80 
50 

80 
53 

80 
54 

82 
57 

82 
61 

83 
61 

86 
67 

67 
68 

'9 
60 

77 
46 

72 
46 

81 
46 

83 
57 

86 
55 

90 
59 

92 
63 

91 
61 

92 
67 

90 
64 

67 
67 

69 
64 

93 
61 

93 
60 

95 
66 

92 
56 

72 
56 

75 
59 

83.3 
58.8 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

78 
46 

■80 
57 

61 
53 

78 
52 

81 
51 

83 
55 

82 
56 

64 

58 

83 
62 

76 
57 

80 
65 

85 
64 

80 
54 

72 
47 

72 
46 

80 
47 

84 

50 

86 
55 

89 
59 

91 
63 

69 
60 

89 
61 

92 
66 

82 
63 

86 
62 

89 
56 

91 
63 

93 
61 

81 

52 

75 
47 

76 
58 

62.2 
56.4 

FAYETTE 

MAX 
MIN 

81 
55 

71 
64 

SO 
56 

81 
53 

84 

52 

83 
55 

85 
56 

85 
60 

60 
66 

86 
60 

87 
67 

81 
66 

74 
58 

76 
52 

81 
46 

86 
46 

89 
50 

91 
60 

93 
66 

93 
61 

93 
60 

94 

62 

88 
63 

68 

67 

93 
63 

94 
60 

95 
64 

83 
64 

79 
55 

77 
50 

74 
61 

84,7 
56.5 

HALEYVlLLE 

MAX 
MIN 

76 
43 

79 
51 

63 
53 

76 
50 

80 
52 

61 
58 

81 
55 

83 
61 

83 
65 

76 
56 

81 
66 

86 
63 

60 
57 

70 
46 

72 
43 

79 
46 

83 
49 

86 
53 

89 

55 

91 
59 

79 

57 

89 
62 

90 
65 

83 

86 
6  3 

89 
55 

91 
62 

91 
63 

61 
52 

74 
47 

73 

59 

81.4 
55,9 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

76 
44 

81 
52 

69 
50 

79 
49 

61 
48 

S3 
52 

83 
53 

84 
56 

83 
59 

76 
57 

63 
60 

85 
64 

82 
S3 

71 
45 

74 
42 

82 
43 

85 
47 

88 
52 

92 
54 

94 

58 

92 
57 

92 
58 

93 
64 

87 
63 

89 
60 

91 
56 

93 
62 

95 
60 

81 
54 

77 
45 

77 

50 

63.8 
53.8 

JASPER  *  N 

MAX 
MIN 

81 
52 

71 
61 

79 
54 

82 
48 

84 
47 

83 
50 

87 
52 

85 
54 

84 
62 

85 
57 

88 
65 

78 
67 

78 
60 

72 
47 

SO 
44 

86 
44 

88 
47 

90 
52 

93 
55 

93 
59 

91 
57 

93 
69 

84 
65 

89 
62 

93 
61 

93 
56 

95 
61 

61 
60 

76 
55 

76 
47 

71 
57 

84.2 
65.4 

PRATTVILLE 

MAX 
MIN 

79 
58 

73 
64 

76 
57 

81 
54 

61 
51 

85 
55 

85 
55 

85 
55 

86 
60 

89 
61 

91 

65 

81 
67 

80 
62 

76 
52 

83 
50 

85 
49 

89 
50 

95 
55 

92 
60 

96 
62 

96 
63 

92 
68 

90 
63 

91 
67 

95 
65 

98 
63 

96 
60 

95 
65 

63 
59 

77 
56 

81 
59 

86.5 
59.0 

ThORSBY  Exp  STATION 

MAX 
MIN 

78 
57 

70 
59 

74 

55 

SO 
54 

62 
53 

81 
56 

63 

55 

83 
60 

78 
63 

78 
63 

83 
65 

83 
66 

76 
59 

74 
51 

81 
51 

83 
52 

85 
51 

91 
60 

92 
63 

93 
63 

94 

67 

90 

65 

86 
64 

88 

65 

92 
65 

94 
68 

94 
64 

91 

68 

85 
56 

75 
52 

76 

58 

83.7 
59.6 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

81 
55 

72 
59 

79 
56 

82 
53 

83 
54 

82 
57 

84 
57 

84 
60 

83 
65 

86 
63 

87 
67 

78 
63 

76 
55 

76 
50 

82 
48 

64 

50 

87 

52 

91 
57 

92 

60 

91 

63 

93 

62 

92 

65 

86 

70 

87 

69 

92 
66 

94 
63 

97 
64 

83 
62 

79 
56 

75 
50 

78 
62 

84,4 
59.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALAEJtMA 
MAY  1964 


Station 

Day  01  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

TUSLMLUOSA   ULIVCK  UA^ 

82 

S3 

86 

87 

88 

78 

77 

79 

62 

85 

69 

90 

93 

90 

92 

83 

87 

89 

92 

94 

95 

82 

77 

86 

84 

.8 

MIN 

51 

58 

54 

52 

53 

57 

57 

50 

53 

62 

64 

69 

9, 

58 

49 

47 

53 

56 

60 

62 

62 

64 

68 

68 

65 

63 

63 

67 

51 

93 

99 

58 

,3 

VERNON 

MAX 

77 

80 

70 

78 

81 

83 

83 

83 

79 

89 

86 

86 

76 

76 

83 

66 

88 

92 

95 

95 

94 

93 

89 

91 

94 

99 

94 

96 

83 

83 

76 

85 

,4 

MIN 

49 

51 

52 

51 

55 

58 

64 

59 

64 

66 

59 

47 

45 

46 

47 

54 

56 

58 

60 

60 

62 

62 

62 

58 

61 

60 

62 

56 

48 

50 

,  7 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

82 

67 

76 

83 

85 

85 

85 

89 

60 

89 

86 

78 

78 

71 

82 

84 

87 

93 

93 

93 

94 

92 

85 

88 

92 

92 

92 

90 

66 

76 

75 

83 

.9 

MIN 

5» 

57 

57 

54 

52 

54 

54 

56 

58 

61 

64 

69 

54 

48 

45 

50 

50 

55 

60 

58 

60 

65 

65 

65 

64 

60 

98 

66 

53 

96 

57 

,3 

CALERA  2  SN 

MAX 

78 

69 

76 

81 

78 

82 

84 

S3 

82 

88 

85 

SI 

77 

71 

81 

84 

86 

90 

94 

92 

93 

91 

85 

90 

91 

92 

95 

89 

81 

77 

78 

84 

.0 

MIN 

'* 

60 

54 

46 

4S 

56 

92 

54 

60 

98 

64 

69 

58 

48 

42 

45 

47 

52 

55 

58 

58 

60 

63 

64 

62 

57 

56 

63 

54 

47 

55 

,3 

CENTRE  9  SM 

MAX 

77 

81 

69 

77 

81 

83 

89 

85 

86 

78 

82 

86 

79 

78 

68 

80 

85 

88 

90 

92 

94 

92 

89 

86 

87 

94 

91 

94 

87 

67 

72 

83 

,3 

MIN 

** 

57 

55 

52 

53 

94 

93 

96 

98 

60 

65 

64 

62 

53 

44 

47 

46 

55 

55 

56 

58 

64 

63 

65 

63 

59 

59 

64 

55 

92 

55 

56 

,9 

CHILDERSBURC  MTR  PLANT 

MAX 

80 

T» 

75 

81 

83 

83 

85 

83 

82 

66 

87 

86 

77 

75 

80 

84 

86 

69 

93 

91 

92 

90 

87 

87 

91 

91 

94 

93 

61 

76 

76 

84 

,9 

MIN 

99 

57 

50 

49 

90 

94 

96 

60 

60 

64 

67 

60 

47 

44 

46 

48 

53 

56 

59 

99 

60 

63 

64 

63 

59 

57 

65 

56 

90 

99 

56 

,2 

6ADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

7? 

72 

75 

80 

84 

82 

85 

83 

78 

81 

86 

80 

75 

67 

81 

89 

87 

90 

93 

92 

91 

89 

83 

88 

91 

93 

94 

84 

74 

73 

74 

82 

,9 

MIN 

59 

96 

51 

51 

94 

52 

56 

57 

58 

65 

64 

61 

49 

46 

46 

48 

55 

54 

56 

59 

63 

65 

63 

62 

57 

58 

63 

54 

92 

96 

56 

3 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 

76 

78 

63 

7* 

80 

81 

82 

84 

84 

80 

83 

90 

9 1 

89 

65 

87 

79 

97 

6 1 

60 

3 

MIN 

*' 

54 

59 

48 

47 

47 

50 

55 

96 

61 

62 

63 

61 

50 

45 

45 

45 

52 

53 

57 

58 

59 

62 

62 

62 

58 

57 

55 

55 

49 

93 

2 

MAX 

il 

80 

81 

87 

87 

80 

76 

71 

81 

85 

87 

90 

93 

92 

92 

66 

90 

89 

92 

93 

93 

89 

79 

76 

76 

84 

1 

MIN 

60 

56 

55 

49 

93 

54 

56 

97 

59 

63 

65 

59 

45 

41 

47 

49 

53 

55 

58 

59 

62 

64 

63 

62 

58 

55 

65 

56 

48 

94 

9 

TALLADEGA 

MAX 

It 

73 

73 

79 

82 

82 

84 

84 

81 

84 

86 

76 

72 

69 

79 

82 

85 

89 

91 

90 

90 

90 

85 

85 

90 

90 

91 

89 

77 

74 

72 

82 

4 

MIN 

»9 

56 

55 

49 

47 

47 

50 

53 

96 

58 

61 

63 

98 

45 

46 

45 

47 

52 

55 

56 

58 

60 

61 

61 

61 

58 

55 

64 

53 

46 

51 

54 

0 

PIEDMONT  PLATEAU  Oi 

ALEXANDER  CITY  »  NE 

MAX 

80 

74 

74 

81 

83 

83 

84 

84 

82 

88 

87 

85 

75 

81 

83 

64 

87 

92 

93 

92 

92 

90 

88 

86 

92 

94 

94 

96 

87 

75 

78 

85 

3 

MIN 

?5 

59 

55 

51 

46 

91 

47 

50 

97 

57 

99 

54 

43 

42 

41 

43 

44 

50 

55 

57 

57 

61 

60 

62 

60 

56 

53 

60 

55 

47 

50 

8 

ASHLAND 

MAX 

77 

71 

77 

80 

80 

82 

83 

82 

89 

86 

77 

67 

67 

76 

SO 

85 

89 

87 

88 

90 

86 

85 

86 

90 

91 

93 

89 

65 

72 

75 

81 

4 

MIN 

5* 

52 

46 

46 

48 

52 

56 

58 

61 

63 

66 

46 

47 

49 

47 

54 

56 

58 

59 

60 

60 

63 

62 

98 

56 

63 

53 

51 

51 

58 

1 

AUBURN  3  SW 

MAX 

78 

79 

64 

74 

80 

82 

83 

82 

84 

82 

87 

86 

82 

79 

73 

82 

84 

88 

92 

92 

93 

95 

90 

90 

90 

92 

94 

92 

92 

70 

72 

84 

0 

MIN 

57 

61 

53 

94 

53 

54 

55 

53 

96 

59 

61 

65 

61 

48 

48 

51 

50 

54 

60 

62 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

59 

64 

59 

58 

56 

8 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

77 

79 

63 

71 

79 

80 

84 

82 

84 

85 

89 

86 

84 

76 

70 

60 

82 

86 

90 

90 

as 

91 

88 

89 

66 

91 

92 

92 

91 

68 

74 

82 

8 

MIN 

*5 

57 

54 

53 

49 

51 

53 

53 

94 

55 

57 

66 

60 

45 

43 

43 

44 

48 

55 

63 

59 

61 

65 

63 

61 

59 

55 

59 

58 

54 

58 

8 

HEFLIN 

MAX 

80 

62 

75 

82 

83 

83 

83 

84 

80 

84 

86 

76 

75 

67 

80 

85 

86 

91 

93 

92 

93 

92 

64 

86 

91 

90 

91 

89 

66 

72 

76 

82 

5 

MIN 

68 

54 

46 

45 

47 

46 

50 

52 

96 

60 

61 

91 

44 

40 

43 

43 

51 

53 

55 

57 

59 

58 

62 

59 

55 

53 

63 

54 

49 

48 

60 

3 

LAFAYETTE 

MAX 

7* 

67 

65 

73 

75 

77 

78 

85 

83 

83 

79 

69 

70 

75 

79 

80 

84 

88 

86 

69 

88 

83 

66 

84 

89 

91 

90 

89 

79 

68 

70 

79 

9 

MIN 

5* 

54 

50 

48 

47 

47 

49 

55 

56 

59 

61 

58 

45 

45 

47 

47 

50 

56 

60 

62 

61 

57 

60 

61 

61 

62 

60 

64 

54 

52 

52 

J4 

6 

MARTIN  DAM 

MAX 

79 

72 

72 

78 

82 

82 

83 

84 

83 

87 

87 

85 

79 

73 

79 

84 

89 

89 

91 

90 

90 

90 

88 

88 

90 

93 

92 

96 

86 

73 

77 

84 

2 

MIN 

56 

60 

57 

54 

54 

54 

91 

52 

94 

58 

60 

63 

61 

95 

55 

48 

53 

53 

60 

62 

62 

65 

62 

64 

64 

64 

98 

66 

59 

99 

56 

58 

0 

OPELIKA 

MAX 

79 

79 

79 

71 

78 

SO 

82 

82 

84 

81 

86 

86 

30 

79 

70 

79 

82 

87 

91 

90 

92 

93 

86 

93 

70 

83 

3 

MIN 

5* 

57 

54 

54 

49 

50 

92 

52 

99 

57 

62 

65 

65 

49 

50 

44 

47 

53 

54 

66 

97 

58 

65 

63 

62 

59 

57 

60 

60 

99 

55 

56 

3 

ROCKFORD 

MAX 

80 

76 

82 

82 

89 

84 

82 

86 

88 

78 

78 

71 

82 

85 

88 

92 

92 

91 

93 

90 

88 

90 

92 

94 

93 

92 

74 

75 

75 

84 

MIN 

56 

54 

49 

49 

49 

51 

52 

55 

97 

99 

63 

59 

46 

46 

47 

48 

53 

58 

58 

99 

61 

61 

64 

62 

59 

55 

58 

56 

51 

55 

58 

)5 

1 

ROCK  HILLS 

MAX 

80 

81 

61 

72 

80 

82 

81 

83 

83 

81 

86 

86 

83 

79 

73 

62 

66 

89 

94 

92 

93 

94 

90 

89 

86 

94 

97 

94 

91 

68 

75 

84, 

1 

MIN 

*9 

58 

53 

52 

47 

46 

47 

50 

94 

97 

58 

62 

62 

46 

46 

43 

46 

53 

57 

59 

58 

62 

59 

62 

63 

56 

55 

61 

57 

56 

52 

54 

5 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

71 

76 

75 

76 

79 

84 

84 

85 

89 

90 

89 

81 

80 

77 

80 

65 

66 

87 

90 

90 

93 

94 

95 

88 

90 

93 

96 

97 

93 

80 

81 

85, 

4 

MIN 

59 

63 

53 

54 

56 

96 

98 

60 

69 

69 

69 

67 

70 

50 

55 

99 

57 

58 

63 

62 

64 

66 

66 

66 

69 

66 

64 

70 

97 

52 

60 

9 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  0A» 

MAX 

76 

76 

72 

75 

80 

82 

83 

85 

84 

86 

88 

88 

79 

77 

75 

60 

83 

86 

89 

92 

92 

91 

92 

68 

86 

91 

93 

95 

91 

77 

76 

84, 

3 

MIN 

50 

61 

58 

57 

57 

98 

98 

60 

64 

64 

69 

66 

60 

50 

50 

91 

52 

59 

56 

62 

64 

63 

67 

68 

66 

66 

63 

62 

56 

55 

54 

59 

4 

GAINESVILLE 

MAX 

75 

77 

73 

76 

80 

82 

82 

84 

84 

82 

68 

67 

77 

76 

74 

80 

83 

89 

89 

93 

92 

92 

92 

86 

69 

91 

93 

95 

66 

77 

75 

83, 

6 

MIN 

5* 

63 

56 

55 

56 

97 

99 

61 

64 

64 

68 

65 

61 

53 

51 

93 

54 

57 

64 

65 

65 

66 

68 

69 

67 

65 

65 

72 

57 

53 

62 

9 

GREENSBORO 

MAX 

76 

74 

78 

81 

82 

83 

85 

85 

84 

86 

89 

79 

77 

79 

82 

84 

87 

91 

93 

92 

93 

92 

89 

90 

93 

96 

96 

89 

81 

76 

77 

65. 

3 

MIN 

58 

65 

54 

54 

54 

59 

99 

61 

69 

63 

67 

62 

60 

51 

49 

93 

55 

58 

63 

64 

64 

66 

70 

69 

65 

66 

63 

64 

56 

52 

61 

60a 

3 

HAYNEVILLE 

MAX 

80 

75 

74 

75 

80 

80 

81 

82 

85 

88 

87 

81 

80 

77 

82 

84 

87 

91 

94 

94 

93 

90 

66 

90 

92 

95 

98 

94 

84 

85. 

5 

MIN 

98 

98 

60 

62 

67 

63 

50 

50 

92 

54 

56 

62 

63 

64 

64 

64 

68 

61 

65 

62 

72 

59 

54 

3 

LIVINGSTON 

MAX 

77 

76 

77 

79 

82 

S3 

84 

89 

88 

90 

88 

79 

78 

76 

79 

84 

85 

89 

93 

94 

93 

92 

88 

88 

94 

94 

95 

90 

76 

76 

75 

84, 

9 

MIN 

60 

64 

55 

56 

53 

56 

96 

60 

67 

64 

68 

62 

60 

51 

49 

91 

52 

56 

62 

64 

64 

65 

67 

67 

66 

64 

63 

66 

57 

53 

61 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

77 

72 

76 

81 

82 

S3 

86 

89 

86 

88 

90 

SO 

76 

75 

82 

69 

88 

91 

94 

94 

94 

93 

90 

90 

94 

95 

95 

92 

81 

77 

77 

85. 

5 

MIN 

59 

66 

55 

53 

54 

57 

96 

60 

63 

64 

68 

65 

60 

49 

48 

91 

52 

57 

63 

63 

69 

66 

66 

69 

69 

64 

62 

66 

57 

54 

59 

59. 

9 

MINTER   3  NW 

MAX 

77 

75 

76 

76 

80 

83 

82 

S3 

83 

84 

66 

88 

81 

75 

75 

80 

86 

90 

90 

90 

91 

93 

91 

88 

68 

90 

93 

93 

92 

78 

78 

84. 

4 

MIN 

53 

58 

52 

54 

54 

57 

97 

58 

60 

65 

67 

67 

62 

51 

50 

92 

52 

58 

64 

65 

65 

69 

65 

66 

66 

66 

64 

63 

59 

54 

54 

5 

MONTGOMERY  MB  AP 

MAX 

77 

68 

75 

79 

81 

82 

89 

83 

84 

86 

87 

81 

78 

75 

60 

62 

85 

92 

92 

90 

93 

90 

89 

88 

91 

94 

94 

95 

90 

75 

S3 

84. 

3 

MIN 

60 

60 

58 

55 

54 

56 

98 

60 

64 

67 

67 

66 

61 

55 

52 

93 

54 

59 

64 

66 

69 

67 

65 

68 

69 

66 

65 

72 

58 

56 

60 

61. 

4 

SELMA 

MAX 

79 

76 

76 

82 

89 

84 

86 

86 

85 

92 

86. 

4 

MIN 

60 

66 

55 

52 

55 

59 

60 

65 

69 

67 

70 

71 

63 

92 

50 

55 

58 

60 

65 

67 

67 

67 

67 

70 

69 

68 

65 

71 

60 

98 

62 

62  . 

5 

TU5KEGEE  3  S 

MAX 

76 

75 

74 

80 

82 

82 

83 

60 

82 

86 

67 

80 

79 

74 

81 

83 

86 

90 

93 

91 

94 

89 

89 

90 

91 

94 

93 

92 

82 

74 

83 

84. 

MIN 

59 

64 

56 

54 

57 

51 

53 

56 

99 

60 

99 

66 

61 

49 

47 

50 

50 

54 

58 

62 

61 

66 

65 

67 

64 

61 

59 

59 

61 

97 

57 

0 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

71 

77 

72 

74 

79 

84 

82 

84 

89 

86 

67 

87 

82 

82 

76 

86 

90 

92 

92 

91 

92 

92 

89 

89 

92 

93 

93 

93 

92 

92 

85 

89. 

8 

MIN 

49 

61 

60 

51 

52 

59 

56 

55 

97 

62 

68 

67 

60 

49 

46 

91 

60 

65 

64 

65 

61 

63 

65 

64 

62 

59 

57 

56 

94 

56 

59 

96. 

4 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NM 

MAX 

81 

78 

85 

78 

81 

86 

85 

88 

86 

85 

68 

90 

85 

80 

SO 

81 

86 

87 

90 

92 

91 

94 

94 

92 

90 

91 

94 

96 

92 

80 

79 

86, 

7 

MIN 

64 

70 

TO 

65 

64 

54 

49 

50 

64 

67 

66 

60l 

62 

62 

65 

66 

64 

62 

67 

60 

49 

56 

60, 

b 

ATHORE  STATE  FARM 

MAX 

MIN 

BRANTLEY 

MAX 

80 

76 

84 

74 

SO 

82 

S3 

S5 

86 

86 

88 

89 

87 

SO 

77 

80 

84 

87 

91 

94 

93 

94 

89 

89 

90 

93 

95 

96 

99 

89 

77 

66, 

1 

MIN 

58 

62 

58 

51 

50 

52 

53 

55 

98 

61 

60 

65 

61 

47 

45 

48 

49 

50 

57 

58 

60 

62 

61 

65 

64 

62 

58 

64 

62 

47 

55 

96, 

7 

-  63  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
MAY  1964 


SIttlon 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28  j 

29 

30 

31 

o 
«C 

BREWTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

78 
59 

85 
66 

79 
58 

81 

85 

88 

88 

88 

88 

90 

92 

69 

82 

79 

80 

84 

68 

90 
50 

95 

95 

94 
60 

94 
61 

90 
6 1 

92 
62 

93 

96 

96 

95 

87 

83 

83 

67 

.9 
>6 

CAMDEN  J  NW 

MAX 

MIN 

76 

80 

77 

81 

84 

85 

86 

85 

87 

88 

90 

82 

78 
62 

71 

80 

85 

50 

86 
52 

90 
56 

93 
62 

93 
62 

93 

93 
63 

89 
64 

90 
66 

92 
65 

94 

96 
63 

93 

81 

76 
5 1 

78 
6C 

86 

■  6 
,4 

CHATOM  J  N 

MAX 
MIN 

89 
S6 

87 
57 

89 

86 

89 

89 

90 

89 

87 

89 

90 

92 

69 

92 

90 

92 

93 
58 

99 

101 

95 

105 

95 

93 

92 

92 

91 

91 

96 

89 

86 

86 

91 

,4 
,4 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

77 
58 

78 
59 

75 
55 

70 

77 
57 

79 
58 

79 

60 
59 

82 
63 

81 

84 
65 

85 

81 

77 
5 1 

73 

77 

81 

84 

86 

89 

89 

90 

83 

86 

86 

66 

9C 

94 

91 

74 

6e 

81 
6 1 

.7 
.6 

oothan  faa  airport 

MAX 
MIN 

7Z 
58 

8« 

61 

70 
58 

80 

82 

84 

85 

88 

87 

89 

89 

90 

82 

76 

79 
5 1 

82 

88 

93 

95 

94 

95 

90 

89 

90 

93 

95 

96 

96 

79 

77 

66 

86 

,4 
•  6 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

72 
58 

85 
65 

78 
58 

80 

83 

84 

85 

85 

86 

88 

86 

67 

60 

78 

80 

87 

92 

93 

93 

94 

91 

89 

87 
63 

94 

94 

96 
63 

94 

91 

78 

81 

86 

,5 
,2 

EUFAULA 

MAX 
HIN 

SO 

76 

76 

72 

80 

52 

83 

84 

85 

86 

88 

86 

84 

81 

80 

80 

82 
60 

83 
56 

93 

92 
62 

93 

95 

88 

88 

70 

89 

92 

94 
59 

95 

93 

87 

6<; 

85 

.0 
,  7 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

8Z 
58 

78 

83 

74 

81 

84 

87 
55 

88 

87 

60 

85 

63 

88 
62 

82 
6Z 

78 
65 

78 
50 

81 

50 

80 
5  ^ 

82 
5^ 

67 
52 

91 
55 

93 

60 

93 
63 

94 

63 

92 
63 

90 

90 

94 

96 

60 

97 

95 
63 

80 
5 1 

81 

86 

.2 
,4 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

»3 

78 

83 

77 

83 

83 

84 

60 

87 
60 

87 

88 

89 

91 

90 
63 

78 
52 

79 
50 

80 
57 

86 

55 

88 
59 

92 
63 

9Z 

93 

94 

65 

94 
64 

90 

90 

94 

95 
67 

96 
7 1 

94 

60 
53 

82 

87 

,1 
,4 

GENEVA 

MAX 
MIN 

SZ 

75 

85 

74 

80 

83 

80 

87 
57 

87 

88 
63 

86 
62 

89 

89 

63 

84 

53 

81 
50 

83 
53 

86 
53 

90 
55 

93 
60 

95 
62 

95 

96 

94 

93 

90 

94 

98 

96 

99 

83 

83 

87 

.6 
,7 

GILBERTOMN 

MAX 
MIN 

76 

8« 

78 

81 

84 

84 

85 

87 

88 

90 
63 

90 
65 

86 

79 

78 

81 

85 

87 
50 

91 

5 1 

93 
58 

94 
60 

92 

93 
63 

88 
62 

89 
63 

93 

95 

95 

93 

86 

80 

76 
62 

86 

,6 
.8 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

75 
58 

80 
65 

74 
55 

80 
54 

84 

55 

84 
58 

85 
58 

83 
59 

84 

63 

87 
64 

86 
66 

87 
67 

78 

62 

76 
53 

80 
53 

85 
56 

88 

55 

91 

58 

93 
62 

93 
63 

93 
66 

92 
67 

89 
66 

90 
68 

91 
68 

95 
68 

96 
64 

93 
68 

87 
60 

77 
55 

82 
59 

85 
61 

.6 
.1 

HEADLAND 

MAX 

MIN 

81 
59 

70 
60 

83 
58 

TO 

80 

82 

82 

63 

85 

86 

87 

88 

87 

8Z 

77 

80 

82 

87 

91 

93 

92 

96 

91 

89 

85 

92 

95 

95 

96 

79 

71 

66 

.3 
.4 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

79 

75 
6 1 

78 

71 

79 

82 

83 

65 
61 

84 

84 

88 

67 

85 

77 

74 

80 

84 

86 

90 

91 

92 

94 

90 

89 

87 

92 

94 

93 

92 

79 

71 

64 

.5 
t8 

LOCKHART 

MAX 
MIN 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

76 

82 

75 

80 

82 

83 

85 

85 
57 

86 

88 
6 1 

88 

86 

78 
63 

78 

80 

84 

87 

69 

93 

93 

93 

92 
62 

88 
62 

90 

92 

95 

95 
59 

93 

82 

78 

62 

86 

,7 
•  6 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

78 
57 

85 
63 

77 
57 

79 

82 

83 

83 

86 
56 

88 
63 

68 
63 

88 

63 

86 

80 

60 

79 
49 

84 

87 

90 

93 

92 
62 

94 
65 

90 
65 

90 

88 
65 

93 
65 

95 
63 

95 

95 
67 

88 
62 

72 

87 
54 

86 
59 

.3 
•  0 

PHENIX  CITY  Z  NNW 

MAX 
MIN 

78 

79 

64 

71 

79 

81 

62 

82 

84 

80 

87 

88 

80 
62 

79 

71 

79 

81 

87 
62 

91 

93 

92 

94 

89 

86 

88 

92 

94 

92 

93 

69 

74 

83 

,3 
,9 

PUSHMATAHA 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 

82 

78 

84 

83 

63 

65 

85 

88 

90 

90 

82 

78 

78 

60 

85 

66 

89 

93 

93 

92 

93 

85' 

90 

93 

96 

66 

8G 

79 

85 

,3 
.3 

SEALE 

MAX 
MIN 

THOMASVILLE 

MAX 
MIN 

78 
58 

74 
59 

80 
55 

75 
55 

79 
56 

82 
56 

83 
59 

84 

63 

83 
66 

85 
66 

87 
68 

69 
70 

83 
62 

78 
51 

76 
51 

78 
55 

84 
54 

85 
57 

88 
64 

91 
65 

92 
64 

91 
67 

92 
65 

88 
66 

89 
66 

90 
67 

94 
65 

94 
66 

92 
67 

80 
54 

78 
61 

84 

60 

i6 
,9 

TROY 

MAX 
MIN 

76 

79 
64 

72 

79 

82 

83 

84 

64 

82 

67 

87 

85 

79 

76 

79 

63 

85 

69 

91 

92 

92 
65 

86 

90 

86 
68 

92 
68 

93 

93 

93 

86 

72 

85 

84 

•  6 
i0 

WHATlEY 

MAX 
MIN 

76 

84 

78 

82 

84 

84 

66 

85 

88 

90 

92 

85 

78 

78 

82 

86 

88 

92 

95 

92 

96 

95 

88 

90 

94 

97 

97 

96 

85 

82 

80 

87 

,3 
,2 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

80 

85 

80 

82 
57 

86 

84 

85 
60 

85 

84 

89 

88 

88 

79 

80 

82 

86 

87 

91 

92 

93 

93 

92 

89 

82 

90 

95 

95 

94 

84 

65 

80 

86 

■  6 
,2 

CITRONElLE 

"MAX 
MIN 

80 

84 

80 

82 

84 

84 

85 

84 

84 

87 

65 

86 

63 

80 

80 

79 

80 

69 

90 

92 

93 

92 

90 

90 

92 

95 

101 
69 

96 
69 

88 

84 

79 

86 

.4 

,5 

CODEN 

MAX 
MIN 

77 

82 

84 

81 

83 

83 

83 

82 

85 

86 

85 

66 

84 

83 

81 

85 

67 

68 

90 

87 

92 

88 

86 

86 

88 

91 

91 

90 

87 

83 

78 

65 

,2 
1 

FAIRHOPE  Z  NE 

MAX 
MIN 

78 
62 

83 
70 

81 
59 

31 

82 

81 

84 

84 

60 

86 
64 

81 

85 

87 
70 

80 

79 
55 

80 
53 

84 
56 

85 
56 

88 

89 
6 1 

88 
67 

92 
72 

91 
69 

69 
66 

87 
69 

89 
69 

94 
69 

93 
71 

93 
75 

67 
66 

84 

81 
63 

66 

,4 

3 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

73 
65 

80 
69 

77 
65 

75 
64 

77 
64 

78 
66 

78 
68 

77 
70 

80 
72 

81 
71 

82 

72 

60 

71 

63 
68 

78 
66 

77 
64 

78 
68 

82 
67 

83 
66 

85 

70 

85 
72 

89 
75 

86 
75 

85 
73 

83 
76 

83 
72 

89 
76 

89 
78 

68 
77 

89 
76 

80 
66 

80 
72 

81 

70 

>6 

0 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
6) 

84 
68 

79 
60 

81 
60 

82 
60 

82 
56 

83 
61 

63 
62 

83 
66 

87 
68 

86 
68 

65 
66 

60 
60 

79 
56 

80 
55 

84 

59 

86 
61 

89 
61 

92 
66 

93 
65 

94 
68 

91 
70 

88 

68 

86 
71 

90 
69 

95 
69 

97 
72 

96 
72 

82 
63 

65 
59 

79 
63 

85 
64 

7 
1 

MOBILE 

MAX 
MIN 

81 
63 

79 
64 

86 

60 

78 
61 

83 
64 

78 
64 

80 

65 

80 
67 

78 
71 

79 
69 

84 
71 

8Z 
74 

66 
67 

81 
57 

79 

57 

8Z 

62 

85 
64 

88 
65 

91 
69 

92 
68 

89 

73 

95 
75 

86 
70 

84 
74 

86 
71 

90 
72 

95 
76 

95 
75 

96 
66 

80 
61 

82 
63 

84 
67 

9 

0 

ROBERTSOAlE  I  E 

MAX 
MIN 

81 
62 

78 
65 

85 
59 

79 
56 

82 
56 

81 
55 

80 
59 

82 
60 

82 
66 

85 
63 

88 

62 

87 
68 

86 
63 

81 
55 

79 
53 

81 
57 

85 
55 

87 
55 

90 
69 

92 

60 

93 
67 

95 
68 

90 

66 

88 

67 

86 
68 

90 
69 

94 
69 

95 
74 

91 
68 

80 
57 

85 
62 

85 
62 

6 
0 

S««  fMtnacm  NoUs  Followlag  SUOoo  lodmx 

-  64  - 


EVAPORATION  AND  WIND  *lab*k» 

MAY  1964 


StaUon 

Day  Oi  Monlii 

£  < 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

1 

MARTIN  DAM 

EVAP 

f  13 

.07 

•  10 

.29 

.26 

.16 

.26 

.26 

.10 

•  IS 

•  IS 

•  16 

•  21 

•  28 

.22 

.21 

.27 

•  29 

•  2a 

•d 

**i 

•  IT 

.18 

•  33 

.61 

.OT 

•  IT 

•  10 

•  11 

*«1TB 

WIND 

60 

130 

60 

20 

30 

20 

20 

20 

10 

20 

20 

39 

T» 

4* 

it 

22 

10 

20 

30 

10 

90 

90 

90 

29 

10*0 

PRAIRIE  06 

1 

0EM0POLI5  LOCK  AND  DAM 

EVAP 

.20 

.01 

.1* 

.17 

.22 

.21 

.23 

.31 

.11 

.22 

.23 

.28 

.03 

.39 

•  26 

.23 

.22 

.21 

.32 

.19 

.26 

.23 

.36 

.20 

.15 

.20 

.29 

.18 

.12 

.38 

.20 

6.70 

HIND 

10 

92 

Te 

93 

66 

30 

39 

32 

66 

37 

37 

9B 

38 

•  6 

76 

32 

19 

11 

16 

13 

20 

13 

69 

25 

IT 

8 

16 

IT 

9» 

65 

38 

1233 

MAX 

»i 

•5 

78 

78 

86 

S6 

as 

91 

91 

96 

99 

9* 

86 

82 

81 

90 

90 

99 

98 

102 

97 

98 

96 

92 

95 

102 

102 

95 

90 

88 

89 

90,9 

niN 

i* 

65 

9a 

96 

96 

" 

62 

6] 

65 

67 

6B 

69 

63 

" 

96 

99 

60 

59 

64 

68 

6B 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

59 

98 

60 

62,6 

5ULF  oa 

FAIRHOPE  Z  NE 

EVAP 

as 

.19 

.20 

.29 

.20 

.21 

.20 

.20 

.16 

.21 

.19 

.19 

.28 

.26 

.21 

.2« 

.29 

.26 

.27 

.22 

.26 

.26 

.26 

.10 

.18 

.27 

.31 

.30 

.33 

.29 

.12 

6.91 

WINO 

IS 

•  1 

2S 

16 

19 

19 

U 

16 

15 

20 

16 

29 

66 

22 

20 

13 

17 

18 

22 

25 

33 

6 

20 

18 

6 

68 

66 

67 

70 

25 

7 

811 

MAX 

«9 

92 

9J 

99 

93 

91 

93 

96 

96 

97 

98 

97 

91 

90 

92 

92 

93  96 

96 

96 

95 

98 

99 

92 

98 

99 

99 

99 

93 

91 

86 

96.0 

MIN 

69 

TO 

63 

60 

60 

62 

66 

69 

66 

67 

69 

71 

66 

97 

97 

62 

63  67 

69 

67 

71 

72 

68 

71 

72 

72 

76 

75 

68 

62 

67 

66.3 

SUPPLEMENTAL  DATA 


StdboQ 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relabve   humidity  average*  - 
percent 

Number  oi  daya  writh  predpitatioa 

§  3  S 

1 

lit 

<  -S  3 

Pievailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 

J  1 

Directioii 
ol 

laateat  mile 

Date  oi 
faateit  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6.00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

.01-09 

.10-.49 

S 

<!, 

CD 

1.00-1.99 

200 
and  over 

3 
i2 

BIRMINGHAM  MB  AIRPORT 

03 

11 

6.2 

29 

N 

2 

84 

87 

54 

56 

5 

2 

1 

1 

1 

0 

10 

82 

5.6 

HUNTSVILLE  W8  AIRPORT 

16 

6 

5.6 

26++ 

09 

2 

79 

79 

48 

51 

4 

4 

2 

0 

1 

0 

11 

5.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

16 

6 

8.6 

34++ 

17 

13 

85 

89 

52 

60 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

7 

9.0 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

36 

5 

6.4 

19 

W 

28+ 

85 

90 

55 

59 

2 

1 

2 

0 

1 

0 

6 

68 

9.3 

Sm  r«l*r«DC«  DotM  loUowl  ag  Station  Indvx. 
-  65  - 


STATION  INDEX 


STATION 

j     INDEX  NO.  1 

,      DIVISION  j 

COUNTY 

:  DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP.  ] 

ei 

I  EVAP. 

1  SPECIAL 

ABefVILLC  1  NNM 

oooa 

o: 

31  35 

85  15 

469 

C 

JOHN  S  RICHBURG 

ADO I  SON 

0063 

WINSTON 

2 

34  13 

87  11 

795 

c 

PALMER  GODSEY 

ALBERTA 

01 40 

1 

32  14 

87  25 

175 

: 

SIDNEY  J>  HARDYf  SR. 

ALBERTVILLE  2  SE 

OMS 

o: 

MARSHALL 

12 

34  14 

86  10 

1140 

5! 

ALEKANOCR  CITY  6  NE 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  59 

85  52 

660 

51 

DOUGLAS  Ml  SANFOfiD 

ALICEVILLE 

01 7B 

03 

13 

33  OT 

88  07 

140 

MRS*  CHERRY  J>  HERNOON 

ANDALU&IA  1  NW 

0ZS2 

07 

COVINGTON 

6 

31  19 

86  30 

260 

BA 

JAMES  Pa  GILLIS 

ANNISTOH  FAA  AP 

0272 

04 

CALHOUN 

7 

33  35 

65  51 

599 

Mil 

Mil 

FED*  AVIATION  AGENCY 

0331 

0; 

WINSTON 

2 

34  04 

67  13 

500 

MRS*  DORA  R*  DAVIS 

ASHtANO 

1050 

6A 

C  M 

NORMA  K  WILLIS 

ASHVILLE  *  M 

0377 

7 

33  51 

86  20 

590 

JOHN  T>  SWINDALL 

ATHENS  2 

0395 

0] 

LIMESTONE 

12 

34  48 

86  59 

72D 

9A 

AUBURN  3  SW 

0«22 

05 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

710 

BA 

AUTAUOAVICLE  3  N 

OA  40 

AUTAUGA 

1 

32  26 

66  41 

200 

J*  B*  NEIGHBORS 

BANKHEAp  LOCK  AND  DAM 

050! 

0: 

TUSCALOOSA 

; 

33  29 

87  20 

280 

7A 

li 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  MINETTE 

OS 

BALDWIN 

30  53 

87  47 

266 

71 

GROVER  W.  WOODWARD 

BELLE  M|NA  2  N 

0655 

01 

LIMESTONE 

i: 

34  42 

86  53 

600 

9P 

AU6USN  UNIVERSITY 

BERRY 

0748 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

452 

: 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEMER  3  SSW 

075- 

o; 

JEFFERSON 

; 

33  22 

B7  01 

533 

JANES  E.  MC  CRAVY 

BEXAR 

MARION 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

BILLIN6SLEY  1  SE 

0B23 

AUTAUGA 

1 

32  39 

66  42 

420 

JOHN  R.  THOHAS 

BIR'^INGHAM  HB  AP 

0B31 

o; 

JEFFERSON 

2 

86  45 

620 

MID 

:  Mj 

U*S>  WEATHER  BUREAU 

boaz 

0V57 

02 

MARSHALL 

.2 

34  13 

86  10 

1070 

: 

DAVID  A.  BURNS 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

31  35 

274 

bI 

R>  E*  HENDERSON 

BREMTON  3  SSE 

1084 

6 

31  04 

87  03 

85 

is 

6A 

MRS*  CLARA  1,  PEAVY 

BBIOOEPORT  2  W 

109? 

o: 

JACKSON 

12 

34  56 

85  45 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKNOOO 

1143 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

$7  17 

60! 

BRUNOIOCE 

1178 

o: 

PIKE 

* 

31  43 

B5  49 

49» 

MILDRED  P.  WHITTlNGTON 

12e< 

0' 

33  05 

86  46 

540 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAKDEN  3  NW 

WILCOX 

j 

22! 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

1315 

07 

11 

31  56 

87  59 

: 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1377 

03 

2 

33  54 

87  32 

430 

:: 

71 

FLOYD  J*  GARRISON 

CENTRE  5  SW 

1512 

04 

CHEROKEE 

7 

34  06 

85  45 

7A 

DON  R.  WATSON 

CENTRE V ILL e 

1920 

BIBB 

3 

32  57 

67  08 

224 

7A 

7A 

CHATOH  3  H 

1566 

oi 

WASHINGTON 

13 

31  30 

B8  15 

285  SP 

9P 

GRADY  C.  YOUNG 

CHILDERSBURG 

1615 

TALLADEGA 

7 

33  17 

480 

ALABAMA  POWER  CO* 

CHrLDERSeURG  WTR  PLANT 

1620 

TALLADEGA 

7 

33  17 

S6  20 

416 

5P 

9P 

CITY  WATER  PLANT 

CITRONELLE 

168! 

Of 

MOB I LE 

9 

31  05 

88  14 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

MONROE 

* 

7A 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLAN TON 

1694 

03 

CMILTON 

T 

32  51 

86  38 

580 

7A 

MARION  W*  EASTERLING 

CLAYTON 

1725 

07 

BARBOUR 

5 

Jl  53 

85  28 

596 

8A 

6A 

MRS  ELIZABETH  M  WESTON 

CODEN 

IBOa 

ot 

MOBILE 

30  23 

86  13 

9P 

AGNES  C.  CHBISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1807 

'. 

31  n 

85  56 

HENRY  F.  KELLEY 

COLLINSVILLE 

1049 

DE  KALB 

^ 

34  15 

85  52 

734 

7a; 

B*  W.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

1865 

07 

HOUSTON 

85  07 

MRS.  ALICE  K.  FUALK 

CORDOVA 

1940 

2 

33  46 

87  11 

334, 

7Ai 

MRS*  C«  GRESHAH 

COTTONTON 

1974 

or 

"sseJl 

32  09 

85  04 

21^ 

7Al 

HUGH  S*  KITE 

207« 

SUMTER 

li 

88  23 

215 

REUBEN  P*  HARRIS 

OADEVILLE 

05 

TALLAPOOSA 

^2  ^9 

760 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

DADEVILLE  2 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  SO 

85  46 

730 

1 

c 

H.  CLAY  PLESS 

2141 

03 

PICKENS 

13 

33  04 

SB  17 

20'^ 

MRS*  C.  0.  WEEKS 

DAYTON 

ziee 

oe 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

229 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

MORGAN 

12 

34  35 

86  56 

560 

BA 

DELTA 

2235 

05 

CLAY 

11 

33  26 

85  42 

1030 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

2372 

07 

HOUSTON 

5 

31  14 

85  26 

321 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DOTHAN  4  W 

2377 

07 

HOUSTON 

5 

31  13 

85  27 

301 

: 

DOUBLE  SPRINGS 

23S6 

WINSTON 

2 

34  10 

87  24 

BOD 

7A 

i 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

COFFEE 

31  25 

86  04 

195 

HERBERT  S.  WHATLEV 

ELBOO 

2632 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  46 

ENTERPRISE 

2670 

07 

COFFEE 

9 

31  19 

85  51 

380 

5P 

RADIO  STATION  WIRB 

EUFAULA 

07 

BARBOUR 

31  52 

85  09 

207 

7A 

MARTIN  J.  DARITY 

EVERGREEN 

2758 

07 

CONECUH 

31  26 

86  56 

220 

7A 

7A 

5P 

W.  DAVE  SIMONTON 

FAIRhOPE  2  NE 

2813 

08 

BALDWIN 

30  33 

67  53 

5P 

5P 

JAMES  E*  BARRETTi  jr. 

FALCO  OPE."*  POND  TOWER 

2832 

07 

COVINGTON 

9 

66  33 

"i 

8A 

U,S*  FOREST  SERVICE 

FALKVILLE  1  N 

2840 

01 

MORGAN 

12 

34  22 

S6  54 

630 

7A 

7A 

EOGBERT  H,  HARDIN 

FALLS  CITY  BLK  POND  TB 

2848 

03 

WINSTON 

2 

87  20 

650 

U.S.  FOREST  SERVICE 

288; 

03 

33  41 

87  50 

370 

61 

6/ 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

LAUDERDALE 

578 

MARRY  C.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

06 

LOWNDES 

31  59 

B6  35 

501 

7A 

WOODROM   H I LSON 

FORT  MORGAN 

30J5 

08 

BALDWIN 

9 

30  14 

86  01 

10 

BP 

8P 

C  H 

FORT  Payne 

3043 

02 

DE  KALB 

7 

34  27 

85  43 

c 

CARL  PARKER 

FRISCO  CITY 

3105 

MONROE 

B 

31  26 

S7  24 

410 

MRS.  NEL lA  MCKENZIE 

6A0S0EN 

3151 

7 

34  01 

86  00 

570 

JOHN  H.  WILLIAMS 

GADSDEN  GAS  PLANT 

3154 

04 

34  01 

86  00 

565 

6P 

SO.  NATURAL  GAS  CO. 

GAINESVILLE 

3160 

06 

SUMTER 

32  49 

68  09 

130;  7A 

MACK  C.  F  lELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

500: 

c 

MRS.  G.  MC  KENZIE 

3255 

GENEVA 

5 

31  02 

85  51 

107 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEOflGIANNA 

07 

BUTLER 

265 

7A| 

T.   E.  MASON 

GILBERTOWN 

3308 

07 

13 

31  53 

88  20 

126 

6P 

6P 

ALTON  G*  LAND 

GORGAS 

34S0 

WALKER 

2 

33  39 

87  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

GREEN  BAY 

3496 

07 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

280 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

35U 

06 

2 

32  42 

87  36 

220 

6P 

N.  HAHNER  COBBS 

GREENVILLE 

3519 

07 

6 

31  50 

86  38 

444 

5P 

eA 

CECILE  T.  LEWIS 

GREENVILLE  2 

07 

BUTLER 

31  50 

c 

L.  RAYhWND  BODIFORD 

GULP  SHORES  P  0 

3559 

oe 

9 

30  17 

87  41 

8 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

guntersville 

3573 

02 

MARSHALL 

12 

34  20 

86  19 

4P 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTeRSVI LLE  TVA 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

605 

5P 

c 

MALEYVILLE 

WINSTON 

34  14 

910 

6A 

C  H 

JAMES  0.  WILLIAMS 

HAMILTON  3  S 

3645 

03 

MAR  ION 

13 

34  06 

518 

7A 

EDDIE  L.  PEARCE 

MAYNEVILLE 

3748 

LOWNDES 

32  11 

86  36 

7i 

7A 

MISS  JANE  DOSHELL 

HEADLAND 

3761 

HENRY 

5 

31  21 

65  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

HEFLIN 

3775 

11 

B5  36 

850 

CITY  OF  HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

CRENSHfiW 

31  57 

86  19 

71 

7A 

CHARLES  R,  PORTER 

MICHTOWEP 

05 

11 

33  32 

65  24 

1175 

8A 

THOMAS  J.  HART 

HODGES 

3899 

01 

13 

34  20 

87  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

HUNTSVILLE  W8  AP 

4064 

01 

HAD  1  SON 

12 

34  42 

86  35 

605 

HID 

Mil 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

4193 

07 

13 

31  31 

87  53 

210 

7A 

c 

T.  H>  GAILLARDi  JR. 

JACKSONVILLE  2  SW 

4209 

CALHOUN 

33  48 

65  46 

690 

c 

MRS.  ELLA  M*  AYERS 

4226 

03 

2 

33  54 

87  16 

525 

6P 

6( 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  0AM 

4306 

05 

32  37 

86  15 

290 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

4502 

05 

CHAMBERS 

32  54 

85  24 

830 

5P 

5P 

CLARENCE  H,  FInCHER 

LAY  DAM 

4603 

CMILtON 

32  58 

86  31 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

33  33 

86  33 

616 

7A, 

MRS.  MARY  K.  LEE 

LEESBURG 

462  7 

04 

CHEROKEE 

34  11 

7A 

RUFUS  M.  SEWELL 

LIVINGSTON 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

88  11 

160 

7P 

7P 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOCKHART 

4S22 

07 

COVINGTON 

31  01 

86  22 

290 

8A 

BA 

H.  C.  YOUNG 

LOUISVILLE 

4aB< 

07 

BARBOUR 

5 

31  46 

85  33 

BA 

MADISON 

MADISON 

34  42 

86  45 

560 

5P 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

4996 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

654 

ALABAMA  POWER  CO. 

MARION  1  N 

5106 

06 

PERRY 

2 

32  38 

97  18 

210 

7A 

: 

ROBERT  J.  CURRY 

MARION  JUNCTION  1  ENE 

5116 

DALLAS 

32  27 

87  13 

202 

7A 

R.  L.  SIMONTON 

MARION  JUNCTION  Z  NE 

512] 

DALLAS 

3 

32  28 

87  13 

61 

6( 

AUBURN  UNIVERSITY 

Martin  dam 

5140 

05 

11 

32  40 

65  55 

340 

6P 

6f 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

MATHEWS  1  SSW 

5172 

06 

MONTGOMERY 

11 

32  15 

86  01 

190 

7A 

E.  PAUL  GOWAN 

5354 

07 

CHOCTAW 

13 

86  27 

350 

7A 

ERNEST  H.  LAND 

MERTI  PONDVILLE  TOWER 

5382 

03 

SIBB 

3 

32  53 

87  20 

600 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

BULLOCK 

490 

c 

MILLERS  FERRY 

5417 

07 

WILCOX 

32  06 

87  22 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAD 

5439 

MACON 

11 

32  27 

85  54 

201 

8A 

JAMES  M.  WALKER 

5449 

06 

DALLAS 

1 

32  06 

87  03 

370 

HENRY  J.  YATES 

5454 

06 

DALLAS 

32  07 

87  03 

c 

T.  E.  LIDE 

MITCHELL  DAM 

546S 

03 

32  48 

86  27 

350 

ALABAMA  POWER  CO. 

MOBILE  WB  AIRPORT 

08 

MOBILE 

9 

30  41 

86  15 

211 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOBILE 

548: 

08 

MOBILE 

30  41 

88  02 

119 

ROBERT  G.  BETanCOURT 

MONT EV ALL 0 

5537 

04 

SHELBY 

3 

33  06 

86  52 

462 

7A 

M.  P.  JETER,  JR. 

MONTGOMERY  WB  AP 

5550 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  18 

86  24 

195 

HID 

MIC 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5625 

01 

LAWRENCE 

12 

87  17 

660 

c 

TVA-361 

HOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

87  18 

649 

6P 

6( 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5749 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

536 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

NATCHEZ 

o; 

MONROE 

1 

31  43 

87  16 

1B2 

7A 

S.  B.  MELTON 

NEW  BROCKTON 

584; 

07 

COFFEE 

5 

31  24 

85  56 

460 

c 

£.  L.  DEAN 

NEW  MARKET  2 

HAD 1 SON 

12 

86  26 

715 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWTON 
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REFERENCE  NOTES 


wt^theJ^Bu^eiuo'^^^^  wfr^J^  °'  AUbama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  CUmatoloKl.t  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Donnelly  Field.  RFD  2.  Montgomery.  Alabama  36108.  or  to  any 

.io„"  Ub,e.  ■■D.n,  Ten.p.„.u„"  t^.e,  "E^pcra.lon  .„d  Wind"  ub.e.  .„d  u,  .he  "Sno.,..,        S„.  „„  G~"u^°?c"^.T'  ^^^k:;!  Tr' "  L';:;„,S;".r,^^c  „^oi:";::.r 

S^r^l7^e'/c'?^™",!rll^M  I'r.'iVl'  ^""H*Vj^'"",f.'"'°°"  """"•'"«        "Evmpo™.!,,.  .„<.  Wmd-  UbW.    M«  .„d  MU,  U,  "Ev.por.llo.,  .„d  Wmd"  Ublr 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  BtjUlVALENT  values  published  in  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Sample,  for  obtaining  mea.urementa  are  taken  from  different  polnta 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  re«.lt  in  apparent  inconsistencies  in  the  «.cor5. 

ff^fl^ce.  ^r^o^t^n  in  the  "CUmatologlcal  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  'Teasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  are  cUmatoIogical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  aa  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  ae  12  SSW.  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  wHh  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  tasue  of  thta  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUctln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  tabic,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  flill  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Daily  Temperature"  tabic  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month.  ' 

R  Amounta  from  recording  gage.     (These  amounta  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowffell  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  nonlh, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

t     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  tate  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  36  centa.  SimUar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  centa.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documenta  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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23 

50 
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21 
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.9C 

1.2* 
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.c 

c 

3 
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BELLE  MINA  2  N 

90.6 
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IOC 

22 
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,46 

1.45 
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.c 
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1 
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89*^ 
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23 
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I 
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c 
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•  64 

1  .65 

1.3^ 
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.G 
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guntersville 
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66. 

6 

79, 

1 

9C 

22* 

54 

4* 

0 

23 

0 

0 

0 

1 

15 

•  66 

.0 

( 

' 

] 

ONEONTA 

88.9 

64, 

0 

76, 

5 

99 

23 

47 

4 

0 

16 

0 

0 

0 

4 

89 

2  ,65 

( 

J 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SuBSTA  AU 

87.8 

63, 

6 

75, 

6 

98 

22 

50 

4 

2 

13 

0 

0 

0 

2 

19 

1.15 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

SCOTTSBORO 

69.6 

63, 

8 

76, 

7 

* 

.1 

96 

23 

53 

1 

1 

16 

0 

0 

0 

1 

87 

1.97 

.61 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

VALLEY  HEAD 

68.4 

60, 

0 

74, 

2 

1.1 

97 

24* 

44 

^ 

15 

0 

0 

0 

3, 

39 

.43 

1,20 

.  c 

c 

6 

3 

1 

DIVISION 

76, 

6 

.0 

2, 

92 

.91 

' 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

90. » 

64, 

9 

77, 

7 

100 

22 

51 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

3, 

60 

1.12 

25 

.0 

0 

5 

4 

1 

CENTREVILLE 

92.3 

65, 

9 

79. 

1 

,2 

102 

22 

51 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

2, 

40 

- 

1.97 

.87 

6 

.0 

0 

6 

2 

0 

clanton 

90.  T 

66. 

7 

78. 

7 

,2 

99 

23* 

92 

4 

18 

0 

0 

0 

1, 

67 

2  37 

1  •  OC 

.c 

c 

6 

1 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

89. S 

63. 

7 

76, 

^ 

99 

22 

50 

Q 

17 

0 

0 

0 

1, 

24 

.  G 

c 

FAYETTE 

9l.6l« 

66. 

I 

78, 

9N 

99 

22* 

50 

0 

20 

0 

0 

0 

2, 

69 

1,22 

24 

.  G 

c 

4 

3 

1 

HALEYVILLE 

88.0 

63. 

5 

75. 

8 

96 

23* 

46 

4 

4 

14 

0 

0 

0 

73 

.36 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAMILTON  3  S 

90.3 

62. 

6 

76. 

5 

101 

23 

46 

4 

3 

19 

0 

0 

0 

1.51 

.59 

24 

.0 

0 

4 

2 

0 

JASPER  «  N 

91  .T 

64. 

9 

78, 

102 

22* 

* 

Q 

19 

Q 

0 

0 

1, 

59 

.6C 

6 

.  0 

c 

4 

2 

0 

PRATTVILLE 

94.  2|M 

67, 

3|w 

80 

6|v 

1.9 

100 

20* 

54 

Q 

22 

0 

0 

0 

2, 

14 

2  9  00 

.93 

2 1 

.0 

0 

5 

2 

^ 

THORSBy  ExP  STATION 

90. T 

67. 

3 

79. 

0 

99 

22 

57 

4* 

0 

19 

0 

0 

0 

3i 

87 

1.22 

23 

.0 

0 

7 

2 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

91.8 

68, 

5 

80. 

2 

101 

22 

53 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

3. 

24 

1.51 

6 

.0 

0 

3 

3 

2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

92.0 

67. 

6 

79. 

9 

.3 

101 

23* 

53 

4 

0 

22 

Q 

0 

Q 

2. 

38 

- 

1.22 

1.12 

6 

.0 

0 

4 

2 

1 

VERNON 

91.5 

63, 

5 

77. 

5 

102 

23 

51 

5* 

2 

23 

0 

0 

0 

2. 

93 

1.11 

23 

.0 

0 

9 

2 

2 

DIVISION 

78  . 

* 

2. 

34 

1.76 

.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

91.5 

65. 

9 

78. 

7 

101 

22 

52 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

4. 

57 

2.21 

25 

.0 

0 

5 

4 

1 

CALERA  2  5W 

91. T 

64. 

1 

77, 

9 

101 

21 

48 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

5. 

41 

1.49 

2.59 

24 

.0 

0 

5 

3 

2 

CENTRE  »  SW 

91.1 

64. 

3 

77. 

7 

103 

2 1 

0 

0 

0 

2. 

87 

.73 

6 

•  0 

0 

5 

3 

0 

CHILOERSBuRG  WTR  PLANT 

91.0 

65. 

2 

78. 

97 

22* 

50 

* 

Q 

19 

Q 

0 

3. 

18 

1.02 

27 

.0 

0 

8 

2 

1 

GADSDEN  Gas  PLANT 

90.6 

64. 

77. 

.0 

100 

48 

^ 

16 

0 

0 

0 

3. 

10 

1.56 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

PELL  CITY  1  NNE 

69.1 

63. 

4 

76. 

i 

99 

23 

49 

4 

5 

19 

Q 

0 

Q 

2. 

82 

1.08 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

SYLACAUGA  *  NE 

TALLADEGA 

89.9 

62. 

6 

76. 

3 

1.8 

96 

22 

46 

4* 

0 

16 

Q 

Q 

Q 

4. 

07 

.19 

1.23 

24 

.0 

0 

8 

3 

1 

DIVISION 

77. 

5 

.1 

3. 

72 

.34 

.  0 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  *  NE 

91.4 

61. 

7 

76. 

99 

20 

20 

0 

0 

0 

3. 

33 

.86 

6 

.0 

0 

6 

5 

0 

ASHLAND 

66.5 

63  a 

9 

75  • 

2 

1 00 

2 1 

50 

12 

0 

0 

0 

4. 

60 

1.70 

27 

•  0 

0 

S 

4 

1 

AUBURN  3  SW 

91.9 

65. 

6 

78. 

9 

.1 

99 

22* 

55 

4* 

0 

Q 

3. 

31 

- 

.57 

.93 

24 

.0 

0 

8 

3 

0 

CAMP  HILL  2  NW 

90.1 

64. 

6 

77. 

4 

99 

12 

49 

3 

0 

16 

4. 

38 

1.90 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

heflin 

90. T 

61. 

8 

76. 

3 

100 

22* 

45 

3 

2 

20 

Q 

Q 

Q 

2. 

77 

1.21 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

LAFAYETTE 

87.8 

62. 

6 

75. 

2 

94 

22* 

52 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

2. 

94 

.92 

23 

.0 

0 

4 

3 

0 

MARTIN  DAM 

90.5 

66. 

0 

78, 

3 

98 

20* 

52 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

3. 

94 

.19 

2.11 

26 

.0 

0 

5 

3 

1 

OPELIKA 

90. 4M 

65. 

6M 

78. 

OM 

98 

21* 

51 

3 

0 

15 

0 

0 

0 

3. 

52 

1.91 

24 

.0 

0 

7 

1 

1 

ROCkFORD 

90,3 

64. 

2 

77. 

3 

98 

22 

50 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

5. 

20 

1.72 

25 

.0 

0 

9 

4 

2 

ROCK  MILLS 

92.6 

62. 

7 

77. 

7  ■ 

102 

12 

49 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

97 

.46 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

77. 

1 

1.1 

3. 

50 

.47 

.0 

PRAIRIE  0« 

DAYTON 

91.8 

67. 

5 

79. 

7 

101 

23 

55 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

4. 

29 

1.32 

23 

.0 

0 

8 

4 

1 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  DAM 

90.0 

67. 

3 

76. 

7 

98 

23* 

54 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

2. 

83 

.62 

.88 

23 

.0 

0 

5 

3 

0 

GAINESVILLE 

90.3 

66, 

8 

79. 

6 

99 

23 

56 

4 

0 

21 

0 

0 

0 

I. 

58 

1.01 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

GREENSBORO 

91.3 

67, 

6 

79. 

5 

.6 

101 

22 

55 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

3. 

07 

.12 

1.61 

6 

.0 

0 

5 

2 

1 

haynEville 

93,0»i 

67, 

3N 

80. 

2M 

103 

22 

55 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

1. 

96 

1.03 

24 

.0 

0 

3 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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• 

o 

1 

8 

s 

I 
Z 

8 
S 

1 

8 
S 

-d 

■d 
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si 
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tlVlNSSTON 

91.2 

67,4 

79,3 

100 

21 

94 

4 

0 

20 

0 

0 

0 

4,62 

2.10 

24 

.0 

0 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

« l.T 

67,7 

79,7 

IOC 

22 

99 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

3.49 

1.77 

30 

.0 

0 

1 

MINTED  I  NH 

84. 9^ 

66, 2N 

78,l»l 

100 

22 

96 

3* 

0 

0 

0 

0 

4.00 

.0 

0 

0 

MONTGOMERY  MB  *P  R 

91.8 

70,6 

81,2 

1.8 

99 

21 

97 

3 

0 

20 

0 

0 

2.72 

• 

1.49 

.81 

24 

.0 

0 

0 

SELMA 

92.3 

69,9 

81,1 

.9 

100 

23 

98 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

2.49 

• 

1.29 

1.17 

6 

.0 

0 

2 

TUSKEGEE  3  5 

91.3 

66,9 

78,9 

,3 

98 

21* 

92 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

3.92 

.22 

1.36 

29 

.0 

0 

1 

UNION  SPRINGS  2  NE 

91,S|i 

67, 3n 

79,4H 

,1 

98 

22* 

S3 

3 

0 

0 

0 

0 

2.83 

.97 

1.03 

.0 

0 

1 

DIVISION 

79,6 

• 

.2 

3,19 

- 

.61 

.0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NM 

92. T 

69.3 

79.0 

100 

22 

94 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

3,99 

1  .49 

22 

.0 

0 

7 

4 

1 

BRANTLET 

92.9 

64,6 

78.8 

100 

22. 

92 

3 

0 

21 

0 

0 

0 

2,97 

1.71 

.89 

6 

.0 

0 

9 

2 

0 

BREhTON  S  SSE 

93. » 

64.7 

79.1 

.3 

101 

11 

93 

4* 

0 

22 

0 

0 

0 

4,09 

• 

I. 11 

1.39 
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1 

CAMDEN  S  NW 

92. S 

67,0 

79.8 

IOC 

11 

94 

3 

0 
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0 
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3,97 

.97 

23 
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0 
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2 

0 

CHATOM  S  N 
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66,  1 

80.4 

109 

19 

93 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

6,89 

2.30 

29 

.0 

0 

10 

9 

3 

CLAYTON 

89.1 

68.9 

79.0 

99 

26* 

99 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

4,16 

.10 

1.00 

6 

.0 

0 

9 

4 

1  ■ 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

92.3 

69.9 

81.1 

98 

20* 

99 

4 

0 

22 

0 

0 

0 

2.89 

1.26 

.87 

6 

.0 

0 

9 

3 

0 

ENTERPRISE 

92.611 

69.  0^ 

80, ec 

102 

21 

61 

2* 

0 

29 

0 

0 

0 

9.01 

1.96 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

EUPAULA 

93.4 

69.4 

81,4 

1.0 

100 

22 

60 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

2.77 

1.20 

.0 

0 

EVERGREEN 

92.* 

66,2 

T9.4 

98 

24* 

94 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

4,09 

.98 

11 

.0 

0 

7 

4 

0 

PR  I  SCO  CITY 

92,7 

68,1 

80,4 

100 

21* 

97 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

9,87 

.78 

3.48 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

GENEVA 

9S.* 

67,9 

80,9 

99 

12 

97 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

7,62 

3.39 

2.82 

29 

.0 

0 

9 

9 

s 

GILBERTOMN 

91.9 

69,8 

78,9 

98 

22* 

93 

4* 

0 

20 

0 

0 

0 

6.88 

2,07 

29 

.0 

0 

6 

9 

3 

GREENVILLE 

91.2 

68,9 

79,9 

■ 

.3 

98 

21* 

99 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

3.67 

.70 

1.02 

27 

.0 

0 

9 

2 

1 

HEADLAND 

90.7 

69.9 

80.1 

98 

12 

99 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

4,77 

1.27 

22 

.0 

0 

6 

4 

3 

HIGHLAND  HOME 

92.3 

68,1 

80,2 

.9 

101 

23 

98 

3 

0 

20 

0 

0 

0 

3.12 

- 

1.67 

1.02 

24 

.0 

0 

9 

3 

1 

NATCHEZ 

92.2 

69,3 

78.8 

99 

21 

91 

3 

0 

23 

0 

0 

4,64 

1.29 

6 

.0 

0 

11 

2 

1 

OZARK  *  NNM 

91.6 

66.0 

78.8 

- 

1.2 

IOC 

21 

97 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

9.02 

.99 

1.67 

23 

.0 

0 

6 

4 

2 

RHENIX  CITY  2  NNM 

90,6 

68.9 

79,6 

98 

14* 

60 

3 

0 

17 

c 

0 

0 

7,78 

2.47 

27 

•  0 

0 

9 

6 

2 

PUSHMATAHA 

91,7 

66,7 

79,2 

.9 

102 

22 

93 

4 

0 

19 

0 

0 

0 

9.72 

1.69 

2.49 

24 

.0 

0 

7 

3 

2 

SEALE 

tmomasvUlC 

90,4 

68,9 

79,9 

.2 

99 

23 

97 

3* 

0 

18 

0 

0 

° 

2,42 

- 

1.92 

,68 

6 

.0 

0 

10 

1 

0 

TROY 

91.7 

68,4 

80,1 

.7 

99 

21* 

99 

3* 

0 

19 

0 

0 

0 

2.02 

• 

1.39 

.68 

26 

.0 

0 

9 

1 

0 

HHATlCY 

«z,s 

64,8 

78,8 

101 

21 

92 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

2.83 

.74 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

79,7 

.0 

4.49 

.01 

.0 

GULP  Ot 

BAY  minETTE 

90,9 

69,4 

80,2 

97 

12 

99 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

6.40 

2.28 

20 

.0 

0 

8 

9 

2 

citronelle 

92,1 

69.9 

79,0 

.8 

99 

11 

96 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

6.97 

1.60 

1.20 

20 

.0 

0 

11 

6 

3 

CODEN 

89,9 

70.7 

80,3 

99 

23* 

97 

3* 

0 

19 

0 

0 

0 

4.42 

1.90 

27 

.0 

0 

9 

4 

2 

FAIRHOPE  2  NE 

91,1 

69,8 

80,9 

.9 

97 

22 

60 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

3.70 

2.49 

1.29 

29 

.0 

0 

8 

3 

I 

PORT  MORGAN 

87,4 

79.8 

81,6 

92 

21 

66 

6 

0 

11 

0 

0 

0 

9.08 

2.78 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

MOBILE  MB  AIRPORT 

90,4 

70,4 

80,4 

1.1 

97 

22 

99 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

4.27 

1.96 

1.76 

22 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOBILE 

89,6 

72.8 

81,2 

.2 

96 

22* 

61 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

1.20 

4.99 

.49 

29 

.0 

0 

6 

0 

0 

ROBERTSDAlE  1  E 

90,6 

68.2 

T9.4 

98 

22 

60 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

4.93 

2.30 

1.29 

26 

.0 

0 

9 

4 

3 

DIVISION 

80.3 

.2 

4.97 

1.30 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:        105°  on  the  19th  at  Chatom  3  N 

Lowest  Temperature:         44°  on  the  4th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:       9.42  Inches  at  Yates  Hydro  Plant 
Least  Total  Precipitation:  0.28  Inch  at  Arley  3  S 

Greatest  One-Day  Precipitation:         5.29  Inches  on  the  26th  at  Yates  Hydro  Plant 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  71  - 


DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 
JUNE  196<> 


Day  of  Month 


10     11  12 


13     U  15 


16     17  18 


22     23  24 


28     29  30 


NOOTHERN  VAI.I.EV  01 

ATHENS  2 
BELLE  HINA  2  N 
OECATUR 
FALKVILLE  1  N 
FLORENCE 

HODIiES 

HUNTSVILLE  MB  AP 
MADISON 
HOULTON  2 

BUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEH  MARKET  2 
REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  ! 
WATERLOO 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSK 
BIRMINGHAM  MB  AP 
B0A2 

BRIDGEPORT  2  u 

COLLINSVILLE 
FORT  PAVNE 
GARDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTER5VILLE  T»A 

LEEDS 
MAGELLA 
ONEONTA 
PALMERDAlE  2  u 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT   SUB5TA  AU 
SAYRE 

5C0TTSB0R0 
TRAFFORO 
VALLEY  HEAD 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
APLEy  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 
8ILLINGSLEY   1  SE 

BBOOKWOCO 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELBOD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  4  N 
LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVILLE 

REFORM 

TMORSBy  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY  0* 

ANMSTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *.  W 
CALERA  2  SH 
CENTRE  5  5W 
CHILDERSeuRG 

CHILDEftSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  S" 
lEESBubG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY  I  NNE 
SYLACAUGA  NE 
TALLADEGA 
HALNUT  GROVE 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SH 

CAMP  HILL  2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTOMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 
ROCKFORD 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

HADLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


1.  «0 

U»A 

2.  AS 
2. OA 

1.32 


2,00 
3,09 
3,20 


3,a6 

4,89 
5,Te 


.30  .02 
.27  T 


2.tl 
2,6T 

2.  AO 
1.67 
2.99 

3.  At 


1.91 
1.99 
1.A6 


♦  ,97 
«.A9 
9.A1 


3.33 
4,60 
3,31 
4.311 
3,91 


3.94 
3.92 
9.20 
.97 
9.90 

1.94 
A. 79 
9,42 


1.19 
1.70 
,07 


.26 
.67 
1,20 


.31 
.761  1.12 
,02  .69 


,12 
.43 


.96 
•  3e 
,18 


,04  ,28 
,02  1,91 
1,12 


,16 

.  10 


6^  .07 

1^  .3« 


.89     ,94  ; 
4.55 
1,58  2,99 
.61  ,43 


.89 
1.09 
,87 


,15  1,05 
,23  1,02 


,44 

1.22 


,01   1,30  .28 


.28   1,21  ,46 


,57 
,30 


,0^     ,06  .29 
,06 

,90  2.11 

,17  .12 

1.72  1.03 

.09  .09 

.30  3,60 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


22 

 L 

23 

 L 

24 

 r 

25 

 L. 

«  r 

26 

 __L 

27 

 r 

28 

 L. 

29  i 

 L 

30 

•  61 

.92 

•  22 

•  02 

•  69 

•  99 

•  22 

*nl 

.72 

•  19 

•  1* 

•  20 

•  TO 

•  10 

'oT 
• 

• 

•  0 

•  19 

T 

•  60 

•  J* 

•  OS 

•  J 

1*01 

•  Of 

•  2" 

•  0 

•  5^ 

T 

T 

T 

•  05 

•  * 

- 

20 

•  60 

*0i 

T 

■  32 

•  39 

•  20 

1.06 

•  1* 

T 

T 

T 

•  91 

•  21 

.72 

i.on 

■  10 

•  IL 

1 136 

•  f6 

•  2T 

T 

•  10 

•  9» 

•  10 

.63 

•  29 

T 

.  38 

•  0 

2^2, 

.*9 

1.03 

T 

•a* 

•  03 

♦  5 

^06 

02 

*33 

*  12 

.06 

!to 

^30 

•  66 

•  10 

•  07 

1.02 

•  23 

U02 

.2* 

'io 

*  to 

*i » 

*  8 

!l3 

• 

* 

65 

•  55 

38 

• 

.60 

1.79 

UIO 

.20 

•  25 

■  J* 

.*7 

_ 

•  *^ 

_ 

_ 

.♦2 

1.96 

T 

T 

.63 

.26 

.09 

•  09 

.97 

*  sJ 

• 

58 

*ft« 

■  6S 

.09 

■  21 

08 

* 

.61 

'o' 

.J3 

3*8 
** 

.63 

.10 

2.82 

'tl 

•  12 

*  21 

• 

•  10 

•  08 

1.50 

.06 

07 

0? 

* 

.3* 

* 

l.ZT 

.05 

.05 

.05 

1.00 

1.02 

•02 

.88 

.35 

I  01 

*27 

*  16 

1  **5 

•  64 

1.22 

!25 

.11 

!39 

.»2 

•  06 

•  08 

•  83 

.75 

.7» 

.16 

•  •9 

.10 

.15 

.05 

•  6? 

.01 

•  20 

•*j 

*t» 

•  07 

*  1  • 

*0* 

,68 

.61 

T 

.19 

2.*5 

.27 

.05 

1.52 

.18 

•  8B 

T 

T 

.34 

.42 

.55 

I  •  I  ' 

•  * 

• 

• 

.19 

.30 

.27 

.11 

.10 

•  11 

.30 

.0} 

•  28 

.68 

•  68 

•  16 

*  ?? 

•  10 

• 

**' 
• 

• 

* 

'74 
• 

■ 

.60 

.79 

.05 

.06 

1.06 

.29 

.87 

.5« 

1.18 

.20 

.31 

1.08 

.82 

.90 

.01 

1.50 

1.23 

.93 

.25 

.25 

1.29 

.25 

.60 

.2? 

.60 

2.78 

1.40 

.30 

T 

.30 

.25 

T 

.10 

T 

.80 

1.76 

.02 

T 

.81 

.03 

.IT 

.28 

.43 

.02 

•  20 

•  05 

T 

.10 

•  10 

•  0* 

1.29 

I.IT 

•°1 

PRAIRIE  0« 

cuei 

0»yTON 

DEM0P0LI5  LOCK  AND  0AM 
FORT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEmS  1  SSM 
MIL5TEAD 
MINTER  >  NIN 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRYVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTlE 

TUSKEGEE  I  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOWN 

KARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE   1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  Nw 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

BRUNDIDGE 
CAMDEN  3  NW 
CMATOM  3  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  NU 
COLUMBIA  1  E 
COTTONTON 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GIlBERTOwN 
GREEN  BAY 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEwTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PlNt  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 
SEALE 
SLOCOHB 

SNOW  MILL 

THOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEY 

GULF  09 

BAY  MINETTE 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  UB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSOAlE   1  E 


S.TO 

*.n 

2. 13 

i.ao 

1,9( 

S.OT 
!.«« 
A.»2 

1.  Ta 

2,08 

S.AS 
4,63 
>,90 
4,00 
2,72 

2.41 
2,6« 
1.47 
2.04 
2.49 

2.94 

3.92 

2.  as 


4.42 
>.04 
>.95 
2,97 


2.19 

9,01 
2,77 
4.09 
9,79 
9,B7 

7.62 
4.42 
6.99 
2,96 
3,67 

4.77 


3.4C 
4,64 

>,03 
9,02 
7,79 

2,69 
9.72 
9.91 

tin 

1.97 
2.42 
2.02 
3.49 
2.93 


6.40 
6,«7 
4.42 

3,70 
9.01 

2.99 
4.27 
1.20 
4.93 


.61 

.72 

1.01 

.12  1.91 
.79 
.71 

1.49 

.19  .82 
1.34 
.21 
.94 


1.03 
.70 
1.06 


1.03 
.06 
1.02 


1.41 
2.44 

.06 


.07  ,74 


,09 
,19  ,46 


,02  ,21 
,31  ,19 


Sm  ralMmc*  DOIM  leDowUg  Sunon  ladai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
JUNE  1964 


StsHon 

Day  Ot  Month 

o 

01 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

MAX 
MIN 

67 
^0 

72 
53 

72 
55 

74 
54 

77 
54 

82 
65 

76 

65 

88 
67 

91 
67 

91 
67 

94 

70 

98 
67 

94 
66 

98 
72 

96 
71 

94 
67 

89 
69 

90 
70 

92 
67 

93 
67 

95 
69 

96 
70 

100 
69 

96 
69 

91 
64 

91 
68 

90 
67 

93 
66 

93 
66 

96 
71 

89.0 
65,4 

BELLE   "INA  2  N 

MAX 
MIN 

77 
61 

80 
54 

80 
55 

82 
53 

89 
54 

85 
63 

66 
60 

90 
66 

90 
66 

95 
65 

95 
70 

96 
69 

94 
70 

93 
69 

93 

70 

93 
68 

69 
68 

93 
70 

94 
66 

96 
67 

96 
69 

100 
69 

97 
70 

90 
67 

90 
64 

69 
66 

93 
67 

96 
65 

91 
72 

67 
66 

90,6 
65,3 

OECATLlR 

MAX 
MIN 

75 
51 

76 
57 

80 
56 

80 
53 

81 
54 

90 
64 

75 
60 

87 
67 

91 
67 

90 
68 

95 
71 

95 
70 

97 

70 

95 
70 

94 
71 

94 

70 

83 

70 

88 
69 

92 
68 

94 

69 

96 
65 

96 
71 

98 
71 

95 
70 

69 
67 

90 
67 

89 
69 

91 
67 

95 
73 

91 
69 

69.4 
66,1 

FALKVILLE    1  N 

MAX 
HIN 

70 
62 

77 
51 

81 
52 

80 
49 

83 
5  7 

91 
65 

75 
59 

87 
67 

90 
68 

89 
69 

94 

70 

96 
70 

96 
72 

95 
72 

94 
71 

94 
69 

85 
76 

91 
68 

92 
70 

96 
69 

97 
68 

97 
68 

99 
69 

92 
60 

69 
62 

90 
63 

89 
68 

92 
63 

96 
68 

91 
56 

69,6 
65,0 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

67 
60 

76 
52 

82 
53 

81 
52 

84 
55 

89 
59 

81 
61 

90 
64 

94 
66 

94 

70 

98 
73 

97 
68 

100 
70 

96 
72 

97 
72 

96 
70 

90 
71 

93 
69 

94 
71 

96 
71 

98 
70 

96 
72 

102 
72 

99 
69 

93 
68 

94 

63 

92 
66 

96 
66 

97 

70 

66 
71 

91.7 
66.3 

hlnTSVIlLE  HB  AP 

MAX 
MIN 

77 
62 

80 
56 

81 

56 

82 
57 

89 
58 

76 
67 

84 

63 

90 
67 

90 
68 

94 
69 

96 
72 

96 
69 

95 
70 

92 
73 

93 
75 

86 
72 

86 
72 

92 
74 

92 
71 

94 
72 

94 
74 

97 
72 

95 
73 

89 
72 

89 

66 

89 
68 

90 
71 

96 
66 

91 
73 

60 
72 

69.2 
68.4 

MADISON 

MAX 
MIN 

77 
61 

80 
54 

79 
55 

83 
53 

90 
56 

87 
63 

86 
61 

91 
66 

90 
66 

95 
67 

99 
71 

97 
69 

94 
68 

94 
68 

94 
69 

87 
68 

90 
70 

94 
71 

95 
67 

96 
69 

96 
71 

99 

70 

95 
69 

88 
66 

90 
67 

90 
66 

91 
67 

97 

66 

95 
73 

88 
70 

90.9 
66,0 

mculton  2 

MAX 
MIN 

76 
62 

82 
55 

81 
54 

84 

52 

90 
52 

81 
61 

88 
59 

90 
66 

90 
70 

95 
69 

98 

70 

96 
69 

96 

70 

95 
76 

94 
73 

87 

70 

91 
69 

92 
69 

95 
75 

97 
71 

98 

69 

99 

70 

95 
69 

90 
69 

93 
62 

91 
62 

93 

6  r 

99 
65 

91 
69 

86 
66 

91.1 
66,1 

"LSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
59 

81 
55 

81 
57 

85 
52 

89 
5  I 

79 
64 

90 
61 

94 
'1 

93 
69 

96 
71 

97 
73 

97 
70 

96 
73 

96 
73 

94 
74 

85 
73 

90 
71 

94 
69 

95 
74 

97 
71 

98 
71 

100 
73 

95 
72 

91 
72 

91 
68 

90 
67 

93 
70 

98 
69 

88 
73 

81 
72 

90,9 
66.1 

Nfw  MARKET  2 

MAX 
MIN 

75 
61 

77 
51 

77 
51 

81 
55 

88 
53 

85 
64 

84 
58 

90 
63 

89 
64 

93 
64 

96 
68 

94 

66 

94 
66 

92 
67 

93 
68 

65 
66 

86 
67 

90 
70 

92 

65 

95 

66 

95 
69 

97 

65 

96 
66 

86 
68 

86 
61 

87 
62 

86 
64 

93 

61 

89 
67 

66 
71 

88.6 
63.  7 

RfO  BAY 

MAX 
MIN 

68 
60 

72 
54 

79 
57 

80 
56 

82 
59 

87 
61 

83 
63 

88 
67 

92 
68 

91 
69 

95 
72 

95 
68 

97 

70 

95 
71 

94 
71 

94 
71 

83 
70 

93 

70 

92 

n 

95 
73 

98 
72 

98 
72 

102 
72 

95 
69 

87 
65 

88 
66 

89 
67 

91 
69 

93 
70 

84 

70 

89.3 
67.2 

RfDSTCNF  ARSENAL 

MAX 
HIN 

77 
57 

80 
53 

79 
52 

84 
52 

90 
52 

76 
62 

86 
58 

69 
63 

89 
64 

94 
63 

95 
69 

96 
68 

92 
69 

92 
68 

91 
69 

86 
68 

88 
70 

91 
70 

92 
66 

94 
67 

96 
69 

98 
67 

96 
69 

90 
66 

69 
61 

91 
63 

91 
66 

94 
63 

89 
68 

80 
64 

89.  1 
63,9 

RLSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

WATERLOO 

MAX 
MIN 

82 
5'. 

75 
48 

80 
50 

88 
46 

86 
45 

82 
49 

66 
50 

87 
56 

89 
64 

90 
66 

95 
70 

94 
66 

95 
73 

94 
68 

94 
69 

95 
69 

95 
70 

93 
67 

82 
73 

94 
68 

94 
64 

98 
66 

97 
66 

92 
6  7 

89 
60 

89 
60 

92 

60 

95 

62 

95 
66 

85 
67 

90.  1 
62.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

BfSSEMER  3  SSW 

MAX 
MIN 

ei 

62 

82 
53 

83 
51 

83 
49 

91 
52 

81 
63 

89 
63 

90 
63 

69 
68 

93 
66 

95 
72 

95 
66 

93 
72 

94 
69 

94 
69 

92 
68 

96 
68 

93 

70 

95 
68 

97 
69 

96 
70 

99 
71 

92 

69 

87 
66 

89 
68 

86 
69 

87 
70 

98 
68 

89 
70 

85 
72 

90.2 
65,9 

BIRMINGHAM   HB  AP 

MAX 
MIN 

81 
62 

82 
57 

82 
55 

84 
53 

89 
58 

77 
65 

66 
64 

89 
66 

88 
69 

91 
69 

95 
72 

94 

72 

92 
72 

92 
72 

93 
71 

87 
71 

89 
69 

91 
69 

94 

68 

96 
70 

96 
71 

99 
73 

98 
71 

86 
71 

87 
69 

84 
70 

86 
71 

86 
68 

89 
68 

62 
70 

86,8 
67.5 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

7U 

60 

79 
53 

81 
51 

83 
53 

89 
52 

86 
60 

85 
61 

»7 
61 

90 
64 

95 
61 

95 
68 

96 
65 

91 
66 

92 
66 

91 
65 

88 
67 

86 
66 

92 
66 

94 
63 

94 
66 

100 
69 

99 
66 

66 

90 
70 

90 
61 

90 
62 

91 
61 

95 
60 

93 
66 

86 
60 

89,8 
62,4 

GLNTERSvILLE 

MAX 
HIN 

77 
62 

80 
55 

81 
54 

84 
54 

90 
56 

88 
61 

87 
64 

90 
66 

91 
66 

93 
65 

98 
69 

97 
71 

95 
71 

96 
69 

96 
68 

92 
70 

91 

70 

93 

70 

96 
67 

97 
68 

96 
76 

98 

70 

96 
71 

66 
68 

90 
70 

90 
72 

92 
71 

96 
67 

94 

72 

90 
71 

91.4 
66.8 

ONfONTA 

MAX 
MIN 

73 

62 

79 
53 

80 
50 

82 
47 

84 

52 

90 
62 

73 
57 

86 
61 

90 
64 

89 
63 

92 
68 

96 
68 

96 
68 

94 
67 

93 
67 

93 
68 

85 
68 

92 
70 

93 
65 

93 
67 

96 
70 

97 
70 

99 
70 

96 
68 

86 
65 

87 
66 

86 
69 

88 
65 

89 
66 

90 
65 

88.9 
64,0 

SAINT  BtRNARD 

MAX 
MIN 

SAND  MT  SUSSTA  Ali 

MAX 
MIN 

76 

60 

73 
52 

79 
5  I 

82 
50 

88 
56 

75 
56 

83 
58 

86 
64 

87 
67 

91 
63 

94 
6  7 

94 

7  J 

91 
6  7 

92 

91 

86 

89 
65 

92 

93 
65 

93 
72 

95 

98 

95 
68 

85 
65 

87 
64 

88 
66 

89 
67 

88 
65 

90 
62 

84 
64 

67.6 
63.8 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

75 
53 

78 
55 

79 
60 

83 
60 

84 
60 

89 
60 

76 
59 

86 
60 

89 
63 

92 
60 

93 
61 

95 
64 

94 
65 

96 
67 

93 
70 

93 
65 

91 
68 

91 
66 

92 
70 

93 
70 

97 
66 

96 
67 

98 
66 

96 
68 

89 
66 

89 
66 

89 
64 

90 
63 

93 
68 

90 
64 

89.6 
63.8 

VALLEY  HEAD 

MAX 
MIN 

73 
58 

75 
51 

78 
46 

78 
44 

82 
53 

88 
58 

81 
54 

85 
57 

86 
58 

89 
56 

92 
64 

94 
64 

95 
68 

92 
61 

92 
60 

91 
61 

87 
62 

88 
67 

90 
58 

93 
61 

94 
64 

94 

62 

97 
62 

97 
66 

88 
6  1 

66 
65 

88 
6  7 

90 
58 

93 
67 

91 
69 

88.4 
60.0 

LPPER  PLAINS  03 

Al ICEVILLE 

MAX 
MIN 

8ANKHEA0  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

77 
55 

79 
56 

83 
54 

83 
51 

85 
55 

93 
65 

75 

60 

89 
63 

91 
64 

91 
65 

94 

70 

97 
67 

95 
71 

94 

68 

96 
69 

94 
66 

92 
67 

95 
68 

95 
66 

94 
67 

96 
66 

100 
71 

96 
68 

95 
68 

90 
67 

91 
63 

87 
68 

8B 
67 

89 
69 

90 
68 

90.5 
64,9 

CENTREVILLE 

MAX 
MIN 

73 
62 

81 
55 

85 
52 

86 
51 

88 
55 

93 
66 

82 

60 

90 
64 

92 
65 

92 
65 

97 
66 

99 
68 

97 
73 

96 
69 

96 
68 

97 
68 

95 
69 

97 
67 

95 
67 

97 
70 

99 
69 

102 
71 

101 

70 

97 
70 

97 
69 

90 
69 

91 
69 

89 
66 

95 
72 

89 

70 

92,3 
65.9 

CLANTON 

MAX 
MIN 

7i 
62 

83 
56 

83 
53 

85 
52 

87 
56 

88 
66 

80 
60 

90 
64 

90 
67 

91 

69 

96 
73 

98 
68 

95 
71 

94 

71 

95 
69 

95 
69 

96 
70 

94 
69 

94 

69 

95 
72 

98 

70 

99 

70 

99 
70 

95 
71 

91 

70 

85 
66 

89 
70 

86 
68 

85 
70 

88 
68 

90.7 
66.7 

OCUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 
60 

78 
52 

80 
55 

81 
50 

83 
54 

89 
52 

87 
65 

90 
66 

89 
65 

94 
68 

96 
65 

95 

70 

93 
66 

94 
66 

93 
66 

92 
67 

82 
67 

92 
66 

94 

66 

96 
70 

98 
68 

99 
68 

95 
66 

87 
6  1 

91 
63 

87 
63 

90 
65 

94 
67 

98 
69 

68 
66 

89.5 
63,7 

FAYETTE 

MAX 
HIN 

78 
63 

80 
53 

83 
53 

85 
50 

90 
55 

85 
65 

91 
56 

92 
66 

92 
66 

98 
66 

97 

72 

97 
68 

97 

72 

96 
72 

95 
71 

96 
69 

93 
69 

95 
70 

96 
72 

97 
69 

99 
69 

99 
71 

95 

70 

69 

66 

89 
66 

91 
66 

86 
69 

90 
69 

83 
69 

91,6 
66,  1 

HAlEYVILLE 

MAX 
MIN 

69 
60 

73 
50 

79 
53 

SO 
48 

85 
52 

87 
55 

76 
62 

86 
66 

89 
65 

89 
66 

93 
69 

93 
65 

95 
67 

93 
67 

93 
66 

91 
65 

85 
65 

90 
67 

92 
68 

92 
66 

94 
66 

96 
67 

96 
67 

93 
68 

89 
66 

69 
64 

87 
67 

86 
63 

92 
65 

86 
70 

68,0 
63.5 

HAMILTON  3  S 

MAX 
MIN 

72 
61 

75 
51 

81 
53 

81 
46 

85 
49 

89 
56 

80 
56 

88 

>9 

92 
61 

91 
65 

95 
70 

96 
66 

97 
68 

94 

66 

95 
65 

94 
65 

83 
67 

94 
65 

94 
67 

95 
64 

97 
65 

99 
67 

101 
70 

96 
68 

89 
63 

91 
60 

90 
67 

92 
64 

96 
68 

87 
68 

90.3 
62.6 

JASPER  t  N 

MAX 
HIN 

78 
63 

83 
55 

84 
53 

86 
48 

91 
51 

91 
60 

85 
64 

89 
65 

92 
69 

93 
70 

95 
71 

95 
72 

98 
74 

96 
64 

96 
65 

94 
66 

93 
68 

97 
64 

97 
64 

96 
64 

102 
67 

102 
70 

97 

69 

88 
66 

93 
64 

85 
66 

69 
67 

91 
66 

68 
66 

84 
66 

91.7 
64.5 

PRATTVIlLE 

MAX 
MIN 

85 
62 

87 
62 

88 
55 

89 
56 

89 
54 

83 

65 

90 
61 

93 
68 

95 
68 

98 
69 

100 
73 

98 
69 

98 
71 

97 
70 

98 
69 

100 
70 

98 
70 

97 

70 

99 
70 

100 
70 

98 
71 

99 
71 

99 
73 

92 
72 

91 
70 

92 
69 

89 
70 

92 
67 

98 
66 

94,2 
67,3 

THORSBY  EXP  STATION 

MAX 
HIN 

81 
62 

84 
57 

84 

57 

86 
57 

90 
58 

80 
64 

89 
60 

92 
67 

90 
68 

90 
70 

97 
74 

97 
68 

92 

70 

92 
70 

96 
70 

96 

70 

94 

69 

93 
69 

96 
69 

98 
77 

96 
72 

99 
66 

94 

70 

90 
69 

89 
68 

88 

68 

87 
69 

64 
69 

90 
73 

87 
69 

90.7 
67.3 

TLSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
61 

84 
56 

85 
55 

85 
53 

92 
56 

87 
68 

97 
65 

96 

71 

90 
71 

95 
71 

97 
74 

95 
71 

94 
74 

92 
71 

96 
71 

93 
71 

94 
71 

93 
70 

95 
71 

96 
72 

100 
72 

101 
70 

96 
72 

88 
71 

91 
71 

69 
70 

90 
71 

89 
71 

93 
74 

82 
69 

91.8 
68.5 

FoOowtng  Station  Indax 

74  - 


DAILY  TEMPERATURES 


station 

Day  Oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2i 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aval 

TtjSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

7a 

89 

84 

83 

85 

93 

94 

90 

90 

90 

96 

97 

95 

99 

94 

95 

91 

95 

94 

93 

101 

100 

101 

96 

69 

90 

69 

90 

86 

92 

42 

HIN 

63 

56 

55 

53 

55 

64 

63 

67 

68 

70 

73 

70 

73 

7 1 

7 1 

70 

70 

72 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

67 

VERNON 

MAX 

73 

78 

84 

85 

86 

90 

81 

91 

97 

93 

100 

95 

98 

94 

95 

94 

91 

94 

94 

94 

96 

99 

102 

95 

92 

92 

92 

90 

92 

89 

9 1 

.5 

MIN 

S2 

52 

54 

51 

5 1 

54 

56 

60 

62 

65 

69 

66 

66 

66 

68 

66 

66 

70 

69 

69 

66 

64 

64 

65 

68 

63 

,5 

EASTERN  VALLEY  04 

AKNISTOS  FAA  AP 

MAX 

81 

83 

83 

86 

90 

76 

88 

91 

91 

94 

97 

98 

95 

95 

95 

91 

95 

95 

96 

98 

98 

95 

89 

88 

90 

91 

92 

92 

9  1 

.5 

MIN 

62 

56 

52 

54 

61 

64 

61 

64 

66 

64 

70 

7  [ 

7  1 

'°o 

70 

69 

69 

70 

67 

68 

65 

65 

,9 

CALESA   2  SW 

MAX 

S2 

83 

85 

85 

92 

84 

87 

91 

90 

95 

97 

96 

94 

95 

98 

94 

98 

94 

96 

99 

101 

99 

94 

68 

86 

90 

90 

91 

92 

,  7 

M 1  N 

63 

52 

49 

48 

52 

63 

59 

62 

66 

65 

69 

67 

69 

65 

65 

67 

66 

68 

66 

64 

,1 

CENTSE   5  SW 

MAX 

7<. 

80 

81 

83 

85 

92 

75 

87 

89 

91 

95 

99 

99 

94 

94 

94 

90 

92 

95 

96 

98 

96 

103 

100 

90 

89 

90 

91 

97 

92 

,1 

MIN 

6  1 

55 

52 

50 

56 

58 

59 

61 

64 

63 

70 

69 

68 

68 

63 

63 

64 

,3 

ChilDESSBuSG  WTR  PLANI 

MAX 

82 

82 

82 

86 

90 

85 

87 

91 

90 

94 

97 

97 

94 

94 

95 

94 

96 

94 

96 

97 

97 

97 

94 

90 

87 

97 

68 

69 

90 

.0 

MIN 

60 

§  3 

50 

50 

53 

63 

60 

65 

69 

70 

70 

69 

69 

68 

70 

6  7 

69 

64 

65 

2 

GAOSOEN  GAS  PLANT 

MAX 

81 

81 

82 

86 

92 

74 

87 

90 

90 

94 

97 

98 

95 

95 

94 

89 

92 

95 

95 

98 

98 

100 

98 

86 

86 

88 

68 

92 

91 

84 

90 

.6 

HIN 

60 

54 

5 1 

48 

54 

63 

57 

62 

64 

63 

69 

69 

70 

67 

67 

68 

70 

65 

.6 

PELL  CITY   1  NNE 

MAX 

62 

80 

81 

81 

84 

91 

72 

85 

90 

90 

93 

97 

97 

94 

95 

93 

90 

94 

98 

94 

97 

95 

99 

95 

87 

85 

86 

87 

91 

90 

,  1 

MIN 

58 

55 

50 

49 

53 

62 

57 

58 

64 

62 

69 

69 

68 

67 

65 

68 

67 

67 

63 

66 

66 

69 

69 

67 

67 

68 

68 

64 

65 

61 

63 

,4 

SVLACAUC.A  *  NE 

MAX 

HIN 

tallaoega 

MAX 

SO 

81 

81 

84 

90 

76 

86 

89 

90 

93 

97 

97 

94 

96 

95 

92 

94 

96 

95 

96 

96 

96 

93 

87 

87 

82 

86 

89 

89 

86 

,9 

HIN 

59 

53 

48 

48 

54 

61 

57 

60 

64 

6  1 

68 

69 

67 

65 

63 

65 

65 

65 

64 

65 

65 

61 

62 

,6 

PIEOfONT  PLATEAU  05 

JlExANOEB  city  6  NE 

HAX 

85 

85 

84 

87 

89 

82 

86 

90 

91 

95 

98 

97 

93 

95 

96 

95 

95 

94 

97 

99 

97 

96 

96 

90 

89 

86 

90 

90 

4 

HIN 

59 

50 

47 

49 

54 

62 

58 

56 

61 

60 

67 

66 

65 

63 

6  1 

63 

65 

63 

62 

64 

66 

66 

11 

6  7 

65 

61 

61 

,  7 

ASHLAND 

HAX 

82 

80 

82 

84 

85 

75 

84 

91 

69 

95 

94 

93 

91 

91 

92 

68 

89 

90 

92 

94 

100 

92 

86 

80 

76 

76 

62 

83 

80 

79 

,6 

MIN 

56 

50 

50 

55 

63 

57 

60 

64 

62 

70 

69 

66 

67 

66 

6  7 

66 

64 

64 

6  7 

68 

6  7 

68 

70 

65 

60 

69 

63 

9 

ALSUON    3  SW 

MAX 

A3 

87 

85 

86 

88 

87 

82 

89 

90 

91 

96 

96 

96 

95 

96 

97 

97 

96 

96 

97 

99 

99 

96 

96 

88 

90 

88 

89 

90 

9 

MIN 

64 

55 

55 

55 

64 

62 

6  1 

6  1 

64 

66 

69 

68 

66 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

65 

8 

CAMP   HILL    2  NW 

MAX 

80 

84 

83 

83 

86 

88 

80 

87 

90 

90 

95 

99 

97 

92 

93 

93 

93 

95 

93 

95 

98 

96 

98 

92 

89 

86 

85 

85 

89 

89 

90 

1 

MIN 

60 

55 

52 

56 

60 

6  1 

65 

64 

65 

68 

66 

68 

69 

68 

69 

66 

6  7 

67 

62 

64 

6 

HEFLIN 

MAX 

80 

81 

82 

84 

86 

73 

87 

91 

92 

94 

100 

96 

95 

95 

95 

92 

94 

94 

97 

96 

96 

100 

95 

92 

85 

90 

86 

93 

89 

90 

90 

,7 

MIN 

53 

49 

t,5 

52 

62 

54 

57 

60 

58 

66 

65 

6  7 

65 

6  I 

66 

64 

66 

62 

64 

67 

66 

69 

66 

6  7 

66 

63 

65 

57 

68 

61 

.8 

LAFAYE  TTE 

MAX 

87 

81 

80 

82 

87 

77 

83 

87 

87 

90 

94 

94 

92 

90 

91 

90 

90 

90 

92 

94 

91 

94 

90 

89 

89 

82 

76 

88 

87 

67 

87 

.8 

MIN 

60 

55 

52 

54 

55 

61 

57 

60 

63 

63 

68 

67 

66 

65 

65 

66 

64 

65 

65 

67 

65 

65 

66 

64 

65 

65 

63 

63 

58 

62 

6 

MAOTIN  DAM 

MAX 

86 

SO 

82 

85 

89 

80 

86 

91 

90 

95 

94 

96 

95 

95 

94 

92 

93 

94 

96 

98 

96 

96 

96 

90 

86 

87 

84 

89 

89 

90 

90 

5 

MIN 

62 

61 

52 

62 

62 

65 

60 

6  V 

64 

66 

70 

67 

68 

69 

68 

69 

68 

65 

65 

7  1 

69 

6  7 

6  7 

68 

69 

68 

70 

69 

69 

68 

66 

0 

OPELIKA 

MAX 

81 

85 

83 

83 

85 

85 

88 

90 

95 

98 

93 

94 

94 

95 

96 

92 

93 

95 

98 

97 

94 

93 

87 

87 

87 

85 

86 

89 

90 

4 

MIN 

63 

57 

51 

56 

58 

61 

67 

66 

69 

67 

69 

69 

67 

66 

67 

66 

67 

69 

68 

68 

68 

69 

69 

70 

71 

67 

66 

66 

66 

6 

RCCKFOBD 

MAX 

8<. 

84 

85 

88 

70 

80 

88 

90 

91 

95 

96 

95 

94 

96 

94 

95 

94 

93 

97 

95 

96 

98 

94 

90 

84 

86 

87 

89 

92 

89 

90 

3 

MIN 

55 

50 

53 

60 

64 

58 

6  1 

63 

63 

70 

67 

67 

65 

64 

64 

66 

65 

64 

66 

67 

6  7 

68 

67 

68 

67 

69 

66 

66 

66 

64 

2 

srCK  ^•ILLS 

MAX 

79 

85 

85 

85 

86 

89 

81 

89 

92 

91 

97 

102 

96 

94 

97 

96 

95 

96 

94 

97 

98 

98 

101 

95 

94 

92 

93 

90 

94 

94 

92 

6 

HIN 

59 

54 

49 

50 

55 

60 

66 

58 

62 

61 

69 

67 

67 

65 

63 

65 

65 

64 

64 

66 

67 

67 

69 

69 

67 

69 

69 

64 

63 

57 

62 

7 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

HAX 

76 

80 

85 

87 

87 

94 

84 

92 

93 

93 

93 

97 

97 

96 

95 

96 

96 

95 

91 

98 

92 

90 

101 

95 

92 

92 

90 

88 

98 

9  1 

9  1 

8 

HIN 

62 

5  7 

62 

64 

63 

70 

7  3 

7  1 

70 

72 

72 

69 

70 

7  1 

7  3 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

67 

5 

0E"0P0LI5  LOCK  AMD  0A^ 

HAX 

75 

78 

82 

64 

85 

91 

80 

89 

91 

93 

92 

98 

95 

94 

93 

91 

93 

93 

92 

95 

96 

98 

98 

94 

90 

87 

69 

88 

86 

91 

90 

0 

MIN 

63 

5  7 

54 

55 

59 

60 

64 

65 

66 

66 

73 

69 

69 

70 

69 

71 

70 

70 

7  1 

72 

72 

7  1 

7  1 

70 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

67 

3 

GAINESVILLE 

MAX 

75 

75 

81 

82 

86 

90 

60 

89 

90 

91 

94 

97 

95 

94 

93 

95 

93 

93 

93 

95 

96 

98 

99 

95 

91 

92 

69 

91 

87 

92 

90 

3 

HIN 

64 

56 

63 

6  3 

72 

74 

75 

74 

7  1 

7  1 

7  I 

74 

73 

74 

72 

70 

70 

70 

69 

7  I 

7  1 

72 

68 

8 

GBEENSflORO 

HAX 

79 

84 

86 

88 

93 

78 

98 

91 

91 

95 

96 

96 

96 

94 

94 

93 

93 

94 

96 

97 

99 

101 

92 

95 

85 

89 

86 

85 

91 

63 

9  1 

3 

HIN 

62 

56 

6  1 

65 

66 

73 

70 

73 

7  1 

7  1 

69 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

69 

70 

68 

70 

70 

69 

67 

6 

HAYNEVILLE 

MAX 

86 

87 

88 

90 

86 

85 

90 

90 

85 

96 

100 

98 

96 

98 

100 

95 

97 

98 

103 

101 

97 

90 

92 

90 

88 

90 

93 

0 

MIN 

58 

65 

62 

7 1 

72 

7  I 

74 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

7  1 

7  I 

70 

67 

3 

LIVINGSTON 

MAX 

77 

83 

85 

86 

93 

82 

90 

91 

93 

9* 

98 

95 

95 

95 

95 

93 

94 

94 

96 

98 

100 

99 

97 

90 

87 

89 

68 

85 

91 

82 

9 1 

2 

HIN 

64 

56 

62 

71 

73 

72 

7  J 

7  1 

69 

69 

73 

72 

7  1 

73 

70 

69 

69 

69 

69 

7  \ 

66 

71 

67 

* 

"ARION  JUNCTION  2  NE 

HAX 

81 

83 

85 

88 

92 

82 

90 

93 

93 

95 

97 

96 

95 

95 

96 

94 

94 

94 

97 

97 

96 

100 

95 

91 

86 

90 

68 

86 

91 

89 

91 

7 

HIN 

62 

56 

65 

63 

70 

72 

70 

72 

7 1 

72 

70 

70 

73 

72 

71 

72 

70 

71 

69 

69 

68 

7  I 

70 

70 

67 

7 

"INTER  3  NW 

HAX 

80 

82 

85 

87 

90 

85 

90 

90 

93 

91 

95 

96 

98 

100 

95 

91 

68 

90 

89 

85 

90 

88 

89. 

9 

HIN 

57 

56 

63 

73 

73 

69 

69 

70 

69 

68 

66 

70 

70 

69 

66, 

2 

«ONTGO"ERY  WB  AP 

MAX 

84 

85 

86 

87 

87 

82 

87 

91 

92 

95 

98 

96 

94 

93 

97 

98 

95 

94 

96 

96 

99 

97 

97 

91 

68 

89 

86 

90 

91 

92 

91 

8 

MIN 

66 

6  3 

69 

72 

75 

73 

75 

75 

74 

75 

74 

73 

73 

76 

76 

72 

74 

72 

72 

71 

73 

74 

73 

70 

70 

6 

SELMA 

HAX 

82 

84 

85 

88 

90 

84 

90 

92 

93 

95 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

97 

97 

99 

99 

100 

90 

89 

90 

91 

89 

94 

91 

92 

3 

HIN 

63 

60 

58 

59 

68 

65 

64 

7J 

69 

71 

75 

72 

70 

71 

73 

74 

72 

71 

70 

75 

74 

74 

73 

72 

71 

70 

71 

73 

73 

72 

69 

9 

TLSKEGEE   3  S 

HAX 

86 

85 

85 

88 

87 

82 

89 

93 

91 

95 

98 

96 

93 

95 

95 

96 

94 

93 

95 

97 

98 

97 

96 

86 

89 

90 

85 

82 

92 

91 

9 1  i 

3 

HIN 

63 

58 

61 

66 

7 1 

78 

72 

70 

66 

72 

69 

70 

67 

69 

6  7 

68 

69 

69 

71 

72 

65 

66, 

5 

UMON  SPRINGS  2  NE 

HAX 

85 

87 

85 

86 

87 

88 

96 

94 

96 

96 

95 

95 

96 

95 

98 

98 

96 

95 

65 

90 

69 

90 

86 

89 

91 

5 

HIN 

60 

58 

" 

62 

66 

60 

70 

73 

75 

79 

60 

69 

69 

66 

69 

69 

67 

70 

69 

67 

69 

67, 

3 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA    1  NH 

HAX 

85 

89 

85 

87 

90 

42 

85 

91 

94 

95 

96 

96 

97 

97 

95 

96 

93 

92 

95 

97 

99 

100 

95 

98 

90 

92 

90 

87 

92 

90 

92, 

7 

MIN 

60 

60 

54 

56 

58 

56 

60 

64 

62 

70 

66 

68 

67 

65 

68 

71 

67 

66 

68 

68 

69 

67 

69 

70 

70 

67 

69 

69 

67 

66 

66, 

3 

BRANTLEY 

HAX 

85 

88 

86 

87 

90 

90 

65 

89 

93 

93 

95 

100 

99 

96 

96 

97 

99 

96 

96 

96 

99 

100 

96 

96 

89 

90 

90 

88 

89 

91 

92. 

9 

HIN 

60 

54 

52 

53 

57 

62 

59 

63 

64 

68 

68 

68 

68 

64 

62 

69 

67 

65 

67 

68 

69 

67 

68 

70 

68 

67 

69 

68 

66 

68 

64, 

6 

BREwTON  3  SSE 

MAX 

88 

86 

88 

92 

91 

87 

94 

96 

94 

96 

101 

96 

96 

96 

97 

97 

95 

96 

96 

97 

99 

96 

99 

89 

86 

90 

89 

89 

90 

91 

93. 

4 

MIN 

59 

55 

53 

53 

58 

65 

58 

63 

60 

68 

66 

67 

67 

ti 

68 

68 

65 

66 

68 

67 

69 

67 

66 

70 

68 

69 

68 

69 

67 

64 

64, 

7 

S—  IUl«t«nc*  NolM  FoOowlag  Suttoa  btdm* 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


station 

Day  Of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

9 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CAMDEN  3  Nm 

MAX 
MIN 

86 

84 

ii 

89 
5g 

92 

87 

91 
62 

93 
68 

95 
65 

93 
72 

100 
7  1 

97 
66 

94 

72 

95 
68 

96 

70 

95 

70 

94 
69 

94 

70 

97 
71 

97 
71 

99 
70 

99 

70 

95 
69 

91 
68 

89 
69 

90 
69 

89 
66 

86 
70 

90 
68 

90 
69 

92.5 
67.0 

ChATOM  3  N 

MAX 
MIN 

89 

84 

96 

97 
58 

99 

96 
57 

91 
64 

91 

67 

96 
62 

95 
64 

99 
72 

99 
68 

96 
71 

94 
69 

95 
70 

96 
73 

94 
66 

93 
67 

105 
70 

100 
69 

96 
71 

98 
71 

94 

68 

94 
67 

93 
68 

90 
68 

92 
66 

93 
68 

94 

70 

89 
67 

94,6 
66.1 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

90 

85 

82 

82 

85 

84 

86 
64 

64 
69 

87 

89 
71 

92 
72 

93 
69 

94 
72 

95 
70 

92 
7  I 

94 

72 

94 
71 

92 
70 

90 
72 

91 
73 

94 
74 

94 
68 

95 
71 

91 
69 

84 

95 
68 

85 
70 

65 
70 

64 

70 

86 
69 

69,1 
68,9 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 

87 

88 

93 
59 

91 
7 1 

82 

88 
63 

94 
66 

95 
69 

95 
74 

96 
74 

94 

71 

97 
74 

96 

72 

96 
71 

96 
75 

94 

73 

95 
73 

95 
71 

96 
73 

97 
70 

92 

70 

97 
72 

69 
72 

90 
7  1 

88 
7  1 

85 
7  I 

88 
7  1 

90 
71 

90 
71 

92.3 
69.9 

ENTERPRISE 

MAX 
MIN 

90 

85 

88 
62 

91 
6  3 

91 

86 
65 

88 
63 

92 
67 

93 
67 

96 
74 

100 
73 

96 

70 

94 
71 

96 
70 

95 
60 

94 
74 

95 
71 

95 
69 

98 
70 

102 
72 

96 
66 

95 
72 

90 
69 

92 
7  1 

90 
70 

68 
70 

90 
70 

90 
70 

92 
72 

92.6 
69.0 

elfaula 

MAX 
MIN 

89 

90 

92 

90 
65 

91 

92 
62 

92 
65 

91 
69 

92 
70 

94 
72 

95 
7  1 

96 
70 

94 
69 

95 
72 

97 
70 

96 
^8 

99 
7  I 

95 
69 

95 
71 

95 
73 

97 
7  I 

100 
69 

94 

70 

95 
71 

89 
7  I 

91 
70 

91 
72 

92 
7  1 

90 
69 

93 

72 

93,4 
69.4 

EVERSREEN 

MAX 
MIN 

82 

87 

85 

88 
56 

92 

89 
65 

85 
6  1 

93 
65 

94 

62 

96 
66 

97 
67 

98 
70 

97 
70 

95 
66 

96 
69 

97 

70 

95 
67 

94 
68 

95 
69 

96 
66 

98 
70 

96 
66 

97 

70 

96 
7  1 

89 

70 

89 
70 

90 
7  1 

90 
70 

86 

69 

88 

70 

92.6 
66.2 

FRISCO  CITY 

MAX 
MIN 

8<. 

85 

85 

87 
6  1 

92 
6  3 

89 
65 

86 

91 
69 

94 

93 
72 

93 
72 

98 
70 

97 
71 

94 
66 

95 
7  I 

96 
72 

96 
66 

96 

70 

97 
7  1 

100 
7  I 

100 
72 

98 
71 

99 

70 

98 
70 

90 
69 

90 
69 

92 
70 

90 
70 

89 
69 

89 

70 

92.7 
66,1 

GEnEuA 

MAX 
MIN 

88 

92 
59 

90 
58 

90 
5  7 

95 
65 

94 
65 

85 
6  3 

90 
66 

92 
66 

94 
71 

96 
7  I 

99 

70 

96 
71 

95 
68 

97 
66 

96 
68 

98 

70 

96 
69 

96 
68 

96 
71 

98 
73 

97 
68 

93 
68 

96 
70 

92 
70 

91 
69 

91 
70 

91 
69 

89 
69 

91 
72 

93.4 
67,5 

GILBERTo.<N 

MAX 
MIN 

Bl 

83 

86 
5  3 

86 
53 

93 

87 
64 

91 

60 

93 
64 

95 
60 

95 
70 

98 
69 

97 
67 

95 
66 

95 
67 

97 

70 

95 
70 

94 
67 

94 
67 

97 

70 

97 

69 

98 

70 

98 

70 

94 

70 

92 
69 

88 
69 

89 
67 

89 
69 

84 
70 

90 
67 

87 

70 

91,9 
66,8 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

8<. 

84 

85 

62 

89 
6  3 

89 
65 

84 

90 
63 

90 
66 

92 

66 

95 
72 

97 
73 

95 
70 

94 
72 

95 
70 

95 
7  1 

93 
7  1 

93 
69 

93 
70 

97 
71 

98 
72 

98 
74 

97 
70 

92 
70 

69 
70 

88 
69 

88 
68 

85 

70 

86 
70 

90 
69 

92 
71 

91.2 
66.6 

A0LA\0 

MAX 
MIN 

81 

89 

85 

86 
60 

81 

90 
65 

78 
6  3 

88 
69 

91 
70 

93 
74 

95 
72 

96 
72 

94 
72 

94 

7  I 

94 

72 

93 
75 

96 
72 

94 
7  1 

95 
72 

97 
71 

97 
70 

97 
7  1 

92 
74 

94 
7  1 

91 
7  1 

92 
70 

86 
7  1 

88 
70 

85 
70 

88 
70 

90.7 
69.5 

HIGHLAND  HOME 

MAX 
MIN 

34 

s  3 

83 
59 

85 
58 

87 

63 

69 
63 

90 
65 

84 
62 

90 
66 

92 
67 

93 
72 

96 
7  1 

99 
68 

99 
70 

95 
70 

96 
7  1 

97 
72 

97 
69 

95 
7  I 

97 
71 

97 
72 

98 
73 

100 
69 

101 
7  1 

97 
69 

88 
69 

90 
67 

69 
70 

84 

70 

86 
70 

90 
69 

92.3 
68.  1 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

84 

84 

87 

S3 
52 

91 
5  3 

85 

91 

60 

91 
66 

93 
62 

96 
68 

98 
69 

96 
69 

94 

66 

94 
65 

95 
69 

95 
69 

94 
6  7 

94 
68 

97 
69 

96 
68 

99 
69 

98 
70 

98 
69 

92 
69 

91 

70 

90 
68 

90 
69 

87 
68 

89 
6  7 

90 
69 

92.2 
66.3 

OZARK  6  NNW 

MAX 
MIN 

90 

84 

86 

89 

88 

81 

88 
60 

91 
59 

92 

94 

96 
72 

96 

94 
66 

94 

95 

95 
72 

95 

95 

98 
67 

99 

100 

95 

95 
70 

69 
67 

90 
68 

69 
67 

85 
67 

86 
68 

89 

90 
65 

91.6 
66.0 

PHENIX   CITY    2  l.m 

MAX 
MIN 

84 

81 
6 1 

84 

60 

85 
63 

88 
65 

90 
62 

79 
64 

67 
67 

90 
69 

91 
69 

94 

70 

98 
72 

96 
70 

98 
73 

96 
7  I 

96 
73 

95 
73 

96 
70 

93 
71 

94 
74 

95 
70 

97 

70 

95 
7  1 

92 
70 

87 
71 

86 
69 

88 
70 

85 
64 

88 
7  1 

89 
67 

90.6 
66.5 

plshmataha 

MAX 
MIN 

74 
62 

78 
55 

82 
54 

85 
5  3 

87 
54 

92 
64 

85 
59 

94 
68 

94 
62 

96 
66 

96 
72 

97 
69 

99 
71 

94 
7  1 

97 
7  1 

97 
7  1 

93 
67 

96 
70 

96 
72 

98 
73 

100 
73 

102 
72 

96 
70 

95 
68 

91 
68 

86 
69 

89 
69 

87 

70 

84 
66 

66 
70 

91.7 
66.7 

SEALE 

MAX 
MIN 

thomasville 

MAX 
MIN 

75 
61 

80 
57 

82 
57 

84 

59 

86 
63 

89 
67 

89 
64 

89 
68 

90 
66 

92 
73 

91 
72 

97 
69 

94 

U 

94 
70 

94 
73 

94 
73 

93 
70 

93 

70 

94 

72 

97 
74 

96 
74 

98 
74 

99 
71 

94 
69 

90 
69 

89 
69 

88 
70 

86 
70 

66 
69 

90 
70 

90.4 
68.5 

troy 

MAX 
MIN 

87 
64 

84 
59 

85 
59 

88 
63 

90 

83 
65 

86 
62 

91 
67 

93 
67 

95 
72 

98 
7  1 

98 
66 

94 
72 

95 
70 

97 
7  1 

95 
7  1 

95 
70 

95 
70 

97 
7  I- 

99 
7  1 

99 
74 

98 
66 

97 
72 

66 
69 

89 
71 

69 
68 

83 

70 

84 
70 

90 
71 

90 
71 

91.7 
66.4 

WhATLEY 

MAX 
MIN 

84 

85 
54 

88 
52 

91 
53 

92 
5  7 

88 
66 

92 
60 

92 
64 

96 
6  1 

94 

66 

100 
68 

98 
68 

96 
66 

85 
65 

96 
67 

96 
68 

93 
66 

96 
65 

96 
66 

96 
66 

101 
66 

99 
68 

92 
67 

92 
68 

93 
68 

90 
68 

90 
68 

86 

68 

90 
66 

90 
68 

92.6 
64.8 

CULF  og 

SAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

85 

6  3 

85 
59 

85 

60 

91 
64 

88 
66 

88 
66 

86 
67 

89 
73 

93 
67 

95 
72 

95 
74 

97 
70 

95 
73 

93 
70 

95 
72 

95 
73 

93 
70 

93 
7  1 

95 
73 

95 
72 

96 
7  3 

96 
72 

95 
7  1 

69 
70 

86 
70 

B5 
71 

88 
70 

88 
70 

85 
70 

87 
71 

90.9 
69.4 

citronelle 

MAX 
MIN 

83 
6  1 

83 
56 

86 
60 

89 
6  1 

94 
62 

69 
63 

91 

65 

94 

92 
65 

95 

99 
7  I 

97 
68 

96 
69 

97 

96 

96 
70 

94 
65 

95 

97 

96 

97 

97 

95 

92 

89 
66 

87 

66 

87 
66 

86 
67 

86 
64 

89 
66 

92.1 
65.9 

CCDEN 

MAX 
MIN 

86 
56 

85 
57 

88 
57 

90 
60 

87 
64 

86 
66 

87 
66 

87 
72 

90 
76 

90 
77 

92 
75 

92 
73 

91 
75 

91 
74 

91 
73 

91 
76 

92 
68 

92 
77 

93 
79 

94 
78 

95 
73 

95 
74 

95 
70 

90 
74 

90 
70 

89 
72 

69 
71 

90 
72 

83 
72 

86 
73 

89.9 
70.7 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MIN 

S3 
64 

86 

60 

86 
62 

89 
63 

92 
65 

90 
64 

90 
67 

90 
69 

92 
68 

91 
73 

95 
77 

92 
72 

93 
72 

94 
69 

93 
74 

94 
74 

94 

70 

94 

70 

95 
76 

95 
73 

95 

97 
72 

96 
70 

90 

89 
70 

89 
70 

90 
70 

90 
71 

83 
70 

67 
70 

91.1 
69.8 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

SO 
74 

81 
67 

81 
70 

85 
73 

84 
71 

83 
66 

85 
74 

85 
75 

69 
71 

89 
77 

90 
80 

90 
76 

89 
77 

90 
76 

90 
76 

91 
80 

90 
78 

91 
76 

91 
80 

91 
81 

92 
81 

91 

80 

89 
78 

88 
60 

86 
78 

87 
74 

87 
78 

as 

74 

S3 
73 

87 
73 

87.4 
76.8 

MOBILE  kS  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
63 

85 
59 

87 
61 

88 
64 

92 
66 

89 
67 

91 
67 

88 
71 

90 
71 

93 
74 

95 
74 

93 
74 

94 

73 

92 
72 

93 
74 

91 
73 

93 
71 

93 
73 

92 
74 

94 
74 

95 
75 

97 
72 

92 
72 

91 

72 

90 
70 

86 
72 

85 
7  1 

87 
7  1 

86 

70 

88 
72 

90.4 
70.4 

MOBILE 

MAX 
HIN 

80 
67 

86 
61 

85 
65 

86 
66 

91 
66 

87 

68 

90 
71 

84 
73 

87 
75 

67 
77 

94 

78 

96 
74 

93 

76 

90 
76 

90 
76 

90 
78 

92 
73 

90 
77 

88 
78 

91 
77 

92 
77 

96 
75 

95 
74 

95 
73 

92 
71 

88 
73 

90 
73 

89 
72 

S9 
72 

84 
73 

89.6 
72.8 

RCBERTSDALE  I  E 

MAX 
MIN 

80 
63 

85 
60 

85 
63 

87 
61 

90 
64 

90 
64 

69 
66 

89 
67 

89 
65 

91 
69 

93 
74 

96 
70 

92 
71 

92 
67 

89 
71 

92 
72 

93 
70 

93 
68 

93 
70 

93 
70 

97 
71 

96 
70 

97 
69 

95 
71 

93 
70 

69 
69 

87 
70 

89 
71 

88 

70 

85 
70 

90,6 
68.2 

See  R«larenc«  NotM  Following  SlaflCB  Indsx 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JUNE  196* 


Station 

Day  CM  Month 

3 t» 
^ '< 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

— ^ 

21 

1  

22 

23 

24 

a 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

PIEDMONT 

PLATEAU 

09 

i 



^— 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.21 

.29 

.16 

.20 

.22 

.10 

.20 

.23 

.26 

.21 

.29 

•  tt 

.2» 

.29 

.21 

.32 

.2. 

.19 

.29 

.2J 

.27 

.27 

.21 

.1* 

.16 

.16 

.10 

.  iO 

.29 

.24 

6.64 

WIND 

29 

39 

32 

26 

19 

30 

17 

19 

10 

12 

13 

10 

i 

20 

20 

29 

SO 

19 

IS 

29 

13 

27 

10 

2) 

31 

13 

33 

22 

16 

17 

610 

PRAIRIE 

06 

DEHOPOLIS 

LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

.11 

.18 

.23 

.20 

.21 

.30 

.19 

.22 

.32 

.24 

.20 

.33 

.19 

.27 

.26 

.18 

.19 

.28 

.31 

.26 

.31 

.39 

.29 

.31 

.24 

.19 

.21 

.11 

.10 

.IS 

7.29 

MIND 

3C 

39 

33 

16 

96 

10 

36 

32 

26 

38 

IT 

30 

26 

27 

16 

34 

94 

23 

3C 

17 

3C 

31 

29 

26 

46 

39 

26 

949 

MAX 

a* 

91 

99 

99 

99 

98 

67 

89 

99 

99 

9* 

9* 

100 

96 

97 

MIN 

60 

63 

92 

90 

93 

60 

66 

69 

69 

67 

69 

70 

70 

7* 

74 

73 

72 

79i.  75 

74 

79 

" 

72 

69 

72 

72 

72 

72 

66.9 

OL'LF  08 

FAIRHOPE  2 

NE 

EVAP 

.29 

.30 

.29 

.22 

.26 

.16 

.22 

.23 

.26 

.28 

.19 

.33 

.20 

.22 

.24 

.28 

.27 

.31 

.31 

.32 

.29 

.29 

.17 

.12 

.17 

.16 

.14 

.07 

7.008 

WIND 

42 

31 

21 

13 

28 

20 

23 

16 

29 

9* 

20 

13 

23 

26 

33 

22 

16 

9 

9 

13 

27 

27 

16 

9 

6 

9 

9 

2 

6 

991 

MAX 

99 

92 

92 

93 

99 

98 

99 

99 

102 

101 

103 

99 

102 

102 

100 

101 

103 

101 

103 

103 

101 

100 

100 

96 

89 

90 

92 

94 

67 

•9 

97.4 

MIN 

67 

63 

63 

6'. 

67 

70 

71 

72 

71 

75 

76 

73 

7* 

72 

76 

76 

7* 

73 

76 

79 

76 

79 

74 

73 

72 

71 

72 

74 

74 

71 

72.0 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Numbar  of  dayi  with  pradpitatloD 

£  it 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

£  a 

Direction 
of 

fasteit  mile 

e 

•  s 

MIDNIGHT 
CST 

z 

< 

0  in 
0  u 

tC 

NOON 
CST 

2^ 

0  u 
*o 

H 

.01-09 

.10-49 

S0-.99 

1.00-1.99 

200 
and  over 

3 
i2 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

03 

10 

5.2 

25 

SE 

26 

87 

86 

59 

61 

7 

3 

3 

0 

0 

1 

14 

67 

6.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

18 

4 

5.3 

23++ 

05 

23 

76 

78 

93 

51 

4 

1 

1 

1 

2 

0 

9 

9.5 

MOBILE  we  AIRPORT 

le 

8 

7.7 

29++ 

04 

22 

87 

90 

57 

66 

4 

5 

5 

1 

1 

0 

16 

s.e 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

22 

4 

5.8 

29 

E 

17 

85 

90 

57 

58 

5 

1 

4 

2 

0 

0 

12 

67 

9.9 

S««  r«l«r»nc*  not**  follow!  ag  Suiion  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
DELAYED  DATA 


Terrtperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

•  E 

at  3 

M 

<  s 

« 

CD 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

lowest 

Q 

I 
a 

a 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

1 

6 

1 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

.10  or  More 

.SO  or  More  | 

1.00  or  More 

si 

8  > 

hi 

5  > 

si 

DECEMBER  1963 

ALBERTVILLE  2  SE 

42.8 

23.7 

33.3 

-  9.9 

61 

27 

6 

22 

977 

0 

4 

28 

0 

D  3.21 

-  1.96 

1.90 

11 

1.7 

0 

3 

2 

2 

JANUARY  196* 

HALEWILLE 

51.4 

25.4 

3S.4 

69 

24 

3 

15 

618 

0 

2 

24 

0 

7.79 

2.44 

25 

15.5 

16 

1 

7 

5 

3 

MARCH  1964 

FAIRHOPE  2  NE 

71.9 

48,1 

60.0 

0.4 

80 

8 

35 

31  + 

173 

0 

0 

0 

0 

5.90 

-  .48 

1.50 

2 

.0 

0 

9 

3 

3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Da;  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER  1963 

ALBERTVILLE  2  SE 

MAX 

47 

49 

44 

45 

54 

47 

56 

66 

48 

44 

50 

46 

46 

38 

29 

31 

32 

43 

33 

33 

35 

37 

38 

38 

30 

43 

61 

40 

46 

43 

46 

42.8 

MIN 

24 

22 

28 

32 

32 

27 

28 

36 

30 

26 

25 

38 

35 

26 

15 

15 

17 

13 

9 

9 

17 

8 

22 

21 

20 

21 

32 

26 

25 

26 

26 

23.7 

JANUARY  1964 

HALEYVI LLE 

MAX 

31 

37 

54 

61 

49 

58 

51 

54 

58 

58 

45 

48 

38 

23 

34 

45 

36 

56 

56 

65 

56 

67 

64 

69 

65 

49 

61 

54 

40 

51 

58 

51.4 

MIN 

22 

10 

19 

36 

22 

24 

38 

32 

40 

16 

16 

20 

11 

11 

8 

17 

20 

23 

25 

41 

24 

37 

40 

52 

32 

31 

31 

29 

19 

21 

22 

25.4 

MARCH  1964 

FAIRHOPE   2  NE 

MAX 

66 

67 

74 

74 

66 

66 

77 

80 

79 

72 

67 

76 

76 

79 

73 

70 

75 

76 

67 

75 

73 

61 

69 

72 

78 

69 

69 

76 

73 

69 

64 

71.9 

MIN 

52 

53 

52 

65 

46 

36 

43 

60 

65 

43 

42 

46 

46 

61 

59 

46 

41 

47 

50 

50 

46 

35 

42 

55 

54 

39 

38 

50 

50 

43 

35 

48.1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1    1   2   1  3 

4   1   5   1  6 

7   1   8   1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19     20  21 

22  1  23  I  24 

25     26  27 

28  1  29  1  30 

31 

AUGUST  1963 

MILSTEAD 

4.5: 

.80 

,89  .10 

.74 

.49 

1.2S 

.26 

DECEMSER  1963 

ALBERTVILLE   2  SE 
HODGES 

D  3.21 
4.6^ 

.13  .12 

.30 

1.90  1.13 
1.85  1.29 

•OlD  .10 
.20 

0  .04 
.47  .33 

D  .03 

JANUARY  196<i 

MALEYVILLE 

7,79 

1.09 

.90  2.27 

•  27 

.24 

.56 

2.44 

MARCH  196* 

FAIRHOPE  2  NE 

5.90 

1,50  ,15 

.20  .04 

.02 

.36  .47 

1.40  .02 

.20 

1.10  ,42 

MAY  1964 

GULF   SHORES  P  0 

3.72 

.03  .05 

1.94 

T 

1.70 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ABBEVILLE  1  NNW 
ADO I  SON 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  i  SE 
ALEXANDER  CITY  6  I 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA    1  NM 
ANNISTON  FAA  AP 
ARLEY  )  S 


ASHVILLE  «  H 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
AUBURN  3  Sm 

autaugaville  }  n 
bankhead  lock  and  dam 

MINETTE 
BELLE  M|NA  ;  N 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 

BEXAR 

LINGSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOA  2 

BRANTLEY 
BREMTON  3  S5E 
BRIDGEPORT  2  w 
BROOKMOOD 
BRUNDIDGE 
CALERA  2  Sw 


CMILDERS8URG 

IILDERS8URG  I 
CITRONELLE 


CLAYTON 

COO  EN 
I  COFFEE  SPRINGS 
1  COLLINSVILLE 

COLUMBIA  1  E 

CORDOVA 

COT TON TON 

CUBA 


DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

ELROO 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE   1  N 

FALLS  CITY  BLK  POND  Tfi 

FAYETTE 

FLORENCE 
FORT  DEPOSIT 
FORT  kORGAN 
FORT  PAYNE 
FRISCO  CITY 
GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 
GARDEN  CITY 
GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGaS 

GREEN  BAY 

GREENSeORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

SHORES  P  0 
ERSVILLE 

GUNTfRSVILLE  TVA 

MALEYVILLE 
HAMILTON  J  S 

lEVILLE 
HEAD LAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGMTOWER 

MOOGES 

HUNTSVILLE  MB  AP 


0645! 
I  OT*S 
07iT 

.  0790 
I  Oa23 
I  0931 
I  0957 
1069 


JACKSONVILLE  2  SW 
JASPER  «  N 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

LEEDS 
LECSBURG 
LIVINGSTON 
LOUISVILLE 

MADISON 

MAGELL* 
MARION   1  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  Nf 
martin  dam 
MAThENS  1  SSM 
MELVIM 

MERT2  PONDVILLE  TOkER 
MIDKAT 

MILLERS  FERRY 

MILS1EAD 
HINTER   J  NW 
MINTC*   *  NW 
MITCHCLL  0AM 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 
nONTEVALLO 
HONTgOMERV  MB  AP 
MOULTON 
NOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

MAI C ME  2 

«CW  BROCKTON 

NCV  MARKET  2 

NCMTOM 

ONEONTA 

3PELIKA 

ORRVILLC 

OZARK  6  HN« 

PAINT  ROCK  2  N 


HENRY 

WINSTON 

WILCOI 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WINSTON 

CLAY 


'5  LEE 
031  AUTAUGA 
03|  TUSCALOOSA 
BALDWIN 
MESTONE 
ETTE 
02|  JEFFERSON 


oaj  jEi 


03i  MARION 
03|  AUTAUGA 
02  JEFFERSON 
02-  MARSHALL 
CHEN' 


07  ESCAMBIA 
I  1099|  02  JACKSON 

TUSCALOOSA 
PIKE 
I  IJSaj  04  SHELBY 

1301  CT  WILCOX 
I  I3li  07  CLARKE 
I  132A  OS  TALLAPOOSA 
I  1377  031  WALKER 
I  1S12  0*  CHEROKEE 
I  1S20  Oil  BIBB 
1466  OTI  WASHINGTON 
ItlS  04  TALLADEGA 
!  U20l  0*.(  TALLADEGA 
I  UeSj  Oft  MOBILE 

I  1690  07^  MONROE 

1694  01,  CMILTON 

172sj  OT  BARBOUR 

1003  OS  MOBILE 

180T  OT  GENEVA 

1849  02  OE  KAL8 

186*  OT  HOUSTON 

19A0j  03;  WALKER 


21191  OSl  TALLAPOOSA 
212Ai  OS  TALLAPOOSA 
21*1'  Oi  PICKENS 
218^  06  HARENOO 
2207|  01  MORGAN 


223* 


Of-,  CLi 


4Sl  06  MARENGO 
I  23721  OT  HOUSTON 
2377.  OT  HOUSTON 
23B6|  OJi  WINSTON 


I  25771  or 
2632!  0^ 
2670 


2832,  OT 
I  28*0  Olj 
I  2e*»  03. 


2BB3< 


COFFEE 

TUSCALOOSA 

COFFEE 

BARBOUR 

CONECUH 

BALDWIN 

COVINGTON 

MORGAN 

WINSTON 

FAYETTE 


I  29Tl|  01  LAUDERDALE 
302'*  Oij  LOWNDES 

I  iOiH  081  BALDWIN 

I  30*3  02I  DE  KALB 
3105  0^  MONROE 
3151  0*>  ETOWAH 
315*:  0*  ETOWAH 
3160  06  SUMTER 

I  32001  02|  CULLMAN 
3255|  OT  GENEVA 

I  32711  OTi  BUTLER 
3306!  07  CHOCTAW 
3*30|  03  WALKER 
3*96^  07!  COVINGTON 
35111  06  HALE 

I  3519  07  BUTLER 
352*.  OT  BUTLER 
355«  Oei  BALDWIN 

I  3573!  02;  MARSHALL 
3978(  02*  MARSHALL 


'  3620 
36*> 

I  37*8 
3761 

I  3775 
3016 
3B*Z 
38991 


03|  WINSTON 
03l  MARION 
061  LOWNDES 
07^  MENRT 
05j  CLEBURNE 
071  CRENSHAW 
0*  CLEBURNE 
Oli  FRANKLIN 
Olj  MADISON 
07^  CLARKE 


*209i  04  CALHOUN 
*226|'  03I  WALKER 
*306  051  ELMORE 
I  *502|  05^  CHAMBERS 
I  46031  Oil  CHILTON 
46191  021  JEFFERSON 
4627]  0*f  CHEROKEE 
4798  06|  SUMTER 
I  48B4|  OTI  BARBOUR 
I  4976  01  MADISON 

i  *99b|  02  JEFFERSON 
.  5108)  06,  PERRY 
I  5116]  06^  DALLAS 
5I2I  06|  DALLAS 
51*0|  05i  ELMORE 
■  5172  06|  MONTGOMERY 
'  9354j  07!  CHOCTAW 
53«2|  03J  BIBB 
93971  0«  BULLOCK 
5417^  oi  WILCOX 


5*39*  ( 

54491  C 

54  5^  C 


5550^  < 
I  5625<  ( 
5535!  t 


31  10 
111  32  34 
1  32  2S 


DALLAS 
I  DALLAS 
I  CMILTON 
MOBILE 
MOBILE 
SHELBY 
(  HON T GOME RY 
i  LAWRENCE 
LAWRENCE 

'  01  COLBERT 
.  or  MONROE 
1  07  COFFEC 
t  01  MADISON 
i  OT  DALE 


6161   04  DALLAS 
621S  071  DALE 
6226J  02^  JACKSON 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


32  11  j 
31  21  I 

33  39  ' 
31  57  i 
33  32 

1^  34  20  ' 

12  3*  42  I 

13  31  31 


(  33  33  I 
I  34  11 


3  33  30 

2  32  38 

3  32  27 
i  32  28 

U  32  40 
11  32  15 
13  31  56  ' 
i  32  53 
4|  32  04  I 
1  32  06  I 

11  32  27  I 


999  HIO  Mil 


730    8A  ti 


800     7A  7* 


207     7A  7A 


JOHN  S  RlCHBUlie 
PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HAROTi  SR. 
JESSE  M.  CULP 
DOUGLAS  H.  SAKFORD 
MRS.  CHERRY  J.  NERNOON 
.  GILLIS 
lATlON  AGENCY 
'  MRS.  DORA  R,  DAVIS 
NORMA  K  WILLIS 

JOHN  T.  SWINDALL 


JAMES  I 


RADIO 


TION 


INACT  IVE  4/J5/64 
MRS.  MARTHA  I.  MOORE 
J.  e.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  GROVER  w.  WOODWARD 

AUBURN  UNIVERSITY 
I  MISS  CLARA  R.  OLIVE 
'  JAMES  E.  MC  CRAVY 

■  OSCAR  w.  LOCKRICGE 
'  JOHN  R.  THOMAS 
'  U.S.   WEAlHCR  BUREAU 
:  DAVID  A,  BURNS 
I  R.  E.  HENDERSON 

MRS.  CLaRA  I.  PEaVY 

MISS  M.  LOUISE 

MRS.   WILLIE  M. 


j  AUBURN  UNIVERSITY 
.  JOE  PICKENS 
I  AUBURN  UNIveRSITY 

FLOYD  J.  GARRISON 

DON  R.  WATSON 

HUEY  C0L6URN 

GRADY  C.  YOUNG 

ALABAMA  POWER  CO. 

CITY  WATER  PLANT 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

TOLLIE   L.  MASKEW 
MARION  w.  EASTERLING 
MRS  ELI2ABETH  H  WESTON 
AGNES  C.  CHRISTENSEN 
HENRY  F.  KELLEY 
B.  W.  APPUETON 
MRS.  ALICE  K.  FUALK 
MRS.  C.  ORE SHAM 
HUGH  S.  KITE 
REUBEN  P.  HARRIS 

WILLIAM  L.  BARTLCTT 
H.  CLAT  PLESS 
MRS.  C.  O.  WEEKS 
JAMES  M.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 

MRS.  verna  b.  landers 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
R.   E.  PILCHER 
MITCHELL  DRAKE 


EDGBfRt  M,  HARD 
'  U.S.  FOREST  SER' 
I  GORMAN  J.  BLACK 

■  HENRY  G.  RICHARDS 
WOODROW  WILSON 
WM.  H.  CHANDLER 
CARL  PARKER 
MRS.    NELIA  MCKEN21E 
JOHN  H.  WILLIAMS 
SO.  NATURAL  GAS  CO. 
HACK    C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENIIE 
REBECCA  CAMPBELL 


I  ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
JOHN  P.  RHODES 

j  N.  HAHNER  COBBS 
CECILE   T.  LEWIS 
L.  RAYMOND  BOOIFORO 
GILBERT  w.  MElCmER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-76S 

RADIO  STATION  WJBB 
EDDIE  L*  PEARCE 
MISS  JANE  DOSWELL 
AUBURN  UNIVERSITY 
CITY  OF  HEFLIN 
,  CHARLES  R.  PORTER 
!  THOMAS  J.  HART 
;  FRANK   L.  HAVNES 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
T.  H.  GAILLAROt  JR> 


I  MRS.  ELLA  H.  A' 
I  JAMES  A.  BRITAIN 

ALABAMA  POWER  CO. 

CLARENCE  H.  FINChER 
'  ALABAMA   POWER  CO. 
I  MRS.  MARY  K.  LEE 
'  RUFUS  M.  SEWELL 
I  LIVINGSTON  STATE  COL 
I  JOHN  B.  ARO 
I  JOHN  D  STONER  JR 

I  ALABAMA  POWER  CO. 
;  ROBERT  J.  CURRY 
R.  L.  SIHONTON 
AUBURN  UNIVERSI IT 
,  ALABAMA  POWER  CO. 
I  E>  PAUL  GOWAN 
I  ERNEST  H.  LAND 
FORES' 


MRS*  SARA  0. 
FRED  MENDERS 


1  ALABAMA  POWER  CO. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ftOSERT  C.  BCTANCOURT 


U.S.  WEATHER  eUR£j 
TVA-381 
JOHN  M.  KELLY 


S.  B.  HELTON 
I  E.  L.  DEAN 

MISS  LUCILE  w.  MERCrORG 
I  GLADYS  C  BROWN 
'  LONNIE  R.  NORRIS 
i  RADIO  STATION  WJHO 
I  EDWARD  a.  WARREN 
I  JACOB  0.  BARNES 

TVA-69 


4-CHATTAMOOC>CE I     5-CM0CTAWMATCMEE»  6-COWECUi 


12-TE»MSSSEE 1 


ll-TOCICMCi 


6  ,1/1 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LUTHER  H.  HODGES,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 


ASHKVILLE:  1964 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 
JULY  196A 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Day 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

SUIion 

•a 

oS 

s 
a 

9 

i 

o 

a 

Max. 

MIn. 

•a 

?l 

3 

a 

1 

s 

o 

s 

o 

Average 
Maxim  uj 

|i 

S  3 
<S 

< 

Depajiui 
From  Nc 

Ja 
tn 

a 

a 

S 

0 

£ 
Q 

3 

H 

Iz 

S  2 
o  u. 

£ 

o 

o 

a 

■3 

o 

H 

9 

a 
o 

a 

s 
a 

s 

1 

S 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE   1  N 
FLORENCE 

B9,'> 
69.3 

89.0 
90. 9M 

66.6 
66.6 
67,4 
67.5 
67. 4M 

78.0 
78.0 
78.6 
78.3 
79. 2M 

•  2.3 

97 
97 
96 
98 
97 

9 

9. 

29 
19 
9 

54 
56 
55 
55 
55 

14 
14 
14 
14 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
14 

17 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.62 
4.35 
3.14 
5.26 
3.98 

-  1.39 

2.06 
1.68 
2.31 
1.13 

12 
12 
12 

20 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 

7 
7 
8 

2 
1 
4 
3 

2 
1 
1 
1 

HUNTSVILLE   WB  AP 
MAOISON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 
NEW  MARKET  2 

86.8 
AS. 5 
89.6 
89. T 
87.1 

68.9 
67.0 
67,2 
68,7 
65.4 

77.9 
77.8 
78.4 
79.2 
76.3 

-  3.2 
.  2.1 

95 
95 
95 
96 
93 

8 
8 
8 
8 
10 

55 
54 
56 
54 

14 
14 
14 
14 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
14 

17 
20 
10 

0 

• 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7,42 
8.14 
6.42 
3.48 
5.79 

3.17 
3.67 

3.61 
3.05 
1.77 
1.25 
2  .  40 

12 
12 
2 
12 
12 

.0 
.0 
.  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
10 
8 
9 
11 

3 
5 

1 
2 

3 
3 

1 
1 

RED  PAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 

88. S 
87.8 
87.7 
89.8 

67,6 
66.2 
65.0 
64.7 

78.1 
77.0 
76.4 
77.3 

94 
94 

93 

101 

23* 

8 
26. 

29 

56 
55 

se 

52 

14 
14 
14 
14 

0 
0 

1 

0 

13 
13 
12 
23 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.77 
7,82 
9.22 
5,55 

1.87 
3.10 
2.25 
2.01 

12 
1 
29 
10 

.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 

13 
9 

13 
6 

6 
3 
5 
4 

1 
3 
5 
2 

DIVISION 

77.9 

-  2.3 

5,78 

1.42 

.0 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

02 

AlBFRTVILLE  2  SE 
BESSEMER  3  SSw 
BIRMINGHAM  WB  AP  R 
HftlDOEPORT   2  W 
GUNTERSVILLE 

88.5 
87.1 
87.7 
89.0 

68,0 
68,3 
65,4 
68,2 

78.3 
77.7 
76.6 
78.6 

-  3.9 

93 
94 

92 
93 

22« 

8 
28* 

9 

57 
58 
52 
57 

14 
14 
6 
14 

0 
0 
0 
0 

14 

2 
11 
18 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.76 
4.34 
5.36 
4,31 

-  .82 
.93 

2.45 
1.13 
1.61 
1.58 

12 
12 
8 
12 

.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

7 
10 
10 

9 

5 
2 
3 
4 

2 
1 
2 
1 

ONECNTA 
SAI^T  BERNARD 
SANr  MT  SUBSTA  AU 
SCOTTSBORO 
VALLEY  HE4D 

87.6 
85.3 
86.5 

66.6 
64.7 
63.5 

77.1 
75.0 
75.0 

-  2.8 

93 
69 
92 

8 
28* 

25 

55 
54 
51 

14 
14. 

6 

0 
0 
0 

9 
0 
6 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

10,01 
5,70 
9.00 

4.41 

3.03 
1.42 
1.64 

21 
1 
13 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

8 
9 
10 

6 
4 
6 

4 

3 
4 

DIVISION 

76.9 

-  2.2 

6.35 

1.44 

•  0 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

BANKhEAD  lock  and  DAM 

CENTREVILLE 

CLANTON 

DOUBLE  SPRINGS 

89.0 
89.9 
87.8 
89.0 

66,4 
67.4 
68,8 
65,1 

77.7 
78.7 
78.3 
77.1 

-  2.6 

-  2.4 

94 

96 
91 
100 

29. 

25« 

22 

53 
60 
61 
54 

15 
14. 

6 
13 

0 
0 
0 
0 

15 
23 
8 
15 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

6.02 
3.62 
4.03 
8.05 

-  1.75 

-  1.64 

2.00 
.92 
1.10 
1.90 

12 
3 
9 
1 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
5 

9 
10 

4 
4 
3 
6 

2 

0 

* 

FAYETTE 
HALFYVILLE 
HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
PRATTVILLF 

90. OM 

87.2 

89.1 

88.8 

90.9 

68.2 
65,8 
65,8 
66,7 
66.5 

79. IM 

76.5 

77.5 

77.8 

78.7 

-  2.2 

95 
94 
96 
94 
98 

8 

9 

9 
31* 
27. 

56 
55 
54 
54 
55 

14 
14 
14 
14 
29 

0 
0 
0 
0 
0 

23 
9 
IB 
19 
2S 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.52 
7.40 
6.76 
8.25 
5.25 

-  .59 

2.20 
1.76 
4.12 
2.67 
2.71 

1 
3 
12 
12 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 
9 
8 
9 

7 
5 
2 
4 
2 

I 

thorsby  Exp  station 
tuscaloosa  faa  ap 
tuscaloosa  oliver  dam 

VERNON 

87.5 
88.8 
89.6 
90.2 

68.0 
70.1 
69.7 
67,0 

77.8 
79.5 
79.7 
78.6 

-  2.0 

92 
95 
95 
98 

23 
B 

9« 

7 

61 
60 
64 
55 

14 
14 
T 
14 

0 
0 
0 
0 

10 
18 
18 
19 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

5.41 
3.52 
2.87 
10.37 

-  1.95 

1.85 
.77 
1.01 
2.00 

31 
31 
12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

9 
9 
7 
11 

4 

3 
2 
7 

DIVISION 

78.2 

-  2.5 

6.24 

1.11 

.0 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
CALFRA  2  Sw 
CENTRE  5  SW 

CHILDER5BUH6  WTR  PLANT 
GADSDEN  GAS  PLANT 

89.2 
89.7 
88.4 
88.6 
87.6 

67.9 
66.3 
67.0 
67,8 
67,2 

78.6 
78.6 
77,7 
78.2 
77.4 

-  2.6 

94 

93 
95 
93 
94 

28* 
22. 

29 

28. 

28 

61 
57 
57 
59 
57 

6 

6 
14 

o  o  o  o  o 

13 
21 
13 
11 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.14 
3.14 
5,76 
3,93 
8.06 

-  2.13 

1.17 
1.98 
1.26 
1.07 
1.73 

12 
12 
10 
12 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
5 

12 
8 

11 

7 
1 
4 
3 
7 

2 
1 
2 
1 
3 

PELL  CITY   I  NNE 
5YLACAUGA  *  NE 
TALLADEGA 

87.5 
88.5 
86.5 

65,5 
66.9 
64.9 

76.5 
77.7 
75.7 

•  4.6 

92 
93 
91 

29* 

28 
25 

56 
57 
55 

I* 
6 
6 

0 
0 
0 

8 
'\ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

7.78 
6.84 
6.31 

1.52 

2.00 
1.39 
1.36 

21 
12 
25 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

9 
11 
11 

6 
6 
5 

3 
2 
2 

DIVISION 

77.5 

•  2.5 

6.00 

1.16 

.0 

PIFDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY   6  NE 
ASHl  AND 
AUBURN   3  SW 
CAmP  HILL  2  NW 
HEFL IN 

88.5 
83.9 
88.0 
86.9 
87.8 

65.0 
66.1 
68.0 
66.2 
65.1 

76.8 
75.0 
78.0 
76.6 
76.5 

-  2,3 

94 

91 
91 
90 
93 

26 

28. 

lU 

29* 

28* 

56 
56 
60 
56 
53 

5 
6 
6 
5 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
3 
7 
4 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.29 
6.07 
4.95 
8. 86 
4.36 

-  ,33 

1.33 
1.25 
.98 
1.76 
1.77 

1 
21 
11 
25 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

11 
11 
14 

6 
6 
3 
7 

2 
2 
0 
3 
1 

LAFAYETTE 
MARTIN  DAM 
OPEl IKA 
ROCKFORO 
ROCK  MILLS 

82.9 
86.7 
86.6 

87.8 

62.9 
67.8 
67,3 

66.1 

72.9 
77.3 
77.0 

77.0 

90 
90 
91 

91 

19 
28* 

31 

25* 

56 
62 
59 

55 

6 

1* 
7. 

6 

0 
0 
0 

0 

1 
2 
1 

11 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

6.64 
9.76 
7.75 

5,8B 

4.51 

.97 
1.81 
1.42 

1.50 

2 
1 
5 

21 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

12 
14 
15 

9 

6 
7 
7 

5 

0 
3 
2 

2 

DIVISION 

76.3 

.  3,8 

6.84 

1.53 

.0 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

DEMCP0LI5  LOCK  AND  DAM 
GAINESVILLE 
GREENSBORO 
HAYNEVILLE 

89.4 
89.1 
89.2 

88. 9M 

69.8 
69.0 
70.1 

70. 2M 

79.6 
79.1 
79,7 

79.  6M 

94 

96 
97 

93 

9 
9 
9 

25* 

66 
63 
62 

66 

10 

15. 

14 

8 

0 
0 
0 
0 

16 
17 
17 

° 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

5.55 
3. 78 
6.80 

7.16 

-  1.29 

1.60 
1.72 
1.66 

1.23 

5 
12 
12 

25 

.0 
.0 
.0 

,0 

0 
0 
0 

0 

6 
7 
8 

12 

3 
2 
6 

4 

3 
1 
2 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 


StaUon 

TemperalurG 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

• 

< 

Ho.  ol  Day* 

3 

H 

-a 

1^ 
|s 

•  2 

>* 
m 

a 
J 

a 

Saow.  Sleel 

No.  ol  X>*jt 

|z 

|b 

•  2 

V> 
e 

M 

s 

e 

a 

1 
1 

e 
Q 

5, 

Q 
e 
e 

Si 

a 

Mu. 

Mln. 

1 

is 

1 

1 

il 

z 
t 

3 

J 

z 
i 
? 

s : 

-d 

:  > 

Si 

!  > 

Ol! 

LIVINGSTON 

69.7 

69.1 

79.* 

96 

8 

61 

1* 

0 

18 

0 

0 

0 

7,08 

2,10 

11 

,0 

0 

11 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

84. S 

69.6 

79.6 

93 

2** 

6* 

1** 

0 

18 

0 

0 

0 

*.89 

1,55 

1 1 

.0 

0 

9 

2 

MINTEB   3  NW 

88. 4 

69.2 

79.8 

93 

28 

65 

6 

0 

13 

0 

0 

0 

6.69 

1,16 

U 

,0 

0 

12 

2 

MONTGOMERY  W8  AP  R 

88.2 

71,8 

80.0 

-  1,6 

92 

2*e 

67 

6 

0 

e 

Q 

0 

0 

5.19 

-  ,21 

1,09 

3 

•  0 

0 

9 

2 

5ELVA 

90.3 

70,1 

80.2 

-  1,6 

99 

2* 

65 

30* 

0 

23 

0 

0 

0 

7.11 

1,90 

2,11 

5 

.0 

0 

9 

I 

TU3KtucC    3  b 

UNION  SPRINGS  2  NE 

88,8 

67,5 

78,2 

.  2,6 

101 

1 1 

61 

7* 

0 

12 

0 

0 

0 

12,00 

5,68 

5,75 

2 

.0 

0 

16 

S 

I 

DIVISION 

79,* 

-  2,1 

6.62 

1,15 

•  0 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

89.0 

67,0 

78,0 

95 

8 

61 

9 

0 

1* 

0 

0 

10,61 

2.50 

13 

.0 

0 

13 

3 

RRAkTLEv 

88.9 

68,1 

78.5 

9* 

3 

60 

7* 

0 

\l 

0 

0 

0 

10,10 

*,16 

2.58 

29 

.0 

0 

16 

1 

BHEkTON   3  SSE 

91.0 

68.  1 

79.6 

-  1,0 

95 

31* 

60 

8* 

0 

0 

0 

0 

12.91 

5.12 

3.37 

12 

.0 

0 

16 

3 

CAMDEN  3  NW 

89.2 

69.3 

79.1 

93 

19e 

65 

9* 

0 

15 

0 

0 

0 

7.87 

2.89 

9 

.0 

0 

CHATOM  3  N 

91.7 

67.7 

79.7 

9* 

31* 

62 

22* 

0 

29 

0 

0 

0 

12.13 

3,17 

1 

.  0 

Q 

CLAYTON 

es.o 

69.3 

77,2 

91 

27 

66 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

12.*0 

6,30 

3.  15 

19 

.0 

0 

16 

*  5 

dotman  faa  airport 

88.1 

70.9 

79,5 

93 

31 

63 

7 

0 

11 

0 

0 

6.79 

,65 

1,17 

11 

,0 

0 

13 

1 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

89.3 

69,6 

79,5 

-  2,1 

9* 

16 

60 

7 

0 

15 

0 

0 

0 

11.17 

*,57 

2,*5 

23 

,0 

0 

» 

EVERGREEN 

88.7 

68,9 

78,8 

9* 

31 

63 

8 

0 

1* 

0 

0 

0 

10.96 

2,05 

5 

,0 

0 

\l 

FR  T  SCO  CITY 

89.2 

69.6 

79,* 

95 

9 

65 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

9,69 

3,*9 

1,68 

28 

,0 

0 

1* 

* 

GENEVA 

89.3 

69,8 

79.6 

9* 

16 

63 

8* 

0 

19 

0 

0 

0 

6,79 

.*3 

1,28 

30 

,0 

0 

13 

1 

GILBFRTOWN 

91.1 

69,0 

80,  1 

95 

21e 

63 

1* 

0 

23 

0 

0 

0 

6,39 

2.29 

22 

,0 

0 

GREENVILLE 

87.7 

69,6 

78,7 

-  2,7 

92 

2 

65 

6 

0 

10 

0 

0 

0 

8,55 

1,7* 

1.37 

12 

.0 

0 

J 

meadlanO 

87.3 

69,9 

78,6 

91 

3 

6* 

8* 

0 

6 

0 

0 

0 

8.50 

1.27 

22 

.0 

0 

♦ 

wTGNLAND  NOME 

87.2 

69.1 

78,2 

-  2,7 

91 

25« 

65 

1** 

0 

5 

0 

0 

0 

8.26 

1.79 

2.05 

13 

•  0 

0 

» 

NATCHEZ 

89.6 

66.8 

79.2 

95 

31 

6* 

8* 

0 

17 

0 

0 

0 

5.83 

.88 

28 

.0 

0 

OZARK   6  NNW 

87,9 

66.6 

77,3 

-  3,7 

92 

31 

60 

7 

0 

8 

0 

0 

0 

13. *e 

7.12 

3.58 

13 

.0 

0 

10 

5 

PHENIX  CITY  2  NNW 

86.6 

49.7 

78.2 

90 

1 

6* 

* 

0 

1 

0 

0 

0 

9.2* 

3,15 

22 

•  0 

0 

12 

2 

PUSHMATAHA 

89,9 

68. S 

79.2 

.  1,* 

95 

22e 

61 

1** 

0 

18 

0 

0 

0 

6.5* 

.18 

2,79 

9 

.0 

0 

2 

SEAlF 

THOMASVILLE 

88,3 

70,2 

79,3 

-  1.* 

9* 

10 

66 

1»* 

0 

12 

0 

0 

0 

5.62 

-  .98 

1,33 

5 

0 

0 

TROY 

86,3m 

69,  3M 

77, 8M 

-  2.8 

90 

30* 

66 

8 

0 

2 

0 

0 

0 

10.68 

*.28 

*,55 

1 

.0 

0 

10 

3 

WHATlEY 

90,6 

67,9 

79,2 

95 

e 

62 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

*,87 

,8* 

23* 

.0 

0 

11 

0 

DIVISION 

78.9 

-  2.1 

9,06 

2.23 

.  0 

GUlF  08 

BAY  MINETTE 

89.1 

70,8 

80,0 

93 

2** 

67 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

12,77 

3,78 

22 

.0 

0 

12 

CITRONELLE 

89.6 

66,4 

78,0 

-  3.0 

95 

31 

61 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

9,53 

1.22 

1,78 

12 

.0 

0 

12 

CnOEN 

90.0 

72,1 

81.1 

95 

V 

67 

6 

0 

23 

0 

0 

0 

6.92 

1,80 

22 

.0 

0 

12 

FAICHOPE   2  NE 

89.3 

71,5 

80,* 

•  ,9 

93 

67 

7 

0 

17 

0 

0 

0 

7.19 

-  1.70 

2.15 

12 

.0 

0 

1* 

FORT  MORGAN 

87,7 

75.6 

81,7 

91 

9* 

69 

22 

0 

5 

0 

0 

0 

9.12 

1.60 

28 

.0 

0 

10 

MOBILE  KB  AIRPORT 

89,0 

71.9 

80.5 

-  2,1 

9* 

21* 

69 

16 

0 

I* 

0 

0 

0 

8.83 

-  ,8* 

1.97 

3 

.0 

0 

11 

MOBILE 

89.7 

73.6 

81,7 

-  ,6 

95 

2** 

68 

16 

0 

17 

0 

0 

0 

6.*7 

-  2,01 

1.70 

12 

.0 

0 

10 

ROBERTSOAlE   1  E 

89, 8M 

70. IM 

80. OM 

95 

6 

65 

8 

0 

0 

0 

0 

8.82 

-  1,00 

2.25 

25 

.0 

0 

DIVISION 

80.* 

-  ,9 

8.71 

•  ,22 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:      101°  on  the  11th  at  Union  Springs  2  NE  and  on  the  29th  at  Waterloo 

Lowest  Temperature:       50"  on  the  14th  at  Russellville  2 

Greatest  Total  Precipitation:       13.48  inches  at  Ozark  6  NNW 

Least  Total  Precipitation:       2.  19  inches  at  Warrior  Lock  &  Dam 

Greatest  One-Day  Precipitation:        5.  75  inches  on  the  2d  at  Union  Springs  2  NE 


See  Relercnco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALABAMA 

JULY  ige^t 


Day  ol  Month 


2  ion 

Tot 

J  j 

2  j 

3 

4  1 

5  j 

g 

7  j 

g  1 

g 

10  j 

11  ! 

12 

13  j 

14  1 

15 

16  1 

17  1 

18 

19  1 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29  1 

30 

31 

N0RTM6BN  VALLEY  Ol 

.02 

.04 

1. 11 

•  62 

.68 

*04 

.39 

.53 

T 

■  03 

•  19 

BELLE  mInA  2  N 

I 

35 

.07 

.12 

.05 

2.06 

1.67 

.30 

•  05 

D^CATUII 

3 

1* 

.05 

.24 

•  01 

•  24 

T 

.02 

.02 

.24 

1.66 

.27 

.10 

T 

.25 

•  02 

FALKVlLLE   I  N 

2* 

•  51 

.02 

.08 

.24 

2.31 

.37 

.22 

•  75 

.76 

FLO«£'Ke 

HODGES 

^1 

.94 

.20 

1.54 

.12 

.46 

.43 

.45 

.34 

■  41 

.25 

.39 

HiJNTSVTLLE  WB  AP 

1.16 

.01 

.01 

.04 

T 

T 

.02 

3.61 

T 

.46 

T 

.05 

.25 

•  05 

.19 

.15 

T 

T 

.26  ', 

HAD  I  SON 

,76 

.16 

.01 

.07 

.61 

.05 

.03 

3,05 

•  10 

1.36 

T 

.26 

.  16 

•  36 

•  16 

7  . 

HOULTON  2 

.08 

•  77 

.05 

.05 

.08 

1. 00 

T 

T 

.49 

T 

.  14 

.23 

1.30 

.03 

.36 

.06 

.80  . 

muSClE  ShOALS  ^AA  AP 

3 

.06 

.03 

.02 

.06 

.23 

.25 

.01 

.11 

.17 

1.25 

T 

.02 

.01 

.04 

.14 

.32 

•  43 

•  31  • 

NEW  fAR<ET  2 

.40 

.39 

.13 

.58 

2.40 

.27 

.39 

.42 

.48 

•  10 

.23 

RED  PAy 

Yl 

•  1  7 

■  1  5 

,fl5 

.42 

.42 

.10 

.10 

.53 

•  50 

REDSTONE  ARSENAL 

3.10 

.  10 

.25 

.01 

.01 

1)53 

1.87 

.28 

•  09 

.32 

.12 

•  14  ! 

RUSSELLVlLLE  2 

•  23 

.30 

.19 

.06 

1.3' 

1.40 

.35 

.12 

•  10 

.02 

.31 

2.25 

•  08  ■ 

WATERLOO 

.37 

.87 

2.01 

1.01 

.70 

.44 

•  06 

.09 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

ALBERTvlLLE  2  SE 

BESSEMER  3  SSw 

5 

76 

.01 

.16 

.52 

.26 

2.45 

1.12 

T 

T 

•  57 

I 

,60 

•  07  • 

BIRMINGHAM  MB  AP  R 

34 

.16 

.07 

.06 

.06 

.IS 

.44 

.46 

1.13 

T 

.20 

•  11 

.35 

.06 

.27 

.04 

•  79  • 

B0A2 

69 

.56 

.56 

.60 

.05 

1.35 

•  42 

1.75 

.70 

•  94 

•  10 

.65 

• 

BRIDGEPORT  2  M 

36 

•  23 

.10 

.07 

.09 

.61 

T 

.52 

.05 

1.3« 

' 

.49 

•  15 

.32 

.12 

.20 

COLLINSVILLE 

.  1  1 

.31 

T 

T 

.12 

T 

.02 

1.24 

•  42 

.10 

.05 

.43 

.11 

.03 

FORT  PAYNE 

92 

.30 

.12 

.02 

.00 

.16 

.93 

2.01 

.89 

1^71 

t 

T 

.23 

.89 

7 

.98 

.10 

•  56  ■ 

GARDEN  City 

e 

05 

.(18 

.26 

1.21 

2.24 

1.95 

•  36 

.86 

•  09 

7 

GUNTEflSVlLLE 

31 

.50 

•  10 

•  25 

1.58 

.20 

.59 

.26 

.60 

.21 

guntersville  tva 

3 

9<» 

.  1  8 

•  2  7 

.02 

1.15 

•  52 

•  1 1 

•  35 

•  18  . 

LEEDS 

.03 

•  35 

.01 

.31 

.01 

magella 

.'n7 

•  98 

!29 

•  31 

.61 

.03 

'!33 

•  44 

•  04 

!2< 

!31 

•  05  . 

ONEONT A 

0 

01 

.03 

.67 

.47 

.08 

.43 

1^70 

1.15 

•  64 

.61 

T 

i.03 

PAL^ERDALE  2  W 

40 

.75 

.15 

.25 

.10 

•  65 

1,70 

•  50 

1.05 

.25 

SAINT  SERNARO 

SAND  MT   SU6STA  AU 

1.42 

.02 

•  24 

.16 

•  16 

.10 

.77 

.10 

1,24  . 

SAYRE 

** 

50 

.15 

1.30 

.03 

.28 

l!82 

.05 

U2B 

.59 

SCCTTSBORO 

TRAFFORO 

9 

05 

•  6ft 

.33 

•  33 

.25 

.79 

1.06 

.86 

!•  12 

.04 

.52 

.05 

VALLEY  HEAD 

9 

00 

.04 

•  34 

.04 

.95 

.26 

.32 

.08 

.61 

.48 

1.64 

T 

.36 

.45 

•  02 

.38 

T 

•  03 

T 

T  . 

UPPER  PLAINS  03 

aliceville 

ARLEY  3  S 

b 

34 

.06 

.24 

.21 

.03 

T 

2.21 

.27 

•  22 

•  13 

.29 

2^27 

•  39 

AUTAUGAVILLE   3  N 

01 

.39 

.52 

.04 

.31 

.04 

.61 

.60 

•  44 

.20 

.17 

.22 

•  65 

.19 

.27 

.26 

.10 

BANKHEAO  LOCK   AND  0AM 

.  39 

.07 

.93 

•  09 

2.00 

.66 

.25 

•  43 

.06 

.10  ! 

BILLINGSLEY   1  SE 

fl? 

.16 

.60 

•  08 

,07 

1.6*. 

.07 

1  .20 

.07 

.03 

' 

.27 

.56 

.07 

6ROOK4000 

.54 

•  55 

1,42 

.10 

2,57 

.19 

.42 

.42 

•  10 

■  55 

.04  . 

CARBON  HILL 

10 

65 

.41 

.80 

1,40 

•  20 

.10 

.12 

2^80 

1.35 

1.00 

T 

.92 

•  11 

•  41 

.03 

CENTREvILLE 

3 

62 

.04 

•  03 

.92 

.03 

.0« 

.90 

.05 

•  76 

•  64 

.08 

.11 

.02 

CLANTON 

?t 

.10 

1,03 

1.10 

•  70 

•  25 

•  10 

■  30 

•  05 

•  25 

.19 

CORDOVA 

•  24 

•  3fi 

2,5* 

.16 

2^22 

•  62 

1*92 

•  16 

i.33 

•  22 

.35 

OANCY  «  N 

46 

.95 

.63 

.40 

1.32 

.16 

DOUBLE  SPRINGS 

8 

05 

U90 

.85 

•  10 

1.50 

.30 

•  10 

•  30 

.60 

U35 

1.05  ! 

ELPOD 

00 

U70 

1.30 

•  60 

.60 

.70 

.70 

.40 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

^> 

.55 

3.30 

•  30 

.78 

•  29 

.16  ', 

FAYETTE 

2.20 

.08 

1.61 

.07 

.02 

.62 

1.95 

•  96 

.19 

.70 

•  43 

.60 

.09  . 

GORGAS 

80 

.20 

t.lti 

.62 

.«6 

.09 

2,14 

•  52 

.27 

•  05 

.64 

•  63 

HAlEyVILLE 

7 

40 

.15 

.28 

1,76 

•  ti 

1,36 

•  42 

.47 

.93 

•  36 

HAMILTON   3  S 

6 

76 

.30 

.16 

.19 

•  18 

.15 

.03 

•  38 

4,12 

•  25 

.06 

■  OB 

•  65 

.09 

.07 

T 

T 

T  ', 

JASPER  4  N 

.12 

.15 

.05 

.  15 

•  48 

2,67 

•  07 

.73 

.29 

•  47 

T 

.07 

LAY  OAm 

S 

14 

1.72 

•  03 

1.06 

,55 

•  63 

.03 

■  61 

.10 

.10 

.09 

HERTZ  PONOVILLE  TOwER 

2 

92 

.34 

.06 

.13 

.46 

1.47 

•  33 

.13 

MITCHELL  DAM 

2 

46 

.19 

.01 

•  12 

•  24 

.09 

•  21 

.35 

•  06 

■  50 

.11 

.09 

.01  . 

PICKENSVILLE 

** 

1.80 

Uo 

•  02 

I. 00 

1,04 

.11 

T 

.40 

.08 

pLANTERSVILLE  2  S5E 

TC 

•  25 

•  20 

•  30 

•  40 

1.30 

,10 

•  20 

■  40 

T 

.42 

•  12 

.59  . 

PRATTVILLE 

25 

•  25 

•  86 

2.71 

•  07 

•  36 

.01 

•  03 

.02 

.12 

.01 

.  1  3 

.14 

•  12  • 

REFOR'i 

5 

10 

1.30 

.03 

.32 

.41 

.63 

1.47 

•  08 

.03 

■  45 

.24 

.07 

•  02 

•  03  . 

TH0RS9Y  EXP  STATION 

5 

41 

.16 

•  68 

.11 

.30 

.73 

•  13 

■  33 

1  .04 

.02 

•  06 

1.85  • 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

T 

•  07 

.06 

T 

.20 

•  10 

•  57 

,43 

•  03 

T 

.16 

.23 

.56 

T 

.02 

T 

.21 

•  07 

•  77  . 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

■  02 

,11 

.  09 

•  1 1 

•  17 

1,01 

•  39 

•  03 

•  10 

.06 

.04 

.03 

•  03 

VERNON 

n 

U65 

.18 

.29 

•  12 

•  51 

2,00 

•  37 

1.73 

•  02 

1.93 

■  50 

•  07  . 

WEST  BLOCTON 

3 

12 

.17 

.20 

.40 

.05 

I, to 

•  30 

•  05 

.20 

•  10 

•  05  • 

WTNFIELD  2  Sw 

10 

36 

.64 

.73 

.27 

•  09 

.07 

.0<. 

•  05 

3,06 

1.54 

•  25 

.19 

•  17 

U69 

■  03 

•  38  , 

Eastern  valley  o* 

ANNtSTON  FAA  AP 

I  4 

.74 

•  05 

T 

.01 

.57 

.03 

.59 

•  05 

1.17 

•  04 

•  02 

.97 

.66 

.18 

T 

T 

•  02 

1^04  • 

ASHVILLE  <■  W 

6 

71 

.25 

•  53 

.18 

.33 

.47 

.87 

1.02 

.97 

.30 

.07 

.13 

•  37 

.15 

•  07  • 

CALERA  2  St« 

3 

14 

.22 

1.96 

•  22 

•  28 

CENTRE  9  Sh 

76 

.34 

•  33 

.12 

.07 

.11 

T 

1.26 

.15 

1.03 

.03 

•  02 

T 

•  27 

7 

.69 

.82 

T 

7 

.21 

.11 

7  . 

CHI LDER50URG 

3 

04 

.10 

.18 

•  55 

1.17 

•  58 

•  35 

•  1 1  . 

chiloehsburg  wtr  plant 

- 

93 

.15 

.02 

•  02 

•  39 

•  10 

• 

6A05DEN 

.20 

.62 

.35 

.95 

1.50 

.92 

!4! 

•  85 

.06 

.65 

GADSDEN  GAS  PLANT 

06 

.10 

.99 

.30 

.60 

1.73 

•  61 

U13 

.15 

.52 

.29  ', 

JACKSONVILLE  2  SW 

34 

.04 

.76 

.06 

.57 

.26 

T 

.72 

•  65 

.77 

T 

•  60 

T 

T 

T 

.45 

T 

.17 

.03 

.06  . 

leesburg 

01 

.29 

•  07 

.21 

2.97 

.96 

.60 

.49 

.42  . 

mqntevallo 

.22 

1-75 

.60 

T 

•  03 

.36 

T 

PELL  CITY    I  NNE 

78 

.62 

.82 

.05 

•  06 

•  36 

.79 

1.00 

.70 

.06 

•  00 

.  10 

.22 

SYLACAUSA  fc  NE 

.45 

.09 

.12 

.70 

.27 

.74 

1.39 

*03 

.07 

•  05 

.16 

.25 

.56 

.89 

.09 

TALLADEGA 

6 

31 

1.15 

•  36 

.61 

.02 

.57 

.45 

.25 

.53 

•  08 

•  02 

•  21 

.47 

1.36 

.23 

WALNUT  GROVE 

6 

89 

.70 

1.5» 

1.12 

U15 

•  24 

•  64 

PIEDMONT   PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITv  6  NE 

29 

1.33 

.11 

T 

.78 

.07 

.71 

.26 

.48 

T 

•  11 

.43 

.55 

•  23 

•  20 

.33 

•  56 

.12 

ASHLAND 

6 

07 

.65 

.04 

.33 

.  15 

1.20 

.30 

•  85 

.25 

•  05 

•  50 

•  50 

.15 

.10  . 

AUBURN   3  SW 

*■ 

95 

.13 

.16 

.03 

•  02 

.45 

.11 

.96 

.41 

•  32 

T 

•  03 

T 

.04 

7 

.83 

■  63 

.02 

.27 

•  32 

T 

CAMP  HILL  2  NW 

.40 

.10 

.02 

.07 

.12 

•  60 

.63 

.22 

•  66 

•  19 

•  16 

.11 

•  02 

.25 

■  02 

.81 

1.50 

1.76 

T  . 

OADEV ILLE 

10 

.21 

,08 

1*03 

.65 

.32 

•  35 

.17 

.02 

•  24 

.26 

.60 

.97 

• 

DELTA 

6 

61 

.09 

.69 

•  20 

•  *7 

2.12 

.42 

.73 

•  40 

•  09 

•  02 

T 

•  17 

T 

.14 

.06 

.90 

.06 

•  03  . 

HEFLIN 

36 

.79 

T 

.34 

•  17 

.03 

1.77 

.30 

•  03 

•  06 

.19 

HIGHTOWER 

5 

77 

.02 

.08 

.11 

.43 

•  ce 

.05 

.45 

•  72 

•  02 

•  03 

.53 

.13 

.02 

.49 

.05 

.15 

.41 

JORDAN  DAM 

6 

80 

.70 

.57 

.55 

.36 

.41 

.10 

.06 

.53 

.16 

.35 

.18 

.18 

.42 

.19 

1.04 

LAFAYETTE 

64 

.83 

.97 

.63 

.45 

.60 

•  67 

•  33 

•  07 

.07 

.07 

.OS 

.74 

.06 

.27 

.  19 

.43 

.16 

MARTIN  OAM 

76 

l.«l 

.48 

.77 

.02 

.18 

1.79 

1.11 

.01 

•  12 

•  02 

.75 

.29 

.06 

.81 

.11 

.86 

.34 

.03 

.18 

OPELIKA 

75 

.53 

.50 

.53 

•  42 

.09 

1.28 

.16 

.02 

•  23 

.02 

.03 

.02 

.16 

.81 

.79 

.41 

.21 

.23 

.21 

•  10  . 

ROCKFORD 

ROCK  MILLS 

5 

88 

.72 

.38 

.07 

.06 

•  18 

.04 

.02 

•  14 

1.06 

.05 

.02 

.54 

•  04 

.02 

.50 

.05 

.23 

•  72 

T 

T 

•  04  . 

THURlOw  OAM 

33 

2.31 

,38 

.08 

.28 

.43 

•  28 

.09 

U15 

.20 

.03 

1.39 

.04 

.06 

.81 

.13 

•  09 

.58 

waolEy 

9 

59 

.52 

.54 

.55 

.64 

.28 

•  19 

1.65 

.51 

.19 

.92 

.32 

•  54  , 

WETUMPKA 

3 

21 

T 

.46 

.21 

.05 

.76 

7 

.21 

•  24 

.17 

7 

T 

T 

T 

.17 

.56 

.26 

.12 

T 

YATES  HYDRO  PLANT 

8 

69 

K81 

•  37 

.04 

.25 

.80 

.35 

.40 

•  37 

.17 

•  06 

.02 

1.38 

.12 

.26 

.23 

.28 

.56 

•  74 

.36 

.12 

See  ralerence  notes  toUowing  Station  Indei. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


6  I  7 


13     14  15 


CUB« 
OAYTON 

OEI'OPOLtS  LOCK  AND  0AM 
FOBT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GPEENSeORO 
HAVNEVILLE 
L I V InGSTON 
MARION    I  N 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATMEwS    1  5Sh 
MIL5IEA0 
MINTER  )  Nh 
MONTGOMERY    WB  AP 

ORRVILLE 
PERRTVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE   5  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIOnTOwn 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   I  NNH 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  Nta 
BRANTLEY 
BREWTON  3  SSE 

BRUNCIOGE 
CAMDEN  )  Nw 
CHATOM  J  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 
COLUMBIA   I  E 
COTTONTON 

OOTMAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAtCC  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOWN 
GREEN  BAY 
GREENVILLE 

hEAOL*nO 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 
MElvIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHE2 

NEwTON 

02ARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  MILL 
PUSHMATAHA 
RIVEB  FALLS 
SEALE 
SLOCOMB 

SNCW  MILL 

THOMASVILLE 

TRCY 

•ALLACE  2  E 

whatlEy 
Gulf  oe 

BAY  MINETTc 
CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE   1  E 


.2>  .10  1,27 
.06  l.kA 
.OA  1.T2 

.10     .70  .2! 

.21   1.18  1.66 


.TO  1.2T 

.01  ,1> 

.SSI  l.OS 


.10     .10     .AO  l.SO 


T,16  1.09 
T.08  ,29 
2. 56  ,0S 
9,20  i.Ta 


1,S6     .02  ,06 


k.as     ,17     .32     ,22  l.OS 


11,68 
9,93 
6,64 


3,11     .75  1,22 


1.67 
22   1,89  ,16 
19  ,83 
09  1,08 


6,20 

9,82  3,A1 

6,82  ,39 

7,11  ,59 


3.2A  ,12 

,35  1,00 

,50     ,82  1,25 

.70  ,1A  2,11 


.36 
.97 


.A5     ,03  ,32 


10,61 
10,10 
12,91 


5,89  ,77  1.25 

7,87  ,12  ,89  ,3* 

12,13  3,17  1.30  2.00 

5.92  .17 

12. AO  ,13  1.34  ,21 

I1,A7  2,10  .75  ,80 


,A5 
,35 
,07 


.95     ,30     ,20     ,08  .90 


10.96  1,27 
12,20  ,15 
9,69  ,18 


8,55 


8,50 
8,26 
11.10 
7,23 
5,55 

6,90 
5,83 
U,6A 
13,48 
9,24 


12,77 
9,53 
6,92 
7,19 


8,82  .32 


.88 
.32 


,15 
,05 
,59 


.45 
,35  1.33 
,13  ,48 


,25  1,26 

,65  1,25 

,75  .36 

,65  1.15 


,05  1,97  ,93 
,20  1.10 
,05  1.74 


2,89 
.91 
.21 


l.OS 

.26 

.01 


,57   1,54     ,01  ,35 


1.10     ,03  .06 


.40     ,03  1,05|  .05 

.12     T  .59  .58 

.09  1,041  1.62 

2.00  1.23  3.58 

.84  .I9I  1.37 

l.SsI  ,25 

,20  ,90  ,06 

T  ,85t  1,87 


,03   1.34  .01 

1.70i 
.23  2.10! 


.25     .35  .45 


.it'  .39 


.25     ,86  ,26 


.3^  3,15     .47     .20  ,02 


1.05 
,98 
,09 

,40 
,08 

.43) 

•'1 

.0^ 

,3^ 


1,,J 


,28     ,05  l.OOi 


.68     .24  .36 


1.05  I. 
.35 


.09  1.89 
.40  1.78 
.24 


3,43  ,42 
.07 

.06  3.15 


.031  ,22 
.03  1.34 
2.871  ,78 


,03  1.13 
1,40' 
,25 


■02  1,05 
1,98  1,52 
,70  ,65 
•  06|  1,68  .6* 


.1^ 


•  toOowtM  Suuoa  lnd«a 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


Station 

July 

Octobor 

April 

May 

Total 

NORTHERN  VALLEY  01 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

b.S 

BELLE  MINA  2  N 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

6.0 

1.5 

DECATUR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

3 

12.3 
4 

.5 

14.8 

7 

FALKVILLE   1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 

FLORENCE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.6 

19.7 

1.6 

27.9 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

3.7 

11.0 

3 

14.7 

3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

21.4 

3 

1.7 

5 

1.0 
1 

24.1 

9 

MAD  I  SON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.7 
4 

13.5 
4 

2.0 

27.2 

a 

MOULTON  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

9.0 

4 

8.5 

2 

I.O 

18.5 

6 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.1 
4 

9.7 

5 

T 

20.8 

9 

NEW  MARKET  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

10.0 

T 

15.0 

RED  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

13.0 

T 

16.0 

REDSTONE  ARSENAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

8.0 

3 

6 

RUSSELLVILLE  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

15.0 

T 

19.5 

WATERLOO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

~ 

2.8 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 

02 

ALBERTVILLE  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.7 

9.5 

BESSEMER  3  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

8.0 

3 

2.0 

10.0 

3 

BIRMINGHAM  WB  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

.4 

3 

T 

8.4 

3 

BOAZ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

BRIDGEPORT  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

4.0 

1 

T 

COLL  I  NSV  I  LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

6.0 

4 

T 

6.0 

FORT  PAYNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.6 

6.6 

7.2 

GARDEN  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

12.0 

GUNTERSV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5,0 

1 

5.0 

3 

T 

10.0 

4 

GUNTERSVILLE  TVA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

5.5 

3 

T 

5.5 

3 

LEEDS 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

- 

- 

T 

8.9 

T 

- 

■ 

8.9 

MAGELLA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8.0 

8.0 

ONEONTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

1 

9.3 

.4 

10.7 

PALMERDALE  2  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

8.0 

8.0 

SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

4 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.8 

6.0 

8.8 

SAYRE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.5 

1.5 

SC0TTS80P0 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

TRAFFORD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

9.0 

9.0 

VALLEY  HEAD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

2.0 

5 

7.8 

5 

3.2 

13.0 
10 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GO 

10.0 

T 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


StatioQ 


ARLEY  3  S 

AUTAUGAVILLE   3  N 

BANKHEAD  LOCK  AND  DAM 

BILLINGSLEY   1  SE 

BROOKWOOO 

CARBON  HILL 

CENTREVILLE 

CLANTON 

CORDOVA 

DANCY  i.  N 

DOUBLE  SPRINGS 

ELROO 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

FAYETTE 

GORGAS 

HALEYVILLE 

HAMILTON   3  S 

JASPER   4  N 

LAY  DAM 

MERT2  PONOVILLE  TOWER 

MITCHELL  DAM 

PIC<ENSVILLE 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

PRATTVILLE 

REFORM 

ThORSbY  EXP  STATION 
TUSCALOOSA   FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 

WEST  BLOCTON 

WINFIELD  2  SW 

EASTERN  VALLEY  04 
ANNISTON  FAA  AP 

ASHVILLE   4  W 

CALERA  2  SW 

CENTRE  5  SW 

CHILDERSBURG 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

GAOSOEN 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


July 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


Season  of   1963  -  1964 


August 


September 


October 


Novembei 


December     Januiry  i  February  I    March  April 


2 

4.5 


1.0 
1 


2.7 

I 


4.0 

1 


4.6 
1 


May 


9.0 

9.0 

i.O 

3.0 
1 

T.O 
11.0 
2.9 
6.0 


9.0 

3 


9.5 
6.0 
13.0 
11.0 
8.5 


19.5 

2 


14.0 

3 

2.0 


9.5 
1.3 


3.0 

1 


9.3 

2 


1.0 

1 


1.0 

1 


Total 


9.0 
9.0 
7.0 

3.0 

1 

S.O 

11.0 
2.9 
6.0 


9.5 


10.5 
6.0 
15.0 
11.8 
8.5 


14.7 

5 


3.0 
1 


4.8 

1 


2.7 

3 


12.5 

3.0 

1 

12.9 

6.6 
4 

8.0 

8.0 
4 

T.O 


9.9 

3 
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Continued 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Season  of  1963  -  1964 


ALABAMA 


Station 


July 


August 


September 


January 


February  March 


April 


May 


gaosoen  gas  plant 
jacksonville  2  sw 
leesburg 
montevallo 
pell  city  1  nne 
sylacauga  4  ne 
Talladega 
WALNUT  grove 

PIEDMONT  PLATEAU  Ob 
ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  SW 

CAMP   HILL   2  NW 

DADEVILLE 

DELTA 

HEFLIN 

HIGHTOWER 

JORDAN  DAM 

LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 

OPELIKA 

rockford 
rock  mills 
thurlow  dam 

WADLEY 

wetumpka 

yates  hydro  plant 

PRAIRIE  06 
CUBA 

DAYTON 

DEMOPOLIS   LOCK   AND  DAM 

FORT  DEPOSIT 

GAINESVILLE 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

LIVINGSTON 

MARION   I  N 

MARION  JUNCTION  1  ENE 
MARION  JUNCTION  2  NE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


2.0 

1 


2.0 

1 


1.0 

1 


2.0 
1.0 


1.6 

1 


5.0 

3 


5.2 

2 


3.0 

2 


3.0 

1 

i.O 
5.5 
11.5 
6.0 


1.5 

1 


2.0 

2 


3.0 

1 


1.5 

1 


3.0 

1 


11.0 

3 

1.0 
1.0 
6.0 

3.0 

1 

5.0 


4.0 

1 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Continued   Season  of   1963  -  1964  ALABAMA 


Station 

July 

1 

August 

Septembe 

r  October 

Novembe 

r  Decemb« 

-■  

r  January 

Febniftry 

Much 

April 

1  May 

1  June 

Total 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

1.0 

1.0 

MILSTEAO 

SNOWFALL 
1   IN  ON  G 

j  ; 

1 

MINTER  3  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

> 

T 

1  6.0 

- 

MONTGOMERY  WS  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  S 

1.0 

T 

1 

T 

1.0 

ORRVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

T 

1 

PERRYVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

T 

3.3 

1 

T 

3.3 

PINE  LEVEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  G 

5 

1 

PRIMROSE  FARM 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

) 

T 

1.0 

1 

- 
1.0 

SELMA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

T 

2.0 

1 

1 

2.0 
1 

2.S 

1 

1.0 

SUTTLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

2.5 

1 

TUSKEGEE  3  S 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GC 

.i 

UNION  SPRINGS  2  Ne 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.0 

- 

10.0 

WARRIOR  LOGIC  AND  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

COASTAL   PLAIN  07 

- 

ABBEVILLE   1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

ALBERTA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

8.0 

T 

8.0 

ANDALUSIA  1  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

BRANTLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

BREWTON  3  SSE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.1 

,  \ 

BRUNDIDGE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

CAMDEN   3  NW 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.4 

1 

2.9 

1 

4.3 

2 

CHATOM   3  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

I 

8.2 

16.2 

CLAIBORNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

8.0 

8.0 

CLAYTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

COLUMBIA  1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

_ 

_ 

T 

" 

COTTONTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

. 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

T 

T 

ELBA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

ENTERPRISE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

EUFAULA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

T 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

FRISCO  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

2.0 
1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

GEORGIANNA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

GILBERTOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

1 

GREEN  BAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1  1 

T 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1963  -  1964 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


1.0 

1 


HEADLAND 

HIGHLAND  HOME 

JACKSON 

LOCKHART 

LOUISVILLE 

MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

OZARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2  NNW 

PINE  HILL 

PUSHMATAHA 

RIVER  FALLS 

SEALE 

SL0C0M8 

SNOW  HILL 

ThOMASVILLE 

TROY 

WALLACE  J  E 
WHATLEY 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  00 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


1 

5.i 


9.0 
8.6 


7.0 
14.0 


3.0 

1 


GULF  08 
BAY  NINETTE 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


CITRONELLE 
CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 
GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  W8  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE  1  E 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


SNOWFALL 
IN  ON  GO 


SNOWFALL 
IN  ON  GD 


1.0 

1 


1.5 

1 
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DAILY  TEMPERATURES  *l*bam* 

  JULY  196* 


Station 

Day  of  Month 

• 

J 

2 

4 

S 

6 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

• 

< 

MAX 
MIN 

ei 

70 

90 
70 

90 
69 

92 
67 

6A 

57 

90 
59 

67 
69 

97 
67 

94 

70 

92 
64 

67 
67 

84 
66 

79 
54 

64 
59 

90 
64 

90 
66 

9 1 
65 

90 
70 

69 

69 

69 

68 

71 

69 

68 

70 

70 

93 
72 

84 

72 

89 
61 

89.4 
66.6 

DCLLC       I  TMM    <  n 

MAX 
MIN 

fl7 
68 

89 
68 

90 
68 

92 
66 

65 

60 

86 
61 

97 
70 

97 
66 

92 
69 

66 
65 

63 
67 

8 1 
61 

56 

60 

64 

65 

65 

70 

TO 

66 

68 

67 

92 
70 

92 
69 

68 

68 

92 

70 

65 

71 

88 

72 

92 
69 

69.3 
66.6 

DECATUR 

MAX 

Mm 

79 
69 

89 
68 

86 
68 

67 

67 

60 

69 

63 

86 
66 

95 
70 

95 
71 

93 
66 

88 
66 

64 

67 

80 
55 

60 

66 

6  7 
67 

65 

65 

70 

68 

70 

70 

93 
71 

70 

69 

69 

94 

70 

96 
73 

87 
73 

90 
71 

89,7 
67,4 

MAX 
MIN 

60 
67 

90 
68 

68 
67 

66 

69 

68 

87 
61 

88 
67 

95 

70 

93 

72 

9  1 
71 

67 
67 

65 
67 

79 
55 

61 

65 

87 
64 

64 

67 

70 

70 

69 

70 

73 

92 
70 

67 

68 

90 
72 

93 
72 

85 

72 

88 

70 

89.0 
67,5 

MAX 

Mm 

78 

68 

90 
68 

66 

65 

64 

86 
63 

92 
68 

97 
70 

92 
68 

93 
68 

85 
68 

85 
65 

56 

57 

62 

68 

68 

70 

72 

70 

71 

63 

93 
69 

95 
70 

69 

71 

71 

92 
72 

68 

72 

90 
70 

90.9 
67.4 

HUNTSVILLE  taB  AP 

MAX 

Mm 

86 
71 

87 
71 

8  7 
71 

72 

68 

63 

63 
64 

95 
74 

91 
70 

90 
71 

68 

8  3 
70 

63 

57 

62 

66 

68 

67 

71 

71 

84 
69 

70 

70 

88 
71 

87 
70 

66 

69 

6  7 
71 

89 
71 

84 

72 

84 

73 

69 
71 

86.8 
68.9 

MAO  I  SON 

Mm 

88 
67 

68 
68 

68 
69 

67 

66 

59 

84 
62 

95 
69 

92 
69 

91 
70 

86 
65 

63 
67 

66 

55 

61 

61 

67 

66 

69 

70 

68 

68 

69 

9 1 
71 

9 1 
68 

67 

69 

92 
70 

86 

72 

87 

72 

92 
70 

86.5 
67.0 

MCULTON  2 

Mm 

89 
67 

9  1 
66 

85 
68 

92 
66 

67 

60 

67 
62 

74 

69 

70 

9 1 
70 

67 

8  3 
67 

66 

54 

59 

65 

61 

64 

66 

TO 

66 

94 

69 

70 

94 

70 

70 

68 

70 

90 
70 

85 

73 

87 
72 

93 
69 

89.6 
67.2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

Mm 

89 
71 

90 
69 

9  1 
70 

69 

93 
67 

86 
64 

86 
65 

75 

92 
73 

91 
71 

66 
70 

65 
69 

59 

56 

59 

66 

66 

67 

71 

71 

70 

71 

70 

72 

70 

9  1 
69 

72 

9  1 
71 

87 
73 

86 

73 

92 
70 

89.7 
68.7 

NEW  MARKET  2 

Mm 

8S 
68 

87 
69 

86 
69 

66 

89 
60 

65 
55 

85 
59 

92 
71 

91 
68 

93 
67 

85 
63 

60 
66 

8 1 
65 

60 
54 

59 

59 

90 
63 

86 
63 

66 

70 

68 

67 

67 

68 

67 

65 

67 

68 

70 

71 

90 
70 

67.1 
65,4 

Mm 

78 
68 

89 
68 

86 
67 

68 

66 

6* 

87 
66 

69 
60 

69 

66 
69 

87 
69 

8 1 
66 

83 
65 

56 

59 

66 

68 

68 

70 

72 

69 

72 

66 

69 

69 

67 

71 

93 
72 

92 
71 

72 

89 

71 

88.5 
67,6 

REDSTONE  ARSENAL 

MIN 

83 
66 

69 
67 

86 
66 

67 

66 
61 

66 
58 

85 
61 

94 

72 

90 
66 

89 
67 

66 
65 

83 

67 

78 
68 

64 

55 

90 
58 

84 

63 

90 
64 

88 

66 

67 
66 

80 
69 

90 
65 

91 
68 

92 
68 

92 
70 

92 
68 

90 
67 

90 
68 

92 
68 

85 
72 

87 

72 

93 
69 

87,8 
66,2 

RLISSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

67 

66 

66 

87 
6* 

86 
63 

91 
57 

60 

67 

69 

64 

60 

64 
65 

66 

78 
50 

83 
55 

88 
63 

62 

63 

69 
67 

87 

70 

90 
68 

91 
66 

92 
67 

90 
69 

92 
68 

93 
66 

92 
67 

90 
67 

89 
71 

84 

72 

87 
67 

87,7 
65.0 

WATERLOO 

MAX 

Mm 

79 
6* 

90 
63 

89 
68 

90 
67 

92 
62 

92 
56 

9  1 
69 

90 
64 

9 1 
63 

94 

67 

92 
69 

8  3 
66 

85 
63 

77 
52 

79 
54 

86 
54 

86 
63 

90 
65 

90 
70 

9 1 
66 

68 

65 

67 

67 

65 

66 

67 

66 

69 

66 

9 1 
68 

69.8 
64.7 

APPALACHIAN  MOUNTAIN 
02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

BESSEMER  3  SSw 

MAX 

Mm 

68 

70 

87 
68 

90 
71 

90 
66 

89 
60 

66 
63 

93 
70 

87 
68 

69 
71 

86 
67 

83 
69 

60 
68 

86 
57 

68 

85 
68 

89 
69 

88 
67 

92 
65 

91 
71 

9 1 
68 

93 
70 

92 
66 

90 
71 

66 

8  8 
69 

90 
71 

69 

70 

72 

71 

88.9 
68.0 

BIRMINGHAM  WB  AP 

Mm 

86 
69 

85 
67 

87 
67 

86 
71 

67 
66 

89 
63 

84 
64 

94 
71 

88 
70 

68 
69 

85 
66 

8 1 
69 

6 1 
62 

84 
58 

86 
67 

86 
69 

88 
70 

66 
69 

69 
66 

69 
71 

68 
69 

90 
72 

89 
70 

69 

70 

69 
69 

88 
71 

89 
70 

89 
70 

85 

71 

65 

72 

70 

87, 1 
68.3 

BRIDGEPORT  2  w 

Mm 

82 
65 

70 

67 

65 

60 

52 

57 

65 

71 

64 

66 

66 

65 

55 

58 

65 

63 

62 

70 

71 

70 

9 1 
66 

9 1 

66 

66 

9  1 
67 

67 

68 

92 
68 

86 

70 

90 
69 

90 
TO 

$7.7 
69,4 

OUNTERSVILLE 

MAX 

Mm 

68 

71 

68 

91 

70 

88 
69 

86 
60 

90 
65 

92 
67 

93 
69 

92 
73 

66 
64 

83 
67 

79 
67 

65 
57 

63 

68 

90 
68 

89 
66 

87 
69 

90 
70 

9 1 
68 

92 
70 

92 
70 

92 
72 

92 
70 

90 
70 

9 1 
69 

69 

72 

72 

72 

•9,0 
68.2 

ONEONTA 

Mm 

82 
68 

85 
69 

87 
65 

87 
69 

89 
6<> 

87 
56 

86 
61 

93 
68 

9  1 

66 

72 

89 
64 

66 

8 1 

67 

79 
55 

63 

89 
67 

65 

67 

65 

69 

9 1 

66 

68 

90 
70 

9 1 

70 

9  1 
68 

68 

67 

89 

67 

92 
70 

87 
72 

85 
70 

87,6 
66,6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

Mm 

82 
6S 

87 
67 

85 
65 

66 

65 

54 

85 
64 

87 
66 

88 
63 

86 
67 

64 

79 
64 

77 
64 

81 
54 

83 
62 

85 
65 

67 
64 

85 
65 

84 
64 

86 
66 

86 
66 

89 
65 

88 
65 

69 
66 

87 
67 

85 
67 

88 
68 

89 
66 

85 
68 

84 

70 

87 
65 

64.  7 

SCOTTSeoRO 

MAX 

Mm 

VALLEY  HEAD 

MAX 

Mm 

6* 

67 

67 

87 
6* 

87 
55 

84 
51 

56 

63 

66 

66 

63 

66 

66 

53 

58 

65 

87 
64 

64 

61 

66 

6  3 
66 

64 

64 

90 
65 

65 

90 
68 

66 

65 

62 

68 

67 

86,5 
63,9 

LPPER  PLAINS  03 

AL ICEVILLE 

MAX 

MIN 

BANKHEAO  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

78 
67 

67 

68 

89 
66 

91 
67 

89 
61 

64 

68 

68 

69 

69 

67 

67 

59 

53 

68 

89 

68 

90 
65 

67 
66 

93 
69 

67 

92 

70 

93 
66 

92 
67 

63 

93 
64 

91 
69 

65 

70 

72 

70 

89,0 
66,4 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

8S 
68 

91 
68 

8  3 
67 

62 
69 

91 
66 

91 
62 

62 

60 

66 

66 

67 

69 

70 

60 

63 

66 

67 

90 
68 

67 

69 

69 

92 
69 

92 
66 

95 
70 

70 

92 
70 

90 
69 

69 

71 

71 

69 

89,9 
67,4 

CLANTCN 

MAX 

Mm 

88 

70 

89 
71 

67 
67 

8* 
71 

69 
69 

88 
61 

64 

68 

69 

71 

66 

66 

70 

69 

69 

69 

87 
69 

87 
70 

85 
68 

70 

69 

69 

70 

9 1 
70 

69 

68 
69 

87 
66 

69 

66 

72 

69 

87,8 
68.6 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

90 
66 

68 
66 

86 
6* 

87 
67 

69 
60 

87 
61 

84 
65 

67 

68 

65 

65 

66 

54 

56 

63 

67 

64 

65 

67 

64 

67 

68 

68 

66 

90 
67 

9 1 
68 

70 

70 

66 

64 

89.0 
65.1 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

89 
67 

68 

68 

90 
70 

68 

63 

85 
65 

95 

70 

92 
69 

90 
70 

69 

68 

68 

56 

64 

67 

68 

68 

66 

72 

66 

70 

66 

72 

69 

70 

70 

71 

71 

71 

69 

90.0 
68.2 

NAlEYVIllE 

MAX 

Mm 

7S 
68 

87 
66 

87 
66 

86 
63 

89 
65 

86 
63 

67 
64 

62 
69 

94 
68 

71 

66 

66 

66 

55 

59 

61 

63 

64 

65 

69 

65 

91 
65 

67 

,0 
67 

92 
66 

91 
66 

90 
68 

69 

71 

71 

67 

87.2 
65.6 

HAMILTON    3  S 

MAX 

Mm 

77 
65 

89 
67 

90 
67 

87 
6* 

91 
6« 

91 
58 

90 
61 

66 

96 
67 

68 

67 

66 

68 

54 

56 

62 

64 

92 
62 

90 
64 

9 1 
70 

67 

92 
70 

93 
66 

92 
69 

71 

93 
67 

92 
68 

68 

71 

73 

67 

69.1 
65.8 

JASPER  t  N 

MAX 

Mm 

90 
68 

90 
68 

88 
69 

90 
70 

90 
67 

89 
59 

80 
61 

94 
66 

87 
68 

90 
69 

64 

65 

62 
66 

78 
67 

67 
54 

90 
61 

66 

66 

90 
66 

89 
65 

91 
65 

92 
69 

92 
67 

92 
66 

92 
67 

9 1 
71 

91 
67 

9 1 
69 

92 
67 

92 
68 

85 

70 

83 

72 

94 

66 

88.6 
66.7 

PRATTVILLE 

MAX 

Mm 

92 
71 

69 
71 

89 
68 

66 
69 

92 
69 

94 
63 

98 
65 

94 
66 

65 
67 

93 
71 

90 
70 

67 
69 

60 
79 

92 
60 

91 
71 

90 
70 

90 
72 

90 
71 

92 
70 

95 
66 

92 
66 

93 
69 

93 
72 

92 
70 

91 
69 

92 
57 

96 
56 

89 
56 

96 
55 

90 
56 

82 
57 

90.9 
66.5 

TMOHSBY  EXP  STATION 

MAX 
MIN 

88 
69 

87 
70 

85 
67 

86 
66 

86 
68 

90 
71 

89 
65 

91 
68 

83 

6' 

84 

68 

83 
66 

79 
66 

80 
69 

68 
61 

89 
66 

88 
67 

88 
67 

90 
69 

91 
66 

91 
70 

91 
69 

90 
69 

92 
66 

91 
70 

66 
68 

84 
68 

86 
66 

90 
69 

66 
66 

85 
71 

89 
69 

87.5 
68.0 

TUKALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

87 
72 

67 
70 

85 
69 

91 
73 

90 
69 

90 
65 

86 
66 

95 
70 

86 
71 

66 
72 

64 
71 

83 
72 

81 

65 

86 
60 

90 
69 

90 
71 

91 
73 

90 
69 

92 
68 

93 
71 

91 
70 

90 
71 

91 
69 

93 
73 

91 
70 

91 
73 

91 
71 

92 
72 

68 

71 

86 
74 

87 
72 

86.6 

70.1 

S««  R«l«taoc*  Nol*a  roUowlng  Slauon  lad»x 
-  93  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued   


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave, 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

81 
71 

89 

70 

90 
66 

85 
72 

96 
66 

90 
65 

90 
64 

69 

70 

95 
68 

86 
70 

85 
68 

64 
69 

86 
70 

80 
67 

87 
67 

93 
70 

90 
73 

90 
72 

89 
68 

94 
71 

93 
66 

92 
69 

93 
67 

92 
73 

94 
73 

93 
71 

92 

70 

93 
71 

92 
70 

89 

72 

67 
75 

69,6 

VERNON 

MAX 

es 

69 

92 
68 

97 
66 

97 
68 

92 
69 

96 
66 

98 
66 

66 
64 

95 
66 

88 
68 

77 

66 

61 

68 

64 

68 

82 
55 

88 
62 

87 
66 

89 
64 

90 
64 

91 

64 

92 

66 

92 

68 

92 
68 

93 
69 

93 
71 

94 

66 

93 

68 

93 
69 

90 
70 

91 
71 

66 
71 

89 
68 

90.2 

EASTERN  VALLEY  04 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 

88 
70 

89 
69 

89 
66 

69 
71 

89 
65 

86 
61 

67 
63 

90 
67 

90 
67 

88 
69 

67 
65 

84 
66 

81 
65 

86 
62 

91 
68 

86 
67 

90 
67 

68 
71 

91 
66 

88 
69 

91 
69 

92 
70 

93 
70 

94 

70 

92 
66 

89 
70 

91 
69 

94 

69 

86 
72 

69 
72 

92 
69 

89.2 

CALERA  2  SW 

MAX 

90 
69 

87 
70 

91 
66 

90 
69 

90 
66 

91 
59 

66 
61 

93 
68 

86 
68 

91 

70 

87 
64 

64 
67 

81 
68 

86 
57 

90 
66 

69 
67 

91 
65 

89 
67 

93 
64 

92 
66 

92 
67 

93 
63 

92 
63 

91 
66 

92 
68 

92 
66 

91 
67 

92 
68 

90 
69 

67 
71 

90 
67 

89.7 

CENTRE  5  SW 

MAX 

89 
70 

84 

70 

92 
68 

89 
69 

90 
62 

66 
57 

69 
56 

90 
68 

90 
66 

93 

70 

86 
63 

87 
67 

62 
66 

60 
59 

85 
64 

88 
68 

86 
66 

89 
69 

85 
65 

69 
70 

63 
66 

90 
67 

92 
66 

92 
69 

92 
69 

90 
70 

66 
67 

91 
67 

95 
71 

90 
72 

86 
70 

68.4 

CHILDERSBUH6  WTR  PLANT 

MAX 

89 
71 

86 

70 

89 
68 

69 
71 

68 
66 

89 
59 

66 
62 

93 
68 

90 
69 

86 
72 

67 
65 

63 
67 

62 
69 

66 
62 

89 
66 

87 
66 

89 
65 

67 
69 

91 
65 

90 
71 

90 
70 

90 
70 

91 
68 

91 
70 

89 
68 

89 
68 

89 
66 

93 
68 

90 
69 

87 
72 

91 
66 

68.6 

6  7  6 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

MD) 

86 
70 

89 
70 

89 
67 

91 
69 

67 
64 

87 
56 

87 
60 

67 
68 

86 
67 

89 
69 

66 
64 

60 
66 

60 
67 

86 
57 

89 
65 

86 
67 

89 
68 

63 
66 

89 
65 

66 
69 

91 
67 

92 
68 

92 
68 

91 
71 

68 
69 

88 
'0 

89 
63 

94 

66 

67 
72 

84 
73 

89 
72 

67,6 
67.2 

PELL  CITY   I  NNE 

MAX 

86 
62 

86 
69 

69 
65 

69 
66 

86 
64 

86 
59 

67 
61 

85 
65 

92 
67 

68 
69 

65 
65 

86 
65 

80 
67 

80 
56 

85 
59 

90 
66 

63 
66 

88 
66 

85 
63 

90 
65 

68 
67 

90 
68 

91 
66 

91 
66 

90 
66 

89 
66 

66 

65 

36 
66 

92 
69 

88 
71 

84 
68 

67.5 

SYLACALIGA  «  NE 

MAX 

88 
70 

86 
71 

89 
68 

89 
70 

89 
67 

90 
57 

86 
61 

90 
65 

67 
68 

69 
67 

86 
64 

83 
66 

60 
69 

67 
59 

69 
66 

68 
68 

88 
64 

66 
69 

91 
64 

88 
70 

91 
67 

90 
69 

92 
66 

92 
66 

90 
66 

36 
68 

90 
67 

93 

67 

89 
69 

83 
72 

90 
68 

86.6 

TALLADE6A 

MAX 

86 
68 

8S 
68 

67 
62 

86 
66 

85 

63 

67 
55 

85 
60 

90 
64 

67 
64 

63 
67 

65 
62 

83 
64 

80 
66 

64 

60 

68 
64 

85 

63 

67 
65 

84 
67 

89 
62 

87 
68 

88 
66 

89 
68 

89 
67 

89 
67 

91 
64 

86 
66 

36 
64 

90 
65 

66 
69 

83 
69 

38 
67 

66.5 

PIEOWONT  PLATEAU  0! 

ALEXANDER  CtTY  6  nE 

MAX 

89 
67 

87 
66 

90 
65 

89 
67 

67 
67 

83 
56 

66 
58 

90 
61 

66 
65 

86 
66 

88 
62 

65 
64 

64 
69 

67 
66 

89 
65 

67 
62 

66 
65 

86 
67 

91 
64 

88 
67 

90 
65 

90 
66 

91 

66 

89 
66 

69 
65 

94 
64 

90 
64 

89 
65 

90 
68 

90 
67 

90 
65 

68,5 

ASHLAND 

MAX 

80 
70 

60 
66 

80 
69 

80 
64 

80 
56 

80 
60 

60 
65 

80 
66 

60 
69 

80 
63 

80 
66 

60 
69 

60 
59 

66 
67 

88 
64 

86 
66 

85 
69 

82 
62 

89 
71 

86 
66 

87 
69 

91 
66 

90 
69 

87 
66 

66 
68 

34 
65 

65 
66 

91 
69 

87 
70 

83 
66 

69 
64 

63.9 

AUBURN  i  SW 

MAX 

91 
71 

87 
69 

89 
69 

65 
69 

88 
66 

90 
60 

89 
61 

89 
62 

89 
68 

64 
70 

91 
65 

86 
68 

85 
70 

82 
64 

83 
69 

88 
70 

68 
70 

67 
70 

88 
66 

90 
70 

86 
66 

87 
66 

87 
69 

90 
70 

90 
70 

89 
69 

89 
69 

90 
70 

69 
67 

89 
70 

86 
70 

68.0 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

90 
6<> 

85 
69 

66 
69 

67 
69 

86 
66 

87 
56 

69 
59 

86 
63 

87 
65 

65 
68 

88 
63 

86 
65 

82 
69 

82 
61 

82 
63 

67 
67 

65 
66 

65 
69 

65 
66 

89 
■"0 

68 
67 

68 
68 

90 
65 

90 
67 

88 
66 

88 
68 

86 
69 

89 
69 

90 
66 

68 
70 

66 
67 

86.9 
66.2 

HEPLIN 

MAX 

87 
70 

88 
66 

87 
68 

89 
62 

86 

53 

88 
56 

87 
62 

69 
65 

87 
68 

85 
67 

86 
66 

87 
64 

76 
59 

64 

63 

68 
63 

68 
64 

68 
69 

65 
63 

90 
69 

89 
66 

89 
66 

91 
66 

92 
67 

93 
65 

90 
66 

89 
63 

90 
65 

93 

70 

68 
66 

83 
66 

89 
63 

67.6 

LAFAYETTE 

MAX 

79 

6; 

78 
63 

64 
64 

61 
64 

82 
62 

84 
56 

65 
58 

83 
61 

83 
62 

83 
66 

84 

60 

80 
61 

76 
66 

60 
60 

64 
64 

81 
62 

60 
64 

80 
64 

90 
63 

84 
65 

85 
62 

85 
63 

85 
65 

85 
64 

83 
63 

84 
63 

65 
63 

84 
65 

62 
63 

81 
66 

67 
63 

62.9 

MARTIN  0AM 

MAX 
MD) 

87 
68 

86 
69 

66 
69 

84 
68 

85 
69 

88 
62 

66 
62 

68 
64 

84 
67 

89 
68 

67 
64 

65 
67 

64 
71 

83 
63 

86 
67 

85 
69 

65 
72 

64 
71 

89 
67 

69 
70 

66 
70 

69 
66 

90 
68 

66 
66 

87 
67 

85 
71 

83 
72 

90 
68 

89 
66 

66 
69 

88 
69 

86.7 
67.8 

OPELIKA 

MAX 

70 

70 

68 

67 

68 

8  7 
59 

59 

63 

84 
64 

84 
66 

66 
66 

65 

6  5 
66 

6  3 
62 

70 

66 

85 
66 

65 
70 

72 

85 
69 

6  7 
66 

69 

69 

67 
69 

66 

67 

66 

70 

68 

67 

9  1 

68 

66.6 

ROCKFORO 

MAX 

Mm 

ROCK  MILLS 

MAX 
MIN 

91 
70 

83 
69 

88 
69 

90 
68 

69 
63 

89 
55 

90 
56 

90 
63 

88 
66 

86 
70 

67 
63 

90 
66 

79 
68 

61 
59 

86 
63 

68 
64 

67 
66 

85 
69 

85 
66 

91 
70 

86 
65 

89 
66 

90 
66 

91 
66 

91 
65 

90 
68 

68 
66 

90 
66 

89 
70 

86 

70 

65 
68 

67.8 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

86 

70 

91 

70 

92 
70 

87 
70 

67 
69 

92 
67 

90 
67 

90 
69 

94 

69 

67 
66 

69 
72 

66 
66 

65 
70 

65 
68 

66 
71 

90 
72 

90 
70 

88 
66 

88 
70 

91 
71 

93 
70 

92 
69 

87 
66 

91 
72 

93 
70 

90 
70 

68 
71 

92 
70 

86 
70 

90 
70 

88 
76 

89.4 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

82 
69 

90 
69 

90 
69 

62 
70 

66 
72 

91 
67 

91 
66 

91 
67 

96 
69 

67 
69 

68 
70 

86 
66 

85 
69 

62 
63 

86 
63 

90 
66 

69 
69 

69 
70 

68 
70 

93 
70 

93 
70 

92 
70 

84 
69 

91 
70 

93 
70 

91 

71 

90 
72 

92 
71 

92 
70 

91 
70 

86 
70 

89.1 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

82 
71 

69 
72 

88 
70 

82 
75 

90 
71 

92 
68 

92 
68 

91 
72 

97 
69 

87 
69 

87 
69 

65 
71 

84 
70 

80 
62 

66 
65 

91 
69 

92 
70 

92 
67 

69 
69 

92 
73 

94 
70 

93 
71 

84 
69 

92 
72 

93 
71 

91 
72 

92 
71 

93 
72 

93 
70 

69 
72 

62 
72 

89.2 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

haynEville 

MAX 
MIN 

91 
70 

90 
72 

89 
68 

66 
70 

93 
69 

92 
66 

90 
70 

85 
71 

68 

86 
71' 

87 
69 

66 
71 

87 

70 

90 
71 

90 
72 

68 
66 

91 
72 

92 
71 

93 
71 

88 
71 

90 
71 

39 
72 

61 
66 

90 
71 

90 
72 

68,9 

LIVINGSTON 

MAX 

89 
69 

89 

70 

82 
70 

89 
71 

92 
70 

91 
68 

91 
68 

96 
69 

69 
67 

89 
70 

87 
67 

65 
69 

65 
67 

88 
61 

90 
70 

90 
66 

90 
70 

89 
69 

93 
69 

95 
72 

93 
70 

85 
69 

93 
67 

94 

70 

90 
69 

91 
71 

92 
70 

91 

70 

90 
69 

84 

70 

90 
72 

69.7 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

91 
69 

90 
71 

65 
70 

87 
71 

91 
70 

90 
64 

90 
67 

93 
69 

87 
70 

89 
72 

85 
70 

85 
69 

63 
70 

68 
64 

91 
71 

69 
66 

68 
70 

93 
70 

93 
69 

92 
72 

92 
69 

86 
69 

92 
70 

93 
71 

90 
69 

69 
70 

92 
70 

91 
71 

90 
69 

86 

72 

90 
73 

69.5 
69.6 

MINTER  S  NW 

MAX 

91 
68 

90 
68 

67 

70 

66 
71 

90 
67 

90 
65 

90 
66 

90 
68 

85 
70 

67 
71 

64 
66 

66 
70 

82 
67 

66 
69 

89 
68 

86 

70 

87 
68 

66 
69 

91 

70 

90 
71 

90 
69 

66 
69 

90 
72 

92 
69 

89 

70 

69 
70 

92 
71 

93 
69 

89 
69 

66 
72 

68 
70 

86.4 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
72 

89 
72 

87 
71 

84 

72 

90 
71 

69 

67 

87 

68 

92 

70 

65 
73 

91 
75 

89 
71 

86 
71 

84 
71 

85 
71 

86 
72 

87 
72 

67 
73 

67 
72 

89 
72 

87 
74 

89 
74 

91 
71 

90 
74 

92 
72 

68 
72 

86 
72 

89 
72 

63 
72 

90 
70 

69 
74 

89 
74 

86,2 
71.6 

SELMA 

MAX 
MDJ 

71 

73 

69 

72 

71 

69 

70 

65 

71 

72 

72 

69 

72 

67 

66 

69 

71 

70 

69 

74 

72 

70 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

71 

65 

72 

90,3 

TUSkEGEE  3  S 

MAX 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

91 
69 

90 
65 

69 
67 

89 
65 

89 
61 

90 
67 

89 
61 

87 
64 

88 
69 

84 
69 

101 
69 

91 
67 

90 
67 

60 
67 

91 
70 

66 
69 

88 
69 

86 
69 

86 
69 

69 
65 

89 
65 

64 
69 

92 
70 

90 
70 

90 
69 

91 
67 

91 
64 

89 
71 

65 
67 

89 
72 

89 
71 

68,6 
67,5 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

MAX 

Mm 

9'. 
65 

92 
65 

94 
66 

64 
65 

86 
65 

91 
62 

93 
65 

95 
70 

90 
61 

87 
67 

90 
69 

89 
69 

88 
66 

62 
68 

67 
64 

69 
65 

86 
64 

87 
71 

89 
70 

90 
69 

92 
70 

67 
67 

63 
68 

91 
69 

90 
70 

69 
62 

67 
65 

91 

72 

66 
65 

89 
68 

92 

70 

89,0 
67,0 

BRANTLEY 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
71 

94 
67 

68 
69 

83 
66 

90 
60 

90 
60 

89 
61 

90 
66 

64 

67 

91 
71 

90 
69 

90 
66 

83 
66 

85 
68 

89 
68 

86 
70 

86 
71 

90 
68 

63 

70 

88 
69 

68 
67 

89 
69 

91 

70 

91 

70 

89 
67 

89 

70 

92 
72 

89 
66 

90 
71 

92 

69 

36,9 
66,  1 

BREHTON  3  SSE 

MAX 
MIN 

93 
68 

95 
67 

91 
70 

91 

70 

94 

66 

92 
64 

90 
60 

95 
60 

90 
71 

93 
69 

90 
69 

91 
69 

66 
68 

88 
66 

90 
66 

86 
65 

66 
71 

91 
71 

91 
70 

94 
69 

93 
70 

67 
69 

94 
69 

93 
70 

90 
70 

36 
69 

67 
69 

92 

70 

92 
69 

91 
67 

96 
67 

91,0 
66,1 

See  Relerence  Nolea  Following  Station  Index 
-  94  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

CtMDEN  J  Nu 

MAX 

90 
68 

92 

70 

67 
68 

86 
70 

91 

70 

91 
65 

90 
66 

93 
66 

86 

65 

89 
71 

67 
70 

85 
69 

83 

70 

86 
66 

90 
68 

89 

67 

86 

69 

89 
69 

93 
69 

91 
72 

92 
72 

84 

69 

92 
71 

92 
73 

89 
69 

89 
68 

92 

70 

92 
72 

88 

71 

88 

71 

90 
73 

89*2 

69.3 

CNATOM    3  N 

MAX 

MIN 

92 
70 

90 
70 

89 
68 

90 
67 

92 
70 

93 
69 

92 
65 

93 
70 

92 
67 

91 
66 

9 1 
71 

93 
69 

9 1 
69 

65 

71 

68 

69 

68 

67 

62 

64 

62 

66 

68 

94 
69 

66 

67 

93 
67 

86 
68 

92 
70 

94 

70 

91  aT 

67,7 

CLiYTON 

MAX 

MIN 

87 
70 

86 
70 

65 
70 

66 

70 

85 
69 

65 

68 

85 
67 

66 
68 

85 
66 

97 
71 

87 
70 

67 
68 

84 
68 

82 
68 

82 
68 

86 

71 

83 
69 

83 

70 

85 

70 

81 

71 

64 

70 

82 
69 

87 
TO 

87 
69 

86 
6» 

84 

69 

91 
TO 

84 

70 

80 
69 

86 

72 

88 

70 

89.0 
69.9 

DOTmAN  F4A  AIRPOOT 

MAX 

91 
7". 

91 
71 

89 
71 

87 
72 

90 
69 

68 
65 

87 
63 

90 
64 

86 
71 

90 
72 

89 
71 

69 
71 

64 

70 

86 
70 

91 
73 

86 
72 

86 
73 

87 
72 

83 
75 

90 
71 

88 
72 

»1 
72 

90 
73 

66 

71 

66 

70 

87 

72 

aa 

72 

81 

71 

86 

71 

92 
73 

93 
71 

7oN 

ENTERPSISE 

MAX 

EUFAULA 

MAX 

93 
73 

91 
72 

90 
66 

92 
70 

92 
71 

88 
62 

91 
60 

91 
62 

92 
61 

92 
69 

91 
70 

92 
70 

91 
70 

84 

70 

85 

70 

94 
73 

86 
73 

87 
72 

89 
73 

88 
72 

88 
71 

88 
70 

88 
70 

90 
70 

91 
70 

88 

71 

89 
71 

89 
71 

82 
Tl 

86 

71 

87 
72 

89.3 
69,6 

EUE06BEEN 

MAX 

91 
70 

89 
70 

92 
71 

87 
70 

83 
67 

90 
66 

69 
65 

90 
63 

92 
65 

83 
70 

91 
71 

91 
69 

88 
66 

63 
68 

86 
69 

87 
66 

85 
70 

65 
71 

89 
70 

88 
71 

91 
70 

93 
67 

87 

TO 

92 

70 

92 
70 

90 
70 

89 
69 

90 
71 

aa 

TO 

89 

70 

94 

TO 

88.7 
68.9 

FBISCC  CITY 

MAX 

91 
69 

91 
70 

92 
72 

86 
70 

86 
68 

93 
68 

90 
67 

90 
65 

95 
68 

83 
72 

90 
74 

91 
69 

88 
66 

82 
68 

87 
69 

92 
68 

87 

71 

85 

70 

90 
70 

90 
72 

92 
70 

93 
68 

80 
66 

92 
71 

94 
66 

aa 

70 

89 

70 

90 
72 

aa 

69 

86 

71 

93 

72 

89.2 
69.6 

GENEVA 

MAX 

90 
72 

92 
71 

93 
71 

90 
70 

90 
69 

91 
64 

90 
63 

86 
63 

92 
73 

87 
70 

91 
71 

90 
69 

90 
69 

83 
71 

67 
69 

94 
69 

87 
72 

89 
72 

88 
72 

82 
70 

90 
70 

91 
69 

91 
70 

91 
70 

92 
70 

87 
72 

8a 

70 

92 
75 

83 

Tl 

87 

70 

92 
69 

69!a 

GILBERTOWN 

MAX 

90 
70 

92 
68 

65 
71 

90 
73 

94 

68 

93 
67 

93 
65 

95 
67 

89 
70 

93 
71 

92 
72 

67 
72 

85 
69 

89 
63 

90 
68 

90 
68 

88 
69 

88 
67 

94 
65 

95 
71 

95 
70 

68 
69 

94 

70 

94 
69 

90 
69 

92 
69 

92 
TO 

91 
71 

91 
68 

90 
70 

94 

71 

69)0 

GREENVILLE 

MAX 

90 
TO 

92 
72 

85 
69 

81 
70 

90 
69 

90 
65 

90 
66 

90 
66 

84 
69 

91 
71 

66 
70 

87 
68 

84 

68 

65 
69 

69 
70 

87 
68 

86 

71 

88 

70 

89 
71 

66 
72 

89 
TO 

89 
67 

90 
70 

91 
73 

88 

70 

87 
70 

88 

71 

85 
73 

6T 
68 

90 
71 

88 

71 

69.6 

HEADLAND 

MAX 

89 
72 

89 
72 

91 
69 

88 
71 

90 
68 

90 
66 

82 
64 

85 
64 

69 
74 

87 
69 

90 
71 

88 
69 

86 
67 

S3 

71 

85 

70 

90 
71 

85 
72 

86 

71 

86 
72 

84 

70 

89 

70 

87 
69 

69 
71 

69 

TO 

89 

71 

86 

70 

87 

71 

89 

72 

78 
69 

86 

71 

90 
71 

69.9 

HIGHLAND  HOKE 

MAX 

91 
69 

87 
71 

90 
67 

86 
70 

82 
69 

89 
65 

90 
65 

86 
67 

88 
69 

62 
69 

86 
72 

86 
69 

66 
65 

81 
65 

83 
68 

87 
69 

87 
70 

86 

70 

68 
70 

89 
72 

88 

70 

84 
68 

87 
70 

89 

71 

91 
71 

87 

70 

aa 

69 

89 
72 

86 

67 

87 

Tl 

90 
71 

6«!l 

NATCHEZ 

MAX 
MIN 

89 
66 

92 
66 

88 
71 

86 
71 

92 
67 

90 
64 

90 
68 

92 
64 

87 
68 

90 
70 

90 
71 

88 

70 

82 
69 

86 
66 

90 
68 

89 
69 

86 
67 

89 

70 

93 
68 

90 
72 

92 
TO 

83 
66 

92 
70 

94 

71 

89 
66 

89 

69 

92 
69 

88 

72 

90 
69 

92 
69 

99 
72 

6a!a 

OZARK   6  NNU 

MAX 
MIN 

69 
70 

69 
72 

88 
67 

86 
67 

69 
65 

88 
61 

88 
60 

69 
61 

86 

69 

90 
65 

91 
67 

88 
65 

82 
66 

84 
66 

91 
68 

86 
68 

88 

67 

88 

68 

85 
68 

88 

68 

86 
66 

90 
66 

91 
67 

68 
68 

87 
66 

67 
65 

90 
65 

85 
69 

84 

67 

90 
69 

92 
67 

87.9 
66,6 

PHENIX   CITY   I  NNW 

MAX 
MIN 

90 
72 

6« 
71 

65 
69 

87 
64 

82 
66 

87 
68 

87 
67 

66 
67 

86 
69 

85 
70 

68 
68 

89 
68 

65 
68 

81 
67 

82 
69 

88 
71 

86 

73 

85 
74 

64 

71 

89 
72 

87 
Tl 

87 
67 

86 
66 

88 
71 

89 

71 

ea 

Tl 

87 

71 

89 
T3 

87 
68 

88 

T2 

86 
T3 

6917 

PUSHMATAHA 

MAX 

85 
70 

88 
69 

9^ 
70 

88 
72 

89 
71 

92 
67 

92 
62 

91 
69 

95 
69 

84 
67 

89 
71 

90 
61 

86 
66 

82 
61 

89 
68 

88 
67 

89 
67 

88 
67 

88 
69 

93 
71 

94 

69 

95 
70 

90 
69 

92 
70 

93 
69 

90 
TO 

90 
69 

91 
TO 

91 
70 

91 
Tl 

90 
T3 

68^9 

sealE 

MAX 
MIN 

ThOMASvlLLE 

MAX 
MIN 

86 
69 

67 
70 

91 
71 

85 
72 

84 
69 

91 
67 

90 
66 

90 
68 

92 
69 

94 

70 

69 
74 

66 
70 

64 
69 

82 
66 

86 
70 

86 
69 

87 
70 

8  7 
68 

6  7 
71 

91 
72 

89 

73 

92 
70 

80 
70 

90 
71 

91 

70 

92 
TO 

71 

91 
T4 

89 

71 

89 

T2 

88 

T3 

aa.3 

70.2 

TROr 

MAX 
MIN 

88 
70 

89 
69 

64 
69 

81 
70 

68 
69 

86 

70 

88 
67 

68 
66 

83 
66 

88 
70 

89 
70 

86 
68 

80 
66 

82 
66 

89 
68 

85 
70 

87 
70 

66 
69 

86 
71 

83 
68 

90 
68 

88 
69 

87 
71 

86 
69 

87 
69 

89 

70 

81 
Tl 

90 
72 

aa 

7J 

86.) 
69.1 

mhatlEy 

MAX 
MIN 

92 
67 

92 
67 

89 
69 

66 
72 

84 

66 

92 
64 

94 
62 

95 
63 

88 
68 

92 

69 

92 

70 

90 
72 

64 

70 

68 
64 

92 
66 

88 

68 

85 

70 

91 
68 

94 

67 

94 

71 

94 

68 

82 

68 

94 

66 

94 

70 

90 
68 

93 
66 

92 
67 

88 

TO 

88 

68 

92 
68 

94 

70 

90.4 
67.9 

GULF  06 

BAY  MINETTE 

MAX 
MIN 

90 
69 

90 
72 

65 
73 

89 

73 

92 
69 

92 
71 

93 
72 

93 
67 

85 
71 

92 
73 

92 
69 

91 
70 

83 
69 

85 
70 

89 
71 

65 
66 

66 
72 

89 
72 

67 
73 

90 
73 

93 
70 

61 
69 

92 
69 

93 
71 

90 
TO 

90 
71 

89 
72 

6T 
Tl 

88 

70 

90 
T5 

91 
Tl 

89.1 

70.8 

citronelle 

MAX 
MIN 

67 

92 
66 

84 
66 

69 
66 

66 

92 
68 

91 
66 

94 

68 

92 
68 

90 
68 

91 

65 

85 
66 

82 
61 

85 
66 

90 
65 

69 
64 

87 
68 

88 
66 

87 
67 

91 
67 

94 
68 

89 

72 

92 
63 

94 
66 

•9 
65 

92 

6a 

aa 

68 

62 
67 

91 
69 

92 
69 

99 
68 

89.6 
66.4 

CCDEN 

MAX 
MIN 

89 
71 

90 
70 

65 
74 

89 
73 

95 
72 

95 
73 

92 
70 

9  1 
67 

92 
75 

90 
75 

91 
75 

90 
72 

85 
73 

88 
71 

90 
72 

85 
70 

90 
70 

90 
73 

88 
73 

90 
74 

92 
73 

90 
70 

93 

70 

90 
71 

92 
T3 

91 
71 

84 

72 

90 
T7 

90 
72 

91 
74 

92 
TO 

90.0 
72.1 

FAIRHCPE  2  NE 

MAX 

70 

9  1 
71 

66 
73 

90 
71 

92 
70 

93 
71 

91 
67 

91 
68 

89 
75 

91 
74 

91 
73 

90 
70 

84 

72 

87 
70 

86 
72 

87 
69 

89 
73 

85 

71 

89 
73 

89 

75 

91 
TO 

65 
71 

90 
70 

91 
74 

92 
T2 

89 
Tl 

87 

72 

91 
79 

90 
71 

90 
73 

90 
71 

89.) 
71.9 

FCRT  MORGAN 

MAX 

Mm 

89 
77 

90 
79 

84 
78 

89 
70 

89 
76 

91 
61 

89 
78 

90 
77 

91 
81 

90 
81 

89 
77 

89 
73 

87 
74 

85 
73 

85 
77 

86 
75 

65 
75 

85 
75 

85 
75 

87 
78 

89 
74 

87 
69 

89 
74 

88 
76 

88 

T2 

a5 

T6 

84 

75 

89 

72 

68 

79 

89 
74 

88 

76 

87.7 
79. 6 

MOBILE  kB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
72 

90 
71 

64 

72 

68 
72 

93 

70 

92 
73 

91 
71 

93 
71 

86 
75 

93 
75 

94 
73 

90 
74 

83 

71 

85 
72 

88 
71 

85 
69 

85 

70 

87 

71 

87 
74 

89 
73 

94 

73 

85 
70 

93 
70 

91 
70 

90 
Tl 

91 
72 

aa 

73 

85 

72 

89 

72 

89 

73 

89 
73 

89.0 
71.9 

MOBILE 

MAX 
MIN 

87 
73 

90 
7« 

90 
77 

86 
72 

91 
70 

95 
77 

92 
74 

94 
72 

91 
75 

86 
77 

93 
77 

95 
71 

91 
71 

85 
73 

85 

75 

90 
68 

86 
74 

•  5 

72 

90 
75 

89 

77 

89 
69 

94 

73 

85 
72 

95 
73 

93 
71 

91 
73 

92 
75 

87 

77 

84 

74 

a9 

76 

88 

79 

89.7 
73.6 

RCBERTSOALE  1  E 

MAX 
MIN 

88 
69 

92 
70 

92 
70 

65 
71 

90 
69 

95 
70 

91 
67 

90 
65 

94 
74 

86 
72 

91 
73 

91 
69 

90 
71 

85 
69 

68 
67 

89 
68 

87 

72 

88 
72 

89 
72 

87 
72 

90 
71 

92 
71 

86 
69 

92 
72 

92 

70 

89 

70 

90 
70 

92 
69 

89.8 

70.1 

S«*  R«Ur«iic«  Nol«t  Following  Sutlon  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1963  -  1964  ALABAMA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

0 

0 

22 

78 

430 

1001 

810 

754 

417 

104 

29 

10 

3655 

BELLE  MINA  2  N 

0 

0 

19 

54 

389 

973 

763 

713 

395 

85 

14 

0 

3405 

DECATUR 

393 

976 

3616 

2904 

FALKVILLE   1  N 

23 

76 

982 

7QQ 

474 

1  29 

28 

J 

FLORENCE 

Q 

0 

30 

328 

914 

669 

666 

328 

114 

1  9 

2 

3085 

HUNTSVILLE   WB  AP 

0 

0 

9 

35 

390 

958 

744 

693 

392 

80 

8 

0 

3309 

3070 

MADISON 

0 

0 

11 

34 

382 

970 

7  34 

704 

392 

93 

12 

0 

3332 

3143 

HOULTON  2 

0 

0 

21 

48 

365 

962 

707 

700 

392 

91 

11 

0 

3297 

MUSCLE   SHOALS  FAA  AP 

20 

38 

374 

954 

93 

1 4 

0 

3346 

NEW  MARKET  2 

20 

396 

987 

75A 

409 

64 

1  4 

^ 

RED  BAY 

22 

39 

363 

971 

760 

706 

453 

96 

12 

3425 

REDSTONE  ARSENAL 

0 

0 

18 

70 

428 

1016 

802 

756 

447 

113 

22 

0 

3672 

RUSSELLVILLE  2 

0 

0 

28 

87 

431 

1045 

817 

474 

158 

47 

WATERLOO 

^ 

^ 

18 

101 

406 

1019 

856 

749 

449 

177 

30 

3808 

APPALACHIAN  MOUNTAIN  02 

ALBERTVILLE  2  SE 

0 

0 

20 

48 

424 

977 

790 

755 

29 

3220 

BESSEMER  3  SSW 

0 

0 

5 

48 

358 

865 

678 

673 

333 

72 

11 

0 

3043 

BIRMINGHAM  WB  AP 

0 

0 

It 

35 

350 

869 

680 

639 

348 

71 

5 

0 

3001 

2551 

BRIDGEPORT   2  W 

0 

0 

15 

80 

414 

960 

777 

736 

415 

113 

4 

0 

3514 

GUNTERSVILUE 

^ 

'  ^ 

409 

946 

726 

686 

392 

99 

3  331 

ONEONTA 

90 

440 

969 

814 

764 

485 

146 

25 

0 

3746 

SAINT  BERNARD 

23 

^2 

424 

1050 

3211 

SAND  MT   SUBSTA  AU 

0 

0 

20 

66 

441 

982 

769 

776 

449 

131 

17 

2 

3653 

scottsboro 

0 

0 

16 

89 

473 

841 

742 

474 

142 

24 

1 

3096 

VALLEY  HEAD 

^ 

121 

516 

1093 

924 

860 

555 

218 

50 

352 

3349 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

0 

0 

8 

47 

352 

916 

693 

658 

405 

8ANKHEAD  LOCK   AND  DAM 

0 

0 

17 

39 

366 

883 

767 

698 

416 

76 

7 

0 

3269 

CENTREV I LLE 

i? 

688 

J  ^ 

CLANTON 

841 

no 

_t 

2  541 

DOUBLE  SPR I NGS 

48 

415 

979 

753 

473 

122 

3657 

FAYETTE 

0 

0 

16 

43 

317 

867 

672 

643 

329 

64 

3 

0 

2954 

HALEYVILLE 

0 

0 

27 

42 

406 

985 

818 

766 

502 

123 

33 

4 

3706 

HAMILTON   3  S 

0 

0 

25 

80 

429 

1013 

859 

765 

478 

126 

32 

3 

3810 

JASPER  N 

Q 

^ 

22 

72 

415 

938 

Zrq 

In7 

DD  *  TT W  t  1  1  C 
KK A  1  1  V  I LLt 

^ 

39 

326 

781 

607 

57A 

' nuKat)  •    t  AK    9  1  A  I  1  un 

36 

333 

819 

652 

620 

295 

62 

2834 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

0 

0 

9 

42 

363 

861 

707 

660 

336 

52 

4 

0 

3034 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0 

0 

14 

36 

339 

860 

740 

666 

351 

66 

6 

0 

3078 

2467 

VERNON 

^ 

^ 

1  8 

58 

362 

902 

771 

694 

412 

99 

^ 

3333 

EASTERN  VALLEY  04 

ANHISTON  FAA  AP 

0 

0 

4 

47 

367 

866 

694 

661 

352 

91 

13 

0 

3095 

CALERA  2  SH 

0 

0 

16 

73 

399 

863 

723 

683 

350 

87 

14 

0 

3208 

^ 

77 

tii 

Ia^ 

I^^ 

1  Lot"  jOUKO    W  I        rLAn  1 

839 

298 

^64 

Q 

2939 

GADSDEN  GAS  PLANT 

7fl 

1 

3365 

2893 

PELL  CITY  I  NNE 

0 

0 

17 

100 

450 

952 

807 

722 

470 

141 

50 

5 

3714 

STLACAOGA   4  NE 

0 

0 

3 

86 

411 

885 

701 

676 

328 

78 

14 

0 

3182 

^ 

° 

97 

417 

917 

749 

698 

377 

106 

22 

^ 

3388 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

0 

0 

11 

109 

439 

877 

710 

664 

328 

80 

18 

0 

3236 

ASHLAND 

0 

0 

22 

83 

434 

901 

774 

712 

447 

132 

39 

0 

3544 

AUBURN  3  SW 

0 

0 

4 

43 

336 

808 

697 

643 

330 

90 

14 

0 

2965 

2264 

CAMP  HILL   2  NW 

0 

0 

8 

79 

405 

838 

741 

693 

415 

117 

34 

0 

3330 

HEFL IN 

^ 

475 

961 

786 

751 

471 

144 

46 

L  AFA YET  T  E 

MART  1 N  DAM 

24 

305 

743 

619 

581 

308 

76 

2658 

OPELIKA 

0 

0 

IS 

ei 

419 

730 

690 

348 

83 

15 

0 

ROCKFORO 

0 

0 

8 

40 

386 

845 

724 

686 

380 

85 

17 

0 

3171 

ROCi  MILLS 

° 

^ 

10 

96 

440 

950 

809 

746 

456 

145 

26 

3678 

PRA I R  t  E  06 

OAYTON 

0 

0 

10 

29 

280 

793 

643 

587 

299 

54 

2 

0 

2697 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

0 

0 

9 

3$ 

319 

822 

683 

622 

345 

62 

5 

0 

2905 

GA INESVILLE 

0 

707 

625 

341 

2 

0 

2944 

GREENSBORO 

0 

0 

3 

28 

271 

755 

618 

587 

258 

0 

0 

2098 

HAYNEVILLE 

0 

0 

6 

36 

334 

763 

684 

605 

339 

89 

1 

0 

2857 

LIVINGSTON 

0 

0 

3 

791 

621 

603 

283 

54 

2 

0 

MARION  JUNCTION  2 

tn 

611 

594 

MINTER   3  NW 

7ftB 

77A7 

MONTGOMERY  WB  AP 

At 

719 

7573 

7291 

SELMA 

I 

265 

710 

555 

539 

213 

34 

2340 

1913 

TUSKEGEE  3  S 

0 

0 

0 

43 

308 

758 

614 

584 

252 

74 

4 

0 

2637 

2115 

UNION   SPRINGS  2  NE 

0 

58 

339 

765 

619 

324 

56 

2032 

COASTAL   PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NH 

0 

0 

2 

42 

297 

729 

603 

577 

258 

63 

0 

0 

2571 

BRANTLEY 

0 

0 

2 

68 

331 

764 

646 

604 

303 

79 

8 

0 

2805 

BREWTON  3  SSE 

535 

521 

206 

45 

^ 

^ 

2291 

CAMDEN   3  NW 

7n 

14 

577 

565 

254 

39 

5 

0 

246  5 

CHATOM   3  N 

1 3 

247 

680 

546 

521 

1  76 

38 

0 

0 

222  3 

CLAYTON 

0 

0 

4 

30 

285 

691 

613 

584 

260 

52 

9 

0 

2528 

DOTHAN   FAA  AIRPORT 

0 

0 

2 

34 

254 

666 

538 

525 

211 

35 

1 

0 

2266 

ENTERPRISE 

0 

0 

0 

22 

222 

630 

498 

495 

163 

28 

0 

0 

2058 

EUFAULA 

0 

0 

0 

44 

342 

569 

288 

62 

4 

0 

1902 

EVERGREEN 

0 

0 

1 

47 

307 

730 

655 

592 

288 

72 

2 

0 

2694 

FRISCO  CITY 

0 

0 

5 

26 

239 

684 

576 

5  34 

236 

44 

0 

0 

2344 

GENEVA 

0 

0 

0 

41 

287 

703 

593 

553 

216 

49 

1 

0 

2443 

GILBERTOWN 

0 

0 

2 

37 

290 

757 

597 

560 

246 

49 

3 

0 

2541 

GREENVILLE 

0 

0 

4 

20 

258 

675 

564 

526 

204 

37 

0 

0 

2288 

1859 

HCAOLAND 

0 

0 

0 

28 

268 

678 

583 

542 

244 

49 

4 

0 

2396 

HItHkAND  HOME 

0 

0 

28 

297 

751 

649 

613 

284 

57 

7 

0 

I9ia 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued  Season  of   1963  -  1964  ALABAMA 


SI  h 

on 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

lanuary 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

LOCKHART 

0 

0 

0 

32 

2S5 

649 

560 

529 

NATCHEZ 

0 

0 

5 

69 

718 

558 

550 

2;'- 

7 

0 

OZARK  6  NNW 

261 

667 

537 

516 

221 

3 

0 

2283 

1711 

PHEN IX  CI TY  2  NNW 

25 

310 

755 

660 

611 

304 

11 

15 

0 

27S3 

PU  SHMA  T  AHA 

39 

335 

825 

675 

615 

333 

72 

5 

0 

2908 

2222 

SEALE 

0 

0 

2 

45 

331 

718 

617 

582 

255 

THOMASVILLE 

0 

0 

S 

27 

293 

784 

666 

608 

294 

48 

1 

0 

2729 

2067 

^ 

^ 

* 

252 

685 

552 

540 

210 

46 

2 

0 

2313 

1953 

WHAT  LEY 

36 

292 

722 

556 

551 

242 

50 

4 

0 

2*53 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

0 

0 

4 

22 

213 

606 

507 

476 

170 

23 

0 

0 

2021 

CITRONELLE 

0 

0 

2 

13 

22S 

631 

569 

490 

205 

22 

0 

0 

2160 

1625 

CODEN 

0 

0 

0 

18 

187 

588 

475 

456 

182 

29 

0 

0 

1935 

FAIRHOPE  2  NE 

0 

0 

2 

16 

179 

578 

468 

456 

173 

26 

0 

0 

1898 

1551 

FORT  MORGAN 

0 

0 

0 

3 

110 

515 

438 

404 

162 

14 

0 

0 

1646 

MOBILE  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

17 

186 

616 

486 

484 

187 

25 

0 

0 

2001 

1560 

MOBILE 

0 

0 

0 

15 

173 

616 

616 

446 

189 

26 

0 

0 

1981 

157* 

ROBEBTSOALE   1  E 

0 

0 

0 

25 

224 

648 

543 

502 

226 

45 

0 

0 

2213 

SUPPLEMENTAL    DATA  .Alabama 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

1 

station 

a 

> 
« 
£ 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6,00  AM 
CST 

NOON 
CST 

Z 

a  t- 

o  u 

o 

>n 

s 

J) 
H 

60-10 

10-49 

SO- 99 

100-1.99 

200 
and  over 

3 

o 

H 

fas 
Has 

<£  as 

.  ;S 

J  >.  i 

BIRMINGHAM  we  AIRPORT 

27 

8 

5.7 

39 

N 

8 

96 

95 

70 

73 

5 

S 

1 

1 

0 

16 

7.1 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

16 

4 

4.2 

32-1-I- 

04 

25 

85 

67 

62 

65 

6 

6 

5 

0 

2 

1 

20 

6.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

27 

6 

7.5 

34++ 

12 

28 

91 

93 

68 

75 

4 

6 

5 

3 

3 

0 

21 

7.S 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

18 

6 

5.9 

27 

W 

29 

89 

91 

67 

74 

4 

7 

4 

3 

2 

0 

20 

44 

8.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  Oi  Month 

3 ».  0* 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

1  , 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£"< 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  0AM 

EVAP 
HIND 

15 

10 

.07 

10 

.22 

20 

.24 
40 

.19 

20 

.19 

to 

.19 

20 

.14 

.25 

25 

31 

19 

.00 
28 

.31 
24 

.07 
S 

.12 

.22 

30 

.25 
45 

.29 

17 

•  IT 

13 

.16 

15 

.04 

20 

.24 

20 

20 

30 

.22 
40 

.17 

20 

.22 

20 

.13 

22 

.11 

18 

.02 

10 

9.28B 

665 

PRAIRIE  06 

DEMOPOLIS  LOCK  AND 

DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

e 

27 

ft 

14 

.35 

24 

.06 

s 

.12 

12 

.27 

24 

.26 

24 

.17 

10 

.39 

80 

.13 

39 

.17 

26 

.15 

57 

.22 

91 

.15 

33 

.24 

13 

.31 

27 

.20 

51 

.34 

62 

.20 

29 

.31 

11 

.11 

32 

.33 
41 

•  05 

28 

.20 

19 

.24 

22 

.03 

21 

.47 

28 

.21 

35 

.29 
46 

.23 
43 

.14 

11 

6.34 

988 

72 

71 

'2 

73 

73 

7} 

72 

71 

70 

69 

72 

70 

69 

63 

63 

64 

64 

72 

70 

74 

74 

72 

70 

70 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

73 

70.7 

GULF  08 

FaIBHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 

.20 
22 
97 
74 

•  25 

28 
102 
75 

.11 

10 
91 
76 

.15 

16 
95 
72 

.22 

17 
99 
72 

.22 

10 
101 
76 

.27 
5 

100 
72 

.31 

24 
101 
72 

.16 

20 
95 
76 

.19 

51 
95 
76 

.22 

51 
91 
77 

66 
92 
72 

.11 

75 
87 
72 

.14 

7 
95 
73 

.31 

10 
94 
74 

.15 

8 
89 

70 

.12 

13 
95 
73 

•  17 
17 
94 

73 

•  17 

20 
99 
79 

.19 

10 
100 
76 

.24 

30 
98 
74 

•  12 
25 
93 
75 

.16 

26 
99 

72 

.24 

42 
100 
74 

.22 

7 

100 
74 

•  17 
IS 

lot 

74 

.15 

2 
85 
75 

.17 
14 

too 

77 

•  27 
16 

102 
74 

.28 

20 

lot 

76 

•  to 
a 

94 

75 

5.97B 

688 
96,3 
74.2 
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STATION  INDEX 


STATION 


AeBEvILLE  1 


AtBERTA 
I  ALBEBIVILLE   2  S\ 

ALEXANDER  CITV  ( 
I  ALICeVlLLt 
I  ANDALUSIA   1  NM 


I  ASMVILLE  ft  W 
ATHENS  i 

atmore  state  farm 
i  auburn  )  sm 

i  AUIAUOAVILLE    3  N 

I  bankhEad  lock  and  dam 
j  Bay  minette 

BELLE 

BERRY 

BESSEMER  ]  SSh 


NCSLEY  t  SE 


LET 


3  SSE 
BRtDCtPORT  2  w 

BftOOEMOOD 

BRUNDIOGE 
CALEfiA  I  SW 

,MOEN   3  NW 
h-PBELL 

MILL  2  NM 
iRBON  HILL 

ntre  »  Sw 
CENTREVJULE 
CHATOM  3  N 
CHILOERSBLtRG 
CMIL0E»S8URC  W 
CITRONELLE 


CLAIBORNE 

CLANTON 
I  CLAYTON 
'  CODEN 

I  COFFEE  SPRINGS  2  NW 

COLLINSVILLE 

COLUMBIA  1  E 

CORDOVA 

COT TON I ON 
'  CUBA 

DADEVILLE 
1  OAOEVILLE  2 

OANCY  i  N 

OATTON 

OECATUR 
I  OELlA 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
,  DOTMaN  b  w 

DOUBLE  SPRINGS 

\  ELBA 
1  ELROD 
ENTERPRISE 

UFALPLA 

VERGREEN 

AIRHOPE  2  NC 

ALco  OPEN  Pond  toher 

ALKVILLE    1  N 

ALLS  CITY  BLK  POND  TP 

ATETTE 

LOHENCE 


ORT  PAYNE 
RISCO  CITY 
GAOSOCN 

GADSDEN  GAS  PLANT 


GEORGI ANNA 
GIL8ERT0WN 
COftGAS 
GREEN  BAY 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 
GULF  Shores  P  O 

GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

MALEYVILLE 
HAMILTON  3  S 
MAYNEVILLE 
HEADLAND 
HEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HIGHTOWER 

HODGES 

HONTSVILLE  WB  AP 
JACKSON 


LEEDS 
I  LEESBURG 
I  LIVINGSTON 
I  LOUISVILLE 

MADISON 

I  MAGELLA 

I  MARION    1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MARTIN  DAM 

MATHE«(S  1  SSW 

MELVIN 

MERTI  PONDVILLE  TOt(E« 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 

HILSTEAD 
MINTER  3  NW 
MINTER   a  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 
MONTEVALLO 
MONTGOMERY  MB  AP 
MOULTON 
HOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCME2 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

NEWTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORfiVILLE 

OZARK  b  NNH 

PAINT  ROCK  2  N 


I  0T90! 
:  082  3' 
0831 
I  095T 


ot|  henry 

03|  WINSTON 
ot|  WIUCOX 
02  marshall 

0*j  TALLAPOOSA 
Oil  PICKENS 
OTl  COVINGTON 
OU  CALHOUN 
03^  WINSTON 
OS]  CLAY 


CLAIR 
95  Ol!  LIMESTONE 
02,  07!  ESCAMBIA 
22'  OS  LEE 
AOI  03'  AUTAUGA 
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WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  (able  arc  the  waler  eaulvalenl  of  snow  ir-  „„  ih-  .  a    «       ,     .  ,  . 

for  suceess.ve  observa.lon,;  co„»e<,ue„.ly, occaa.on.1  dr.,..ng  and  o.ber  c.u...  of  ^oZl":jt2>»;T::llZ:-^^^^^^^^ 


elude 


free^and'Tcc.  °'  "Climatological  Data"  tabic,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  ublf.  and  in  th*-  "Scaaonal  Snowfall"  table,  include  -now  .nd  sleet.    En.r.e,  of  -now  on  g 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmalological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin, 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  prectpiUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  lable.  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Dau"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missmg;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  staiion, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitation  Data"  Bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

11     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  arc  exposed  m  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  19SS  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
infcrmation  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologtcal  Data,  price  lb  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents,    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 
BELLE  MINA  2  N 
DECATUR 
FALKVILLE   1  N 
FLORENCE 

87.8 
8  8.0M 
89.3 
87.5 
90.9 

6*. 3m 

65.  *M 

66.  * 
65.8 
65.* 

76. IM 
76. 7M 
77.9 
76.7 
78.2 

-  2.6 

100 
101 
101 
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13 
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0 
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1.98 
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85.* 
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89.3 
87.3 
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67.3 
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66.2 
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9* 
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31 

28 
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28 

54 
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0 
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0 
0 

11 
7 

13 
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0 
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4.70 
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1.44 
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1.67 
1.32 
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24 

•  •  •  *  . 
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88.0m 
88.1 

62.0 
68.0 
67. 2M 
65. 9M 
6*. 2 

72.8 
77.9 
77. *M 
77. OM 
76.2 

90 
93 
9* 
95 
9* 

31ft 

31 
31 

3 

* 

52 
59 
59 
57 
55 

13 

14 

15* 

13* 

14. 

2 
0 
0 
0 
0 

3 
9 
9 
11 
11 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,02 
5,36 
5,10 
2,61 
5.25 

1.46 

1.73 
2.03 
2.6* 
.90 
1.52 

12 
11 
13 
23 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

a 
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5 
7 

3 
2 
2 

3 
4 

1 

2 
2 
0 
2 

DIVISION 

76.3 

-  3,3 

4,09 

-  .*2 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PRAIRIE  06 

DAYTON 

90*2 

69.2 

79.7 

95 

31* 

60 

1* 

0 

22 

0 

0 

0 

3,7* 

1.40 

2 

.0 

0 

9 

2 

1 

OEMCPOLIS  LOCK  AND  0AM 

90.1 

68.7 

79.4 

98 

7 

61 

1* 

0 

18 

0 

0 

0 

5,89 

2.40 

1.33 

13 

.0 

0 

a 

6 

2 

GAIKESVILlE 

89.* 

70.3 

79.9 

97 

5 

62 

13 

0 

16 

0 

0 

0 

4.19 

1.60 

1 

.0 

0 

9 

3 

1 

GREENSBORO 

MAVNEVILLE 

89. 6M 

69.  *M 

79. 5M 

95 

3U 

61 

1* 

0 

0 

0 

0 

«.ea 

1.8* 

12 

.0 

0 

10 

1 

1 

L IVInGSTON 

90.  T 

68.8 

79.8 

98 

* 

62 

1** 

0 

2* 

0 

0 

0 

4.92 

l.*7 

15 

.0 

0 

5 

* 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

90. T 

69.2 

80.0 

96 

3l» 

*1 

1* 

0 

20 

0 

0 

•  0 

3,00 

.73 

11 

10 

2 

0 

MINTER  3  NW 

89.1 

68  .* 

78.8 

94 

28 

59 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

3.03 

1.11 

7 

*0 

0 

2 

1 

MONTGOMERY  WB  AP  R 

89.2 

71,* 

80.3 

.  1,4 

95 

31* 

62 

1* 

0 

15 

0 

0 

0 

2,55 

.  1.55 

.65 

u 

.0 

0 

2 

0 

SELMA 

91.1 

70,1 

80.6 

-  1,0 

97 

31 

63 

1* 

0 

22 

0 

0 

0 

2,96 

•  l.*l 

,65 

2 

.0 

0 

2 

Q 

TUSkEGEE   3  S 

UNION  SPRINGS  J  NE 

89,9 
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TEMPERATURK  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Hlgliest  Temperature:    102°  on  the  5th  at  Red  Bay 

Lowest  Temperature;      46°  on  the  13th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:   1 1.  97  inches  at  Newton 
Least  Total  Precipitation:      1.  50  inches  at  OrrviUe 

Greatest  One-Day  Precipitation:    5.  00  inches  on  the  16th  at  Pickensville 
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,49 

1.12 

T 

,10 

•  13 

^59 

,31 

.35 

1*41 

T 

,22 

.24 

T 

.99 

.01 

3.69 

,06 

.21 

,07 

.04  ', 

SLOCONB 

6.62 

!si 

.33 

.70 

,03 

1,13 

,30 

II! 

,35 

.69 

.30 

,B0 

,43 

:« 

.07 

.39 

.11  . 

SNOW  HILL 

3.67 

,29 

.19 

1,00 

,17 

'1^ 

.05 

1.22 

.68 

THONASVILLE 

3.74 

,06 

,09 

1.42 

,10 

,02 

,06 

05 

05 

.59 

.99 

TROY 

9.73 

,03 

1.14 

,09 

• 

• 

* 

.14 

.14 

.71 

1.96 

10 

10 

,96 

,24 

.40 

.  T8 

1  90 

■  55 

T 

T  '. 

WHATLEY 

i'.i; 

.34 

1I4O 

Il4 

,42 

,19 

.09 

.60 

T 

.18 

•      •  • 

«uir  01 

BAT  NINETTE 

9.61 

,96 

1,67 

,08 

1,90 

,29 

,76 

•  58 

.16 

.02 

2.91 

.20 

.11 

CITRONELLt 

6,72 

,47 

.91 

.2t 

,12 

,45 

,11 

.04 

1.27 

.09 

•  55 

1.13 

.88 

.31 

.41 

.14 

COCEN 

•  .91 

,99 

,06 

.47 

,9* 

,09 

,65 

.69 

.14 

•  79 

.85 

.4^ 

1.29 

.13 

.02 

1.01 

1.00 

.04  . 

FAIRHOPE  2  NE 

7.31 

,1Z 

,96 

1.02 

.07 

1,09 

,13 

2.63 

.10 

.02 

i  19 

.04 

.16 

.06 

1,02 

.10 

FORT  MORGAN 

6.71 

.77 

1,90 

.30 

1,69 

,50 

.2S 

.10 

.19 

1.19 

GULF  SHORES  P  0 

11.39 

T 

T 

T 

4,90 

,90 

2.40 

,60 

T 

T 

.28 

.50 

.82 

T 

.45 

.15 

NOBILE  as  AIRPORT 

6.20  .16 

1,<0 

T 

T 

•M 

,20 

,14 

.21 

T 

,04 

.11 

T 

.60 

.08 

T 

.09 

.95 

1.52 

.02 

.16 

.08     T  I 

MOBILE 

1  4.19 

T 

T 

T 

T 

7 

,37 

,40 

1.65 

,12 

,90 

.10 

T 

.65 

.10 

T 

T 

1.00 

T 

T 

T 

ROBEPTSDALE   1  E 

4.29 

,94 

,40 

.60 

.41 

,19 

,54 

.76 

.74 

.19 

,37 

.01 

.48 

.20 

.09 

.49  ! 

DAILY  TEMPERATURES  Alabama 


SUUoo 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

•      •  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

Mm 

92 
68 

90 
69 

92 
69 

95 
69 

100 
71 

89 
69 

90 
67 

88 
66 

92 
69 

90 
70 

87 
72 

66 
71 

83 
50 

80 
59 

78 
60 

78 
60 

84 
61 

84 
59 

86 
61 

88 
63 

91 
66 

85 
70 

91 
67 

85 
61 

85 
56 

65 
56 

87 
59 

90 
63 

88 

91 
67 

93 
61 

87.8 
64.3 

BELLE  MINA  2  N 

MAX 
MD) 

90 
68 

92 
68 

95 
68 

101 
72 

89 

70 

89 
68 

91 
69 

89 
68 

91 
67 

89 
69 

86 
71 

84 
71 

81 
52 

79 
58 

72 
60 

78 
67 

84 

62 

86 
59 

89 
61 

90 
64 

91 
66 

86 
66 

87 
63 

96 

57 

84 
64 

90 
65 

90 
68 

93 
67 

94 
66 

94 
67 

88,0 
65,4 

DECATUR 

MAX 
MD) 

9* 

67 

90 
6S 

9* 

70 

96 
75 

101 
70 

89 

70 

90 
70 

93 
70 

93 
68 

92 
69 

92 
72 

67 
71 

85 
52 

62 
60 

82 
61 

73 
62 

79 
64 

84 
60 

85 
63 

89 
65 

93 
66 

94 

71 

92 
67 

92 
63 

66 
59 

90 
64 

84 
65 

90 
68 

93 
68 

92 
69 

93 
70 

69.3 
66.4 

FALKVILLE   1  N 

MAX 
MIN 

92 
67 

90 
68 

92 
68 

95 
72 

98 
70 

89 
70 

89 
67 

90 
66 

89 
67 

90 
69 

89 
72 

65 
73 

83 
50 

80 
57 

81 
62 

72 
67 

82 
67 

84 

58 

85 
60 

88 
62 

90 
64 

89 
72 

91 
69 

86 
63 

64 
56 

86 
65 

85 
66 

87 
69 

90 
67 

91 
66 

91 
67 

67.5 
66.8 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

9* 
68 

9* 

69 

95 
69 

101 
73 

99 
71 

95 
67 

96 
70 

95 
69 

93 
65 

91 
67 

92 
68 

90 
69 

84 
52 

61 
53 

81 
54 

83 
62 

96 
61 

87 
62 

87 
63 

89 
65 

91 
67 

93 
71 

93 
68 

69 
61 

89 
61 

83 
64 

87 
65 

89 
67 

93 
68 

92 
66 

96 
69 

90.9 
65.4 

muntsville  wb  AP 

MAX 

Mm 

97 
69 

88 

70 

91 
71 

96 
74 

65 
72 

87 
71 

87 
70 

85 
70 

87 
68 

85 
71 

82 
74 

61 

61 

78 
54 

76 
60 

69 
63 

79 
68 

82 
64 

83 
61 

86 
63 

87 
66 

87 
67 

89 
73 

84 
69 

84 
64 

94 

59 

83 
66 

97 
69 

69 
73 

90 
69 

92 
69 

94 
69 

85,4 
67,3 

MAO  I  SON 

MAX 

Mm 

90 
68 

91 
70 

9* 

71 

99 
70 

88 
73 

90 
69 

90 
69 

89 
68 

89 
67 

86 
68 

85 
72 

63 

72 

79 
51 

78 
59 

71 
61 

80 
67 

83 
62 

85 
60 

88 
62 

90 
65 

90 
67 

91 
70 

86 
66 

85 
63 

88 
59 

86 
64 

90 
66 

92 
69 

91 
67 

92 
66 

93 

68 

87,5 
66,1 

NOULTON  2 

MAX 

Mm 

92 
65 

95 

70 

96 

70 

101 
76 

94 
71 

92 
69 

92 
69 

91 
68 

92 
66 

89 
71 

87 
71 

83 
70 

82 
52 

81 
58 

71 
62 

80 
69 

97 
64 

87 
59 

91 
61 

90 
61 

92 
67 

91 
73 

87 
67 

88 
62 

87 
57 

88 
64 

90 
65 

89 
69 

93 
67 

94 

69 

96 
70 

89,3 
66.2 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

91 
68 

91 

70 

97 
71 

101 
75 

91 
71 

90 
69 

91 
71 

90 
70 

88 
67 

88 
73 

88 
74 

81 
60 

81 
53 

78 
63 

70 
63 

78 
68 

84 
61 

85 
62 

87 
62 

90 
65 

91 
67 

92 
70 

89 
68 

96 
60 

94 
60 

86 
66 

98 
65 

92 
67 

91 
68 

93 
66 

92 
72 

87,8 
66.7 

NEH  MARKET  2 

MAX 

Mm 

90 
66 

91 
68 

9* 
68 

97 
72 

97 
69 

88 
67 

89 
66 

90 
66 

88 
64 

85 
69 

65 
72 

82 
70 

77 
49 

78 
55 

73 
59 

78 
66 

82 
60 

85 
58 

88 
58 

90 

90 
61 

90 
72 

86 
66 

96 

96 
57 

83 
63 

89 
66 

90 
68 

91 
65 

90 
66 

92 
66 

87.1 
64.5 

REO  BAY 

MAX 

Mm 

93 
69 

95 

70 

93 
72 

97 
72 

102 
70 

95 
68 

90 
69 

92 
69 

90 
67 

90 
68 

90 
72 

97 
69 

80 
54 

82 
56 

79 
58 

73 
62 

78 
64 

84 
62 

85 
64 

87 
64 

88 
65 

69 
65 

93 
64 

89 
64 

88 
64 

87 
65 

88 
64 

91 
70 

91 
69 

94 
71 

95 
72 

89,2 
66,2 

REDSTONe  ARSENAL 

MAX 

Mm 

66 

92 
68 

93 
68 

97 
70 

69 

90 
68 

91 
67 

90 
68 

92 
67 

89 
68 

84 
72 

83 
55 

80 
53 

79 
57 

69 
62 

78 
68 

84 
61 

66 
60 

89 
62 

89 
64 

88 
64 

89 
72 

87 
67 

65 
61 

87 
57 

83 
58 

91 
65 

69 
69 

92 
66 

92 
67 

94 
68 

87,4 
64,7 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

90 
65 

90 
71 

91 
72 

95 
72 

99 
70 

92 
67 

90 
67 

90 
66 

88 
67 

90 
70 

89 
70 

84 
70 

80 
50 

80 
54 

80 
60 

72 
60 

78 
62 

84 
57 

85 
60 

87 
60 

88 
63 

90 
67 

90 
65 

86 
57 

85 
55 

84 
61 

86 
63 

68 
64 

91 
65 

92 
64 

91 
68 

87,3 
63,9 

MATERLOO 

*      *  • 

MAX 

Mm 

9» 

69 

93 
69 

9* 
68 

97 
67 

101 
69 

95 
64 

93 
65 

92 
63 

92 
64 

92 
63 

90 
65 

91 
64 

90 
47 

90 
48 

91 
51 

79 
56 

93 
60 

93 
59 

91 
60 

92 
60 

91 
58 

90 
58 

91 
53 

88 
52 

69 
56 

87 
59 

90 
63 

90 
64 

92 
64 

92 
64 

94 
65 

91,5 
60.9 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

85 
69 

90 
70 

92 
69 

91 
69 

92 
69 

84 
68 

89 
68 

90 
69 

89 
66 

90 
68 

69 
70 

81 
72 

82 
51 

78 
51 

80 
52 

78 
54 

75 
61 

82 
62 

84 
64 

82 
60 

89 
61 

69 
64 

88 
69 

84 
66 

82 
59 

85 
59 

65 
59 

69 
64 

90 
66 

88 
66 

89 
67 

85,8 
63,9 

BESSEMER  i  SSW 

MAX 

Mm 

90 
68 

91 
67 

93 
69 

95 
69 

90 
70 

87 
70 

89 
71 

88 
70 

90 
70 

87 
71 

65 
72 

83 

72 

80 
56 

83 
59 

84 

64 

61 
70 

85 
65 

87 
61 

91 
64 

90 
65 

90 
69 

89 

70 

97 
71 

87 
67 

89 
59 

89 
67 

93 
65 

93 
71 

91 
67 

92 
66 

94 

66 

68,5 
67.2 

BIRMINGHAM  wB  AP 

MAX 

Mm 

89 
68 

93 
71 

93 
72 

94 
74 

90 
72 

88 
71 

89 
72 

88 
70 

90 
72 

67 
71 

66 
74 

81 
63 

80 
56 

82 
60 

83 
68 

81 
69 

85 
67 

86 
62 

89 
65 

90 
67 

90 
70 

90 
73 

86 
72 

86 
63 

86 
60 

86 
67 

90 
67 

92 
71 

91 
68 

93 
68 

94 
69 

88,1 
68,1 

BRtOSEPORT  2  W 

MAX 

Mm 

89 
68 

92 
70 

94 
66 

92 
66 

90 
70 

91 
68 

92 
66 

90 
64 

91 
64 

91 
65 

86 
71 

85 
72 

61 
48 

79 
55 

72 
57 

77 
63 

86 
65 

86 
59 

86 
62 

90 
61 

90 
64 

90 
66 

84 
68 

95 
65 

66 
59 

65 
62 

88 
64 

90 
65 

89 
65 

90 
66 

93 
64 

87,5 
64.1 

GUNTERSvIlLE 

MAX 

Mm 

90 
69 

93 
70 

96 
69 

93 
75 

84 

70 

91 
71 

91 
68 

92 
66 

93 
70 

90 
72 

88 
71 

86 
75 

80 
54 

82 
66 

79 
62 

78 
67 

85 
63 

87 
64 

89 
66 

90 
65 

99 

68 

90 
71 

86 
72 

85 

67 

88 
60 

86 
65 

92 
66 

92 
71 

92 
67 

92 
66 

95 
69 

86.5 
67.7 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

91 
65 

90 
68 

92 
68 

92 
70 

94 
69 

88 
67 

89 
66 

90 
65 

89 
68 

89 
67 

90 
72 

82 
69 

82 
52 

80 
53 

82 
59 

74 
64 

78 
63 

84 
58 

86 
60 

86 
61 

89 
64 

90 
69 

69 
72 

86 
67 

85 
65 

87 
60 

86 
64 

91 
68 

91 
65 

90 
67 

91 
67 

87.3 
64.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

MAX 
MIN 

6* 

66 

66 

90 
67 

8  1 
67 

87 
66 

68 
65 

62 

63 

90 
66 

8 1 
72 

70 

48 

54 

58 

61 

61 

56 

56 

64 

64 

66 

67 

63 

54 

61 

62 

66 

63 

66 

65 

85.4 
62.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

Mm 

89 

91 

93 

92 

86 

89 

88 

90 

89 

89 
68 

85 
61 

80 

81 
60 

78 
61 

69 
61 

79 
60 

85 

66 
61 

89 
60 

90 
65 

90 
65 

89 
66 

83 
64 

86 
69 

67 
61 

85 
64 

89 
65 

89 
67 

89 
66 

91 
65 

86,5 
63.8 

VALLEY  HEAD 
•      •  • 

MAX 
MIN 

88 
63 

90 
63 

90 
64 

90 
64 

93 
68 

94 

70 

85 
66 

86 
63 

90 
62 

90 
64 

90 
70 

82 
67 

84 
46 

78 
51 

78 
58 

72 
61 

77 
66 

84 

55 

85 
56 

67 

60 

90 
65 

90 
66 

88 
68 

84 

62 

64 
52 

87 
61 

88 
60 

90 
67 

90 
62 

90 
60 

90 
62 

86.6 
62.1 

UPPER  PLAINS 

03 

Al ICEVILLE 

MAX 

Mm 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

90 
67 

90 
68 

93 
69 

95 
70 

98 
70 

93 
70 

90 
70 

91 
67 

92 
68 

93 
69 

91 
72 

86 
71 

83 
58 

80 
60 

83 
64 

85 
61 

92 
62 

85 
64 

85 
64 

89 
66 

86 
64 

87 
65 

91 
67 

88 
62 

87 
58 

90 
62 

89 
62 

93 
68 

92 
70 

92 
67 

93 
69 

69,1 
65,9 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

91 
68 

92 
67 

93 
69 

95 
71 

97 
70 

92 
71 

86 
71 

92 
70 

91 
70 

92 
70 

89 
69 

89 
71 

86 
58 

83 
59 

87 
63 

89 
66 

84 
67 

83 
62 

91 
67 

92 
65 

90 
65 

93 
70 

90 
69 

90 
69 

91 
60 

93 
67 

92 
65 

92 
67 

94 
67 

95 
65 

94 
63 

90.6 
66.9 

CLANTON 

MAX 

Mm 

89 
67 

90 
66 

90 
68 

92 
74 

96 
69 

89 
71 

84 
68 

88 
68 

86 
69 

68 
69 

85 
72 

85 
72 

86 
57 

80 
59 

83 
62 

86 
67 

80 
67 

87 
62 

68 
67 

90 
66 

87 
68 

91 
69 

90 
70 

87 
69 

89 
60 

90 
68 

91 
64 

93 
68 

93 
66 

93 
67 

94 
68 

88.5 
67.0 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

91 
67 

90 
68 

93 
69 

97 
68 

93 
67 

89 
68 

89 
66 

87 
65 

91 
66 

87 
68 

83 
68 

83 

81 
54 

82 
59 

76 
62 

7fl 
61 

86 
58 

86 
61 

88 
62 

89 
65 

89 
69 

89 
64 

85 
61 

85 
58 

87 
62 

85 
62 

89 
66 

90 
65 

90 
64 

91 
66 

92 
62 

67,5 
64,0 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

92 
69 

93 
69 

95 
71 

98 
71 

96 
69 

92 
69 

92 
70 

90 
69 

93 
68 

90 
71 

88 
74 

83 
69 

84 
55 

60 

85 
62 

82 
70 

68 
63 

62 

90 
65 

93 
65 

91 
68 

93 
70 

89 
71 

87 
66 

88 
62 

90 
67 

91 
66 

93 
66 

94 
69 

94 
66 

94 

69 

90,6 
67,2 

halEyville 

MAX 

Mm 

91 
66 

90 
68 

90 
67 

93 
72 

98 
68 

93 
67 

67 
70 

89 
66 

87 
67 

91 
69 

87 
72 

85 
72 

85 
51 

80 
55 

82 
59 

76 
62 

78 
63 

85 
58 

87 
60 

68 
62 

69 
64 

90 
69 

90 
68 

86 
61 

86 
68 

87 
69 

86 
65 

89 
67 

91 
66 

90 
64 

92 
67 

87,6 
64,6 

HAMILTON  J  S 

MAX 

Mm 

92 
66 

9* 

67 

93 
6S 

97 
70 

100 
69 

95 
69 

89 
68 

91 
67 

88 
66 

93 
68 

92 
71 

86 
69 

83 
51 

83 
54 

84 
61 

81 
65 

80 
64 

67 
61 

89 
62 

91 
62 

92 
64 

92 
66 

93 
64 

88 
65 

87 
59 

88 
62 

87 
64 

92 
64 

94 
66 

94 
66 

96 
68 

90,0 
64,7 

JASPER  4  N 

MAX 

Mm 

91 
68 

93 
68 

96 
68 

99 
72 

92 
71 

90 
68 

92 
68 

91 
68 

93 
68 

92 
67 

84 
72 

80 
70 

84 
54 

83 
59 

77 
64 

80 
69 

87 
64 

88 
59 

89 
60 

92 
63 

94 

63 

93 
69 

90 
74 

86 
64 

9l 
67 

89 
64 

92 
64 

94 
66 

94 
68 

96 
67 

95 
68 

89,9 
65,9 

See  Reference  Notes  Following  Sution  Index 
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ConUnued 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  of  Month 

•9»  : 

2 

3 

4 

5 

g 

•J 

g 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

PRATTVlLLE 

MAX 

NUN 

12 

9* 
68 

98 

96 

96 

70 

85 

72 

91 
70 

91 
70 

90 
69 

89 

98 

68 
72 

85 
64 

87 
59 

88 
64 

87 
71 

90 

96 

94 

70 

69 
68 

95 

70 

90 
70 

91 
69 

92 
70 

94 

63 

93 
70 

96 
68 

70 

95 
70 

97 
69 

66 

92.3 
66,5 

thorsby  Exp  station 

MAX 
MB) 

90 
67 

91 
68 

92 
68 

96 

70 

90 
69 

85 

70 

88 
69 

69 
67 

91 
66 

84 

69 

85 

70 

84 

66 

81 
58 

85 
61 

85 
63 

78 
68 

67 
66 

86 
65 

90 
68 

86 
66 

90 
69 

86 
68 

85 
68 

68 

70 

91 
62 

91 
62 

93 
65 

93 
69 

90 
66 

92 
67 

94 

70 

68.4 
66.8 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

41 
69 

90 
69 

93 
70 

98 
73 

92 
73 

88 
73 

90 
73 

87 
72 

90 
72 

86 
74 

87 
75 

83 
64 

81 
61 

P4 
64 

84 
65 

82 
70 

86 

67 

66 

66 

88 
68 

88 
68 

90 
70 

88 
72 

86 
73 

87 
67 

90 
64 

89 

70 

92 
69 

91 
70 

92 
71 

93 
71 

94 

72 

66.7 
69.5 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 

Mm 

68 
T4 

93 
69 

93 

70 

95 
73 

98 
73 

94 
71 

90 
72 

90 
71 

88 

71 

92 
72 

90 
73 

88 
71 

85 
60 

80 
65 

85 
69 

68 
69 

83 
66 

87 
65 

89 
66 

90 
67 

92 
69 

90 
72 

88 
71 

86 
68 

87 
63 

90 
67 

89 
66 

93 
72 

93 
71 

93 
70 

94 

71 

89.6 
69.3 

VFRNON 

•       •  • 

MAX 

Mm 

91 
68 

92 
68 

92 
70 

95 

70 

99 
64 

96 
69 

68 
70 

91 
68 

92 
69 

92 
65 

90 
73 

67 
69 

84 
54 

84 
58 

85 
64 

85 
64 

82 
63 

69 
62 

69 

63 

90 
64 

91 
67 

92 
72 

92 
68 

90 
67 

88 

63 

91 
67 

90 
67 

92 
67 

94 

67 

94 

67 

69 

90,4 
66,3 

EASTERN  VALLEY  04 

AMNISTON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

91 
67 

9<> 

70 

9« 

69 

95 
73 

86 

70 

92 
69 

90 
69 

91 
66 

92 
69 

90 
66 

82 
70 

81 
65 

62 
54 

65 
56 

82 
65 

80 
66 

86 
64 

90 
61 

92 
65 

90 
65 

92 
68 

86 

68 

87 
72 

68 
61 

8  7 
57 

65 

65 

70 

67 

66 

66 

89,4 
66.2 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

9* 

66 

93 
6'> 

97 
65 

98 
69 

90 
69 

88 
68 

89 
62 

90 
67 

91 
69 

87 
66 

86 
70 

65 
69 

80 
56 

85 

56 

85 
61 

82 
69 

85 
65 

88 
59 

91 
64 

92 
62 

93 
63 

90 
70 

90 
69 

69 
64 

91 
56 

92 
64 

93 
61 

93 
65 

95 
63 

95 
65 

66 

90.1 
64,6 

CENTRE   5  SW 

MAX 

Mm 

92 
67 

90 
68 

9* 
68 

97 
72 

96 
71 

84 
66 

91 
64 

92 
63 

94 

67 

95 
66 

94 

72 

63 
73 

85 
51 

83 
56 

82 
62 

72 
64 

80 
66 

86 
59 

90 
61 

90 
64 

91 
64 

90 
67 

87 
69 

66 

66 

86 
56 

90 
63 

89 
64 

92 
69 

91 
65 

64 

67 

69.1 
65.0 

CHILDERSBURG  UTR  PLANT 

Mm 

90 
67 

9; 
68 

94 
68 

91 

70 

86 
71 

88 
69 

90 
68 

90 
67 

90 
70 

69 
69 

86 
69 

85 
71 

80 
57 

83 
59 

84 
64 

82 
72 

86 
65 

88 
61 

89 
68 

89 
64 

90 
66 

90 
68 

86 
72 

88 
66 

88 
57 

89 
64 

92 
64 

93 
66 

92 
65 

93 
65 

95 
65 

86.8 
66.3 

GADSDEN  GAS  PLANT 

Mm 

90 
66 

9* 

67 

9<> 
68 

9* 

72 

62 
71 

91 
69 

90 
67 

90 
67 

93 
67 

91 
66 

63 
72 

83 
74 

80 
53 

81 
57 

75 
63 

76 
65 

65 
62 

87 
60 

89 
62 

90 
63 

90 
66 

89 
68 

88 
70 

86 
67 

67 
57 

87 
64 

92 
64 

92 
70 

91 
65 

92 
66 

93 
67 

86.0 
65,7 

PELL  CITY   I  NNE 

MAX 

Mm 

90 
6* 

89 
65 

91 
68 

93 
68 

95 
70 

86 
66 

89 
65 

90 
66 

90 
69 

93 
66 

93 
68 

64 

69 

80 
52 

80 
52 

82 
60 

78 
63 

78 
61 

85 
58 

87 
61 

89 
61 

91 
64 

90 
67 

90 
70 

86 
64 

87 
54 

68 
54 

69 
63 

91 
65 

92 
64 

91 
64 

92 
64 

88.0 
63,4 

SYLACAUGA  ^  NE 

MAX 

Mm 

TALLADEGA 

«       *  « 

MAX 

Mm 

88 
62 

89 
65 

92 
66 

93 
68 

86 
67 

86 
65 

68 
64 

86 
62 

89 
65 

89 
64 

83 
66 

80 
70 

79 
53 

82 
54 

81 
62 

78 
67 

84 
63 

85 
57 

86 
61 

88 
59 

88 
62 

87 
64 

86 
68 

85 
64 

86 
53 

87 
61 

89 
62 

90 
63 

90 
63 

90 
63 

93 
63 

86,6 
62.8 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  nE 

Mm 

88 
62 

92 
65 

93 
65 

91 
69 

84 

67 

67 
6T 

86 
64 

88 
63 

89 
66 

86 
63 

83 
69 

66 
68 

80 
54 

82 
54 

84 

61 

87 
63 

89 
57 

90 
66 

68 
63 

90 
65 

86 
67 

90 
67 

66 

67 

88 
57 

89 
65 

93 
63 

90 
65 

90 
65 

92 
64 

94 

63 

68,3 
63.8 

ASHLAND 

Mm 

ef 

67 

87 
69 

92 
72 

91 
69 

81 
68 

86 
67 

86 
65 

89 
70 

88 
66 

87 
70 

83 
69 

82 
56 

76 
55 

81 
63 

75 

69 

77 
64 

85 
59 

68 
63 

89 
62 

65 
66 

89 

67 

85 
70 

87 
66 

86 

56 

66 
61 

89 
63 

90 
65 

90 
65 

90 
66 

91 
66 

93 
65 

66.2 
65.  1 

AUBURN   3  SW 

Mm 

90 
69 

86 
69 

92 
69 

93 
72 

86 
70 

63 
71 

85 
69 

87 
65 

89 
70 

87 
67 

86 
72 

66 
70 

85 
58 

83 
57 

85 
63 

86 
70 

85 
69 

88 
65 

90 
67 

90 
66 

87 
67 

91 
66 

65 
69 

69 

71 

90 
62 

90 
67 

91 
66 

94 
68 

91 
68 

92 
61 

93 
65 

86.4 

67.1 

CAMP  HiLL  2  NW 

Mm 

90 
66 

88 
66 

91 
68 

92 
70 

88 
68 

62 
70 

85 
66 

66 
67 

87 
66 

86 
66 

85 
68 

83 
71 

65 
57 

80 
58 

80 
62 

84 
65 

81 
66 

66 
61 

89 
63 

68 
64 

87 
66 

90 
67 

68 
70 

67 
68 

87 
60 

66 

63 

90 
64 

91 
65 

90 
66 

90 
70 

92 
66 

67.0 
65.7 

HEFL  IN 

Mm 

89 
(><• 

92 
66 

93 
70 

90 
64 

83 
65 

89 

65 

90 
63 

90 
66 

91 
65 

90 
70 

83 
67 

80 
50 

82 
53 

84 
53 

84 

55 

86 
65 

65 
59 

89 
59 

90 
59 

90 
63 

90 
64 

65 

70 

66 
66 

66 
54 

86 

63 

90 
63 

94 

65 

92 
65 

92 
64 

92 
64 

68.2 
62,6 

LAFAYETTE 

Mm 

8J 
63 

86 
65 

90 
65 

64 

67 

85 
64 

84 
65 

84 
62 

80 
60 

85 
64 

85 
60 

80 
65 

80 
60 

75 
52 

75 
53 

80 
68 

75 
64 

82 
63 

84 

60 

85 
63 

63 
60 

66 
61 

80 
62 

83 
65 

65 

65 

64 

56 

67 
62 

67 
61 

85 

61 

63 

63 

90 
60 

90 
62 

83.5 
62.0 

MARTIN  DAm 

Mm 

87 
67 

92 
68 

92 

70 

89 
73 

65 
70 

85 
71 

68 

68 

90 
66 

90 
69 

69 
67 

85 
71 

65 
72 

78 
64 

SO 
59 

87 
62 

83 
71 

86 

70 

90 
63 

89 
66 

87 
64 

67 
68 

68 
67 

89 
66 

67 

70 

87 
69 

91 
68 

90 
67 

89 

70 

89 

73 

91 
66 

93 
68 

87,7 
68,0 

OPELIKA 

MAX 

Mm 

86 
68 

92 
68 

93 
72 

89 

66 

60 
72 

85 
66 

65 
65 

68 
68 

87 
66 

66 
72 

85 
72 

85 
61 

81 
59 

82 
59 

84 
64 

83 
68 

87 
64 

89 
66 

89 
65 

87 

66 

90 
68 

91 
69 

88 
71 

68 
64 

91 
65 

90 
70 

90 
70 

69 
69 

90 
67 

94 

70 

87.5 
67.2 

rockfcro 

MAX 

Mm 

90 
66 

92 
66 

95 
66 

92 
67 

88 
69 

86 
67 

87 
66 

90 
67 

89 
67 

66 
71 

83 
73 

85 
57 

81 
57 

84 
62 

83 
70 

79 
65 

86 
61 

89 
66 

90 
65 

86 
69 

89 
68 

88 
68 

86 
67 

68 
59 

89 
65 

89 

65 

92 
67 

91 
67 

90 
67 

93 
66 

88.0 
65.9 

ROCK  MILLS 

MAX 

Mm 

87 
65 

89 
66 

92 
66 

94 

73 

86 
66 

79 
68 

89 
64 

69 

65 

90 
66 

86 
64 

65 
68 

84 

70 

85 
55 

82 
55 

85 
61 

82 
66 

62 
65 

86 
58 

91 
62 

92 
62 

88 
64 

91 
65 

86 
66 

87 
66 

66 
57 

69 

59 

91 
63 

93 
64 

91 
65 

91 
67 

93 
65 

68.1 
64  .  2 

PR A I R I E  06 

DAYTON 

Mm 

90 
70 

90 
69 

92 
71 

93 
74 

95 
70 

91 
71 

90 
71 

91 
71 

90 
70 

89 
71 

86 
71 

92 
72 

69 
62 

82 
60 

86 
65 

86 
71 

87 

70 

79 
67 

90 
70 

92 
62 

91 
71 

91 
70 

93 
70 

89 
69 

90 
64 

92 
70 

90 
67 

93 
72 

94 

70 

93 
71 

95 
72 

90.2 
69.2 

DEMOPOL I S  LOCK  AND  DAM 

Mm 

88 
69 

89 
70 

91 
69 

94 

70 

96 

70 

93 
69 

98 
72 

92 
72 

90 
71 

90 
72 

90 
72 

90 
72 

88 
64 

81 
61 

85 
62 

69 
70 

65 

70 

67 
67 

68 
66 

90 
67 

90 
67 

92 
71 

68 

70 

86 

69 

68 

65 

91 
64 

89 

68 

93 
69 

94 

72 

91 
71 

94 

70 

90.1 

vm 1 3r I  LLC 

Mm 

86 
69 

87 
71 

90 
72 

94 
74 

97 
72 

92 
74 

90 
72 

90 
72 

89 

72 

90 
72 

69 
73 

89 
71 

85 
62 

82 
64 

85 
66 

86 
71 

83 
70 

66 
66 

68 
70 

89 
68 

90 
71 

93 
72 

90 
74 

90 
69 

87 
65 

91 
69 

88 

69 

92 
70 

92 
71 

93 
72 

95 
73 

69.4 
70.3 

Mm 

"•Tricv  1  LLC 

Mm 

85 

70 

92 
70 

90 
72 

93 
73 

95 
70 

72 

88 
70 

89 
71 

87 

70 

87 
71 

67 
66 

64 
61 

85 
64 

90 
72 

89 
70 

90 
71 

91 
69 

89 
71 

92 
70 

90 
68 

69 
65 

91 
72 

92 
66 

95 
69 

89,6 
69.4 

L  I  V  I  PUjjT  DN 

Mm 

90 
69 

91 
67 

95 
69 

98 
73 

94 

71 

91 
72 

91 
71 

89 
71 

90 
70 

91 
71 

93 

70 

90 
70 

83 
62 

84 

62 

91 
66 

85 

70 

86 
69 

86 
65 

90 
70 

90 
66 

93 
70 

90 
71 

90 
71 

89 
67 

91 
64 

90 
69 

92 
66 

94 

69 

93 

70 

96 

70 

95 
71 

90.7 

WAHIun    JUPlLIlUPi    t  MC 

Mm 

89 

70 

92 
70 

93 
70 

95 
70 

90 
70 

67 
73 

92 
72 

91 
71 

90 
70 

88 
71 

90 
73 

86 
72 

82 
62 

86 
61 

89 
65 

65 
71 

66 
69 

89 
65 

92 
71 

88 
66 

95 
70 

92 
70 

90 
70 

90 
69 

93 
69 

93 
69 

95 
67 

95 
69 

96 
70 

96 

70 

96 
68 

90,7 
69.2 

W I N 1 CH    3  NW 

Mm 

92 
68 

92 
70 

92 
70 

90 
70 

89 
72 

90 
70 

92 
69 

85 
69 

85 

70 

65 

70 

69 

73 

90 
65 

81 
59 

85 
62 

81 
63 

88 
71 

66 

70 

69 
66 

91 
67 

90 
66 

92 
70 

69 

70 

89 

67 

67 
65 

90 
66 

90 
67 

93 
68 

94 

70 

91 
70 

92 
71 

93 
71 

89.1 
66.4 

M0NT60MERY  MB  *P 

MAX 

Mm 

90 
72 

91 

72 

92 
75 

92 
75 

88 
73 

85 
74 

88 

72 

67 
71 

68 

71 

86 

72 

88 
75 

86 
74 

82 
66 

84 

62 

86 
65 

88 

73 

66 

73 

68 
71 

90 
72 

89 

70 

91 
71 

90 
71 

90 
72 

90 
70 

89 
68 

91 
73 

93 
71 

93 
72 

93 
71 

95 
73 

95 
74 

89.2 
71.4 

SELMA 

MAX 

Mm 

89 
71 

92 
70 

9* 

71 

92 
74 

91 

71 

90 
73 

93 
72 

90 
72 

91 
71 

87 
73 

90 
69 

88 
74 

85 
65 

87 
63 

90 
66 

87 

73 

68 

71 

90 
71 

92 
71 

69 
71 

95 

71 

69 

68 

90 
66 

92 
66 

92 
66 

92 
72 

95 

64 

95 
73 

95 
66 

96 
68 

97 
75 

91.1 
70.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

TUSkEGEE  3  S 

MAX 
MIN 

UNION  SPRINGS  2  NE 
•      •  • 

MAX 
MIN 

91 

91 
67 

91 
66 

94 
79 

89 
71 

89 
69 

89 
69 

68 
68 

89 
64 

89 
65 

87 
71 

67 
72 

88 
62 

62 
57 

84 
62 

90 
61 

92 
62 

92 
67 

90 
66 

91 
64 

90 
70 

91 
66 

91 
67 

90 
68 

90 
64 

90 
66 

92 
67 

93 
67 

93 
65 

92 
66 

92 
67 

89.9 
66.4 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA  1  NH 

MAX 

Mm 

70 

93 
70 

94 
66 

92 
69 

95 
70 

93 
70 

83 
70 

90 
70 

69 
70 

67 
70 

92 
65 

90 
69 

92 
67 

87 
60 

85 
61 

90 
66 

91 
71 

89 
72 

86 
71 

90 
69 

89 
68 

90 
69 

87 
70 

69 
65 

92 
70 

91 
72 

93 
67 

94 
63 

90 
67 

91 
69 

94 
69 

90.5 
68,3 

bpantlEy 

MAX 

Mm 

9* 
69 

93 
66 

93 
68 

93 
70 

95 
70 

93 
71 

90 
69 

89 
70 

65 
68 

88 
68 

88 
74 

93 
75 

93 
70 

82 
55 

85 
58 

89 
66 

89 
74 

89 
72 

89 
70 

92 
67 

90 
68 

92 
67 

88 
68 

91 
64 

90 
65 

90 
67 

92 
67 

95 
67 

92 
66 

92 
67 

95 
67 

90.6 
67.9 

BRCUTON  )  SSE 

MAX 
MIN 

9} 
70 

93 
69 

95 
70 

96 
70 

94 

71 

94 

70 

92 
70 

87 
71 

68 
72 

90 
71 

94 
7* 

95 
75 

84 
69 

87 
59 

92 
62 

95 
67 

92 
72 

91 
71 

90 
72 

91 
67 

93 
67 

89 
66 

90 
66 

93 
67 

93 
67 

94 
67 

94 
67 

95 
67 

93 
67 

97 
69 

97 
70 

92.3 
68.9 

CAMDEN  J  NW 

MAX 
MIN 

92 
70 

92 
70 

93 
70 

92 
73 

90 
70 

90 
72 

90 
69 

85 
69 

87 
69 

87 
71 

90 
72 

90 
74 

82 
64 

85 
60 

89 
62 

88 
70 

84 

71 

89 
71 

90 
69 

90 
67 

93 
71 

86 

70 

89 
70 

89 
67 

91 
66 

90 
72 

93 
66 

93 
69 

92 
69 

94 
72 

95 
72 

89.7 
69.3 

CMATOM  J  N 

MAX 
MIN 

90 
69 

91 
64 

90 
69 

92 
70 

95 
69 

93 
71 

96 
69 

86 
69 

86 
70 

91 
71 

92 
70 

92 
71 

86 
63 

86 
60 

91 
68 

90 
71 

90 
70 

90 
69 

91 
69 

91 
70 

90 
69 

91 

70 

91 
69 

92 
67 

94 
69 

93 
69 

93 
67 

94 

70 

95 
71 

95 

70 

96 
73 

91.4 
68.9 

CLAYTON 

MAX 
MIN 

85 
69 

85 
71 

69 
73 

90 
74 

88 

70 

85 
72 

84 

70 

85 
S  9 

83 
70 

81 
69 

83 
70 

93 
72 

85 
66 

76 
62 

81 

65 

84 

70 

85 
73 

85 
71 

84 

70 

86 
69 

85 
70 

88 
69 

83 

70 

67 
68 

86 
68 

86 
69 

68 
70 

89 
69 

88 
69 

89 
69 

89 
70 

85.8 
69.5 

oothan  faa  airport 

MAX 

Mm 

88 
71 

91 
71 

94 

72 

93 
75 

91 
73 

86 
73 

88 
71 

62 
72 

85 
72 

87 

72 

87 
74 

90 
73 

83 
63 

85 
61 

87 
64 

88 
70 

90 
74 

89 
74 

86 
72 

88 
73 

87 
71 

85 
73 

86 
69 

90 
68 

90 
69 

92 
67 

93 

70 

92 
70 

92 
70 

94 
71 

95 
75 

86.9 
70.7 

ENTERPRISE 

MAX 

Mm 

89 
70 

71 

94 

72 

92 
74 

92 

70 

68 
71 

66 
70 

84 
71 

85 
71 

89 
71 

91 
70 

85 
67 

66 
61 

66 
63 

69 
66 

68 
74 

89 
72 

91 
69 

91 
70 

68 
70 

66 
70 

91 
67 

91 
70 

93 
67 

93 

70 

93 
70 

91 
70 

95 
71 

96 
74 

69.6 
69.8 

Eufaula 

MAX 

Mm 

EVERGREEN 

MAX 

Mm 

9* 

70 

92 
68 

94 

70 

94 
69 

93 
71 

92 
70 

68 
70 

92 
71 

88 
69 

81 
71 

87 
73 

92 
75 

92 
70 

85 
59 

86 
62 

66 
68 

92 
71 

90 
72 

88 
70 

91 
67 

91 
69 

89 
68 

86 
68 

86 
66 

90 
66 

90 
69 

89 
68 

69 
68 

93 
69 

93 
66 

95 
67 

90.1 
66.8 

FRISCO  CITY 

MAX 

Mm 

93 
71 

93 
68 

92 
72 

93 
74 

94 
71 

92 
71 

92 
70 

90 
69 

83 
70 

84 

72 

84 
72 

92 
75 

92 
69 

84 

60 

66 
65 

88 
66 

92 
74 

68 
71 

89 
71 

90 
66 

91 
72 

94 
70 

89 
70 

92 
68 

91 
68 

92 
72 

92 
66 

94 
70 

94 
72 

93 
73 

95 
73 

90.6 
70.2 

GENEVA 

MAX 

Mm 

9<> 
70 

92 
69 

92 
71 

94 
73 

93 
71 

93 
72 

90 
71 

82 
71 

80 
71 

67 
72 

65 
72 

90 
75 

91 
72 

81 
60 

86 
62 

89 
68 

92 
74 

90 
72 

86 
72 

88 
69 

89 
TO 

90 
70 

80 
69 

85 
67 

91 
69 

91 
67 

93 
70 

93 
70 

93 
68 

94 
71 

95 
70 

89.4 
69.9 

GILBERTOWN 

MAX 

Mm 

93 
69 

91 
69 

94 

68 

98 
71 

93 
70 

94 

71 

91 
67 

90 
70 

87 
69 

91 
72 

93 
71 

92 
72 

85 
66 

86 
59 

93 
69 

91 
73 

85 
72 

90 

70 

92 
71 

94 
67 

94 
70 

92 
72 

92 
69 

92 
66 

95 
65 

92 
70 

94 
64 

97 

66 

95 
66 

96 
69 

97 
69 

92.3 
66.9 

GREENVILLE 

MAX 

Mm 

90 
70 

91 
70 

92 
72 

92 
74 

87 
70 

88 
72 

90 
70 

85 
71 

84 
69 

85 
71 

90 
73 

90 
75 

83 
68 

87 
61 

87 
63 

89 
70 

86 
73 

89 
72 

91 
72 

69 

68 

90 
70 

87 
69 

90 
70 

89 
67 

91 
68 

91 
72 

92 
70 

93 
71 

92 
71 

94 

72 

96 
73 

89.4 
70.2 

HEADLAND 

MAX 

Mm 

93 
70 

86 
71 

90 
71 

9* 
74 

91 
71 

89 
72 

83 
70 

68 
70 

81 
71 

84 
71 

86 
72 

88 
74 

89 
71 

83 
60 

86 
63 

87 
69 

88 
75 

69 
71 

88 
72 

68 
71 

86 
71 

89 

70 

83 
70 

86 
67 

90 
70 

90 
68 

92 
70 

91 
69 

91 
69 

92 
70 

93 
71 

68.2 
70.1 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

Mm 

90 
69 

92 
68 

92 
72 

91 
73 

94 

70 

89 
72 

84 
68 

90 
70 

85 
68 

87 
69 

89 
73 

89 
75 

87 
66 

81 
60 

86 
64 

86 
69 

89 
73 

87 
72 

88 
71 

91 
68 

89 
70 

90 
70 

86 
70 

90 
67 

88 
66 

90 
70 

95 
71 

95 
69 

93 
69 

92 
70 

94 
72 

69,3 
69.5 

NATCHEZ 

MAX 

Mm 

95 
69 

93 
66 

9» 

70 

94 

70 

91 
71 

92 
71 

89 
66 

83 
69 

85 

68 

85 

72 

91 
73 

92 
76 

83 
69 

87 
58 

69 
62 

91 
70 

89 
73 

90 
71 

92 
68 

93 
66 

95 
69 

88 
69 

90 
69 

90 
66 

92 
65 

92 
71 

94 
66 

96 
67 

94 
67 

96 
69 

97 
68 

91.0 
68.6 

OZARK  6  NNW 

MAX 

Mm 

89 
67 

91 
66 

93 
69 

92 
70 

91 
68 

84 
69 

67 
69 

81 
70 

65 
TO 

85 
69 

88 
75 

88 
72 

84 
66 

85 
61 

66 
65 

68 
66 

90 
73 

69 
72 

90 
71 

89 
67 

90 
72 

66 
75 

85 
69 

90 
67 

90 
71 

92 
72 

93 

70 

92 
70 

90 
69 

92 
69 

95 
73 

68.7 
69.6 

PHENU  CITY  2  NNW 

MAX 

Mm 

91 
71 

88 
70 

91 
73 

93 
74 

92 
71 

61 
72 

86 

69 

84 

67 

89 

71 

85 
70 

86 
73 

88 
72 

87 
61 

80 
61 

82 
64 

85 

70 

66 
71 

87 
70 

89 
71 

90 
69 

88 

70 

90 
70 

79 
71 

66 
71 

69 
69 

66 
69 

91 
70 

92 
7  1 

89 
70 

89 

70 

91 
72 

87,5 
69.8 

PUSHMATAHA 

MAX 

Mm 

90 
70 

90 
66 

91 
69 

93 
74 

97 
70 

93 
71 

91 
70 

89 
72 

69 
70 

69 

72 

90 
72 

93 
72 

90 
63 

83 
60 

86 
64 

92 
72 

90 
71 

84 
62 

88 
65 

90 
65 

90 
71 

96 
72 

90 
71 

90 
61 

90 
64 

92 
69 

91 

65 

91 
68 

94 
69 

94 
69 

95 
71 

90.7 
68.5 

seale 

Mm 

90 
70 

95 
72 

85 
69 

87 
70 

67 
66 

81 
68 

86 
68 

90 
71 

89 
72 

64 
56 

85 
64 

68 
71 

68 
71 

89 
70 

91 
68 

86 
68 

90 
69 

80 
68 

89 
70 

90 
70 

69 
69 

95 
67 

92 
68 

90 
69 

90 
69 

93 
66 

68!6 

THOMASVILLE 

MAX 

90 
72 

89 
69 

92 
71 

93 
73 

94 

70 

90 
72 

89 
70 

89 
72 

65 
70 

87 
72 

87 
72 

90 
75 

90 
66 

63 
61 

66 
66 

90 
72 

88 
72 

84 
71 

87 
70 

90 
66 

89 
72 

93 
71 

89 
71 

67 
69 

68 
67 

91 
71 

89 
67 

92 
70 

93 
72 

92 
71 

94 

72 

89.4 
70,2 

TROY 

MAX 

Mm 

88 
70 

91 
71 

91 
71 

90 
73 

90 
70 

86 
72 

89 
69 

85 
70 

62 
70 

84 

70 

86 
73 

88 
75 

62 
67 

84 

69 

86 
62 

86 
70 

88 
72 

86 
71 

90 
70 

90 
68 

90 
70 

68 
69 

85 
69 

88 
67 

88 
67 

91 

70 

92 
71 

90 
70 

90 
69 

93 
70 

94 
72 

88.2 
69.6 

MHATLEY 

ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

92 
68 

96 
67 

97 
69 

98 
69 

92 
70 

94 
70 

90 
66 

66 
71 

87 
68 

88 
70 

92 
70 

94 

73 

84 

67 

86 
58 

90 
63 

90 

88 
67 

90 
70 

94 
68 

94 

66 

95 
66 

88 
67 

92 
66 

93 
64 

96 
64 

93 
70 

96 
64 

96 
67 

95 

98 
67 

99 
67 

92.5 
67,4 

GULF 

08 

BAY  NINETTE 

MAX 

Mm 

92 
74 

92 
71 

93 
72 

95 
74 

92 
72 

91 
71 

68 
71 

62 

70 

82 
71 

65 
72 

90 
73 

91 
72 

90 
68 

87 
64 

88 
68 

92 
72 

90 
74 

89 
72 

91 
73 

90 
69 

92 
74 

66 
70 

90 
72 

90 
69 

93 
71 

90 
71 

93 
70 

93 
72 

93 
73 

95 
74 

96 
74 

90,4 
71,4 

citronelle 

MAX 

Mm 

97 
69 

66 
67 

94 
68 

95 
71 

91 
65 

94 

67 

89 
67 

87 
66 

84 

65 

89 
67 

93 
67 

94 
7  1 

87 
65 

85 
60 

87 
65 

97 
69 

88 
70 

90 
68 

92 
68 

92 
67 

92 
72 

90 
66 

99 
67 

94 
67 

93 
68 

90 
66 

94 
64 

94 
69 

89 
71 

93 
74 

98 
73 

91,5 
67.8 

CODEN 

MAX 

Mm 

91 
73 

91 
71 

95 
71 

92 
73 

94 
73 

91 
74 

88 
72 

82 
73 

63 
70 

86 
73 

91 
75 

91 
80 

85 
73 

88 
68 

86 
72 

91 
77 

86 
75 

38 
72 

89 
70 

90 
72 

92 
74 

91 
73 

91 
73 

93 
71 

92 
72 

92 
70 

93 
70 

95 
70 

92 
72 

95 
74 

97 
73 

90,5 
72,5 

EAIRHOPE  2  NE 

MAX 
MJN 

92 
73 

89 
70 

93 
73 

95 
75 

92 
73 

93 
72 

87 
71 

79 
7  1 

83 
72 

84 
7  I 

89 
7f^ 

90 
79 

84 
72 

86 
66 

87 
70 

92 
72 

90 

86 
72 

89 
73 

90 
71 

90 
75 

91 
73 

90 
72 

91 

94 

70 

89 
71 

70 

72 

72 

75 

75 

89,1 
72,2 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

90 
77 

89 
77 

91 
79 

92 
80 

90 
78 

89 
80 

68 
79 

e"; 

72 

84 

72 

86 
73 

85 
75 

86 
74 

84 
73 

84 
74 

87 

88 

89 
76 

88 
76 

87 
75 

88 
74 

89 

88 
75 

88 
76 

90 
74 

91 
80 

90 
79 

90 
78 

91 
76 

90 
80 

92 
80 

93 
83 

68,5 
76.7 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 
73 

90 
72 

92 
72 

96 
74 

92 
73 

93 
73 

92 
73 

83 
72 

84 
71 

89 
74 

90 
74 

92 
77 

81 
70 

85 
66 

69 
73 

93 
76 

92 
73 

90 
72 

88 
70 

89 
73 

90 
74 

90 
73 

90 
72 

92 
72 

92 
71 

90 
71 

92 
71 

94 
73 

94 

73 

95 
74 

96 
76 

90.5 
72,5 

MOBILE 

MAX 

Mm 

93 
76 

94 
73 

93 
74 

94 
78 

98 
73 

95 
75 

92 
73 

89 
73 

62 
72 

84 
73 

85 
75 

91 
76 

92 
74 

81 
69 

88 
74 

87 
77 

92 
78 

91 
73 

88 
72 

90 
74 

88 
76 

90 
71 

89 
73 

91 
73 

94 
75 

94 
73 

92 
72 

95 
75 

98 
76 

94 
77 

94 
76 

91,0 
74,2 

ROBERTSDAlE  1  E 

MAX 
MIN 

92 
71 

94 
69 

93 
72 

92 
73 

94 
72 

93 
71 

91 
70 

86 
70 

86 
72 

83 
71 

84 
72 

89 
72 

90 
73 

60 
63 

87 
67 

86 
69 

92 
75 

92 
72 

89 
70 

92 
69 

90 
71 

91 
72 

90 
73 

90 
68 

91 

68 

94 

70 

93 
69 

94 
70 

94 

70 

94 

72 

95 
73 

90,4 
70,6 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


AUGUST  1964 


Stotton 

Day  Oi  Month 

3-* 

1 

2 

3 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  1 

2S  1 

28  { 

27 

28  1 

29  ' 

30] 

31 ! 

PIFOMONT  PLATEAU 

OS 

MARTIN  DAN 

EVAR 

•  90 

.28 

•  17 

•  11 

•  00 

•  26 

•  12 

•  17 

•  23 

_ 

■  21 

.24 

•  26 

.17 

•  19 

10 

•  10 

.20 

.33 

.23 

.23 

6.110 

WIND 

20 

9 

29 

29 

30 

29 

30 

28 

20 

22 

30 

39 

70 

39 

60 

0 

C 

'\o 

'l7 

8 

'« 

18 

*2T 

'29 

15 

15 

22 

68 

25 

20 

785 

PRAIRIE 

06 

1 

DEHCP0LI5  LOCK  AND 

DAM 

evAP 

.19 

•  13 

•  26 

.24 

•  33 

•  29 

•  26 

•  24 

•  20 

•  26 

•  06 

.39 

.11 

.20 

•  21 

.24 

.12 

.  1 1 

11 

.23 

.19 

.16 

.19 

.22 

.18 

•  3  1 

,21 

•  21 

6.46 

WIND 

20 

20 

16 

17 

99 

19 

46 

20 

31 

14 

10 

67 

43 

27 

20 

23 

27 

*  B 

26 

33 

23 

\  2 

)  ) 

\  3 

2 1 

MAX 

MIN 

72 

72 

73 

7* 

72 

71 

7» 

74 

74 

73 

73 

79 

67 

69 

67 

70 

73 

72 

72 

79 

73 

74 

72 

72 

73 

71 

70 

73 

74 

7* 

72.2 

•      ft  • 

6ULF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.16 

•  16 

•  22 

•  21 

•  22 

•  20 

•  12 

.09 

•  04 

•  16 

.21 

.13 

.12 

.13 

.17 

.U 

.13 

.21 

.22 

.21 

.25 

.21 

.13 

.21 

.24 

.21 

.2* 

.2* 

.15 

.26 

9.978 

WIND 

< 

t> 

19 

27 

21 

9 

ft 

ft 

6 

12 

39 

90 

14 

6 

10 

e 

21 

13 

30 

14 

U 

25 

27 

15 

15 

11 

19 

10 

18 

20 

23 

929 

MAX 

100 

48 

101 

101 

98 

103 

92 

86 

86 

83 

100 

100 

99 

93 

98 

102 

98 

98 

100 

101 

102 

100 

96 

98 

79 

98 

100 

100 

100 

102 

98 

97^6 

MIN 

76:  72 

7» 

76 

79 

79 

73 

73 

72 

73 

79 

77 

76 

69  71 

74 

78 

74 

73 

73 

76 

77 

77 

74 

75 

75 

73 

75 

74 

75 

76 

74^9 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  dixection 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  writh  precipitation 

Station 

Fievailing 

Percent  of 
time  Irom 
prevailing 

Average 

s  • 

I..  B 

Direction 
ol 

fasteat  mile 

e 

-.1 

•  « 

&1 

MIDNIGHT 
CST 

< 

0  in 
0  \j 

•o 

NOON 
CST 

61OO  PM 
CST 

z 

e 

60-10 

,10-49 

S0-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

^ 

°  e  • 

a  "  .H 

iS  ^  1 

1! 

fit 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

09 

10 

5.4 

30 

N 

25 

ee 

69 

62 

67 

3 

3 

5 

1 

1 

0 

13 

66 

6.2 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

16 

5 

5.1 

36++ 

05 

4 

86 

90 

64 

67 

2 

5 

3 

1 

1 

0 

12 

9.5 

MOBILE  WB  AIRPORT 

16 

6 

7.3 

28++ 

26 

22 

90 

93 

62 

77 

6 

5 

7 

2 

2 

0 

22 

6.7 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

36 

5 

5.4 

25 

S 

10 

ee 

90 

63 

69 

1 

* 

S 

2 

0 

0 

12 

63 

6.1 
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STATION  INDEX 


ABBEVILLE  1  NNW 

AODtSON 

ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  I 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA 


IN|5T( 


,  AP 


IVlLLf  »  H 
ATHENS  2 

athore  state  farm 
auburn  3  sh 

AUTAUGAVILLE  3  N 

ikhead  lock  and  t 

MINEITE 


BELI 


BILLINCSLEY  1  SE 


BIR: 


t  H8  . 


SSE 


eOAZ 

BRANTLE 
BREMION 
BftlOCEPORT  2 
BROOKWOOD 
BRUNO I  DOE 
CALEB*  2  SW 


CACP8ELL 
CAMP  MILL  2  Nl 
CARBON  HILL 
CENTRE  5  SK 
CENTREVILLE 
CHATOM  3  N 
CHILDER58URG 
CHILDEBSBURG  I 
CITRONELLE 


I  CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nl 
I  COLLINSVILLE 
j  COLUMBIA  I  E 

CORDOVA 
! COITONTON 
,  CUBA 

I DADEVILLE 
I DADEVILLE  2 
I OANCY  *  H 

DAYTON 

DECATUft 
I  DELIA 

i  dehopolis  lock  and 
ootman  faa  airport 

OOTHAN  4  W 
OOUBLE  SPRINGS 


PICKENS 
COVINGTON 
CALHOUN 
WINSTON 


ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 


LIMESTONE 

FAYETTE 

JEFFERSON 

0  31  MARION 
Ojl  AUTAUGA 
02'  JEFFERSON 


07  ESCAMBIA 
Oi'  JACKSON 
03]  TUSCALOOSA 


WILCOX 

CLARKE 

TALLAPOOSA 

WALKER 

CHEROKEE 

BIBB 

WASHINGTON 


1690  071  MONROE 
03.  CHILTON 
5!  07'  BARBOUR 
leojj  Og'  MOBILE 
1807!  07i  GENEVA 
1  IBW}  02  OE  KALB 
I  1865j  07^  HOUSTON 

I  1971.!  07!  RUSSELL 


TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MARENGO 

MORGAN 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

HOUSTON 

WINSTON 


:  2235  0'. 
DAM  I  22'.^  0( 
2372  0"; 


I ELROO 
ENTERPRISE 
EUFAULA 
EVERGREEN 
FAIHHOPE  2  NE 
FALCO  OPEN  PONO  TOWEf 
KVILLE  1  N 
LS  CITY  eLK  POND  ■ 


I  2^771  OTI  COFFEE 
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0 
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OBSERVER 

1  PRECffJ 

ft 

1  SPECIAL 

1    TEMP.  1 

EVAP.  j 

i  SPECIAL  j 

465 

TA 

C 

^JOHN~S  R  ICHBURG  

VaL-^EROALE  ~2  W   

6246 

02 

JEFFERSON  

2 

33  44 

86  41 

 798 

7* 

GEORGE   1     POSEY  " 

PALMER  GOOSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

ST  CLAIR 

955 

7* 

NORMAN  A.  VAUGHN 

175 

6* 

C 

SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 

perryville 

6362 

06 

PERRY 

3 

32  36 

B7  09 

500 

8i 

MRS  EVELYN  M.  FULLER 

1140 

JESSE  M.  CULP 

PETERMAN 

6370 

07 

MONROE 

1 

31  35 

B7  16 

C 

MRS.  MINTA  EDOINS 

660 

51 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

PMENIX  CITY  2  NNW 

6398 

07 

RUSSELL 

32  30 

85  01 

OA 

OA 

0.  fl.  MC  LEHORE 

140 

7A 

MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 

PICKENSVILLE 

6414 

03 

PICKENS 

1; 

33  13 

8a  16 

7A 

MRS  MARY   A.  HEDRICK 

260 

6A 

JAMES  P.  GILLIS 

PINE  HILL 

] 

31  59 

67  36 

MRS.    OELLA  L.  OAKLEY 

599 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PINE  LEVEL 

6468 

06 

MONTGOMERY 

32  04 

86  04 

MRS.    ENA  C.  PAUL 

MRS.  DORA  R.  DAVIS 

PLANTERSVILLE  2  SSE 

6500 

AUTAUGA 

1 

32  37 

06  54 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

0A 

8' 

C  H 

NORMA  K  WILLIS 

PRATTVILLE 

6640 

03 

AUTAUGA 

1 

32  26 

06  20 

290 

CONTINENTAL  GIN  CO. 

590 

71 

JOHN  T  SWINDALL 

PRIMROSE  FARM 

6684 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

06  15 

180 

12N 

RADIO  STATION  WJMW 

CHOCTAW 

26( 

MRS.  JANIE^C.  BROWN 

300 

41 

C  H 

INACTIVE  ft/15/64 

RED  BAY 

6805 

01 

FRANKLIN 

12 

34  26 

06  06 

600 

MRS  AUTIE  KiLBURN 

730 

Bl 

MRS.  MARTHA  1.  MOORE 

REDSTONE  ARSENAL 

6833 

01 

MADISON 

12 

34  35 

86  36 

Mil 

MID 

REDSTONE  ARSENAL 

J.  B>  NEIGHBORS 

REFORM 

6847 

PICKENS 

13 

33  23 

86  01 

228 

TA 

CURRt  MC  DONALD 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RIVER  FALLS 

6937 

COVINGTON 

31  22 

86  32 

160 

7A 

7( 

GROVE R  W.  WOODWARD 

RIVER  FALLS  2  NE 

6942 

COVINGTON 

31  22 

86  31 

z 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

600 

5P 

5F 

AUBURN  UNIVERSITY 

ROBERTSOALE   1  E 

6966 

BALDWIN 

30  32 

67  40 

155 

7A 

7A 

MICHAEL    W.  BALDWIN 

452 

: 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

ROCKFORD 

7020 

05 

COOSA 

32  53 

86  13 

650 

KNOX  MC  EWEN 

533 

6P 

6A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

ROCK  MILLS 

7025 

05 

RANDOLPH 

33  09 

65  18 

745 

JOHN  T.  BAILEY 

570 

c 

OSCAR  W*  LOCKRIDGE 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

860 

RADIO  STATION  WWWR 

JOHN  R.  THOMAS 

SAINT  BERNARD 

CULLMAN 

2 

34  12 

66  47 

602 

7A 

7A 

ST,  BERNARD  COLLEGE 

62C 

MID 

Mil 

C  HJ 

U.S.  WEAIHER  BUREAU 

SANO  MT    SUBSTA  AU 

7207 

02 

DE  KALB 

12 

34  IT 

65  56 

1195 

6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

1070 

7A 

c 

DAVIO  A.  BURNS 

SAYRE 

7262 

02 

JEFFERSON 

2 

33  43 

86  58 

30* 

MRS.  M.   w.  PRiDMORE 

274 

8A 

R.  E.  HENDERSON 

SCOTTSBORO 

02 

JACKSON 

12 

34  41 

86  03 

7A 

RADIO  SIAI ION  WCRI 

05 

6P 

6A 

MRS.  CLARA  T.  PEAVY 

SEALE 

7328 

07 

RUSSELL 

32  18 

65  10 

390 

5P 

5P 

HOMER  D.  TEAL 

660 

5P 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

06 

DALLAS 

1 

147 

5P 

ROBERT  J.  CHANDLER 

60S 

7A 

MRS.  WILLIE  M.  STYRON 

5L0C0MB 

GENEVA 

5 

31  07 

85  36 

240 

TA 

J  T  KIRKLAND 

495 

7A 

MILDRED  P.  WHlIIlNGTON 

SNOW  HILL 

7620 

WILCOX 

32  00 

87  01 

225 

7A 

MRS.  EVA  R,  Ray 

540 

5P 

5P 

PIERCE  A.  GARRETT 

SUTTLE 

PERRY 

: 

32  32 

87  tl 

145 

TA 

J.  F.   SUTTLE.  JR. 

225 

5P 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

7 

33  12 

66  12 

490 

6P 

6P 

CITY  WATER  PLANT 

JOE  PICKENS 

TALLADEGA 

0024 

04 

TALLADEGA 

6P 

I 

C.  D.  WEAVER 

68C 

6A 

6A 

H 

AUBURN  UNIVERSITY 

TMOMASVILLE 

8171 

CLARKE  13 

31  55 

8T  44 

4051     7 A 

7A 

430 

7A 

FLOYO  J.  GARRISON 

THORSBY   1  SW 

0204 

03 

CHILTON 

1 

32  54 

86  44 

200| 

c 

AUBURN  UNIVERSITY 

620 

7A 

TA 

DON  R.  WATSON 

TH0RS8Y  EXP  STATION 

6209 

03 

CHILION 

1 

32  53 

06  42 

680,  6P 

AUBURN  UNIVERSITY 

7i 

TA 

HUEY  COLBURN 

8215 

ELMORE 

11 

32  32 

85  54 

2081 

ALABAMA  POWER  CO, 

205 

5P 

GRADY  C.  YOUNG 

8259 

01 

MADISON 

12 

06  44 

TVA-506 

400 

ALABAMA  POWER  CO. 

THAFFORO 

8285 

02 

JEFFERSON 

470l 

4ia 

5P 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

TROY 

8323 

PIKE 

10 

85  59 

500{  6P 

THOMAS  J.  DILLARO 

331 

6P 

6P 

MRS, ESTHER  A.M.  JONES 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

07  37 

170 

MID 

FED.  AVIAT  ION  AGENCY 

103 

7A 

TOLLIE  L.  HASkEW 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

0305 

03 

33  13 

07  35 

152 

I  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

580 

MARION  W.  EASTERLING 

TUSKEGEE  3  S 

MACON 

1; 

4201  5P 

RADIO  STATION  WABT 

0A 

BA 

MRS  ELIZAeETM  M  WESTON 

UNION  SPRINGS  2  NE 

8438 

06 

32  09 

85  43 

460|  7A 

ROBERT  L  DUNHAM 

12 

5P 

5R 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

UNIONTOWN 

PERRY 

: 

32  26 

07  31 

265 

JEPTHA   S.  BRANYON 

250 

&A 

HENRY  F.  KELLEY 

VALLEY  HEAD 

8469 

02 

DE  KALB 

34  34 

85  37 

1040;  7* 

7i 

C   ♦   H  LUMBER  COMPANY 

73* 

B.  W.  APPLETON 

VERNON 

8517 

LAMAR 

33  45 

88  08 

100     7  A 

<  H 

JOHN   B.  GUIN 

85 

MRS.  ALICE  K.  FUALK 

8605 

RANDOLPH 

85  34 

ALABAMA   POWER  CO. 

334 

TA 

MRS.  C.  GRESHAH 

WALLACE  2  E 

0637 

ESCAMBIA 

31  13 

07  12 

205 

MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 

21T 

7A 

HUGH  S.  KITE 

WALNUT  GROVE 

8648 

ETOWAH 

2 

06  19 

050, 

7* 

MRS. FLORENCE  PARKER 

215 

REUBEN  P.  HARRIS 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

0673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

110| 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

76( 

7A 

WILLIAM  L  BARTLETT 

WATERLOO 

0686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

08  04 

465 

8A 

8A 

MRS     INIS  WILSON 

C 

H.  CLAY  PLESS 

WEST  8L0CT0N 

BIBB 

5001 

7A 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

207 

6A 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

WETIJMPKA 

8859 

0' 

ELMORE 

32  33 

06  12 

207 

7A, 

MAXWELL  J.  NORRIS 

225 

7A 

JAMES  M.  CREWS 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

1: 

07  43 

170  5P 

MRS.  VELMA  G.  COLEMAN 

500 

8A 

0A 

ROSS  A.  HAWKINS 

WINFIELD  2  SW 

03 

FAYETTE 

13 

33  55 

07  50 

468! 

W.  W.  COTNEY 

10301 

7A 

MRS.  VERNA  8.  LANDERS 

YATES  HYDRO  PLANT 

05 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

li 

ALABAMA  POWER  CO. 

100 

8A 

bl 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

321 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

301 

R.  E>  PILChER 

7A 

7* 

MITCHELL  DRAKE 

195 

7A 

ARTHUR  C  BRUNSON 

252 

1 

K.  V.  BERRY 

1 

380 

51 

RADIO  STATION  W1R8 

207!  7A 

7A 

1  H 

MARTIN  J.  DARITY 

220 

7A 

7A 

W.  DAVE  SIMONTON 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

23Z| 

BA 

U.S«  FOREST  SERVICE 

7A 

EDGSERT  M.  HARDIN 

65C 

71 

U.S.  FOREST  SERVICE 

370 

6P 

GORMAN  J.  BLACK 

578 

HENRY  G.  RICHARDS 

501 

WOOOROW  WILSON 

BP 

C  H 

WM.  H.  CHANDLER 

0/ 

CARL  PARKER 

SA 

BA 

MRS>  NELIA  MCKENZIE 
JOHN  H.  WILLIAMS 

56^'  6P 

SO.    NATURAL   GAS  CO, 

130 

7A 

MACK    C.  FIELDS 

50* 

c 

MRS.   G.    MC  KEN2IE 

107 

TA 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

285 

TA 

T.  E*  MASON 

128 

6P 

ALTON  G,  LAND 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

7*1 

JOHN  P.  RHODES 

22C 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

5P 

**\ 

CECILE  T.  LEWIS 

420 

: 

L.  RATMONO  8ODIF0RD 

0 

7A 

GiLeEHT  W.  MELCHER 

570 

4P 

4P 

RADIO  STATION  WOSV 

60S 

5P 

TVA-765 

910 

6A 

RADIO  STATION  WJ8B 

510 

7< 

EDDIE  L.  PEARCE 

180 

8A 

MISS  JANE  DOSWELL 

7A 

T» 

AUBURN  UNIVERSITY 

8A 

CITY  OF  HEFLIN 

59< 

TA 

CHARLES  R,  PORTER 

1175 

8J 

THOMAS  J.  HART 

045| 

7A 

FRANK   L.  HAYNES 

605 

HIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

210 

c 

T.  H.  GAILLARD.  JR. 

690 

c 

MRS     ELLA  M  AYERS 

6P 

JAMES   A.  BRITAIN 

29£ 

ALABAMA  POWER  CO. 

030 

5P 

5P 

CLARENCE  H,  FINCHER 

42C 

6A 

: 

ALABAMA  POWER  CO. 

MRS.  MARY  K,  LEE 

RUFUS  M.  SEWELL 

16C 

TP 

LIVINGSTON  STATE  COL, 

OA 

JOHN  8,  ARD 

560 

5P 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

6541 

ALABAMA  POWER  CO. 

210 

c 

ROBERT  J.  CURRY 

202 

R,  L.  SIMONTON 

200 

6P 

61 

AUBURN  UNIVERSITY 

340 

6P 

6( 

ALABAMA  POWER  CO. 

190 

TA 

E.    PAUL  GOWAN 

350 

7A 

ERNEST  M.  LAND 

600 

U.S.  FOREST  SERVICE 

4901 

: 

MRS.    SARA  0.  HALL 

71 

5< 

FRED  HENDERSON 

201 

0A 

JAMES  M  WALKER 

370 

7A 

7* 

HENRY  J.  YATES 

415 

c 

T.  E.  LIDE 

6« 

ALABAMA  POWER  CO. 

211 

HID 

Mil 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

II9 

0A 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

462 

7A 

M.  P.  JETER.  JR. 

MID 

Hl[ 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

660 

c 

TVA-381 

645 

6( 

JOHN  M.  KELLY 

536 

Mil 

FED.  AVIATION  AGENCY 

182 

S.  B.  HELTON 

460 

e  " 

E.  L.  DEAN 

715 

5F 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORI 

220 

T* 

GLADYS  G  BROWN 

670 

LONNIE  R.  NORRIS 

750 

8A 

BA 

RADIO  STATION  HJHO 

200 

EDWARD  B.  WARREN 

460 

6P 

JACOB  0.  BARNES 

635 

c 
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REFERENCE  NOTES 

Addlllonal  Infonnntion  regarding  the  cUmalc  of  Alabama  may  be  oblnlnrd  by  wrltliii;  lo  the  state  Cllm»l„ln»f«i  ..  w  ...i,  n 

or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  '  ^        '  dlmatologiat  at  Weather  Bureau  Alr,»rt  blal.on,  Dannelly  Field.  RFD  2.  Montgomery.  AUbama  3110B, 

DlMENSIONAl-  UNITS:     Unless  otherwise  indicated   dimeniinnni  ..ntt»  .,^.a  *    .v..    u  .. 

are  the  sums  o,  the  negafve  de.rtures  of  .veragrda.1™:m—,''r ^::''Z.'r„.J:S^:^::Z^^^^^^^^  —  -."e  ^y  ... 

2^P*sp^iabJ^:  ^Terroni"^:  t':rer;t'^ra.reiTuUrrF'^^...'Snt^  ^'-r  r        -  - — -  - 

tton   table.  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In^fhe  ■■sL;J:LrZT^Zj:rS,.''Z::,  X'h'e^:  VrrZ'^TV,  L'^^Lnd'^^r.'.".;!';'!" e7.;;r """" 

— e  fo.lo.m.  me  "E.p,™.,o„  .„d  W,."  ....  a„d  Mm  in  •B^por.i.on  and  Wind"  Ub.. 

WATER  EXjUlVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eoulvalent  of  .no.   .lee.   „r       „  e       .  , 

for  successive  observaUons.  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  ..riab^ltruiri  ::::::m'arre.u"  I'^^^^'J^rL^r.:!"  '"^.tToA.—'"'"" 

I^EMtt:^   Entries  of  snowfaU  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snow,.,,"  .ab,e.  include  snow  a™,  aleet.    En.rle.  „,  .no.  on  ground  mCude  .now. 
NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAjjES:     Figures  and  letters  following  the  sution  name,  such  as  12  SSW.  mdicate  d.sunce  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  ,2  months  ending  with  the  preceding  June  data  wiU  be  carried  u,  the  July  Issue  of  thi.  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totaU  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  me  "SupplemenUl  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wmd"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatologlcal  DaU"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
"     Highest  observed  one  minute  wmdspeed.   This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/ /     Gage  is  equipped  with  a  wmdshield. 
B     Adjiisted  to  a  ftill  month. 

D    Water  equivalent  of  SnowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  lo  every  10  uiches  of  new  snowfall. 

"     ^::L::::P:/Lre;:LTT^^^^^^  "^^^  ""^^^  Temperature-  table  for  detai,ed  daiiy  record.    Degree  day  data,  „  carried  for  thi.  station. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slighUy  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  l>ata. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourlv  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amount*  are  publiahed  in 
Climatologlcal  Data  buUetm  they  are  from  a  separate  non-recordmg  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recordtna  iraae  in 
the   Hourly  Precipitation  Data   bulletin.  «  k  »»r  u. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  DbU"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  refer-Tnce  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  mist>ing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  SujKrlntendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C,  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  19S5  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  3&  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  fotmd  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Document  a  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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83.8 

59.5 
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60.4 

72.6 

95 

2 

41 

25 

9 

7 

0 

0 

0 

7,76 

4,10 

12 

,0 

0 

9 

3 

3 

HEFLIN 

86.  I 

58.4 

72.3 

95 

6 

40 

25 

9 

12 

0 

0 

0 

3,28 

1,39 

12 

,0 

0 

9 

2 

2 

LAFAYETTE 

80.4 

57.0 

68.7 

92 

1 

42 

27. 

15 

3 

0 

0 

0 

4.39 

.0 

0 

MARTIN  DAM 

85.0 

65.5 

75.3 

93 

1 

53 

26 

0 

7 

0 

0 

0 

5.39 

1.98 

2,08 

12 

,0 

0 

4 

3 

3 

OPELIKA 

84.7 

60. 7M 

72. 7M 

97 

2 

50 

26 

2 

4 

0 

0 

0 

4.66 

2,65 

12 

,0 

0 

4 

a 

1 

ROCkFORD  2  NNW 

86. 4M 

61. 8M 

74.  IM 

95 

2 

0 

0 

0 

0 

3,76 

1,80 

12 

.0 

0 

4 

3 

2 

ROCK  MILLS 

85.0 

58.5 

71.8 

96 

2 

42 

25 

6 

6 

0 

0 

0 

5.26 

1,92 

12 

.0 

0 

5 

3 

3 

DIVISION 

72.7 

2,4 

4.90 

1.45 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ALABAMA 
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Station 

Temperature 

PredpitaUon 

e  ^ 
>  J 

<s 

si 

y 

I 
< 

Is 

1 

1 

a 

a 

t 

No.  of  D«ra 

1 

11 
ll 

>• 
& 

1 

S 

Saow.  SU«1 

No.  U  D«r« 

Mu. 

Mln. 

1 
H 

ll 

Is 

Z  8 

5 
a 

1 

1 
g 

t 
1 
8 

§ 

1  1 
»i 

'8 
.  s 

St 

•A 

•'j 

•        *  « 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

89  •  7 

7?!7 

97 

*9 

25 

0 

17 

0 

0 

0 

*.28 

1.2* 

30 

•  0 

0 

2 

0EMCP0L15  LOCK  AND  DAM 

B8.0 

63)3 

95 

*8 

26 

0 

11 

0 

0 

0 

2.91 

-  ,0) 

1,81 

30 

.0 

0 

1 

6A1^ESVILLE 

88,3 

63,9 

76.1 

95 

*• 

♦9 

25« 

0 

15 

0 

0 

0 

l.*9 

,65 

29 

.0 

0 

\ 

0 

GREENSBORO 

HAYNEVILLE 

87. CM 

65. 2M 

76,  IM 

96 

2 

♦9 

29 

0 

11 

0 

0 

0 

9.98 

*,26 

12 

.0 

0 

2 

LIVINGSTON 

87,7 

63.* 

75,6 

95 

3* 

♦  7 

1* 

0 

12 

0 

0 

0 

1.62 

,92 

18 

.0 

0 

0 

MARION  JUNCTION  2  NE 

88,7 

6*. 6 

76.7 

97 

3« 

*8 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

*.01 

1,20 

28 

.  0 

Q 

MINTER  3  NW 

87,2 

63  .  8M 

75  .  5M 

96 

3 

51 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

9,08 

2,65 

12 

•  0 

0 

_ 

MONTGOMERY   WB   AP  R 

8<>,9 

69.6 

76.3 

•  .8 

97 

1 

51 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

9.38 

1,*1 

2.55 

11 

.0 

0 

2 

SELMA 

89.6 

65.2 

77.* 

,* 

97 

1 

*9 

26 

0 

1* 

0 

0 

0 

6,11 

3.19 

2.38 

30 

•  0 

0 

3 

TUSKEGEE   3  5 

85.8 

62.6 

7*. 2 

-  2.0 

95 

2« 

*9 

25 

2 

8 

0 

0 

0 

3.91 

.37 

1.72 

12 

,0 

0 

2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

87.2 

62.5 

7*. 9 

.  1.6 

98 

8 

♦  6 

25 

0 

10 

0 

0 

0 

3.60 

.*1 

3.00 

12 

•  0 

0 

? 

J 

DIVISION 

76.0 

-  ,7 

*,03 

.80 

•  0 

•       ft  * 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA   1  NW 

87.9 

63.2 

99 

So 

26* 

0 

11 

0 

0 

0 

*.  88 

*,28 

12 

•  0 

0 

2 

1 

BRANTLEY 

87.8 

61.8 

7*18 

96 

*• 

** 

25 

2 

9 

0 

0 

0 

3.93 

-  .55 

3,2* 

12 

,0 

0 

J 

BREWTON  3  SSE 

89.0 

63.1 

76.1 

,0 

98 

3 

*6 

25 

1 

1* 

0 

0 

0 

2.03 

-  3.35 

1,*8 

12 

.0 

0 

2 

CAMDEN  3  NW 

88.0 

63.7 

75.9 

99 

3 

*7 

25 

1 

IS 

0 

0 

0 

2.1* 

1,13 

11 

,0 

0 

4 

1 

I 

CMATOM  3  N 

88.6 

65.* 

77.0 

96 

3 

*9 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

2.05 

.90 

29 

,0 

0 

' 

' 

CLAYTON 

79  7 

29 

5 

0 

0 

0 

3.99 

-  .51 

3.1* 

12 

•  0 

0 

1 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

88!l 

66^8 

77)5 

98 

2 

55 

25 

0 

12 

0 

0 

0 

3.85 

-  .79 

2.95 

11 

.0 

0 

1 

ENTERPRISE 

88. IM 

66.  9M 

77. 9M 

97 

2 

95 

26 

0 

1 3 

0 

0 

0 

5,02 

3.30 

11 

.0 

0 

2 

2 

eufaula 

87.8 

65.3 

76,6 

-  ,3 

97 

3 

50 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

3.16 

•  .58 

2.53 

12 

.0 

0 

2 

2 

1 

EVERGREEN 

88. 9M 

61, 9M 

75. »M 

96 

1 

50 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3.69 

3.61 

12 

,0 

0 

' 

' 

FRISCO  CITY 

89.2 

98 

53 

0 

13 

0 

0 

0 

2,20 

-  2.57 

1.20 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

GENEVA 

87.* 

65)1 

76^3 

96 

3 

53 

25 

0 

1 1 

0 

0 

5,30 

.  ,02 

3.3* 

12 

.0 

0 

2 

2 

GILBERTOWN 

89.3 

62.3 

75.8 

97 

3 

*1 

26 

1 

15 

0 

0 

0 

2,31 

1.16 

* 

.0 

0 

5 

2 

1 

GREENVILLE 

87.0 

66.3 

76.7 

,0 

96 

8« 

5* 

25 

0 

7 

0 

0 

0 

3,*3 

-  .76 

3.32 

12 

.0 

0 

HEADLAND 

86.8 

65.7 

76.3 

96 

3 

52 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

3,12 

1.8* 

12 

,0 

0 

HIGHLAND  HOME 

87.5 

6*. 8 

76.2 

•  .2 

97 

3« 

52 

26* 

0 

0 

3.6* 

,20 

3.23 

12 

.0 

0 

NATCHEZ 

89.* 

63,5 

76.5 

98 

3 

** 

25 

2 

16 

0 

0 

0 

2.71 

1.52 

12 

,0 

0 

\ 

OZARK   6  NNW 

86.8 

65.7 

76.3 

.  ,7 

97 

2 

55 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

*.*8 

•  .19 

2.75 

11 

,0 

0 

PHENIX  CITY  2  NNW 

89,* 

65,7 

75.6 

99 

2> 

5* 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

3.65 

3.19 

12 

.0 

0 

2 

J 

PUSHMATAHA 

88.  1 

62.3 

75.2 

■  .2 

99 

*1 

" 

11 

0 

0 

0 

3,29 

.*7 

2.03 

29 

,0 

0 

2 

2 

2 

seale 

86,3 

6*, 3 

75,3 

96 

1 

*9 

25 

0 

6 

0 

0 

0 

2.68 

2.00 

12 

,0 

0 

4 

1 

THOMASVILLE 

88.* 

65,3 

76.9 

.9 

96 

*« 

50 

1* 

0 

11 

0 

0 

0 

1.60 

-  2.10 

.7* 

19 

.0 

0 

* 

I 

TROY 

86, 8M 

66,2 

76, 5M 

.2 

96 

2 

53 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

3.29 

-  .83 

2.90 

12 

.0 

0 

' 

WHATlEY 

DIVISION 

76,2 

•  .* 

3.31 

-  1.12 

.0 

•       ft  ft 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

87,9 

67,7 

77,8 

97 

3. 

56 

1* 

0 

9 

0 

0 

0 

1,17 

•  50 

1 1 

•  0 

0 

3 

1 

0 

CITRONELLE 

89,8 

6*, 3 

77,1 

•  .3 

99 

3 

50 

25. 

0 

16 

0 

0 

0 

1.** 

-  *.09 

.*0 

28 

.0 

0 

9 

0 

0 

COOEN 

88,1 

68,2 

78.2 

97 

2 

53 

1* 

0 

10 

0 

0 

0 

8,62 

2.81 

16 

.0 

0 

8 

7 

2 

FAIPHOPE   2  NE 

87,7 

67,7 

77,7 

,0 

99 

2* 

56 

1* 

0 

7 

0 

0 

0 

2.70 

.  *.38 

.80 

30 

.0 

0 

6 

3 

0 

FORT  MORGAN 

8*. 3 

7*. 2 

79.3 

9* 

1 

68 

26. 

0 

2 

0 

0 

0 

10,30 

5.25 

28 

.0 

0 

6 

* 

3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

87,9 

68,5 

78.2 

,3 

98 

2 

5* 

1* 

0 

8 

0 

0 

0 

2.19 

>  *.06 

1.37 

28 

.0 

0 

3 

1 

1 

MOBILE 

88,3 

70,3 

79.3 

1,0 

98 

** 

58 

25. 

0 

11 

0 

0 

0 

1,*0 

-  *,3* 

.75 

29 

.0 

0 

9 

1 

0 

ROBERTSDAlE   1  E 

87,6 

66.2 

76.9 

97 

3» 

53 

1* 

0 

7 

0 

0 

0 

1,69 

-  5,30 

.3* 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

78.1 

.* 

3,69 

-  2.7* 

.0 

TEUPEKATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREHES 

Highest  Temperature:      99°  on  the  2d  at  Prattvllle  and  on  the  3d  at 
Cltronelle 

Lowest  TeiDperature:        37°  on  the  25th  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:        10.30  Inches  at  Fort  Morgan 

Least  Total  Precipitation:  1.04  inches  at  Gadsden  Gas  Plant 

Greatest  One-Day  Precipitation:    5.25  inches  on  the  28th  at  Fort  llorgan 

and  on  the  30th  at  Falkvllle  1  N 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


NORTHERN  VALLEY  0 

ATHENS  2 
eELLe  MINA  2  N 
OFCATUH 
FALiCVlLLE   1  N 
FLORENCE 

HODGES 

HUNTSVILLE  MB  Ap 
MADISON 
MOULTON  Z 

MUSCLE  ShOALS  FAA  AP 

NEW  MARKET  2 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE   2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  WB  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  W 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GABOEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGELLA 

ONEONTA 

PALMEROALE  2  W 
SAINT  BERNARD 

SAND  MT  5UB5TA  AU 
SAYHE 

SCOTTSeORO 
TRAfFORD 
VALLEY  HEAD 


UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKHEAO  LOCK  AND  DAK 
6ILLINGSLEY   I  SE 

BROOKMOOD 
CARBON  HILL 
CENTREvlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCY  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 
ELROD 

FALLS  CITY  BlK  POND  TR 
FAYETTE 

GORGAS 
HALEVVILLE 
HAMILTON   3  S 
JASPER  <•  N 
LAY  DAM 

MERT2  POnOvILLE  TOwER 
MITCHELL  0AM 
PICKENSVILLE 
PLANTERSVILLE  2  SSE 
PRATTvILLE 

REFORM 

THOHSBy  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY  Oft 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE   <.  W 
CALERA  2  Sh 
CENTRE   5  5w 
CMIlDERSBUHG 

childersburg  wtr  Plant 

GADSDEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAUQA  ft  NE 
TALLAUEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU 

ALEXANDER  CITv  6  Nl 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sta 

CAMP  HILL  2  NW 

OADEVILLE 

DELTA 
HEFLIN 
HIGHTCMER 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

MARTIN  DAM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNU 
ROCK  MILLS 
THURLOW  DAM 

WAOLEY 
WETUMPKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


6»ft7 
3.30 


2.22 
3.26 
3.01 
3.1Q 


1.B5 
ft. 96 
3.0ft 
3,96 


2.03 
1.9ft 
3.7* 
1.59 
l.*9 


ft,5« 
l.*9 
5.91 
2.98 

Z.ftO 
ft.93 
3.00 
S.09 


I. ft? 

.06 
1.67 

■  15 


.16 
•  67 

1.05 


5.29 
6.00 
3.25 
7.76 
7.*9 

ft.22 
3.28 
6.0ft 
4.22 


ft, 661 
3.761 
5.26| 
2.76 


1.60 
1.92 
1.06 


«ftO  .30 
•  10 

.02 

.15  .13 
.20  ,16 
,09 
.06  .07 


25     26     27     28     29     30  31 


1.51  ,61 

1.86  1.60 
•ft9  2,90  1.45 
.3ft   1.12  5.25 

l,aO  .52 

Z.ft2  1,29 
I     .62  2,28 
1.97    1.62  .06 


,ftO  2.75 
1.82  ,50 
)0  .34 


.05     .37  1.82 

.05  1.25 
.16  2.37 

.03     .30  1 


.02  l.ftO 
1.66  1.2ft 

•  10 

•  25 


•73  3.50 

.30  2.50 
,ft6  1.32  2.76 


.53  2.52 
1.90  2.27  1.23 
2.10  1.67  2.18 
.37  2.49 

.20  1.14 


•  09 


.57 


.03  U06  I 

.36  2.22 
.42  1.32 


1.19  1.54 


,55  2.04 
•12  .57 
1.50  1.51 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PRAIRtE 


06 


CUBA 
DAYTON 

DEMOPOLlS  LOCK  AND  0AM 
FOOT  DEPOSIT 
GAtNESVlLLE 

GREENSeORO 
MAYNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION   1  N 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

M40ION  JUNCTION  2  NE 
MATHER'S   I  SSM 
MTL5TEA0 
MINTER  3  NW 
MnNTGOMERY  MB  AP 

orrville 
perbyville 
pine  level 
primrose  farm 

SELMA 
SUTTLE 

TUSkEGEE   S  S 

union  springs  2  ne 
uniontomn 

warrior  lock  and  dam 


COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE    I  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA   1  NW 
BRANTLEY 
BRErtTON   3  SSE 

BRUNDI06E 
CAMDEN  5  NW 
CMATOM  J  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nk" 
COLUMBIA   I  E 
COTTONTON 

OOTMAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

enterprise 

EuFaula 

evergreen 

falcc  open  pond  toweh 
frisco  city 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GIlBERTOwN 
GREEN  BAY 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  MQHE 
JACKSON 
LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 
NATCHEZ 

nEmton 
ozark  6  nnw 
phenix  city  2  nnw 

pine  mill 
pushmataha 
river  falls 

SEALE 
SLOCOMB 

SNOW  HILL 

THOMASvlLLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
MHATLEY 


Gulf 

bay  minette 

CITRONELLE 
COOEN 

FAIQMOPE  2  *il 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  MB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERTSDALE   I  E 


S.98( 
1.621 

1:1^ 


3.63j 


3.26 
«.S2 


2.03 

z.btI 

2.1«j 
2.091 
1.211 
3.9« 

3.2« 
l.iil 
3.«5 
5,60 

5.021 


5.30 
4.56 
2.31 


1.65 

3.T0 
2.71 
5.01 
<>,4S 
3.65 


*.57 
1.60 
3.2« 


1 

4 

1 

5 

11  1 

.  1 

12 

13  1  14  1  lb 

■ 

25 

30 

.63 

.12 

•  54 

.IB 

.69 

,06 

,74 

1.12 

U24 

.Oi 

.51 

.29 

.14 

■  •81 

T 

5.00 

.10 

.35 

.0 

•  13 

•  65 

.28 

T 

6.26 

.02 

.17 

T 

'  T 

t 

1.34 

.08 

.92 

.06 

.96 

.60 

•  60 

.01 

.72 

1.22 

2.93 

1.09 

.66 

.19 

t 

07 

99 

1.20 

.65 

1.07 

l.d 

.39 

1.91 

.02 

.61 

1.26 

2.65 

.36 

.86 

.69 

2.55 

1.56 

!o6 

.06 

.06 

.31 

,80 

1.33 

1.05 

1.21 

.90 

.50 

1.50 

2.62 

.17 

.14 

.93 

.31 

3.67 

07 

T 

.15 

.82 

1.67 

.10 

l!39 

.61 

2.98 

1.30 

.75 

1.99 

1.50 

69 

.19 

.10 

3^0 

iso 

!20 

.30 

I 

70 

.87 

1.66 

.20 

.54 

.36 

.81 

T 

.66 

2.01 

,25 

'  ' 

.57 

.69 

.66 

T 

.31 

.99 

9.13 

T 

.09 

6,28 

,05 

.46 

.03 

3,26 

,10 

•  11 

'o' 

l.«» 

.06 

.32 

2.25 

.30 

.06 

1.13 

.26 

T 

.08 

•  02 

.02 

.02 

•  19 

•  91 

.07 

.17 

.06 

T  .32 

.36 

.03 

.61 

Io« 

•  99 

.36 

.01 

.55 

.20 

6.05 

.50 

•  6T 

1.28 

2.01 

■  02 

3.15 

.35 

.03  2.95 

.33 

•  26 

3.(0 

•  iO 

.02 

3.30 

1.63 

•  06 

.21 

.05 

2.53 

.58 

.05 

3.61 

.03 

t 

.55 

T 

1.06 

3.36 

.32 

.30 

.28 

T 

.07 

6.69 

T 

1.16 

r 

.07 

.26 

T 

.09 

.10 

.90 

•  19 

.01 

.69 

6.17 

.28 

.02 

T 

.01 

3.32 

1.03 

1.86 

.25 

.16 

3.23 

.10 

.17 

T 

.10 

.37 

.17 

.28 

.41 

.26 

.08 

.60 

2.3< 

.66 

10 

.08 

.41 

69 

.92 

1.00 

.01 

.41 

T 

.96 

1.88 

T 

T 

1.52 

t 

.98 

•  19 

.06 

1.03 

3.38 

.60 

2.75 

1.11 

.62 

.09 

3.19 

.29 

.02 

.02 

•  06 

1.9i 

lo! 

1*21 

T 

2^09 

.16 

.07 

6.00 

.12 

T  .30 

2.00 

•  26 

•  12 

•  16 

1.80 

2.60 

.97 

•  08 

.25 

.15 

2.72 

.80 

.  74 

08 

,13 

2l9t 

,06 

.16 

.06 

.7« 

1,18 

.02 

.45 

.50 

.02 

.10 

.08 

.0* 

.07 

.35 

.12 

.60 

.11 

.99 

.20 

1.6r 

.88 

2.81 

.50 

.96 

.05 

.91 

.6* 

.50 

.13 

.02 

.76 

.18 

.04 

.20 

.07 

.80 

.75 

2.15 

.35 

1.55 

.29 

9.29 

.30 

.60 

1.50  ,05 

.05 

.01 

.80 

.60 

.60 

1.97 

•  02 

.06 

T 

.22 

.68 

,02 

.06 

T 

T 

T 

T 

I 

.30 

,15 

.10 

T 

T 

.10 

T 

.79 

T 

.2? 

.09 

.06 

,36 

.03 

.26 

.02 

.23 

.28 

.10 

.01 

DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
SEPTEMBEF?  196* 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

«     ft  « 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 
MIM 

93 

62 

90 
55 

91 
62 

92 
TO 

93 
63 

94 
66 

93 
64 

95 
60 

92 
61 

94 
59 

95 
68 

92 
65 

82 
55 

83 
42 

84 
51 

69 
58 

68 
66 

79 
64 

71 
65 

87 
65 

68 
66 

69 
62 

87 
64 

67 
61 

78 
43 

79 
46 

84 
64 

86 
68 

76 
67 

79 
62 

86.9 
60.5 

BELLE  MINA  2  N 

MAS 

92 
61 

91 
55 

92 

63 

93 
69 

93 
67 

93 
65 

92 
61 

90 
60 

94 

98 

95 
59 

91 
67 

86 
69 

80 
54 

84 
44 

86 
47 

88 
57 

83 
64 

75 
63 

86 
62 

67 
65 

88 
65 

68 
62 

65 
65 

80 
64 

78 
45 

80 
52 

84 
64 

78 
67 

73 
65 

78 
64 

86.2 
60.3 

DECATUR 

MAX 

95 
67 

91 
59 

91 
64 

93 
68 

95 
67 

94 
66 

93 
68 

91 
62 

90 
58 

93 
60 

94 
68 

92 
66 

S3 
96 

78 
44 

84 
48 

90 
55 

88 
65 

81 
64 

71 

65 

64 

65 

87 
66 

88 
63 

90 
65 

87 
56 

78 
45 

77 
51 

82 
54 

86 
59 

77 
69 

72 
63 

86.5 
60.7 

FALKVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

92 
63 

90 
54 

91 
61 

90 
60 

91 
67 

94 
64 

92 
70 

91 
61 

90 
61 

93 
56 

95 
63 

92 
69 

84 
55 

79 
41 

84 
45 

86 
55 

S8 
65 

62 
66 

75 
65 

88 
64 

88 
66 

89 
61 

90 
64 

88 

50 

79 
42 

80 
46 

64 
61 

87 
67 

80 
68 

72 
69 

86.9 
59.8 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

93 
64 

9* 

59 

93 
59 

93 

65 

9* 

64 

95 
69 

93 
69 

93 
65 

92 
60 

96 
61 

97 
64 

93 
63 

84 
52 

82 
45 

84 
47 

91 
51 

69 
62 

78 
65 

76 
62 

87 
62 

68 
66 

91 
66 

91 
65 

90 
52 

82 
46 

82 
46 

84 
47 

88 
68 

76 
68 

76 
63 

88.2 
59,7 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

90 
67 

89 
58 

91 
67 

90 
70 

91 
69 

93 
68 

91 
72 

89 
66 

93 
60 

94 
62 

91 
72 

83 
64 

79 
55 

64 
48 

86 
50 

66 
57 

60 
67 

72 
66 

63 
69 

66 
66 

85 
67 

86 
64 

64 

60 

77 
56 

78 
47 

80 
53 

61 
70 

77 
68 

72 
66 

79 
64 

84,6 
62,9 

MADISON 

MAX 
MIN 

90 
64 

91 
58 

93 
64 

93 
69 

93 
69 

94 
68 

92 
70 

90 
65 

92 
59 

99 
61 

92 
74 

87 
68 

78 
54 

84 
43 

69 
51 

90 
62 

83 
65 

75 
64 

86 
68 

68 
65 

67 
65 

88 
63 

66 
65 

78 

52 

77 
45 

SO 
53 

64 

66 

77 
68 

72 
66 

79 
64 

86,2 
62,3 

MOULTON  2 

MAX 
MIN 

93 
65 

92 
57 

94 

60 

95 
67 

95 
64 

95 
66 

93 
66 

91 
60 

94 

55 

96 
59 

96 
64 

85 
64 

81 
51 

85 
43 

89 
47 

90 
59 

80 
65 

74 
64 

89 
67 

88 
65 

88 
66 

90 
64 

68 
66 

79 
61 

79 
45 

82 
60 

88 
66 

79 
69 

73 
62 

77 
64 

87,3 
60,4 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 
MIN 

91 
64 

90 
58 

92 
62 

93 
67 

94 
63 

95 
67 

94 
65 

90 
62 

94 
58 

96 
61 

93 
67 

83 
62 

80 
93 

83 
44 

90 
48 

89 
59 

79 
67 

78 
65 

88 
67 

88 
65 

89 
67 

90 
64 

87 
61 

80 
64 

80 
45 

83 
51 

88 
66 

77 
69 

74 
64 

73 
63 

86.7 
60.9 

NEM  MARKET  2 

MAX 

Mm 

87 
60 

88 
53 

90 
62 

90 
67 

90 
65 

92 
63 

90 
70 

88 
60 

91 
55 

92 
60 

91 
60 

92 
96 

76 
51 

81 
41 

87 
45 

86 
55 

82 
65 

76 
64 

82 
66 

86 
63 

86 
65 

86 
61 

86 
64 

43 

74 
48 

82 
48 

77 
69 

77 
67 

85 
64 

88 
98 

85,7 
58,9 

RED  BAY 

MAX 
MIN 

96 
68 

90 
62 

91 
65 

98 
66 

93 
65 

94 
67 

95 
69 

92 
66 

92 
63 

93 
64 

95 
65 

92 
63 

81 

53 

79 
59 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 
MIN 

90 
61 

92 
55 

91 
63 

92 
68 

93 
65 

93 
65 

91 
62 

90 
60 

93 
56 

94 

58 

90 
66 

82 
62 

79 
49 

83 
43 

69 
46 

87 
57 

61 
65 

73 
64 

86 
66 

89 
65 

87 
64 

87 
60 

85 
56 

76 
60 

78 
44 

82 
50 

83 
67 

76 
68 

73 
69 

82 
63 

85.7 
59,5 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 
MIN 

92 
62 

90 
55 

90 
58 

90 
62 

91 

59 

93 
60 

92 
59 

90 
58 

90 
53 

91 
56 

93 
60 

91 
63 

80 
93 

78 
39 

84 
43 

86 
48 

83 
63 

76 
6  1 

76 
64 

SO 
60 

87 

63 

60 
60 

67 
63 

85 
48 

77 
40 

SO 
44 

81 
52 

65 
62 

76 
68 

74 

63 

84,9 
56,6 

WATERLOO 

ft      ft  ft 

MAX 
MIN 

93 
60 

90 
55 

90 
56 

92 
68 

92 
69 

93 
56 

90 
56 

91 
5* 

92 
95 

93 
98 

94 
52 

90 
48 

87 
42 

88 
40 

88 
43 

89 
48 

87 
67 

76 
65 

86 
60 

89 
58 

89 
58 

90 
60 

66 
64 

87 
58 

65 
39 

SO 
42 

83 
49 

87 
92 

7* 
62 

79 
60 

87,7 
55,0 

APPALACHTAN 
MOUNTAINS 

02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 
MIN 

90 
66 

90 
68 

91 
64 

89 
64 

90 
69 

89 
66 

89 
64 

89 
64 

84 
62 

90 
63 

91 
66 

84 

66 

79 
53 

78 
49 

80 
49 

87 
54 

87 
60 

81 
6  1 

80 
61 

81 
64 

88 
62 

87 
62 

86 
64 

87 
58 

78 

50 

75 
50 

83 

83 
65 

SO 
67 

77 
64 

84.8 
61,3 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

92 
67 

92 
59 

93 
63 

93 
71 

92 
70 

93 
62 

90 
70 

90 
67 

90 
94 

93 
61 

83 
73 

83 
64 

80 
56 

84 
46 

87 
52 

66 
65 

83 
66 

83 
69 

85 
70 

89 
69 

86 
66 

89 
61 

92 
61 

82 
63 

82 
43 

36 
47 

86 
99 

82 
71 

S4 

70 

76 
65 

86,9 
62,7 

BIRMINGHAM  WB  AP 

MAX 

94 
67 

93 
61 

93 
70 

92 
73 

93 
68 

95 
66 

93 
72 

91 
65 

93 
59 

95 
70 

84 

72 

89 
66 

80 
54 

82 
50 

86 
57 

67 
63 

84 
66 

84 
71 

63 
68 

69 
67 

86 
67 

89 
63 

92 
64 

83 
54 

83 
46 

86 
55 

87 
72 

83 
71 

84 

70 

76 
67 

87,9 
64,9 

BRIDCEPORT  2  W 

MAX 
MIN 

89 
57 

87 
53 

89 
59 

89 

61 

90 
64 

91 
63 

88 
58 

86 
56 

89 
55 

91 
56 

90 
65 

84 
66 

77 
56 

SO 
42 

65 
45 

87 
51 

60 
55 

77 
63 

84 

65 

86 
65 

86 
59 

88 
61 

67 
62 

79 
47 

77 
41 

80 
45 

76 
98 

77 
63 

76 
66 

79 
64 

84,1 
57,3 

SUNTERSvILLE 

MAX 
MIN 

92 
66 

91 
62 

92 
65 

92 
67 

93 
67 

92 
67 

92 
66 

89 
67 

92 
59 

93 
63 

91 

73 

86 
67 

80 
58 

84 
49 

89 
53 

87 
59 

82 
63 

78 
63 

87 
67 

89 

66 

SB 
66 

90 
62 

90 
66 

83 
57 

79 
48 

83 
53 

83 
66 

SO 

69 

80 
67 

79 
66 

86. 9 
62.9 

oneonta 

MAX 
MIN 

93 
65 

91 
56 

91 
62 

91 
67 

90 
64 

92 
64 

92 
65 

90 
61 

87 
55 

91 
60 

92 
62 

83 
67 

84 

52 

79 
45 

62 
47 

66 
56 

89 
58 

63 
66 

80 
66 

85 
63 

88 
64 

86 
59 

66 
61 

88 
56 

81 
45 

79 
49 

85 
59 

85 
64 

81 
69 

80 
69 

86.4 
99.7 

SAINT  BERNARD 

MAX 
MIN 

SAND  MT  SuBSTA  AU 

MAX 
MIN 

89 
56 

89 
57 

89 
64 

89 

62 

90 
61 

90 
62 

87 
65 

87 
61 

90 
52 

90 
60 

86 
70 

85 
65 

78 
51 

79 
43 

85 
52 

84 
59 

81 
58 

77 
62 

81 
63 

84 

62 

64 
61 

86 
58 

68 
60 

78 
55 

80 
42 

62 
51 

80 
62 

79 
69 

76 
63 

74 

62 

83,9 
59,0 

SCOTTSBORO 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 
60 

90 
60 

90 
60 

91 
64 

92 
63 

91 
65 

89 
60 

86 
55 

90 
60 

92 
65 

89 
62 

84 
56 

78 
44 

80 
49 

87 
55 

86 
57 

80 
60 

77 
65 

82 
62 

67 
60 

69 
60 

85 
60 

88 
55 

79 
42 

79 
42 

80 
52 

80 
67 

80 
69 

70 
64 

85,1 
58,5 

VALLEY  HEAD 
ft      ft  ft 

MAX 
MIN 

93 
54 

90 
90 

90 
62 

90 
58 

90 
59 

90 
59 

90 
63 

88 
60 

88 
51 

90 
56 

90 
67 

88 

88 
58 

78 
45 

80 
45 

86 
53 

82 
54 

80 
62 

78 
65 

85 
65 

90 
65 

85 
66 

88 
58 

88 
46 

80 
37 

76 
42 

60 
61 

76 
66 

80 
68 

78 
63 

89.2 
96.9 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVILLE 

MAX 
MIN 

94 

73 

93 
70 

93 
64 

94 
71 

93 
70 

93 
71 

92 
70 

91 
66 

92 
64 

93 
60 

94 
70 

86 
71 

84 
58 

83 
48 

85 
54 

86 
62 

88 
70 

82 
69 

83 
73 

84 
70 

85 
68 

89 
62 

89 
63 

91 
66 

86 
46 

85 
49 

86 
54 

89 
73 

84 
72 

86 
69 

88.4 
64,  9 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

MAX 
MIN 

95 
70 

92 
62 

92 
62 

96 
64 

93 
70 

92 
65 

94 
66 

92 
64 

89 

61 

90 
62 

92 
63 

92 
67 

85 
58 

81 
49 

85 
50 

89 
57 

90 
62 

85 
68 

85 
68 

88 
66 

90 
64 

88 
61 

92 
62 

93 
60 

S3 
46 

62 
48 

85 
53 

87 
70 

83 
69 

77 
66 

88,6 
61,8 

CENTREVILLE 

MAX 
MD) 

98 
67 

98 
61 

97 
63 

96 
67 

97 
69 

94 
63 

99 
66 

91 
64 

93 
55 

99 
61 

97 
75 

83 
66 

86 
52 

84 
48 

86 
46 

87 
54 

85 
62 

84 
66 

86 
69 

90 
66 

91 
66 

69 
59 

91 
61 

94 
64 

87 
44 

87 
48 

86 
48 

89 
62 

86 
69 

86 

66 

90.3 
60,9 

CLANTON 

MAX 

Mm 

96 
66 

96 
60 

96 
66 

92 
67 

92 
65 

92 
61 

91 
66 

86 
62 

90 
53 

91 
63 

92 
71 

79 
68 

83 
56 

80 
52 

81 
54 

84 
59 

83 
63 

81 
66 

63 
70 

83 
64 

66 
64 

63 
69 

86 
61 

90 
65 

83 
46 

80 
46 

82 
58 

85 
68 

84 
67 

89 

69 

86.5 
61.7 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 
MIN 

92 
62 

90 
57 

90 
61 

91 
64 

92 
64 

92 
65 

91 
66 

90 
60 

88 
96 

90 
98 

92 
63 

91 
62 

62 
52 

80 
45 

84 
48 

87 
49 

88 
62 

79 
62 

74 
62 

86 
62 

88 
64 

88 
59 

88 
60 

87 
50 

80 
43 

81 
49 

83 
59 

86 
66 

76 
61 

79 
60 

86.2 
58.4 

PAYETTE 

MAX 

Mm 

HALEYVILLE 

MAX 
MIN 

94 

67 

91 
62 

91 
64 

90 
67 

93 
63 

91 
63 

90 
67 

88 
64 

88 
55 

91 

57 

93 
62 

92 
64 

82 
54 

79 
48 

83 
48 

85 
49 

85 
64 

78 
62 

74 
63 

86 
65 

87 
65 

87 
61 

87 
61 

88 
58 

79 
45 

79 
46 

60 
51 

85 
68 

7S 
70 

73 
63 

85.6 
59.9 

HAMILTON  3  S 

MAX 

Mm 

96 
65 

9* 
57 

95 
S6 

94 
61 

95 
61 

94 
63 

93 
63 

91 
60 

92 
54 

95 
96 

96 
59 

93 
66 

86 

92 

83 
39 

86 
43 

88 
47 

89 
58 

78 
65 

76 
66 

86 
62 

89 
63 

88 
59 

90 
61 

90 
49 

80 
43 

82 
46 

84 
49 

83 

68 

77 
69 

77 
64 

88.1 
67.5 

JASPER  «  N 

MAX 

Mm 

92 
68 

93 
59 

94 

62 

95 
65 

94 

66 

92 
64 

92 
65 

90 

60 

92 
56 

95 
60 

89 

70 

87 

67 

S3 

97 

87 
42 

89 
48 

91 
55 

83 
63 

81 
63 

89 
69 

90 
63 

91 
62 

92 
59 

92 
60 

85 
54 

84 
46 

89 
44 

69 
62 

79 
66 

76 
70 

82 
65 

88.6 
60,4 

Sm  BoleroDce  Notes  Following  StaboQ  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

• 

01 

m 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avar 

PB»TTVILLE 

MAX 

Mm 

98 
60 

99 
63 

95 
69 

92 
69 

94 

67 

94 

65 

92 
54 

92 
60 

93 
62 

86 

73 

84 

69 

82 
57 

84 

55 

88 
SB 

87 
64 

64 
63 

66 
67 

65 
70 

66 
69 

86 
65 

86 

52 

94 
64 

91 
69 

83 
51 

62 

50 

88 
68 

68 

66 

90 
64 

67 

67 

89,0 
63.1 

thorSBy  Exp  station 

MAX 
MIN 

98 
72 

97 
65 

93 
68 

92 
68 

92 
64 

91 
64 

90 
67 

90 
66 

93 
59 

93 
68 

86 
71 

84 

65 

81 
55 

82 
54 

86 
56 

85 

67 

61 
61 

63 
65 

64 
66 

86 
64 

82 
65 

87 
61 

90 
64 

85 

65 

82 
53 

63 
52 

67 

68 

68 

81 
63 

87.0 
63.8 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 

Mm 

9» 

70 

93 
66 

94 
64 

93 
71 

92 
70 

93 
65 

91 
70 

91 
66 

93 
60 

94 
64 

86 
75 

87 
66 

S3 
54 

85 
49 

88 
54 

68 
60 

62 

70 

83 
69 

88 
7  J 

90 

89 

91 

91 

85 

85 

68 

89 

84 

76 

70 

77 
69 

88.2 
64.2 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAH 

MAX 

Mm 

9* 

71 

*♦ 

62 

92 
61 

95 
67 

94 

72 

9? 
6f 

94 

69 

93 
66 

92 
60 

90 
61 

92 
65 

86 
69 

86 

55 

88 
48 

85 
51 

89 
57 

69 
56 

84 

70 

85 
70 

88 
65 

91 
66 

89 
62 

90 
63 

90 
63 

83 
46 

84 

50 

88 
55 

88 
68 

87 

70 

79 
65 

89,  1 
62,3 

VCRNON 

*       *  • 

MAX 

Mm 

95 

6a 

95 
58 

93 
57 

94 
63 

95 
64 

93 
64 

93 
66 

90 
62 

91 
57 

95 
59 

97 
63 

94 

66 

87 

51 

86 
43 

88 
47 

90 
55 

90 
66 

78 
66 

80 
67 

88 
64 

90 
67 

91 
60 

90 
61 

62 
55 

83 
43 

89 
46 

67 
51 

63 

70 

77 
67 

84 
65 

88,9 
59,7 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
61 

96 
61 

92 
69 

94 
67 

95 
64 

95 
65 

93 
67 

92 
62 

94 
57 

92 
66 

85 
72 

87 
65 

82 
57 

82 
56 

87 
56 

86 
61 

83 
62 

83 
67 

81 
68 

67 
66 

84 
64 

67 
62 

91 
62 

83 
54 

83 
43 

83 

50 

82 
69 

85 

70 

89 

66 

76 
65 

87.5 
62,5 

CALERA  2  SW 

MAX 

Mm 

93 
65 

98 
57 

95 
62 

96 
64 

94 

62 

95 
59 

94 
65 

94 
63 

92 
50 

94 
59 

86 
72 

84 

65 

84 

55 

85 
54 

84 
46 

89 
56 

90 
59 

64 

67 

87 
68 

89 
64 

90 
61 

92 
55 

93 
53 

85 
49 

88 
40 

85 
42 

88 
55 

84 
67 

86 
63 

SO 
63 

89,3 
58.7 

CENTRE  i  SM 

MAX 

Mm 

96 
59 

96 
56 

92 
64 

92 
61 

93 
61 

94 

63 

92 
64 

90 
60 

90 
53 

93 
60 

94 

75 

87 

70 

88 
57 

82 
47 

84 
49 

87 
55 

87 
58 

64 
61 

84 
67 

82 
65 

89 
61 

85 
56 

91 
62 

93 
54 

84 
41 

81 
44 

65 

65 

80 
67 

82 
66 

81 

66 

87,9 
59.7 

CftLDERSeuRG  WTR  PLANT 

MAX 

Mm 

95 
65 

9* 

58 

93 
66 

92 
66 

93 
63 

93 
61 

90 
64 

90 
61 

92 
51 

93 
61 

89 
74 

87 
69 

83 
54 

82 
52 

84 
52 

85 
58 

83 
61 

81 
68 

84 
68 

87 
61 

85 
60 

88 
58 

91 
61 

90 
63 

82 
42 

84 
42 

86 
65 

87 
67 

88 

70 

79 
64 

87.7 
60.8 

OADjOEN  GAS  PLANT 

MAX 

Mm 

95 
68 

9» 
57 

91 
67 

92 
66 

94 
63 

92 
64 

90 
67 

88 
63 

91 
56 

91 
63 

84 

76 

87 
68 

81 
57 

83 
48 

87 
50 

87 
55 

83 
60 

81 
67 

64 

67 

88 

65 

85 
64 

90 
59 

90 
61 

60 

57 

80 
45 

85 
50 

83 

67 

62 
67 

61 
70 

74 
65 

86.4 
61.7 

PELL  CITY  I  NNE 

MAX 

Mm 

95 
68 

94 
57 

92 
57 

92 
61 

92 
61 

95 
63 

92 
59 

89 
53 

90 
54 

91 
64 

83 
68 

85 
55 

79 
49 

81 
49 

85 
49 

85 
55 

83 
57 

83 
67 

84 
60 

89 
59 

84 
57 

88 
58 

91 
61 

82 
41 

80 
41 

69 
43 

87.4 
56.4 

SYLACAUGA  *  NE 

MAX 

Mm 

TALLADEGA 
•      •  • 

MAX 

Mm 

93 
6* 

92 
57 

90 
65 

90 
62 

91 
59 

91 
59 

89 
65 

89 
62 

90 
54 

90 
64 

84 

69 

85 
65 

78 
50 

79 
50 

82 
50 

83 
54 

81 
56 

83 
64 

81 
64 

85 
59 

62 
59 

87 
56 

90 
58 

82 
60 

79 
41 

82 
42 

86 
64 

83 

63 

85 

65 

75 
60 

85.2 
58.7 

PIEDMONT  PLATEAU  OS 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 

Mm 

95 
6« 

93 
67 

90 
66 

90 
63 

91 
69 

91 
58 

88 
57 

92 
62 

94 

52 

87 

83 
73 

78 
70 

78 
53 

82 
55 

85 
51 

86 

90 
59 

83 
61 

80 
66 

84 
63 

82 
63 

87 
57 

91 
60 

64 
61 

80 
41 

82 
45 

84 
65 

84 

65 

85 
67 

84 

67 

86.1 
60.7 

ASHLAND 

MAX 

Mm 

9* 
6« 

91 
6<> 

87 

61 

90 
59 

89 
61 

89 
60 

86 
62 

88 
54 

91 
62 

89 
70 

78 
69 

81 
56 

79 
55 

80 
51 

82 
55 

62 
57 

80 
60 

80 
65 

78 
64 

83 
61 

80 
58 

85 
60 

88 
63 

80 
46 

78 
44 

80 
43 

80 
64 

83 

66 

84 
64 

60 
67 

83.6 
59.5 

AUBURN  3  SM 

MAX 

Mm 

96 
67 

98 
62 

96 
64 

90 
66 

91 
59 

92 
61 

93 
70 

90 
62 

91 
57 

94 

71 

91 
74 

75 
70 

75 
57 

82 
61 

81 
56 

67 
60 

63 
61 

82 
64 

85 
66 

78 
68 

85 
62 

83 
61 

86 
63 

90 
65 

85 
50 

82 
50 

81 
55 

84 
68 

86 
70 

67 
68 

86.6 
62.9 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 

Mm 

9* 
65 

95 
60 

93 
63 

90 
63 

90 
59 

90 
62 

91 
66 

89 
61 

87 
55 

89 
60 

88 
70 

77 
68 

75 
55 

78 
58 

SO 
54 

83 
56 

62 
59 

61 
60 

83 
63 

76 
67 

84 

61 

81 
59 

85 
59 

66 
64 

81 
41 

78 
42 

82 
62 

82 
68 

85 

66 

86 
66 

84.8 
60.4 

MEFLIN 

MAX 

Mm 

9* 
66 

90 
65 

93 
64 

90 
59 

92 
58 

95 
58 

94 
62 

90 
58 

90 
50 

92 
64 

90 
72 

82 
69 

80 
50 

80 
50 

80 
48 

85 
54 

85 
55 

83 
60 

82 

6? 

79 
62 

87 
57 

82 
56 

87 
59 

90 
56 

82 
40 

80 
41 

82 
57 

81 
62 

81 
69 

85 
65 

86.1 
58.4 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

92 
61 

90 
58 

85 
60 

86 
56 

86 
56 

90 
64 

85 

60 

84 

56 

85 
54 

84 

65 

ao 

6* 

70 
64 

75 
50 

76 
52 

80 
51 

77 
53 

77 
52 

78 
56 

70 
60 

72 
60 

78 

60 

77 
56 

79 
55 

85 

60 

79 
56 

74 
42 

77 
42 

76 
60 

84 
60 

82 
64 

60.4 

57.0 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

93 
7* 

91 
71 

91 
68 

90 
64 

90 
62 

92 
64 

89 
70 

86 
67 

87 
66 

85 
74 

84 
74 

78 
72 

78 
62 

80 
58 

64 
56 

83 
61 

81 
61 

85 
63 

77 
67 

85 
66 

80 
65 

64 
62 

90 
64 

82 
69 

61 
59 

82 
53 

86 
66 

86 
68 

86 
68 

83 

69 

85.0 
65,5 

OPEL IKA 

MAX 

Mm 

95 
6^ 

97 
62 

91 
66 

88 
62 

89 

59 

B9 
59 

90 
61 

86 
63 

87 
60 

88 
61 

86 
66 

76 
69 

70 
57 

79 
55 

62 
55 

83 
57 

82 
60 

85 
62 

83 

84 
65 

83 
53 

81 
57 

85 
61 

89 
63 

83 
53 

78 
50 

60 
57 

81 
66 

86 
71 

85 
67 

84,7 
60.7 

ROCXFORD  2  NNW 

MAX 

9* 
67 

95 
63 

94 
65 

90 
64 

90 
63 

91 
62 

92 
66 

88 
63 

88 

57 

91 
67 

89 
67 

78 
69 

82 
56 

79 
54 

SO 
54 

84 
57 

83 
57 

83 
65 

85 
66 

82 
64 

84 

61 

82 
59 

92 
66 

89 
46 

62 
52 

85 
66 

84 

69 

84 
64 

86.4 
61,8 

ROCK  MILLS 
•      *  ■ 

MAX 

Mm 

95 
63 

96 
61 

93 
64 

88 
58 

90 
57 

91 
58 

91 
59 

89 
61 

89 
55 

89 

62 

89 
70 

78 
68 

75 
57 

79 
57 

81 
52 

63 
54 

64 

55 

62 

57 

82 
63 

76 
63 

84 

59 

81 

57 

85 

58 

66 

59 

83 
42 

60 
43 

82 
45 

79 
64 

65 
69 

83 

65 

85.0 
56.5 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

96 
71 

96 
63 

96 
64 

97 
70 

96 

70 

94 
67 

92 
68 

91 
68 

91 
61 

91 
64 

93 
73 

85 
67 

85 

55 

80 
50 

85 
62 

90 
63 

68 
65 

85 
67 

90 
70 

90 
70 

90 
62 

68 

63 

89 
65 

92 
65 

86 
49 

84 

53 

88 
67 

89 
70 

90 
68 

85 
66 

69.7 
64.6 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 

Mm 

<)<• 
70 

9* 
67 

93 
63 

95 
65 

95 
69 

91 
68 

91 
69 

90 
70 

88 
63 

91 
63 

91 
64 

85 
70 

85 
58 

80 
50 

85 
50 

88 
55 

87 
66 

82 
67 

86 
68 

87 
69 

87 
70 

87 
62 

67 
62 

91 
62 

63 
51 

63 
48 

66 

56 

87 
66 

88 
69 

83 
69 

88.0 
63.3 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

95 
72 

94 
64 

93 
63 

95 
69 

94 

72 

93 
67 

92 
70 

90 
67 

90 
62 

90 
62 

91 
66 

87 
68 

83 
57 

80 
49 

85 
52 

86 
56 

86 
67 

80 

70 

83 
70 

87 
68 

91 
69 

90 
63 

90 
64 

92 
65 

84 
49 

84 

51 

88 
59 

88 

70 

86 
68 

79 
68 

88,3 
63,9 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

haynEvillE 

MAX 

Mm 

92 
71 

96 
64 

95 
68 

93 
70 

92 

91 
67 

88 
66 

94 
68 

95 
75 

80 
66 

83 
55 

81 
56 

83 
59 

86 
64 

83 
65 

81 
66 

85 
71 

83 
70 

86 
65 

85 

62 

86 
69 

90 
69 

85 
49 

82 
52 

65 

70 

81 
69 

86 
69 

87,0 
65.2 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

95 
71 

94 
63 

95 
62 

94 
67 

93 
71 

90 
66 

91 
70 

90 
68 

91 
60 

93 
61 

90 
72 

86 

67 

82 
56 

86 
47 

88 
52 

82 
62 

81 
68 

84 
65 

86 
68 

89 
67 

86 

68 

86 
61 

92 
62 

85 

62 

83 
49 

86 
49 

87 
66 

86 
69 

80 
66 

75 
66 

87,7 
63.4 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 

Mm 

96 

72 

97 
64 

97 
65 

95 
71 

9i 
69 

92 
66 

90 
67 

90 
68 

92 
59 

94 
66 

84 

73 

85 
68 

83 
55 

85 
51 

86 
56 

87 
63 

83 
65 

89 

66 

86 

72 

89 
69 

87 

67 

90 
62 

93 
69 

87 

67 

83 
46 

85 
51 

S7 
67 

67 
67 

86 
68 

83 

67 

86.7 
64.6 

MINTER   )  NW 

MAX 

Mm 

93 
66 

93 
66 

96 
68 

91 
67 

92 
68 

92 
67 

90 
67 

91 
60 

92 
69 

90 
68 

91 
56 

80 
53 

83 
55 

87 
61 

84 
64 

82 
65 

83 
64 

86 
65 

85 
69 

86 
65 

86 
64 

85 
64 

88 
67 

63 

60 
51 

84 
54 

86 
62 

87 
66 

67 
68 

63 
66 

67.2 
63.6 

MONTGOMERY  WB  AP 

MAX 

Mm 

97 
71 

95 
65 

94 

71 

92 
69 

91 
67 

92 
67 

89 
68 

90 
67 

91 
62 

90 
72 

81 
72 

84 
68 

80 
60 

81 
57 

85 

60 

64 

63 

63 
63 

84 

66 

82 
72 

86 
69 

85 
65 

86 
63 

89 
68 

85 
62 

80 

51 

82 
52 

86 

67 

86 

70 

89 

71 

86 
69 

86.9 
65.6 

SELMA 

MAX 

Mm 

97 
75 

96 
68 

95 
66 

95 
69 

94 
73 

91 
69 

90 
69 

90 
65 

91 
60 

94 
73 

89 
67 

82 
68 

90 
59 

83 
56 

86 
52 

87 
66 

85 
66 

89 
66 

87 
69 

87 
67 

90 
67 

69 
66 

93 
69 

68 

62 

69 

50 

86 
49 

89 
64 

90 

ri 

88 

66 

88 

66 

89.6 
65.2 

Sm  BmUtmcm  NofM  FoDcrwlDg  SuOoo  lodn 
-   119  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKeoEE  J  S 

MAX 

95 

95 

89 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

88 

82 

75 

80 

80 

64 

84 

83 

85 

81 

66 

84 

84 

89 

86 

60 

61 

65 

86 

84 

NQN 

6T 

59 

65 

66 

61 

63 

68 

61 

56 

69 

72 

69 

56 

59 

69 

61 

61 

62 

66 

69 

61 

60 

61 

61 

45 

52 

62 

66 

69 

69 

62 

6 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

95 

95 

95 

91 

91 

90 

91 

98 

88 

90 

67 

75 

83 

83 

83 

66 

85 

83 

85 

86 

83 

84 

87 

91 

86 

81 

83 

66 

88 

•      *  • 

MIN 

68 

60 

68 

67 

63 

61 

60 

65 

56 

63 

71 

70 

60 

57 

57 

62 

62 

63 

63 

63 

61 

67 

70 

71 

68 

62 

5 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA  1  NW 

MAX 

95 

94 

95 

91 

94 

90 

89 

91 

91 

89 

89 

75 

78 

81 

83 

69 

86 

67 

69 

87 

91 

67 

86 

89 

85 

60 

66 

89 

90 

92 

87 

9 

MIN 

69 

68 

64 

67 

65 

67 

60 

65 

57 

62 

73 

69 

6  1 

61 

69 

61 

64 

65 

66 

65 

60 

62 

65 

50 

6  1 

62 

66 

65 

63 

2 

8RANTLEY 

MAX 

95 

95 

96 

96 

93 

90 

89 

89 

91 

90 

69 

74 

78 

84 

84 

66 

86 

86 

66 

89 

88 

86 

86 

91 

64 

61 

85 

87 

99 

87 

8 

MIN 

67 

59 

64 

66 

62 

65 

61 

64 

55 

65 

71 

71 

56 

66 

55 

61 

62 

64 

67 

66 

62 

57 

60 

64 

44 

46 

63 

68 

66 

66 

61 

6 

8BEWT0N  3  5SE 

MAX 

96 

96 

98 

93 

90 

83 

89 

90 

90 

92 

85 

84 

83 

87 

S9 

83 

85 

90 

87 

69 

87 

88 

92 

85 

62 

87 

93 

92 

95 

90 

89 

0 

MIN 

69 

62 

63 

69 

67 

69 

67 

68 

57 

63 

73 

69 

59 

53 

69 

61 

64 

64 

68 

65 

63 

56 

6 1 

63 

46 

64 

66 

68 

69 

63 

1 

CAMDEN  3  NW 

MAX 

9* 

94 

95 

93 

92 

91 

90 

91 

90 

93 

82 

85 

60 

84 

88 

86 

83 

99 

82 

69 

67 

87 

91 

85 

30 

67 

66 

90 

90 

MIN 

71 

64 

63 

69 

70 

68 

66 

66 

59 

65 

72 

67 

57 

50 

54 

62 

66 

64 

7 1 

66 

65 

6 1 

60 

66 

47 

66 

67 

67 

68 

63 

7 

CWATOM  3  N 

MAX 

95 

9* 

96 

94 

92 

90 

89 

91 

88 

93 

89 

87 

76 

62 

68 

67 

80 

86 

87 

88 

87 

89 

94 

87 

84 

90 

92 

69 

89 

83 

MIN 

72 

66 

66 

65 

63 

64 

68 

69 

62 

65 

7 1 

68 

56 

58 

70 

7 1 

68 

49 

66 

69 

65 

4 

CLAYTON 

MAX 

91 

92 

92 

87 

89 

87 

88 

87 

85 

87 

82 

80 

62 

80 

87 

95 

83 

91 

62 

78 

62 

83 

81 

67 

81 

76 

79 

92 

94 

93 

MIN 

71 

67 

71 

69 

70 

67 

69 

66 

63 

TO 

58 

^' 

70 

66 

6 

DOTHAN  FAA  AIRPOPT 

MAX 

95 

98 

94 

89 

90 

91 

90 

91 

91 

87 

77 

76 

65 

8* 

87 

85 

86 

89 

86 

86 

86 

86 

90 

89 

84 

86 

89 

91 

92 

MIN 

69 

64 

72 

68 

66 

70 

65 

68 

63 

65 

65 

60 

70 

66 

8 

ENTEtPRtSE 

MAX 

96 

97 

94 

90 

91 

92 

90 

91 

92 

as 

83 

75 

86 

86 

68 

94 

85 

87 

35 

62 

86 

86 

90 

83 

85 

90 

90 

91 

MIN 

73 

67 

71 

68 

65 

68 

65 

67 

67 

^' 

7  1 

66 

63 

63 

63 

63 

68 

65 

63 

69 

^' 

70 

69 

66 

9 

eufaula 

MAX 

90 

94 

97 

92 

94 

92 

93 

89 

90 

91 

68 

84 

79 

84 

83 

87 

85 

94 

84 

85 

66 

84 

86 

92 

86 

82 

86 

96 

90 

67 

8 

MIN 

72 

70 

68 

71 

71 

62 

68 

70 

59 

72 

70 

70 

56 

60 

58 

64 

64 

67 

65 

65 

64 

6 1 

64 

6  7 

50 

64 

70 

72 

71 

66 

3 

EVERSREEN 

MAX 

96 

94 

95 

96 

92 

90 

88 

92 

90 

90 

91 

81 

91 

92 

85 

87 

85 

84 

87 

86 

89 

87 

86 

92 

84 

81 

87 

92 

90 

66 

9 

MIN 

68 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

58 

58 

72 

69 

58 

55 

57 

62 

65 

66 

66 

66 

65 

62 

62 

64 

50 

51 

56 

53 

67 

61 

9 

FRISCO  CITY 

MAX 

97 

97 

98 

97 

94 

93 

85 

90 

91 

92 

95 

61 

85 

82 

85 

90 

83 

82 

87 

86 

89 

86 

88 

92 

86 

83 

68 

69 

89 

91 

89 

2 

MIN 

73 

65 

66 

71 

69 

69 

68 

69 

59 

65 

72 

69 

68 

53 

61 

64 

66 

66 

66 

71 

67 

63 

65 

68 

54 

65 

69 

72 

69 

66 

0 

QENEVA 

MAX 

95 

95 

96 

93 

90 

91 

90 

91 

91 

90 

69 

75 

75 

81 

62 

87 

86 

85 

36 

67 

97 

96 

84 

89 

88 

81 

86 

96 

90 

88 

87 

MIN 

71 

63 

67 

68 

64 

68 

64 

67 

60 

67 

72 

71 

60 

6  1 

63 

64 

64 

65 

67 

68 

63 

62 

64 

67 

6  3 

54 

66 

70 

70 

69 

66 

1 

GILBERTOWN 

MAX 

96 

96 

97 

96 

94 

89 

90 

91 

90 

92 

69 

86 

82 

86 

90 

86 

83 

87 

87 

86 

89 

90 

93 

86 

83 

90 

91 

91 

89 

83 

89 

3 

MIN 

70 

62 

61 

66 

69 

66 

7  1 

65 

58 

60 

59 

69 

57 

45 

61 

60 

65 

69 

62 

69 

65 

59 

60 

69 

44 

4  1 

63 

69 

74 

70 

62 

3 

GREENVILLE 

MAX 

95 

96 

95 

91 

90 

88 

88 

96 

89 

90 

86 

79 

80 

83 

86 

85 

83 

95 

64 

66 

85 

86 

69 

83 

79 

83 

86 

97 

99 

87 

Mm 

74 

68 

70 

70 

68 

70 

67 

67 

62 

70 

70 

59 

59 

61 

63 

63 

65 

70 

69 

65 

64 

66 

70 

54 

56 

66 

70 

70 

66 

66 

3 

HEADLAND 

MAX 

9* 

95 

96 

91 

88 

90 

91 

88 

89 

90 

86 

78 

74 

63 

93 

65 

66 

84 

65 

86 

62 

64 

85 

90 

90 

84 

84 

97 

89 

Mm 

72 

65 

72 

69 

66 

68 

68 

66 

62 

70 

73 

71 

6 1 

61 

63 

63 

63 

65 

66 

68 

65 

63 

6  7 

63 

52 

56 

64 

70 

71 

69 

66 

7 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

96 

97 

97 

95 

93 

93 

92 

90 

92 

91 

89 

76 

62 

76 

82 

85 

65 

82 

86 

85 

87 

85 

65 

89 

84 

81 

84 

87 

88 

90 

67 

5 

MIN 

73 

67 

68 

67 

67 

67 

65 

65 

6 1 

65 

73 

70 

66 

59 

61 

61 

62 

65 

70 

68 

63 

62 

66 

70 

62 

59 

69 

69 

69 

64 

9 

NATCHEZ 

MAX 

96 

97 

98 

95 

94 

90 

91 

93 

92 

94 

63 

81 

81 

86 

86 

65 

83 

88 

89 

92 

96 

91 

90 

66 

82 

66 

89 

90 

90 

85 

89 

MIN 

69 

65 

61 

68 

66 

66 

64 

66 

54 

6  I 

73 

68 

50 

54 

60 

66 

64 

7 1 

69 

7  1 

70 

72 

67 

44 

46 

66 

6  1 

69 

70 

63 

5 

OZARK  6  NNW 

MAX 

96 

97 

90 

90 

91 

90 

88 

91 

92 

89 

81 

74 

84 

82 

85 

84 

83 

85 

66 

82 

86 

86 

90 

87 

63 

81 

65 

68 

89 

89 

66 

6 

MIN 

73 

66 

70 

68 

65 

68 

66 

65 

61 

7 1 

70 

70 

59 

61 

63 

63 

62 

64 

67 

68 

63 

62 

67 

63 

55 

64 

69 

70 

70 

69 

65 

7 

PNENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

95 

95 

94 

88 

89 

91 

91 

90 

88 

89 

87 

76 

72 

80 

81 

64 

83 

82 

66 

63 

85 

81 

63 

69 

84 

79 

62 

62 

87 

87 

85 

4 

MIN 

72 

69 

72 

67 

66 

67 

70 

68 

63 

69 

73 

69 

60 

60 

61 

62 

61 

64 

68 

69 

65 

63 

66 

66 

54 

56 

60 

69 

72 

68 

65 

7 

PUSHMATAHA 

MAX 

95 

95 

93 

94 

94 

92 

88 

89 

90 

90 

92 

84 

85 

62 

85 

67 

86 

63 

86 

87 

87 

88 

89 

92 

65 

61 

87 

86 

90 

80 

68 

1 

MIN 

71 

62 

61 

65 

69 

65 

70 

64 

58 

60 

65 

66 

57 

46 

50 

57 

65 

67 

71 

65 

66 

60 

68 

66 

41 

46 

58 

69 

70 

69 

62 

3 

SEALE 

MAX 

96 

95 

90 

89 

90 

92 

88 

89 

89 

89 

82 

73 

83 

82 

85 

93 

86 

85 

84 

65 

82 

85 

90 

66 

83 

u2 

63 

88 

88 

88 

86 

3 

MIN 

67 

67 

73 

67 

62 

64 

70 

65 

60 

71 

69 

59 

61 

59 

60 

60 

59 

65 

69 

63 

60 

66 

66 

49 

50 

66 

67 

70 

66 

64 

3 

THOMASVILLE 

MAX 

96 

96 

95 

96 

92 

92 

88 

90 

90 

90 

9'> 

86 

85 

60 

84 

87 

86 

62 

87 

86 

88 

87 

67 

90 

66 

62 

87 

36 

89 

66 

86 

4 

MIN 

73 

66 

64 

71 

70 

69 

69 

68 

61 

64 

68 

69 

57 

60 

56 

63 

64 

66 

71 

69 

67 

64 

65 

69 

54 

55 

66 

69 

72 

70 

65 

3 

TROY 

MAX 

94 

96 

92 

90 

90 

90 

87 

88 

90 

88 

82 

82 

63 

86 

Hi 

93 

87 

81 

87 

84 

66 

90 

63 

78 

63 

67 

99 

89 

86 

8 

Mm 

72 

65 

71 

69 

64 

69 

69 

67 

61 

71 

70 

69 

57 

61 

65 

64 

63 

66 

69 

69 

66 

64 

67 

70 

53 

59 

68 

70 

71 

69 

66 

2 

WHATLEY 

MAX 

Mm 

GULF 

06 

BAY  MINETTE 

MAX 

96 

97 

97 

93 

90 

30 

87 

90 

89 

90 

64 

63 

61 

88 

68 

60 

60 

86 

35 

69 

96 

69 

92 

85 

85 

68 

91 

68 

89 

86 

67 

9 

Mm 

74 

72 

70 

72 

72 

71 

70 

70 

65 

66 

72 

71 

60 

56 

63 

68 

60 

68 

70 

70 

66 

66 

66 

70 

56 

58 

69 

71 

73 

71 

67, 

7 

CITRONELLE 

MAX 

91 

98 

99 

98 

90 

91 

85 

92 

89 

92 

85 

90 

87 

87 

89 

91 

82 

88 

85 

69 

90 

96 

94 

66 

85 

91 

92 

99 

90 

84 

69, 

6 

Mm 

76 

74 

73 

73 

70 

68 

70 

69 

72 

66 

70 

68 

56 

55 

50 

56 

62 

62 

66 

66 

62 

60 

61 

65 

50 

5  1 

62 

65 

66 

66 

64, 

3 

CODEN 

96 

97 

95 

93 

91 

85 

80 

90 

82 

93 

68 

88 

86 

85 

86 

81 

84 

84 

67 

90 

90 

89 

91 

68 

85 

87 

86 

85 

89 

86 

86 , 

1 

Mm 

74 

7 1 

69 

75 

71 

72 

66 

70 

66 

65 

74 

73 

59 

63 

60 

69 

73 

73 

72 

71 

66 

65 

66 

69 

58 

57 

71 

72 

71 

73 

68, 

2 

^*lKMUrt    2  Nt 

95 

96 

93 

92 

91 

89 

86 

90 

88 

92 

86 

82 

62 

84 

87 

80 

81 

87 

88 

87 

69 

87 

69 

67 

85 

86 

99 

67 

69 

86 

87, 

Mm 

76 

68 

69 

71 

71 

70 

71 

70 

63 

65 

74 

73 

62 

66 

62 

69 

70 

66 

69 

70 

66 

64 

64 

70 

59 

58 

70 

7  1 

72 

71 

67, 

7 

FORT  MORGAN 

MAX 

94 

92 

88 

88 

87 

85 

84 

85 

8* 

82 

84 

84 

79 

82 

82 

91 

82 

63 

86 

84 

84 

82 

86 

82 

60 

82 

96 

94 

65 

66 

84, 

3 

Mm 

84 

81 

81 

78 

74 

72 

73 

74 

73 

76 

78 

75 

69 

66 

72 

7  1 

73 

74 

77 

76 

73 

74 

75 

76 

68 

68 

73 

73 

74 

73 

74, 

2 

MOBILE  WB  AIRPORT 

MAX 

97 

98 

95 

95 

94 

79 

82 

89 

89 

93 

88 

86 

85 

67 

66 

79 

79 

85 

86 

89 

90 

89 

92 

65 

64 

88 

99 

86 

86 

86 

67. 

9 

Mm 

76 

72 

71 

74 

72 

72 

72 

70 

66 

67 

74 

70 

61 

54 

61 

69 

73 

71 

72 

71 

68 

65 

66 

67 

59 

56 

70 

71 

72 

71 

68, 

5 

MOBILE 

MAX 

97 

96 

98 

98 

94 

91 

89 

85 

91 

87 

92 

87 

64 

64 

87 

87 

76 

76 

66 

66 

91 

90 

89 

91 

82 

33 

67 

96 

66 

87 

68. 

3 

Mm 

77 

74 

73 

75 

74 

75 

72 

72 

69 

69 

76 

73 

63 

56 

61 

71 

71 

70 

72 

72 

71 

66 

71 

71 

58 

62 

72 

74 

73 

71 

70. 

3 

RoBERTSDAlE  I  E 

MAX 

97 

96 

97 

96 

92 

89 

84 

86 

89 

88 

90 

61 

61 

81 

86 

86 

80 

79 

68 

87 

88 

86 

39 

90 

87 

84 

85 

96 

68 

89 

87. 

6 

Mm 

73 

68 

66 

69 

70 

71 

70 

69 

63 

67 

71 

72 

61 

53 

59 

67 

69 

66 

66 

68 

66 

63 

65 

66 

57 

56 

66 

66 

71 

70 

66. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ALABAMA 

SEPTEMBER  1964 


Sbtlon 

Day  OI  Month 

3-? 

&°i 

1 

2 

3 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30  I  31 

PIF.OMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 

.90 

.26 

.12 

.11 

.20 

.17 

.21 

.26 

.«9 

,02 

.01 

.20 

.1« 

.10 

.22 

.21 

.13 

.06 

.10 

.17 

.19 

.19 

.24 

.15 

.11 

,09 

.13 

.29 

4.89B 

WIND 

«0 

*5 

20 

0 

20 

15 

20 

♦5 

55 

125 

160 

220 

80 

10 

18 

17 

39 

10 

19 

to 

39 

20 

10 

90 

99 

20 

29 

10 

19 

99 

1299 

PRA I R I E 

1 

DEHOPOLIS  LOCK  ANO 

0AM 

EVAP 

.26 

.23 

.21 

.60 

.22 

.21 

.21 

.29 

.22 

.29 

.30 

.1* 

.21 

.30 

.09 

.26 

.29 

.17 

.08 

.13 

.10 

.22 

.17 

.22 

.28 

.26 

.26 

.11 

.09 

.09! 

6.99 

MIND 

l» 

2« 

17 

12 

20 

• 

51 

52 

35 

25 

81 

139 

139 

69 

9 

36 

96 

88 

60 

6 

31 

» 

9 

98 

74 

18 

70 

46 

31 

47 

1328 

MAX 

86 

86 

90 

91 

99 

96 

93 

89 

85 

86 

89 

92 

83 

MIN 

73 

69 

73 

7* 

72 

71 

70 

70 

66 

66 

69 

70 

56 

59 

96 

55 

55 

67 

68 

73 

72 

68 

67 

69 

96 

94 

98 

68 

71 

70 

66,0 

auLF 

08 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

.2* 

.24 

.22 

.22 

.27 

.02 

.0* 

.08 

.21 

.28 

.13 

.12 

.26 

.17 

.19 

.1* 

.02 

.06 

.1* 

.18 

.0* 

.28 

.30 

.11 

.24 

.19 

.20 

.09 

.12 

.14 

4,96 

WIND 

IT 

13 

U 

6 

« 

3 

12 

17 

»7 

71 

92 

50 

15 

7 

3 

3 

2 

2 

3 

5 

14 

7 

14 

12 

7 

6 

5 

5 

7 

444 

MAX 

100 

100 

101 

99 

9» 

90 

a7i  96 

95 

93 

8« 

83 

89 

91 

94 

90 

82 

90 

91 

93 

94 

93 

93 

93 

87 

90 

94 

85 

93 

91 

91,9 

MIN 

T7 

7* 

73 

75 

7* 

73 

70 

71 

68 

6B 

72 

70 

60 

98 

65 

71 

70 

70 

71 

72 

70 

70 

69 

72 

57 

60 

99 

73 

72 

72 

69,2 

SUPPLEMENTAL  DATA 


SlatloD 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h. 

Relative  hvusidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

fi 

iti 

Prevailing 

Percent  of  j 
time  from 
prevailing 

Average 

i  e 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

MIDNIGHT 
CST 

6iO0  AM 
CST 

NOON 
CST 

Z 

a. 

0  1- 
0  vi 
••  V 

Trace 

60-10- 

.10-.49 

.50-.99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

1 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

09 

13 

7.2 

32 

NE 

11 

75 

81 

49 

57 

2 

2 

4 

0 

0 

1 

4.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

14 

S 

6.8 

38++ 

36 

12 

74 

81 

51 

51 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

7 

4.9 

MOBILE  vyB  AIRPORT 

06 

12 

9.6 

23++ 

16 

28  + 

89 

88 

58 

72 

6 

3 

2 

0 

1 

0 

12 

9.6 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

06 

8 

7.6 

27 

N 

11 

87 

92 

58 

67 

0 

3 

1 

1 

1 

1 

7 

69 

9.9 

S—  r*f*r«nc*  notM  loUowl  ng  SlaHon  Indsx. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ALBERI* 
ALBEftTVILU  ^ 
ALCKANOeO  CtT 
ALICEVILLE 
ANDALUSIA    t  N< 
ANNISTON  FAA  . 
ARLEY  3  5 
ASMLANO 

ASHVILLE  *  W 
ATHENS  2 
ATMOdE  STATE  i 


BESSEMER  3  SSW 
BEXAP 

eiLLIMCSLEr  1  SI 
eiRMlN&HAM  MB  Al 

boa: 

BtANILEV 

BREWTOrt  3  SSE 
' BftlOGEPOPT  2  W 
, BROOKWOOO 

anUMOIDGE 

CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NW 
: CAMPBELL 
CAMP  HILL  2  HH 
CARSON  HILL 
CENTRE  *  SW 
CENTREVILLE 

MILOERSeuRC 
MlUOEBSaURt  HT( 
CITRONELLE 


,NTON 
CLAYTON 
CODEN 

COFFEE  SPRl 
COLLINSVILl 
COLUMBIA  1 
I  CORDOVA 
I COTTONION 
CUBA 


01T6 

02T2 


0506 
0963 

0T4B 


1377 
1912 
1520 


DADE 

DAOEV] 

OANCr 


LLE 


DEHOPOLIS  LOCK  i 
OOTHAN  FAA  AIRP( 
! OOTHAN  4  W 

j oouble  springs 

,  ELBA 
i  ELROO 
ENTERPRISE 


)  OPEN  POND  TOWER 


FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

GADSOEN 
<  GADSOEN  GAS  PLJ 
I  GAINESVILLE 
! GARDEN  CITY 

GENEVA 

' GEORGIANNA 
! GILBERTOWN 
GORGAS 
I  GREEN  8AV 
GREENSBORO 
GREENVILLE 
GREENVILLE  2 
F  SHORES  P  t 
ITERSVILLE 
GUNTERSVlLLE  T\ 

LEYVILLE 
MILTON  3  S 

HAYNEVILLE 

HEADLAND 

MEFLIN 

HIGHLAND  HOME 

HICHTOWER 

HODGES 

MUNTSVILLE  WB  I 
JACKSON 

KSONVILLE  2 


r  DAK 
LEEDS 
LEESBURC 
LIVINGSTON 
LOUISVILLE 
HAD  I  SON 


(ION  JUNCT 
MON  JUNCT 
MARTIN  DAM 
iaTHEMS  1  SSI 


2141 
218S 
2207 
2235 
22«5 
2372 
2377 
2386 


2032 
I  2e<>0 

I  2e<>e 

1  2Se3 


3035 
I  3043 
.  3105 
3151 
315*t 


3271 
3308 
3430 
3496 


3620 
3645 
3748 


WILCOX 

MARSHALL 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

COVINGTON 

CALHOUN 

WIN&TON 

CLAY 

ST.  CLAIR 
LIMESTONE 
ESCAMBIA 
LEE 

AUTAUGA 

TUSCALOOSA 

BALDWIN 

LIMESTONE 

FAVETTE 

JEFFERSON 

MARION 

AUTAUGA 

JEFFERSON 

MARSHALL 

CRENSHAW 

ESCAMBIA 

JACKSON 

TUSCALOOSA 


SHELBY 

WILCOX 
CLARKE 
TALLAPOOSA 
WALKER 

CHEROKEE 
BIBB 

WASHINGTON 
TALLADEGA 
TALLADEGA 
MOBILE 

MONROE 
CMRTON 
8AR80UR 
MOBILE 


HOUSTON 
WALKER 
RUSSELL 
SUMTER 

TALLAPOOSA 

TALLAPOOSA 

PICKENS 

MARENGO 

MORGAN 

CLAY 

MARENGO 

HOUSTON 

HOUSTON 

WINSTON 

COFFEE 


LE  TOWER       5382  ( 


tlLLERS  FERRY 


MONTEVALLO 
MONTGOMERY  WB 
MOULTON 
MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS 
NATCHE2 
NEW  BROCKTON 
I  MARKET  2 
NEWTON 
ONEONTA 
OPELIKA 
ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  I 


54  54  I 
5465  < 
i  5478  ( 
i  5483  1 
( 5537  I 
5550  I 
5625  < 
5635  ( 


5785  ' 
5842  I 
5867  I 
5875  I 


BARBOUR 
CONECUH 
BALDWIN 
COVINGTON 


LAUDERDALE 
LOWNDES 

iLOWIN 

.  KALB 
MONROE 

ETOWAH 


GENEVA 

BUTLER 

CHOCTAW 

WALKER 

COVINGTON 

HALE 

BUTLER 

BUTLER 

BALDWIN 

MARSHALL 

MARSHALL 

WINSTON 

MARION 

LOWNDES 

HENRY 

CLEBURNE 

CRENSHAW 

CLEBURNE 

FRANKLIN 

MAO  I  SON 

CLARKE 

CALHOUN 
WALKER 
ELMORE 

CHAMBERS 


SUMTER 
SARBOUR 
MAD J  SON 


DALLAS 

DALLAS 

ELMORE 

MONTGOMER' 

CHOCTAW 

BIBB 

BULLOCK 

WILCOX 

MACON 


CHILTON 

MOBILE 

MOBILE 

SHELBY 

MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

COLBERT 

COFFEE 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 

LEE 

DALLAS 

DALE 

JACKSON 


2   33  40       87  36 


33  3* 

34  13 
91  35 


32  02 

31  55 

32  50 


31  05 

3t  32 

32  51 
31  53 

30  23 

31  11 
34  15 
31  17 


32  49 

32  50 

33  04 

32  21 

34  35 

33  26 
32  31 
31  14 
31  13 

34  10 


33  15 

31  19 

31  52 

31  26 

30  33 


31  59 
30  14 
1  3*  27 


30  17 
34  20 
34  22 


88  1* 

66  22 

86  20 

86  14 


85  56 
85  52 
85  07 


65  46 

87  39 

66  58 
85  42 

67  50 
85  26 
65  27 
87  24 


85  54 

67  03 

86  27 
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660{    5P  5P 


321  MIDI  MID 
3011  I 
800     7Al  7A 


5P;  5P 

7a]  7* 
7a|  7A 
5P;  5P' 
8A| 
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JOHN  S  RICHBURG 
PALMER  GOOSEY 
SIDNEY  J.  HARDY.  SR. 
JESSE  M.  CULP 
DOUGLAS  H.  SANFORD 
MRS.  CHERRY  J.  HERNDON 
JAMES  P.  GILLIS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MRS.  DORA  R.  DAVIS 


I  T.  SWll 


TION  I 


RADIO  STi 

INACTIVE  4/15/64 
MRS.  KARTHA  I.  MOORE 
J.  B.  NEIGHBORS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GROVER  w.  WOODWARD 
AUBURN  UNIVERSITY 
MtSS  CLARA  R.  OLIVE 
JtMES  E.  MC  CRAVY 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

JOHN  R.  Thomas 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
DAVID  A.  BURNS 
R.  E.  HENDERSON 
MRS.  CLARA  T.  PEAVY 
MISS  M.  LOUISE  JONES 
MRS.  WILLIE  N.  STVRON 


LORED 


HIT 


AUBURN  UN  I VI 


«U6URN  univer; 


MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

TOLLIE  L.  MASKEW  ' 
MARION  W.  EASTERLING  I 
MRS  ELIZABETH  M  WESTON  < 
AGNES  C.  CHRISTENSEN  I 
HENRY  F.  KELLEY  I 
B.  W.  APPLETON 
MRS.  ALICE  K.  FUALK 
MRS.    C.  GRESHAM 


REUBEN 


RIS 


WILLIAM  L.  BARTLETT 
H.  CLAY  PLESS 
MRS.  C.  0.  WEEKS 
JAMES  H.  CREWS 
ROSS  A.  HAWKINS 
MRS.  VERNA  B.  LANDER: 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
B,  E.  PILCHER 
MITCHELL  DRAKE 

ARTHUR  C.  BRUNSON 
K.  V.  BERRY 
RADIO  STATION  WIRB 
MARTIN  J.  DARITV 
W.  DAVE  SIMONTON 
JAMES  E.  BARRETTf  JR 
U.S.  FOREST  SERVICE 
EDGBERI  H.  KAROIN 
U.S.  FOREST  SERVICE 
GORMAN  J.  BLACK 

HENRY  6.  RICHARDS 
WOODROH  WILSON 
WM.  H.  CHANDLER 


SO.  NATURAL  GAS  CO, 
MACt.  C.  FIELDS 
MRS.  G.  MC  KENZIE 
REBECCA  CAMPBELL 


ALTON  G.  LAND 
ALABAMA  POWER  CO. 
JOHN  P.  RHODES 
N.  HAMNEA  C06BS 
CECILE  T.  LEWIS 
L.  RAYMOND  eODIFORD 
GILBERT  W.  MELCHER 
RADIO  STATION  WGSV 
TVA-765 


EDDIE  L.  PEARCE 
MISS  JANE  DOSWELI 
AueuRN  UNIVEHSIT' 


D  STONER  JR 

PUWER  CO. 

.  SIMONlON 
pRN  UNIVERSITY 
lAMA  POWER  CO. 
'AUL  GOWAN 

FOREST  SERVICi 
SARA  O.  HALL 
<  HENDERSON 


POWER  CO. 
kTHER  BUREAU 
>.  aETANCOURT 
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PALMEROALE  2  I 

PELL  CITY  1  Nl 
PERRYVILLE 


PINE  LEVEL 
PLANTERSVILLE  2  S; 
PRATTVILLE 

PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
REO  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 
ROBERTSDALE   1  E 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 

BUSSELLVILLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  HT  SUSSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

SEALE 

SELMA 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

SUTTLE 


HURLOW  DAM 


USCAL005A  FAA  AP 

USCALOOSA  OLIVER  t 
ISKEGEE  3  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTOWN 
VALLEY  HEAD 
VERNON 

WALLACE  2  E 
WALNUT  GROVE 
WARRIOR  LOCK  AND  D/ 

WATERLOO 
WEST  BLOCTON 
WETUMPKA 
WMATLEV 
WINFIELD  2  SW 
YATES  HYDRO  PLANT 


7576  ( 
7620  C 
7963  I 


8215  C 
8259  ( 
6265  C 
8323  ( 
8380  ( 


JEFFERSON 

ST  CLAIR 
.  PERRY 
'  MONROE 
'  RUSSELL 

PICKENS 

WILCOX 
,  MONTGOMERY 
ITAUGA 


VINGTON 
VINGTON 

I  BALDWIN 

I  COOSA 


JEFFERSON 
:  JACKSON 
'  RUSSELL 


ELMORE 

DISON 
JEFFERSON 
PIKE 

TUSCALOOSA 

.  TUSCALOOSA 
,  MACON 
,  SULLOCK 
,  PERRY 

DE  KALB 
I  LAMAR 

RANDOLPH 
'  ESCAMBIA 

ETOWAH 

GREENE 


ELMORE 
CLARKE 
FAYETTE 
ELMORE 


31  59 

32  04 
32  37 


86  16 

87  09 
87  16 


85  36 
87  01 
87  11 

86  12 


88  04 
87  07 
66  13 


1040     7A  7AI 


GEORGE  T 
MRS  EVEL' 


I  M.  FULLER 
<  EODINS 

EMOHE 
:  HEDRICK 
.  L.  OAKLET 
:.  PAUL 

FISCHER 
iL  OIH  CO. 


E.  ELSBERRV 

JANIE  C.  BROWN 
AUTIE  KILBUfiN 
REDSTONE  ARSENAL 
CURRY  MC  DONALD 
LLIAM  GODWIN 
AUAMA  ELECTRIC  COOP 
CHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  W.  MCEWEN 
N   T.  BAILEY 

RADIO  STATION  WWWR 

.  BERNARD  COLLEGE 
AUBURN  UNIVERSITY 
.  H.  W.  PRIDMORE 
10  STATION  WCRl 
VIN  A.  VIEKERS 
ROBERT  J.  CHANDLER 

KIHKLANO 
MRS.    EVA   R.  RAV 


D.  WEAVER 
LEROY  GATES 

JF.N  UNIVERSr 
[  AUBURN  UNtVERSI' 


I  FED. 


.  DOSS 

DILLARD 
TION  AGENCY 


I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  RADIO  STATION  WABT 
I  ROBERT  L  DUNHAM 
I  JEPTHA  S.  BfiANYON 

C  +  H  LUMBER  COMPANY 
I  JOHN  B.  GUIN 
'  POWLR 


ESSIE  I 


lAVEW 


I  MBS.    INIS  WILiON 
MRS  ELIZA  J.  BEARDL'j 
MARION  M.  SANFORD 
MRS.   VELMA  G.  COLEMAI 
W,  W.  COTNEY 
ALABAMA  POWER  CO. 


.  8.  HELTON 
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REFERENCE  NOTES 


Addll) 


DIMENSIONAL  UMTS; 


PBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  show,  observation  lime.  In  local  .Und.rd  tm,«     Durk,.  the  .ummer  m„n,h 

and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  tor  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  a'tatlona.    For  thT.^  .laTl^.  .noTL"!'""-"  db..,-,.ti„„.  on  daylijht  a.vlnj  time.    Snow  on  ,rouiUl  Ir  the  "Snowfall 

tion   table.    Oall,  Temperature"  Ub,e.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  m  the  "Snowlaira" 75:^:  rrunT ".b°?e'™h";S  ZVuZ'.  ::r:'Z^^  '^rJ-,.Z.T,'^:TZ:;X:r' ' 

S™e';o7::™rro,^rrrp:;';rrfcoXrr.^^  — .  -  a„d  Wl„d"  «...    ^U.  a„d  Mln  .  "E..,»™.i„  and  Wind"  tab.. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble  are  the  water  «.ulv.le„i  „r  .  .1    ■  , 

for  successive  observations:  conse<,uentl,.  occasional  drlftin,  and  other  cau...  c^o'cl,*  ^Itrntri^Thr-n^l^a"::  mirre.ulV^^^^^^^^^^  meaaurement.  are  u.en  ,„m  d.„ere„.  ^int. 

^^^^^    — «  or  snowfall  in  the  "Cllmatolo^ca.  Data"  Uble.  the  "SnowfaU  and  S„„.  on  Cr».nd"  table,  and  l„  the  "Seasonal  Snowfall"  ub...  Include  .no.  and  ..eet.    Entrie.  of  .no.  o„  .round  Include  .„„. 
NORMALS  for  all  stations  are  clUnatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:     Figures  a„d  letters  toUowinj  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW.  Indicate  distance  in  mUes  ahd  direction  fron,  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  day.  for  the  12  months  ending  with  the  pr,cedln.  June  dau.  will  be  carried  In  th.  July  Is.u.  of  UU.  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  in  th.  June  and  December  Issues  of  thl.  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  pubUcatlon. 
IM  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "SupplemenUl  Data"  table.  "Daily  Preclplutlon"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  "Snowfall  and  Snow  on  Groimd"  Uble.  and  U,.  SUllon  I„d«.. 
No  record  In  the  "Climatological  Dau"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

■M     Highest  observed  one  minute  wlndspeed.   This  sutlon  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  ne»  snowfaU. 

"     ^%Z7:Z,t'Si:/,o":;:tj:T^^^  "'^  ^"  •■"•"^  Temperature"  Uble  for  deUiled  daUy  record.    Degree  day  dau.  If  cam«l  for  this  «atlnn. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Preclplutlon  Dau. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  R^^cording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  buUetin.  If  dally  amounU  are  pubUahed  in 
Climatological  Data  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  publUhed  from  the  recording  nse  In 
ine    Hourly  r'recipitation  Data  buUetm. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfaU  and/or  snow  on  ground  In  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable, 

f      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  ot 
which  m'^y  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  pubUcatlon  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  Latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documcnta  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  %2.  SO  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washioffton.  D.  C.  20402. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

•a 

s  1 
|z 

•  S 

Hlgkeel 

Dale 

Lowesl 

Date 

s 

& 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

0 
1 
g 

1.00  or  Mor» 

0  * 

5  * 

a  2 

si 

•ol 

«        *  * 

NORTHERN  VALLEY        0 1 

ATHENS  2 

69.8 

44.2 

57.0 

85 

2 

30 

20 

269 

0 

0 

1 

0 

6.34 

2.21 

16 

.0 

0 

6 

4 

3 

BELLE  MINA  2  N 

7  I  •  1 

44,8 

56,0 

63 

16. 

3C 

20 

0 

0 

2 

0 

3.84 

1.50 

16 

.  0 

( 

5 

; 

2 

DECATUR 

70,7 

45.7 

85 

19 

31 

20 

77' 

0 

0 

1 

0 

3.62 

1,05 

1.37 

15 

.0 

0 

5 

4 

1 

falkville  1  N 

70.7 

45,2 

58*0 

84 

19. 

32 

24. 

24( 

c 

3.66 

1,37 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

FLORENCE 

72 

44,4 

68.5 

84 

1 9 

32 

2 1 

216 

0 

0 

1 

0 

3.01 

1.17 

29 

.c 

c 

4 

2 

1 

HUNTSVILLE  WB  Ap 

68,9 

45,4 

57,2 

-  6.0 

8: 

18 

3] 

20 

267 

0 

0 

1 

0 

3.25 

,6: 

2.  1( 

15 

.0 

0 

3 

2 

1 

MADISON 

7U  I 

46,3 

•  4,3 

88 

3 

30 

20 

216 

c 

c 

1 

0 

4,19 

1.32 

1.76 

15 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOULTON  2 

7U8 

45,0 

56,4 

84 

18. 

30 

20 

221 

6,09 

2.26 

4 

.0 

0 

5 

3 

2 

70.9 

45.4 

84 

1 

31 

20 

4,42 

1.74 

15 

.0 

0 

4 

4 

2 

NEW  MARKET  2 

72. 5M 

43.3 

57I9M 

83 

1 

29 

20 

238 

^ 

c 

c 

6,96 

.0 

0 

RED  BAY 

71.2 

47,0 

85 

19 

34 

20. 

204 

0 

0 

0 

0 

2  ,  8{ 

.87 

29 

.0 

0 

7 

: 

0 

REDSTONE  ARSENAL 

70»  3 

42,6 

s^*  1 

62 
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TEHPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Highest  Temperature;     91°  on  ttie  1st  at  Andalusia  1  NW 

Lowest  Temperature:       25°  on  ttie  20tti  at  Valley  Head 

Greatest  Total  Precipitation:     10.92  incties  at  Plienlx  City  2  NNW 
Least  Total  Precipitation:     1.81  Inches  at  Waterloo 

Greatest  One~Day  Precipitation:     5.50  Inches  on  the  5th  at  Phenix  City 

2  NNW  and  Union  Springs  2  NE 
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.07 

.34 

.53 

i.37 

.73 

T 

FAlKV I LUE   t  N 

T 

.93 

1,37 

.99 

.01 

.04 

FLORENCE 

3 

01 

.01 

!03 

.0* 

.02 

.44 

•  01 

.79 

>** 

.04 

H0D6E  S 

6 

53 

T 

1.77 

2^27 

1.15 

.03 

HUNTSVILLE  MB  AP 

3 

25 

T 

.47 

T 

2.10 

T 

MAOI&ON 

•  86 

.04 

.11 

1.76 

.46 

.0* 

MOULT ON  2 

5 

09 

•  18 

T 

2.25 

T 

HUSCt-E  ShOALS  FAA  AP 

42 

•  83 

Isi 

l!'4 

T 

T 

NE^  MARKET  2 

5 

96 

1,05 

1 .28 

« 

2.47 

.20 

2 

68 

.12 

95 

.59 

.16 

rIdstone  Arsenal 

3 

40< 

.69 

.02 

1.91 

.01 

I 

RU5SELLVIULE  2 

2 

66 

.31 

T 

.10 

.99 

.19 

WATERLOO 

1 

61 

,25 

.30 

.09 

ft       •  • 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS  02 

AtBEPTVlLLE  2  SE 

.02 

.62 

BESSE^^ER  3  SSm 

3,2* 

.05 

1.07 

1,03 

BlRf'INGHAH  MB  AP  R 

2 

95 

!o3 

7 

•  96 

.03 

.06 

1.62 

.04 

7 

BOA  2 

«.2« 

.05 

•  12 

1.12 

,38 

2.46 

BRIDGEPORT  2  M 

4 

29 

U82 

I 

1.21 

.94 

COLL INSVILLE 

3 

96 

.09 

T 

•  16 

.90 

.32 

2.18 

FORT  PAYNE 

4 

13 

.07 

T 

•  1 3 

1.  33 

.29 

2.19 

GARDEN  CITY 

3 

69 

.10 

T 

1  .40 

T 

.95 

1.19 

GUNTERSVILLE 

3 

60 

.02 

•  80 

.20 

7 

2.10 

.60 

6UNTERSVIULE  TvA 

3 

66 

.01 

T 

.82 

.48 

2.28 

7 

LEEDS 

4.71 

.50 

1.66 

T 

1.10 

1.43 

magella 

4 

64 

.*0 

.  30 

.03 

1.54 

1.22 

1.07 

ONEONTA 

4 

90 

.11 

.10 

T 

•  08 

1.00 

7 

1.65 

1.73 

PALHERDALE  2  U 

4 

20 

1.40 

1.10 

1.49 

SAINT  BERNARD 

SAND  MT  SUB&TA  AU 

3 

99 

U02 

•  22 

1.34 

.86 

SAYRE 

3 

•9 

1.22 

.02 

1.98 

.36 

SCOTTSBORO 

3 

74 

•  69 

.91 

7 

.38!  1.41 

TRAFFORD 

3 

SI 

•  03 

.98 

.04 

VALLEY  HEAD 

4 

79 

.o» 

.02 

1 . 14 

.77 

I'o 

2.26 

T 

X 

UPPER  PLAINS  03 

aliceville 

4 

97 

•*o 

1.20 

U37 

2.00 

ARLEY   3  S 

3 

49 

•  13 

•  09 

1.48 

1.30 

.25 

AUTAUGAvILLE  3  N 

4 

65 

1.01 

•  13 

2.19 

.86 

.38 

bankhead  lock  anD  dam 

2 

66 

.11 

.02 

.63 

1.60 

.30 

BILLINGSLEy  I  SE 

4 

71 

.10 

2.69 

.10 

.91 

.95 

BROOKWOOD 

3 

71 

.26 

•  11 

1.05 

.26 

CARBON  HILL 

3 

46 

1.32 

l!65 

.12 

CENTREvILLE 

3 

39 

.03 

1.98 

.02 

1.22 

.11 

CLANTON 

4 

30 

7 

2.45 

T 

CORDOVA 

3 

66 

.05 

.09 

1.65 

DANCY  ^  N 

4 

16 

.17 

.20 

2.00 

1.52 

oouble  springs 

4 

10 

.03 

.11 

1.26 

1.83 

.17 

elroo 

T 

10 

2.50 

1.50 

2.90 

falls  city  blk  pond  tr 

3 

93 

.09 

.50 

1.15 

1.60 

.18 

FAYETTE 

4 

67| 

1.74 

2.15 

•  32 

60RGAS 

2 

4B 

.05 

.68 

1.34 

.28 

haleyville 

3 

66 

.  16 

1.82 

1.30 

.19 

HAMILTON  3  S 

2 

99 

.01 

T 

1 .42 

1.01 

.20 

T 

T 

JASPER  4  N 

3 

33 

1.55 

•  22 

1.18 

t 

LAY  OAH 

37 

.12 

.94 

1.63 

•  13 

1.81 

•  14 

mertz  pondville  tower 

5 

96 

1.78 

1,39 

•  05 

'.30 

.01 

MITCHELL  DAM 

5 

37 

T 

.06 

2,68 

•  43 

•  01 

1.20 

■  99 

pickensville 

3 

66 

.0* 

T 

.06 

U39 

1.28 

.04 

PLAnTERSVILLE  2  SSE 

3 

26 

.04 

3.22 

7 

phattville 

3 

41 

.24 

,03 

.45 

.91 

•  04 

2.14 

reform 

4 

60 

.02 

.  36 

.02 

.02 

1.15 

2.66 

.04 

tmohsby  EXP  station 

4 

06 

2.00 

•  06 

1.98 

.02 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

3 

97 

T 

T 

1.39 

1^05 

1.21 

Tuscaloosa  Oliver  dam 

29 

.11 

•  06 

1*34 

2.00 

.90 

VERNON 

2.3S 

uoo 

.10 

•  20 

•  91 

WEST  BLOCTON 

3 

60 

.90 

•  05 

1  35 

U50 

.20 

WINFIELD  2  SW 

4 

02 

•  06 

1.29 

2,00 

.49 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

3 

.73 

T 

.01 

1^36 

.34 

.16 

1,80 

.03 

ASHvILLE  *•  M 

3 

.65 

.22 

•  08 

.82 

•04 

,76 

1.73 

CALERA  2  Sw 

4 

.66 

.75 

1.28 

2,89 

CENTRE  5  Sm 

3 

.67 

T 

T 

.24 

1,10 

•  28 

2.18 

T 

CHIlDERSBURG 

3 

■' 

.15 

1.22 

•  89 

1.71 

CMIL0EB58UBG  wTR  PLANT 

4 

.ii 

1.04 

1.19 

2.22 

.08 

GADSOEN 

4 

•i> 

.08 

1.47 

.72 

1.87 

GADSDEN  GAS  PLANT 

4 

,6a 

.13 

,07 

1.80 

.40 

2.04 

JACKSONVILLE  2  SW 

4 

■  02 

.19 

.11 

,98 

.65 

1.94 

LEES6URG 

3 

.77 

.17 

.44 

1.05 

.10 

1.99 

MONTEvALLO 

4 

.13 

T 

.10 

1.37 

.82 

PELL  CITY   I  NNE 

4 

.06 

.*? 

.12 

l!22 

.68 

1.63 

SYLACAUGA  1*  NE 

TALLADEGA 

* 

.80 

T 

1.97 

.95 

X 

2.21 

.07 

WALNUT  GROvE 

4 

53 

.45 

2.42 

•       •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

2 

T* 

.21 

T 

1 .46 

86 

■ 

.05 

.11 

ASHLAND 

4 

*5 

.15 

.05 

.30 

I  *65 

1.20 

1.10 

AUBURN  3  SW 

5 

89 

.*0 

.08 

T 

3*13 

.74 

1.01 

CAMP  HILL  2  NW 

4 

tz 

.12 

•  28 

1 '  70 

.90 

1,62 

DADEVlLLE 

4 

a> 

•  19 

1.86 

1.28 

1,52 

DELTA 

4 

51 

.97 

.03 

.74 

1.30 

heflin 

5 

00 

.29 

.05 

.68 

1.80 

X 

HIGHTOWER 

5 

78 

.17 

.02 

•  61 

l!91 

.72 

2.35 

JORDAN  DAM 

6 

03 

.08 

•  10 

3.57 

1.35 

.93 

LAFAYETTE 

} 

50 

.56 

2.67 

.27 

2.00 

MARTIN  DAM 

3 

05 

.10 

,0* 

.33 

.81 

.07 

1.62 

.08 

OPELIKA 

5 

78 

.35 

T 

.35 

3.21 

•  05 

.51 

1.31 

ROCKFORD  2  NNW 

5 

26 

.16 

.19 

2,70 

T 

1.89 

.40 

ROCK  MILLS 

4 

81 

•  09 

.22 

T 

.30 

1,90 

.99 

1.79 

THURLOM  DAM 

3 

«0 

.«2 

.08 

1,37 

.86 

1.17 

WAOlEY 

5 

11 

l.*7 

.11 

.32 

1,67 

.64 

1.70 

WETUMPKA 

6 

63 

.18 

.07 

4.24 

7 

1.94 

.60 

YATES  HYDRO  PLANT 

5 

18 

.«2 

.08 

2. IT 

1.09 

1.42 

25     26  27 


.24 

.02  ,20 


.01  .06 
,89 
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Continued 


PBAiatE 


06 


CUBA 
DAYTON 

DEXOPOLIS  LOCK  ANO  0AM 
FOOT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
HAVNEVILLC 
LIVINGSTON 
MARION  I  N 

MARION  JUNCTION   I  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHE'tS  1  SSN 
MIlSTEAD 
MINTER  9  N«i 
HONTGOMERT  KB  «P 

ORRVILLE 
PERRVVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SELMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  5  S 
UNION  SPRINGS  2  Nt 
UNIONTOWN 

mARRIOR  LOCK  AND  DAM 


.92 

•.2«  .0< 

4, SO 

S.S8  ,ii 
9.89  .«* 


1.21 
9.04 

6.04  1,2S 


.20  1.09 

.09  2.2*  .(> 
T  .4t  2.91 
.2>  2.» 
.02  .21  9.00 
.ll|4.02  .21 


.22 


.•A 
».»» 
.24  2.19 
.01  4,6« 
.12  9. to 

2. •9 
.02  2.01 
.91  9,90 
.10  2.10 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     U     12     13     14  IS 


16     17     18     19    20  21 


22    23    24     2S    26     27  |28|  29    30  31 


.1' 

.04 


1.49  .90 
1.19  I.IO 
•  .96 


COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE  1  NNU 
ALBERTA 

ANDALUSIA  I  Nm 
BRANTLEY 
BREaTON  1  SSE 

BRUNDIDGE 
CAMDEN  9  NH 
CHATOM  9  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nw 
COLUMBIA  1  E 
COTTCNTON 

DOTMAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOmER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOkN 
GREEN  SAY 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NEWTON 

02ARK  6  NNta 

PHENU  city  2  NN" 

PINt  HILL 

Pushmataha 
river  falls 

SEALE 
SLOCOMB 

SNDm  hill 

THOMASvILLE 

TROY 

"ALLACE  2  E 
WHATLEy 


4,09 
6,99 
T,69 


T         .04  .14  9.92 

.69  .42  ,99 

,86  ,69  2,69 

,T1   1,11  1,19  2,01 

,1T  2.82  2.09 

.IT  1.06  I. 00 

T         .99  .79  1.92 

.19     ,74  1,11  1,90 

1.80  2,62 


.97 


6.76     ,02     ,09  1,12  9,18 


6,10  1.90 
8.22  1,06 


,97     ,78  2.29 

.12  2.80  1.92  2.04 

,49.9.74  ,74 

.42     ,42  1,18 

T        ,19  2,20  ,76 

1,09  1,99  1.91 

,24     ,26  2,96 

,06  9,80  1,91 

,09     ,19  9,02 

,90     ,12  2,00  1,90 

,01   1.76  9.40 

.87  2.60 


.19 


.17  9.11 


6,90     ,40  1,98 


4,90 
9.22 

9.49  1.01 
9,09  1,90 
4,69 


.09  9.40 
.40  2.00 
,78  2,00 


,08  1,01 
,09  ,96 
,19  1,92 


,99  ,87 
1.19 
.49  1.97 


1.29 
.99 
1.04 
1.97 


,04  1,61 
,78 
,10  ,90 


1,40     ,27     ,40  1,40 


GULF 

BAY  MInETTE 
CITRONELLE 
COOEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  SHORES  P  0 
MOBILE  as  AIRPORT 
MOBILE 

ROBERT SOALE   1  E 


2.42 
9.98 
4.72 


.14  1,21  ,T9 
T         ,96  2,90 
,80  1.4T 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OCTOBER  1964 


Station 

Day 

oi  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

ft      ft  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

MAX 

Mm 

75 
61 

95 
66 

75 
64 

91 
59 

60 
49 

63 
17 

34 

37 

71 
43 

34 

35 

34 

38 

69 

38 

91 

97 

52 

71 
52 

81 

45 

69 
49 

61 

30 

60 
34 

7^ 

18 

41 

13 

16 

7  J 
38 

7  J 
41 

99 

45 

70 
50 

49 

69.8 
44,2 

BELLE  WINA  2  N 

MAX 
MIN 

83 
60 

75 
67 

91 
65 

54 

64 

49 

35 

39 

36 

43 

32 

34 

41 

49 

50 

99 
31 

74 

52 

90 
48 

63 
43 

75 
48 

30 

34 

41 

17 

19 

IT 

70 
39 

44 

97 

46 

49 

44 

71,1 
44,6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

76 
62 

94 

64 

77 
66 

79 
53 

79 
49 

63 
40 

62 
35 

66 
38 

72 
44 

40 

70 
42 

36 

90 

49 

69 
91 

56 
52 

67 
99 

47 

91 

31 

35 

41 

46 

66 
15 

39 

72 
34 

72 
41 

79 
49 

61 
52 

52 

66 
43 

TO,T 
♦9,T 

FALKVILLE  I  N 

MAX 
MIN 

80 
62 

94 

64 

80 
67 

8  3 
67 

74 
49 

64 

41 

32 

66 
38 

44 

33 

92 

36 

50 

48 

66 

51 

57 
50 

72 
90 

49 

90 

63 
34 

33 

73 
45 

40 

67 
12 

36 

72 
37 

38 

91 

54 

7^ 
49 

67 
44 

TO.T 
49,2 

FLORENCE 

MAX 
MIN 

59 

62 

60 

79 
60 

69 
47 

65 

37 

37 

57 

41 

34 

33 

36 

45 

49 

50 

56 
52 

77 
47 

46 

50 

33 

32 

41 

90 
40 

16 

36 

39 

44 

48 

65 
51 

50 

42 

T2.6 
44.4 

HLNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

Mm 

62 

63 

67 

9 1 
66 

54 

45 

38 

36 

38 

42 

38 

34 

44 

55 

50 

58 
52 

71 
51 

79 
47 

93 
46 

41 

31 

7j 
33 

45 

^5 

40 

15 

38 

41 

44 

52 

49 

49 

43 

68,9 
49,4 

MADISON 

MAX 

Mm 

S3 
62 

68 

88 
66 

54 

63 
54 

37 

37 

59 

44 

39 

34 

43 

51 

50 

51 

72 
92 

79 
49 

49 

49 

30 

34 

41 

40 

69 
15 

40 

44 

49 

57 

69 
46 

92 

42 

Tl.l 
46,3 

MCULTON  2 

MAX 

Mm 

84 

60 

69 

66 

52 

47 

35 

34 

40 

46 

32 

70 
32 

40 

46 

70 
47 

51 

79 

92 

90 
90 

84 
47 

48 

62 
30 

75 
34 

44 

36 

70 
32 

73 
38 

7j 
41 

42 

58 

54 

90 

42 

71.9 
49,0 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

AP 

MAX 

Mm 

84 
59 

70 

63 

55 

45 

42 

39 

39 

45 

62 
37 

70 
34 

70 
39 

50 

72 
48 

99 

79 
94 

90 
50 

83 
46 

61 
39 

31 

75 
36 

43 

43 

35 

37 

42 

49 

50 

78 
92 

48 

41 

70.9 
45,4 

NEW  MARKET  2 

MAX 

Mm 

83 
60 

69 

8 1 
65 

53 

63 
49 

6 1 
35 

32 

69 
38 

40 

41 

32 

69 
41 

49 

46 

42 

77 
42 

76 
42 

43 

49 

29 

31 

40 

39 

70 
12 

34 

36 

78 
40 

68 
57 

TO 
49 

47 

39 

72,5 
43,3 

RED  BAY 

MAX 

Mm 

75 
61 

83 
65 

64 

77 
64 

69 
48 

63 
38 

36 

69 
38 

41 

35 

34 

45 

52 

51 

69 
91 

99 
91 

71 

90 

99 

49 

34 

40 

45 

78 
42 

68 

39 

42 

47 

52 

78 
47 

62 
49 

76 
90 

70 
43 

71.2 
47,0 

REDSTONE  ARSENAL 

MAX 

Mm 

81 
60 

77 
66 

82 
64 

73 
92 

63 
39 

62 
34 

67 
32 

69 
36 

66 
43 

61 
91 

69 
11 

69 
44 

76 
49 

67 
49 

59 

90 

72 
49 

61 
45 

91 
49 

65 
34 

60 
30 

72 
31 

75 
38 

68 

36 

70 
32 

73 
32 

71 
38 

75 
42 

62 
54 

70 
49 

69 
49 

79 
43 

TO, 3 
42.6 

RUSSELLVILLE  2 

MAX 

Mm 

80 
61 

93 
62 

83 
63 

60 
62 

65 

47 

63 
36 

60 

30 

67 
32 

70 
35 

65 
34 

63 
90 

70 
35 

72 
43 

79 
42 

71 
49 

96 
91 

75 
41 

91 

49 

93 
43 

63 
26 

61 
27 

73 
39 

78 
40 

67 

10 

69 
30 

72 
35 

70 
35 

77 
41 

61 
48 

76 
49 

69 
40 

Tl.O 
41.2 

WATERLOO 

•      ft  ft 

MAX 

Mm 

55 

49 

49 

42 

45 

32 

64 

30 

39 

72 
29 

7  J 
30 

73 
33 

70 
47 

7  ^ 
48 

75 
45 

92 

98 
53 

79 
46 

70 
43 

83 
41 

63 
27 

17 

36 

34 

11 

72 
33 

72 
37 

7  \ 
40 

47 

17 

75 
46 

37 

72.2 
40.2 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS 

02 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

Mm 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

Mm 

65 

63 

8 1 

70 

81 
69 

60 
56 

65 
90 

64 

37 

67 
33 

71 
36 

72 

40 

33 

70 
33 

73 
47 

90 
54 

69 
57 

99 

51 

74 

92 

90 
43 

94 
43 

64 
49 

61 
28 

73 
31 

79 
37 

71 
39 

71 
11 

73 
37 

73 
36 

77 
45 

72 
60 

71 
93 

79 
47 

80 
44 

T3,2 
45,1 

BIRMINSHAM  WB  AP 

MAX 

Mm 

65 

69 

70 

60 
71 

79 
92 

65 
43 

40 

66 
36 

40 

7 1 
43 

37 

70 
41 

49 

96 

93 

99 
53 

72 
51 

79 
46 

47 

63 
42 

32 

36 

77 
41 

39 

69 

39 

71 
40 

72 
42 

75 
52 

52 

74 
92 

90 

79 
49 

T2,l 
47,1 

BRIDGEPORT  2  W 

MAX 

Mm 

79 
63 

65 

64 

54 

50 

34 

65 
33 

69 
32 

38 

35 

16 

37 

49 

48 

50 

65 
51 

90 
45 

41 

90 

27 

28 

39 

34 

68 

32 

34 

35 

40 

53 

90 

90 

44 

71.0 
42,9 

SUNTERSvILLE 

MAX 

Mm 

65 

67 

60 

56 

65 
49 

45 

39 

70 
40 

43 

72 
36 

7 1 
19 

71 
43 

49 

54 

52 

70 
53 

79 
49 

92 
49 

80 
51 

63 
33 

72 
34 

90 
40 

72 
39 

38 

7  J 
40 

72 
40 

7  J 
47 

55 

92 

75 
49 

48 

72,7 
46.8 

ONEONTA 

MAX 

Mm 

65 

8 1 
68 

67 

67 

49 

37 

34 

34 

70 
40 

70 
35 

35 

42 

47 

97 

90 

55 
50 

69 
50 

43 

51 

30 

30 

36 

39 

11 

69 

32 

35 

40 

48 

74 
94 

47 

49 

T1.3 
44.6 

SAINT  BERNARD 

MAX 

Mm 

38 

40 

67 
37 

39 

37 

40 

47 

67 
94 

49 

73 
46 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

Mm 

78 
63 

75 
61 

76 
62 

73 
48 

63 
46 

61 
33 

65 
31 

67 
34 

68 
39 

65 

33 

66 
34 

67 
42 

74 
49 

69 
47 

61 
47 

66 
48 

67 
47 

80 
51 

66 
47 

97 
29 

69 
34 

75 
37 

68 
35 

66 
36 

69 
35 

69 
41 

70 
49 

70 
92 

72 
48 

74 
49 

77 
46 

69.1 
43.5 

SCOTTSBORO 

MAX 

Mm 

78 
64 

79 
65 

78 
64 

78 
65 

74 

50 

69 
46 

64 
33 

67 
35 

70 
36 

69 
36 

67 
36 

70 
44 

70 
44 

76 
46 

71 
90 

56 
51 

71 
90 

90 
41 

80 
49 

61 

30 

60 
31 

71 
34 

78 
15 

68 
35 

70 
30 

70 
35 

71 
35 

70 
40 

72 
90 

78 
50 

79 
44 

71.1 
41.7 

VALLEY  HEAD 
ft      ft  ft 

MAX 

Mm 

75 
64 

80 
64 

76 
64 

76 
65 

66 
49 

64 

32 

62 
30 

64 

32 

68 
16 

70 
29 

64 
32 

68 
40 

70 
43 

74 
46 

70 
50 

96 
90 

64 

41 

■0 
38 

82 
42 

60 
29 

58 

27 

70 
29 

76 
10 

68 

30 

68 

33 

72 
32 

70 
34 

70 
94 

67 
92 

75 
44 

76 
44 

69.7 
41.1 

UPPER  PLAINS 

03 

aliceville 

MAX 

Mm 

67 

66 

62 

70 
48 

48 

40 

38 

39 

71 
40 

38 

38 

40 

42 

49 

69 
49 

60 
53 

76 
46 

81 
48 

56 

32 

69 
35 

40 

40 

73 
40 

71 
39 

39 

42 

78 
48 

77 
99 

51 

47 

T2.2 
45.5 

BANKHEAD  LOCK  AND 

DAM 

MAX 

Mm 

66 

67 

69 

79 
69 

52 

41 

37 

68 
39 

43 

40 

37 

72 
39 

49 

90 

69 
51 

63 
50 

79 
41 

62 
47 

84 
54 

65 
31 

65 
35 

36 

81 
40 

37 

39 

42 

39 

48 

67 
95 

49 

46 

T2.6 
46.4 

CENTREVILLE 

MAX 

Mm 

8 1 
66 

72 

83 

71 

60 
70 

92 
50 

41 

35 

69 

35 

39 

37 

68 
35 

72 
43 

49 

92 

68 
51 

60 
93 

72 
43 

81 
44 

65 
48 

65 

30 

65 
31 

75 
31 

80 
19 

74 
14 

71 
36 

79 
35 

16 

49 

76 
95 

47 

81 
46 

T4.9 
*5,2 

clanton 

MAX 

Mm 

80 
65 

84 
69 

69 

70 

8 1 
48 

67 
41 

36 

35 

69 
40 

40 

35 

70 
46 

91 

93 

69 
53 

99 
92 

72 
48 

80 
43 

82 
51 

61 
31 

63 
32 

70 
37 

78 
40 

72 
14 

36 

34 

44 

96 

76 
52 

46 

79 
47 

T2.9 
46,1 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

Mm 

92 
64 

65 

8 1 
66 

72 

64 
45 

62 
33 

35 

70 
39 

32 

33 

69 

37 

69 
40 

71 
46 

67 
47 

49 

91 

79 
49 

61 
47 

62 

28 

62 
28 

72 
34 

78 
14 

69 
14 

70 
36 

70 
37 

44 

46 

63 
48 

40 

40 

TO. 5 
42.1 

FAYETTE 

MAX 

Mm 

64 
63 

80 
71 

81 
69 

75 
71 

71 
49 

66 
36 

70 
35 

79 
36 

70 
42 

71 
35 

73 
16 

69 
40 

77 
91 

71 
92 

64 

92 

76 
93 

82 
46 

84 
47 

82 
91 

64 

30 

76 
33 

80 
39 

71 
16 

74 
16 

79 
38 

74 
16 

75 
41 

72 
95 

76 
51 

48 

76 
43 

74,3 
46.1 

HALEYVILLE 

MAX 

Mm 

80 
62 

91 
64 

67 

90 
69 

70 
46 

63 
36 

63 
36 

66 
38 

70 
41 

33 

63 
35 

70 
36 

70 
42 

74 

47 

69 
50 

96 

91 

74 

42 

80 
43 

61 
46 

66 

29 

62 
32 

72 
36 

79 
41 

68 

19 

70 
38 

72 
40 

41 

46 

69 
46 

47 

41 

70.9 
*>.9 

HAMILTON  J  S 

MAX 

Mm 

61 

60 

94 

61 

79 
66 

82 
70 

73 

48 

64 

32 

64 
31 

68 
33 

71 
34 

67 
33 

65 

30 

71 
32 

72 
37 

77 
46 

71 
46 

99 

53 

74 
40 

61 
41 

84 
44 

65 

27 

64 
29 

79 

30 

60 

12 

TO 
12 

72 
34 

71 
14 

72 
34 

76 
40 

67 
90 

76 
44 

72 
39 

72,6 
40,7 

JASPER  4  N 

MAX 

Mm 

84 
63 

78 
70 

79 
68 

75 
52 

66 
50 

64 

38 

68 
37 

73 
33 

71 
39 

64 

36 

71 
33 

66 
37 

76 
47 

66 

50 

59 

52 

72 
44 

61 
56 

79 

97 

64 

47 

63 
29 

71 
29 

77 
14 

66 

19 

72 
32 

70 
38 

70 
11 

73 
41 

68 
53 

73 
94 

68 

47 

74 
42 

Tl,l 
44,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUBAMA 

OCTOBER 


Sm  Bmimrmucm  NotM 


Station 

Day  ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

28 

29 

30 

31 

< 

PRATTVlLLE 

MAX 

Mm 

a* 
i» 

81 
70 

79 
71 

82 
73 

76 
65 

78 
66 

76 
49 

70 
39 

77 
61 

70 
46 

72 
41 

78 
96 

86 
92 

78 
99 

60 
92 

71 
94 

80 
91 

82 

46 

67 
40 

66 
37 

71 
19 

78 

38 

76 
4] 

71 
19 

71 
98 

74 
42 

78 
92 

79 
98 

79 
92 

80 
49 

81 
49 

79.8 

4S.6 

ThORSBV  EXP  STATION 

MAX 

MIN 

•  4 

65 

79 
67 

78 
67 

77 

*e 

66 
68 

69 
62 

67 
60 

70 
38 

75 

63 

67 
41 

69 
42 

71 
6S 

77 
92 

70 
92 

98 
49 

74 

91 

78 

90 

SO 

90 

T2 

62 

71 

78 

73 

71 
40 

70 
40 

72 
42 

73 
92 

72 
97 

74 

92 

80 
92 

78 

90 

72,7 
48.1 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

a* 

67 

82 

73 

80 
72 

80 
SS 

67 
68 

69 
61 

68 
38 

71 
38 

71 
«> 

67 
60 

71 
37 

71 
63 

SO 

91 

71 
94 

60 
93 

76 
91 

SI 

46 

S4 

48 

66 

42 

69 
32 

74 
99 

80 
40 

73 
44 

Tl 
40 

71 
39 

74 

39 

78 
47 

67 
93 

76 
99 

79 
91 

79 
47 

73.9 
47,0 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

MAX 
MIN 

79 
65 

88 

66 

a* 

69 

80 
70 

80 
50 

72 

60 

66 

38 

68 
39 

71 
61 

71 
IS 

69 
36 

72 
IT 

72 
90 

79 
92 

69 
91 

81 
92 

79 
69 

79 
46 

84 

90 

69 

32 

69 
91 

79 
99 

SO 

41 

T2 
97 

72 
37 

73 
38 

74 
38 

77 
92 

68 
52 

79 
49 

77 
47 

74,5 
46.0 

VERNON 

MAX 
MIN 

a7 

63 

83 
71 

83 
68 

78 
52 

65 
68 

69 
15 

71 
32 

74 
34 

69 
62 

66 
32 

73 
30 

71 
IT 

79 
92 

71 
90 

62 
92 

76 
99 

82 

41 

84 

49 

Tl 
91 

69 

28 

76 
10 

SO 

39 

72 
19 

73 
32 

79 
36 

79 
36 

79 
41 

71 
97 

76 
50 

76 
46 

79 
40 

74.9 
49,7 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANN15T0N  FAA  AP 

MAX 

Mm 

a6 

67 

78 
67 

81 

70 

81 
51 

67 
68 

65 
60 

6S 
97 

71 
38 

74 
61 

6S 

38 

72 
36 

79 

47 

80 
51 

73 
94 

96 

92 

67 
91 

81 
46 

82 

43 

66 
48 

63 

31 

72 
13 

78 

37 

72 
39 

T2 
16 

74 

37 

75 
39 

79 
91 

80 
93 

78 

50 

79 
46 

81 

91 

71.8 

49.9 

CALERA  2  S» 

MAX 
MIN 

a7 

6* 

82 
68 

81 
68 

ao 

58 

69 
57 

67 

39 

6a 

32 

72 
32 

77 
38 

68 
14 

73 
33 

76 
40 

80 
90 

72 
99 

99 
90 

71 
91 

79 
41 

84 

41 

76 
91 

64 
28 

73 
29 

81 
33 

73 
14 

72 
29 

73 
33 

74 

32 

77 
43 

74 
93 

T4 
48 

82 
43 

81 
43 

74,9 
43,6 

CENTRE  5  SW 

MAX 

MIN 

7» 
66 

79 
6'> 

78 
65 

80 
67 

75 
50 

67 
60 

61 
36 

67 
34 

71 
38 

74 
36 

69 
39 

69 

39 

72 
44 

76 
49 

71 
91 

97 
92 

68 

90 

81 

41 

86 
64 

64 

29 

62 
30 

72 
99 

80 
33 

72 
14 

69 
39 

72 
33 

74 
42 

74 

90 

77 
54 

78 
46 

79 
49 

72,9 
44.2 

chiloersburg  wtr  plant 

MAX 

I4m 

85 
64 

82 
69 

81 
69 

82 

5a 

67 

to 

69 
36 

66 
34 

71 
34 

74 
99 

68 

37 

70 
11 

79 
40 

77 
48 

74 
99 

66 
92 

70 
93 

SO 

41 

83 
41 

79 
99 

62 
29 

73 
31 

79 
36 

79 
99 

71 
11 

72 
14 

74 
32 

78 
43 

79 
54 

76 
52 

SO 
49 

81 
49 

74,9 
44.4 

6ADS0EN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

ao 

66 

77 
66 

78 

65 

73 
58 

70 
90 

63 
62 

66 
39 

70 
34 

69 
99 

69 
39 

69 
60 

69 
43 

74 
47 

69 

60 

66 

78 
90 

SI 

42 

68 

61 

72 

79 

70 

Tl 
14 

72 
16 

72 
36 

70 
46 

72 
93 

74 
54 

77 
49 

77 
46 

71.9 
45,6 

PELL  CITY  1  NNE 

MAX 
MIN 

70 
63 

82 
65 

78 
66 

a2 

67 

78 
68 

65 
38 

63 
36 

65 
32 

69 
33 

71 
16 

66 
14 

69 
39 

72 
49 

79 
47 

79 
47 

94 

90 

6S 

93 

79 
41 

81 
41 

63 
34 

60 

30 

70 
30 

77 
19 

69 
13 

68 

33 

70 
34 

71 
14 

70,7 
42.  1 

SYLACAUGA  <,  NE 

MAX 
MIN 

TALLADEGA 
*      •  • 

MAX 
MIN 

a3 

62 

78 
65 

80 
6« 

79 
53 

65 
65 

62 

3a 

64 

32 

68 
32 

72 
36 

64 
34 

68 
36 

72 
37 

79 
49 

71 
90 

98 
47 

67 
49 

77 
42 

79 
39 

61 

90 

60 
27 

69 
28 

79 
34 

69 
19 

67 

30 

68 

33 

70 
32 

79 
40 

74 

92 

73 
49 

76 
42 

77 
43 

70,9 
41,9 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

8* 
67 

79 
66 

80 
65 

81 
62 

67 
69 

65 
39 

66 
36 

70 
31 

77 
35 

67 
33 

69 
93 

7J 
47 

77 
49 

98 
90 

69 

92 

81 

49 

88 

38 

79 
92 

63 
28 

73 
28 

SO 

31 

76 
39 

71 
31 

72 
32 

74 

30 

76 
49 

77 
93 

77 
45 

80 
42 

80 
44 

73,9 
43,4 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

80 
63 

83 
65 

77 

70 

80 
*7 

66 
62 

63 
38 

69 
33 

69 
98 

73 
40 

66 
36 

70 
40 

71 
43 

79 
90 

99 
90 

70 
91 

78 
44 

82 
92 

99 
11 

60 
11 

71 
IS 

77 
36 

72 
99 

69 
11 

71 
32 

71 
34 

74 
43 

77 
47 

77 
42 

80 
46 

78 
48 

71.8 
43,5 

Auburn  >  sh 

MAX 

Mm 

89 
70 

83 
67 

79 
68 

77 
70 

81 
68 

72 
39 

68 
40 

68 
36 

69 
38 

79 
60 

72 
42 

TO 
91 

79 
93 

It 

69 

90 

96 
91 

68 
48 

SO 

46 

82 
94 

67 
19 

62 
12 

69 
36 

77 
44 

78 
19 

70 
38 

71 
38 

74 
90 

76 
96 

79 
90 

78 
91 

79 
49 

73.6 
47.9 

CAMP  MILL  2  NW 

MAX 

Mm 

85 
66 

82 
66 

75 
66 

77 
68 

79 
68 

68 
39 

67 
36 

69 
34 

68 
36 

76 

17 

6S 

97 

68 
40 

74 

90 

11 

6* 

92 

95 
92 

69 

92 

78 
42 

SO 
49 

61 
12 

97 

30 

68 
36 

77 
38 

Tl 
16 

69 
39 

70 
35 

74 
38 

79 
92 

78 
48 

79 
49 

78 
47 

71.7 
44,7 

HEFLIN 

MAX 

Mm 

76 
65 

a* 

65 

78 
65 

8) 

71 

77 
68 

75 
39 

70 
32 

68 
31 

70 
15 

72 
1* 

68 

33 

70 
38 

74 
44 

48 

70 
36 

94 

91 

69 
47 

80 
38 

80 
92 

60 
29 

60 
26 

70 
28 

76 
31 

79 
93 

73 
29 

72 
30 

79 
40 

76 
92 

78 
47 

77 
42 

80 
49 

73.0 
42.0 

LAFAYETTE 

MAX 

Mm 

77 
62 

72 
59 

70 
60 

72 
59 

66 
62 

60 
33 

6* 

32 

64 

31 

70 
99 

64 

33 

62 
33 

67 
40 

68 
45 

90 
42 

60 
44 

73 
42 

78 
43 

47 

99 
27 

69 
93 

76 

3a 

68 
38 

63 
32 

64 

32 

68 
44 

70 
48 

72 
45 

70 
45 

75 
45 

74 
49 

67.0 
41,9 

MARTIN  DAM 

MAX 

Mm 

83 

78 

78 

67 

69 

66 

90 

69 
46 

67 
40 

74 
42 

67 
46 

69 
49 

79 
92 

79 

33 

69 

60 
92 

68 
94 

78 
97 

80 
47 

72 
99 

70 
42 

70 
33 

76 
37 

69 
42 

71 
41 

79 
42 

75 
40 

77 
93 

77 
56 

73 

77 
47 

80 

73.0 
50,0 

OPELIKA 

MAX 

85 
67 

83 
65 

77 
65 

76 
70 

79 
69 

79 

69 
39 

69 
34 

69 

34 

79 
IS 

73 
19 

68 
4* 

73 
49 

tl 

62 
90 

99 
92 

6f 

90 

79 
44 

81 
44 

64 

12 

63 
11 

69 

31 

78 

39 

74 

37 

72 
36 

69 

19 

79 
39 

74 
48 

72 
48 

73 
46 

79 
46 

72,0 

ROCKFORD  2  NNH 

MAX 

Mm 

83 
65 

83 
66 

78 
67 

77 
70 

82 
47 

66 
62 

63 
37 

62 
36 

69 
40 

74 
IS 

66 

37 

69 
44 

73 
50 

It 

67 
48 

96 
90 

69 
47 

78 
48 

81 
92 

60 
14 

63 
34 

70 
42 

78 

41 

71 
39 

70 
39 

70 
32 

73 
40 

75 
40 

76 
50 

74 

91 

80 
91 

72.0 
49,8 

ROCK  MILLS 
•      •  tt 

MAX 

Mm 

83 
67 

83 
66 

75 
6<i 

77 
6S 

77 
68 

68 
60 

69 
37 

66 

33 

6t 

94 

76 
18 

69 
36 

68 
49 

72 
46 

76 
90 

T6 
49 

96 
92 

64 

91 

79 
42 

82 

92 

6] 
11 

61 
30 

68 

31 

77 
94 

74 
13 

69 
12 

71 
32 

73 
40 

75 
47 

77 
46 

74 
49 

80 
49 

72,1 
49,9 

PRAIRIE  06 

DAYTON 

MAX 

Mm 

83 
68 

87 
70 

80 

70 

78 

71 

79 
69 

68 
41 

66 
38 

69 

42 

73 
45 

72 
99 

68 

17 

79 
6S 

79 
99 

99 

69 

91 

61 

91 

79 
90 

81 

92 

84 

97 

69 
14 

69 
34 

79 
49 

81 

49 

79 
60 

72 

44 

73 
49 

76 
94 

82 

61 

76 

52 

79 

94 

80 
48 

74,6 

90,0 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

MAX 
MIN 

75 
67 

85 
68 

80 
71 

78 
70 

77 
90 

66 
42 

65 
42 

68 
43 

73 
43 

74 
41 

66 
40 

71 
40 

71 
92 

68 

92 

62 
92 

79 
48 

78 
48 

82 
49 

61 
14 

69 
39 

74 

96 

79 
44 

T2 
44 

71 
40 

71 
49 

74 
46 

77 
95 

71 
92 

72 
92 

80 
49 

72.9 
48,7 

GAINESVILLE 

MAX 

Mm 

7« 

67 

8* 
68 

SO 

71 

80 
72 

76 
51 

69 
40 

65 
40 

68 

40 

73 
43 

70 
40 

66 

17 

71 
41 

71 
49 

9" 

67 
91 

61 

92 

75 
49 

SO 

90 

89 

99 

69 
19 

67 

36 

77 
40 

SI 
43 

T3 
19 

71 
19 

73 
60 

75 
41 

77 
94 

67 
92 

72 
92 

77 
47 

73,1 
48.0 

GREENSBORO 

MAX 

Mm 

HAYNEVILLE 

MAX 

Mm 

TS 
43 

T2 
13 

71 
41 

70 
42 

74 
48 

79 
99 

76 
93 

71 
48 

82 

49 

LIVINGSTON 

MAX 

Mm 

83 
66 

80 
67 

80 
69 

76 

*a 

67 
68 

69 
40 

68 

36 

72 
37 

73 
63 

68 

17 

72 
35 

71 
42 

77 
93 

99 

64 

90 

76 
90 

82 
46 

84 
47 

TT 
49 

68 

11 

79 
11 

81 
19 

74 
43 

T2 
16 

74 

16 

74 
17 

77 
46 

69 

96 

71 
91 

78 

49 

80 
49 

74.1 
49.8 

MARION  JUNCTION  2  NE 

MAX 
MIN 

85 
66 

80 
72 

77 
70 

81 
59 

■,» 
-.9 

66 
43 

6S 

39 

72 
39 

77 
61 

67 

39 

71 
38 

74 
47 

79 
99 

61 

91 

74 
91 

SO 
99 

82 

47 

81 
93 

69 

12 

71 
14 

SO 

40 

74 
66 

71 
60 

71 
39 

74 

37 

78 

90 

79 

76 

81 

81 

74,7 

MINTER  3  NW 

MAX 

Mm 

86 

69 

81 

70 

78 
71 

81 
68 

67 
63 

66 

69 
41 

72 
61 

76 
42 

TO 
62 

73 
46 

79 
93 

67 
91 

61 
92 

73 
91 

78 

90 

81 

91 

62 

11 

61 
19 

72 
37 

77 
68 

79 
62 

73 
42 

72 
44 

77 
44 

80 
96 

79 
99 

74 

92 

SO 

90 

71,7 
48.8 

MONTGOMERY  wB  AP 

MAX 

Mm 

8« 

68 

SO 
71 

79 
71 

83 
52 

69 
90 

66 
69 

66 
42 

67 
61 

79 
62 

6S 

43 

70 
42 

79 
93 

78 
94 

59 
95 

73 
99 

SO 
94 

81 

90 

69 
47 

61 
18 

72 
16 

77 
40 

79 
47 

70 
60 

71 
40 

74 
40 

78 

94 

76 
98 

74 

92 

79 

91 

81 

91 

71.1 
49.4 

SELMA 

MAX 

Mm 

87 
66 

81 
68 

79 
69 

76 
69 

69 
68 

68 
63 

70 
39 

70 
42 

76 
49 

69 
41 

74 

39 

76 
92 

79 
97 

70 
60 

64 

90 

69 

50 

80 

92 

a3 

49 

81 
54 

64 
38 

73 
17 

78 

41 

79 
40 

72 
44 

74 
42 

79 
42 

76 

41 

79 
97 

79 
60 

80 

94 

SO 

91 

79.0 
49.7 

>Uowlag  SuUoo  lodrn 
31 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

82 

79 

76 

82 

72 

67 

64 

69 

74 

74 

70 

76 

70 

67 

62 

66 

60 

62 

76 

64 

71 

76 

76 

71 

75 

76 

78 

80 

79 

80 

80 

74 

2 

MIN 

68 

68 

69 

71 

50 

41 

41 

39 

38 

41 

41 

49 

49 

90 

54 

93 

46 

43 

44 

32 

96 

39 

9 1 

38 

35 

36 

55 

91 

** 

49 

46, 

1 

UNION  SPRINGS  2  NE 

MAX 

69 

69 

71 

76 

77 

^7 

77 

80 

63 

97 

71 

65 

73 

79 

77 

76 

77 

76 

77 

78 

76 

79 

80 

60 

80 

74, 

6 

II      *  ft 

MIN 

39 

38 

39 

40 

49 

91 

52 

96 

51 

92 

39 

36 

40 

42 

42 

40 

40 

43 

41 

38 

45 

56 

47 

46 

46 

44, 

1 

COASTAL  PLAIN 

07 

ANDALUSIA  1  NM 

MAX 

91 

82 

80 

80 

84 

70 

66 

66 

70 

79 

69 

79 

79 

76 

61 

99 

72 

79 

63 

68 

62 

72 

77 

76 

74 

72 

76 

61 

62 

75 

80 

74 

6 

66 

71 

70 

72 

51 

43 

39 

36 

37 

49 

40 

49 

99 

96 

99 

99 

46 

46 

47 

34 

33 

37 

40 

40 

39 

38 

41 

54 

47 

44 

46 

47 

4 

BRANTLEY 

MAX 

90 

88 

85 

78 

B2 

70 

66 

69 

70 

76 

70 

74 

60 

79 

61 

60 

72 

60 

64 

66 

64 

75 

78 

78 

73 

72 

76 

81 

80 

77 

82 

75 

4 

MIN 

67 

71 

70 

72 

50 

42 

36 

35 

36 

42 

37 

46 

93 

97 

52 

93 

45 

42 

50 

32 

3 1 

35 

36 

36 

36 

35 

45 

52 

45 

43 

44 

46 

1 

BREWTON  3  S5E 

MAX 

87 

83 

79 

65 

75 

68 

69 

72 

77 

71 

74 

77 

77 

66 

64 

74 

62 

65 

77 

66 

76 

80 

79 

74 

73 

77 

81 

81 

75 

81 

82 

76 

4 

Mm 

69 

69 

72 

73 

51 

42 

35 

37 

96 

46 

99 

46 

95 

98 

99 

95 

50 

36 

39 

36 

36 

36 

50 

47 

45 

47 

47 

2 

CAMDEN  3  NM 

MAX 

87 

83 

78 

63 

68 

66 

69 

72 

77 

66 

73 

75 

76 

67 

60 

79 

60 

62 

79 

65 

75 

79 

79 

73 

73 

77 

61 

79 

75 

62 

63 

75 

4 

Mm 

67 

71 

70 

64 

49 

41 

37 

38 

42 

41 

96 

45 

93 

95 

51 

94 

49 

*8 

51 

43 

94 

43 

41 

96 

40 

39 

50 

59 

55 

50 

49 

48 

5 

CHATOM  3  N 

MAX 

86 

86 

79 

79 

68 

66 

69 

73 

79 

70 

79 

79 

79 

69 

62 

75 

62 

64 

77 

67 

76 

80 

76 

74 

74 

77 

60 

78 

86 

82 

82 

76 

3 

MIN 

67 

68 

^' 

65 

48 

40 

36 

69 

42 

43 

37 

46 

12 

56 

5^ 

92 

52 

54 

50 

55 

43 

46 

40 

42 

41 

52 

59 

49 

48 

50 

9 

CLAYTON 

MAX 

86 

8* 

77 

76 

75 

79 

64 

71 

65 

69 

72 

62 

74 

72 

59 

96 

77 

76 

60 

71 

60 

70 

79 

70 

66 

68 

72 

75 

76 

76 

77 

72 

0 

69 

68 

69 

71 

50 

43 

42 

44 

47 

49 

46 

92 

92 

55 

51 

92 

51 

93 

99 

40 

44 

90 

52 

45 

45 

46 

56 

57 

53 

55 

56 

52 

1 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

8* 

77 

67 

76 

67 

70 

74 

77 

79 

74 

60 

77 

64 

61 

79 

62 

63 

73 

65 

73 

79 

60 

75 

T2 

77 

81 

82 

81 

81 

80 

76 

,5 

MIK 

72 

7* 

7* 

74 

5J 

47 

44 

40 

♦6 

90 

90 

99 

99 

96 

96 

97 

54 

54 

46 

42 

38 

49 

47 

47 

46 

47 

61 

58 

95 

54 

50 

53 

3 

ENTERPRISE 

MAX 

89 

86 

75 

83 

76 

66 

*6 

72 

76 

72 

79 

7« 

76 

66 

61 

79 

61 

64 

74 

63 

73 

79 

79 

75 

72 

77 

60 

81 

90 

61 

75 

,7 

MIN 

69 

72 

Tl 

TJ 

92 

45 

42 

42 

49 

46 

47 

94 

97 

96 

99 

99 

94 

99 

98 

94 

99 

42 

48 

46 

42 

44 

56 

60 

54 

52 

52 

2 

eufaula 

MAX 

MIN 

EVERGREEN 

MAX 

89 

88 

86 

76 

83 

70 

66 

68 

71 

78 

70 

71 

76 

75 

60 

42 

79 

81 

83 

69 

69 

73 

76 

77 

74 

72 

77 

81 

60 

76 

62 

75 

,2 

MIN 

67 

72 

71 

72 

50 

45 

49 

36 

99 

42 

41 

47 

94 

59 

92 

94 

47 

49 

90 

93 

94 

35 

39 

42 

40 

41 

45 

49 

50 

46 

46 

48 

,1 

FRISCO  CITY 

MAX 

88 

88 

85 

76 

61 

70 

67 

70 

72 

77 

70 

76 

76 

76 

64 

67 

79 

60 

64 

66 

66 

74 

60 

78 

75 

74 

78 

80 

69 

76 

60 

75 

,8 

MIN 

68 

70 

68 

72 

48 

43 

36 

41 

43 

45 

41 

90 

98 

59 

91 

99 

92 

5 1 

93 

36 

44 

46 

43 

45 

45 

56 

59 

95 

53 

52 

50 

,9 

GENEVA 

MAX 

89 

87 

86 

76 

82 

70 

66 

67 

69 

74 

70 

72 

76 

75 

62 

69 

72 

78 

60 

70 

62 

70 

75 

77 

71 

70 

76 

79 

79 

78 

78 

74 

,2 

68 

71 

72 

72 

53 

46 

48 

41 

42 

46 

44 

55 

97 

57 

94 

94 

91 

90 

55 

39 

35 

40 

43 

43 

41 

41 

46 

55 

51 

48 

50 

50 

|6 

GILBERTOWN 

MAX 

88 

82 

77 

79 

68 

66 

69 

74 

79 

66 

75 

76 

77 

70 

62 

76 

89 

65 

70 

68 

77 

61 

75 

73 

76 

77 

78 

78 

76 

63 

83 

75 

•  8 

68 

67 

72 

68 

50 

42 

36 

35 

99 

40 

34 

41 

55 

98 

94 

99 

47 

46 

54 

30 

31 

35 

41 

95 

39 

35 

50 

60 

52 

47 

44 

46 

,9 

GREENVILLE 

MAX 

86 

81 

78 

81 

77 

65 

68 

70 

75 

72 

72 

75 

75 

69 

97 

72 

78 

81 

75 

63 

72 

77 

75 

72 

71 

75 

79 

77 

74 

79 

80 

74 

,2 

68 

72 

70 

72 

49 

43 

42 

42 

44 

44 

44 

53 

54 

55 

51 

93 

93 

50 

55 

38 

36 

42 

50 

40 

39 

45 

57 

59 

53 

55 

51 

50 

,9 

HEADLAND 

MAX 

90 

88 

81 

75 

62 

70 

66 

62 

71 

75 

72 

72 

78 

75 

60 

97 

71 

61 

84 

71 

64 

72 

79 

79 

71 

71 

76 

80 

60 

80 

80 

74 

,l> 

70 

72 

72 

72 

52 

44 

42 

41 

44 

48 

48 

51 

56 

57 

99 

92 

93 

53 

56 

39 

41 

47 

47 

41 

43 

41 

53 

57 

52 

51 

53 

51 

•  6 

HIGHLAND  HOME 

MAX 

87 

85 

82 

76 

79 

69 

65 

67 

70 

74 

66 

72 

76 

77 

62 

56 

70 

76 

61 

64 

61 

71 

72 

75 

73 

71 

76 

80 

77 

74 

80 

73 

,2 

67 

71 

70 

70 

49 

44 

4l 

44 

44 

45 

43 

47 

53 

55 

91 

92 

92 

53 

55 

35 

99 

43 

50 

46 

43 

43 

49 

52 

53 

54 

54 

50 

,5 

NATCHEZ 

MAX 

89 

8* 

79 

62 

76 

66 

69 

72 

76 

70 

75 

76 

76 

70 

69 

79 

79 

64 

74 

69 

74 

80 

76 

75 

74 

77 

83 

80 

76 

61 

83 

76 

,2 

67 

70 

71 

75 

49 

41 

34 

34 

97 

42 

33 

43 

92 

57 

92 

99 

44 

43 

54 

30 

91 

35 

39 

94 

36 

35 

52 

59 

52 

45 

46 

46 

,6 

OZARK  6  NNW 

MAX 

82 

83 

7* 

62 

77 

66 

66 

72 

72 

72 

72 

74 

74 

65 

60 

72 

80 

84 

75 

69 

70 

76 

60 

74 

74 

72 

60 

81 

61 

60 

80 

74 

,9 

69 

71 

TO 

72 

50 

42 

40 

49 

47 

41 

41 

91 

94 

96 

92 

99 

99 

51 

56 

39 

49 

49 

52 

65 

45 

45 

59 

96 

51 

54 

57 

51 

,8 

PHENtX  CITY  2  NNW 

MAX 

89 

84 

79 

76 

80 

66 

69 

66 

69 

73 

69 

69 

79 

76 

63 

96 

67 

60 

63 

67 

61 

70 

78 

74 

69 

70 

75 

77 

78 

76 

79 

73 

,0 

69 

66 

67 

69 

52 

45 

44 

44 

43 

44 

46 

92 

99 

96 

92 

99 

94 

53 

57 

41 

97 

41 

48 

46 

49 

45 

49 

57 

57 

53 

54 

51 

,4 

PUSHMATAHA 

MAX 

79 

86 

•  5 

76 

75 

67 

66 

69 

72 

76 

68 

72 

74 

73 

69 

73 

76 

61 

65 

65 

67 

76 

81 

75 

74 

75 

75 

76 

71 

78 

79 

74 

5 

67 

66 

72 

71 

49 

40 

38 

38 

39 

34 

40 

45 

97 

92 

91 

91 

9 1 

54 

33 

34 

40 

42 

96 

36 

37 

45 

59 

51 

5 1 

44 

47 

,4 

SEALE 

MAX 

8* 

82 

76 

80 

72 

69 

67 

69 

75 

70 

70 

79 

78 

71 

96 

66 

61 

84 

78 

63 

73 

85 

76 

74 

70 

73 

77 

78 

74 

79 

79 

74 

,4 

MIN 

67 

61 

68 

68 

51 

44 

41 

39 

38 

43 

41 

92 

92 

93 

92 

99 

92 

*4 

53 

36 

33 

46 

43 

99 

36 

39 

52 

59 

49 

53 

49 

48 

5 

THOMASVILLE 

MAX 

8* 

8S 

80 

76 

78 

66 

65 

68 

71 

75 

67 

73 

73 

79 

64 

62 

73 

79 

61 

63 

69 

73 

76 

75 

72 

72 

75 

79 

76 

75 

79 

73 

,5 

68 

69 

71 

72 

49 

42 

40 

41 

49 

42 

40 

46 

91 

98 

91 

99 

90 

50 

52 

34 

97 

44 

47 

43 

43 

43 

44 

56 

55 

52 

53 

49 

8 

TROY 

MAX 

86 

82 

76 

75 

65 

67 

69 

74 

69 

70 

78 

77 

72 

99 

71 

79 

63 

69 

62 

72 

79 

76 

73 

72 

77 

81 

79 

76 

80 

81 

74 

2 

MIN 

68 

70 

70 

71 

49 

43 

43 

45 

47 

45 

47 

53 

95 

97 

91 

93 

99 

53 

50 

36 

40 

47 

50 

45 

46 

48 

59 

59 

54 

54 

54 

52 

1 

WHATLEY 

MAX 

90 

84 

80 

82 

76 

68 

70 

73 

60 

70 

76 

78 

70 

66 

79 

80 

84 

70 

70 

77 

82 

82 

78 

75 

78 

84 

80 

77 

85 

84 

77 

5 

ft      ft  ft 

MIN 

66 

68 

72 

70 

40 

42 

34 

35 

38 

42 

35 

48 

56 

50 

92 

94 

44 

50 

30 

31 

36 

40 

38 

36 

38 

48 

98 

52 

45 

45 

46 

4 

GULF 

08 

BAY  MINETTE 

MAX 

89 

82 

78 

80 

73 

68 

70 

74 

78 

70 

77 

77 

75 

65 

64 

79 

81 

63 

70 

67 

70 

80 

80 

78 

76 

80 

60 

81 

76 

82 

84 

76 

2 

MIN 

69 

7 1 

72 

71 

52 

44 

44 

45 

48 

49 

44 

93 

62 

97 

52 

94 

52 

54 

54 

38 

41 

48 

52 

49 

48 

49 

60 

62 

56 

53 

54 

53 

5 

CITRONELLE 

MAX 

88 

82 

80 

78 

72 

68 

70 

75 

80 

72 

77 

79 

72 

66 

70 

79 

82 

83 

75 

66 

Tb 

82 

80 

76 

76 

79 

80 

78 

77 

el 

84 

76 

9 

MIN 

63 

66 

56 

45 

49 

40 

40 

41 

37 

49 

54 

54 

46 

47 

46 

50 

50 

46 

98 

43 

46 

41 

43 

42 

91 

55 

49 

45 

46 

47 

4 

CCDEN 

MAX 

87 

85 

87 

83 

77 

71 

72 

75 

80 

77 

79 

61 

77 

66 

70 

76 

64 

84 

70 

70 

72 

79 

84 

76 

70 

80 

75 

78 

81 

78 

79 

77 

7 

MIN 

72 

7* 

74 

73 

52 

46 

41 

45 

47 

52 

44 

59 

64 

60 

54 

50 

59 

53 

55 

35 

39 

47 

49 

48 

50 

49 

59 

58 

59 

50 

53 

53 

5 

FAIRHOPE  2  NE 

MAX 

87 

8* 

80 

62 

72 

67 

70 

71 

76 

72 

76 

78 

79 

71 

66 

79 

79 

81 

66 

69 

73 

77 

CO 

77 

75 

79 

77 

80 

77 

79 

61 

76 

1 

MIN 

69 

72 

72 

71 

52 

45 

43 

43 

46 

51 

44 

54 

62 

58 

52 

91 

54 

56 

55 

39 

40 

40 

49 

49 

49 

49 

60 

6l 

55 

52 

53 

53 

1 

FORT  MORGAN 

MAX 

8* 

84 

81 

62 

73 

66 

66 

70 

7S 

69 

71 

75 

76 

67 

65 

71 

75 

76 

70 

71 

70 

74 

74 

73 

73 

74 

77 

78 

73 

78 

77 

73 

9 

MIN 

7* 

73 

74 

70 

56 

55 

94 

97 

61 

96 

99 

60 

69 

61 

60 

57 

65 

63 

60 

54 

93 

61 

62 

58 

59 

60 

61 

66 

64 

64 

63 

61, 

4 

MOBILE  MB  AIRPORT 

MAX 

86 

83 

61 

82 

70 

67 

69 

79 

80 

71 

79 

79 

72 

65 

66 

74 

61 

83 

66 

67 

75 

79 

60 

76 

76 

76 

78 

79 

79 

60 

82 

75 

9 

Mm 

69 

73 

73 

52 

51 

46 

43 

45 

47 

48 

44 

50 

62 

56 

59 

55 

53 

53 

48 

39 

44 

49 

52 

49 

49 

49 

58 

61 

57 

52 

93 

52, 

7 

MOBILE 

MAX 

89 

87 

85 

81 

62 

69 

66 

69 

72 

76 

69 

78 

76 

74 

63 

69 

75 

62 

62 

64 

67 

79 

60 

78 

77 

76 

78 

76 

81 

76 

82 

75 

9 

Mm 

69 

72 

72 

72 

55 

47 

49 

48 

91 

90 

45 

55 

58 

60 

93 

94 

56 

59 

56 

42 

48 

99 

54 

49 

50 

53 

57 

63 

58 

56 

97 

55, 

4 

ROBERTSDALE  I  E 

MAX 

86 

88 

65 

61 

63 

71 

66 

70 

73 

77 

72 

78 

77 

60 

65 

66 

74 

80 

83 

68 

65 

73 

78 

61 

77 

75 

79 

78 

81 

77 

81 

76, 

5 

Mm 

67 

71 

72 

72 

51 

45 

41 

40 

41 

46 

43 

52 

58 

57 

52 

99 

54 

90 

55 

38 

96 

42 

46 

48 

47 

47 

52 

60 

55 

50 

50 

51, 

4 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 

OCTOBER  196* 


SlaUon 

Day  Oi  Month 

Total 

or 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

i 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU 

OS 

1 

MAUI IN  OAW 

EVAP 

•  10 

•  2S 

•  2S 

•  11 

•  OB 

•  22 

•  I* 

.12 

.12 

•  OT 

«  00 

•  OS 

•  2* 

•  to 

•  If 

.19 

•  ts 

.  10 

•  BO 

•  to 

.OS 

.13 

•  OB 

•  11 

•  19 

•  90 

•  99 

♦•tB 

MIND 

10 

to 

SO 

10 

2X0 

ISO 

TS 

10 

20 

lOS 

SO 

1 

20 

2T 

us 

to 

60 

t 

TB 

79 

9 

9 

70 

10 

1 

1 

9 

2 

IB 

9 

9 

12BS 

«      ft  • 

PRA|*IE 

06 

OEHOPOLIS  LOCK  AND 

0 

evAP 

•  10 

•  26 

•  20 

•  2S 

•  OS 

•  22 

•  13 

.20 

•  IB 

.06 

.06 

•  2B 

•  21 

.IS 

•  11 

.10 

.13 

•  21 

.06 

.21 

•  12 

•  10 

.11 

.06 

.00 

.17 

.OB 

6.29B 

NINO 

s« 

I* 

>« 

TS 

1ST 

166 

«6 

T 

so 

SS 

TS 

63 

30 

60 

4T 

TT 

62 

26 

ST 

TS 

67 

22 

23 

6a 

16 

29 

93 

26 

12 

29 

la 

1999 

MAX 

T« 

•1 

12 

«2 

i> 

T2 

Tl 

T6 

Tl 

T» 

T2 

TS 

TT 

Tl 

6S 

TT 

TB 

7S 

66 

69 

T» 

a> 

79 

79 

79 

71 

76 

76 

7a 

•  2 

79.9 

MIN 

TO 

*t 

TO 

Tl 

*S 

40 

69 

*S 

43 

66 

62 

63 

l\ 

ST 

S3 

S3 

S3 

S2 

96 

♦  0 

63 

19 

69 

67 

60 

69 

99 

96 

61 

99 

99 

91.0 

•      •  • 

SULF 

0* 

FAtRHOPE  2  NC 

EVAP 

•  IS 

•  OS 

_ 

.0* 

.01 

.IS 

.1* 

•  IS 

•  IB 

.13 

•  OB 

.11 

.03 

.OT 

•  11 

.16 

.12 

.16 

.16 

.oa 

.13 

.16 

.16 

.10 

.10 

.11 

.10 

.11 

.10 

.19 

1.79B 

MIND 

» 

2 

IS 

«i 

IS2 

62 

IT 

20 

16 

32 

11 

T 

19 

a 

67 

70 

60 

IB 

97 

91 

21 

IB 

11 

6 

10 

9 

9 

11 

29 

20 

16 

677 

MAX 

•T 

IS 

•  2 

•  2  T6 

T> 

TS 

•  9 

92 

Ti 

T9 

9* 

>« 

79 

6a 

7a 

•  2 

al 

a6 

70 

a9 

76 

91 

76 

7a 

91 

19 

al 

BO 

ao 

a2 

•  1.6 

MtN 

TO 

TJ 

T» 

T* 

SO 

AS 

*S 

♦9 

91 

9* 

*6 

99 

60 

61 

99 

99 

96 

99 

97 

60 

♦9 

90 

96 

90 

92 

91 

97 

60 

9a 

99 

9a 

99.1 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Stabon 

Wind  direction 

Wind  ipeed 
m.  p.  h. 

Relative  humidity  aveiage» 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

~U' 

S  3  S 

<:  i.2 

• 

G 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  e 

£  a 

• 

.§  1 

a  1 

Date  of 
iasteit  mile 

itlONlGHT 
CST 

6 1 00  AM 
CST 

NOON 
CST 

6,00  PM 
CST 

8 
H 

s 

o 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

09 

14 

6.2 

34 

NE 

15 

85 

86 

52 

69 

2 

5 

1 

1 

1 

0 

10 

71 

3.9 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

36 

11 

6.4 

26++ 

36 

5 

80 

86 

55 

61 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

7 

6.0 

MOBILE  WB  AIRPORT 

36 

8 

10.6 

46++ 

36 

4 

84 

87 

53 

70 

2 

2 

3 

1 

1 

0 

9 

3.8 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

36 

11 

7.1 

30 

N 

4 

89 

94 

54 

70 

3 

0 

3 

0 

1 

B 

73 

4.0 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

t-OUNTY 

1  DRAINAGE  t 

LATITODE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAnON 
TIME  AND 
TABLES 

vJt5bnHVrin 

ei 

SPECIAL 

ABBEVILLE  I  NNH 

0001 

01 

■   

• 

31  39 

85  15 

46! 

C 

ToITn  S  RICH^RG  

006! 

o: 

ALBERTVILLC  Z  SE 

OlAS 

o: 

ALCXANDEfl  CITY  ft  NE 

91 

91 

7# 

AKNISTON  FkA  AP 

ojt; 

04 

CALHOUN 

ASHLAND 

0J69 

CLAY 

33  16 

85  51 

1050 

NORMA  f.  WILLIS 

0J77 

04 

■ 

33  51 

86  20 

990 

ATMORC   STATf   f ABM 

ESCAMBIA 

OkZi 

09 

AUTAUGAVILLE    )  N 

OAftO 

03 

SANKHEAO  LOCK  ANO  0AM 

0505 

7i 

7^ 

BAY  MINCTTE 

0)9J 

01 

0655 

01 

0148 

03 

BESSEMER  3  SSW 

0757 

02 

JEFFERSON 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

0790 

03 

MARION 

i: 

34  10 

88  07 

570 

c 

OSCAR 

082) 

0) 

0831 

o; 

0997 

1069 

o' 

9i 

U 

1084 

0' 

6A 

1099 

ll'-J 

1178 

0- 

CALERA  2  SW 

1248 

SMELST 

33  05 

96  46 

540 

PIERCE  A.  GARRETT 

07 

; 

32  02 

87  20 

225 

131! 

132*  05 

IJTTI  03 

1512 

7^ 

1520 

o; 

It 

7i 

CMILD6RSBU''G 

1615 

0< 

CHILDEfSBUftG  WTR  PLANT 

1620 

CITY  WATER  PLANT 

CITBONELLE 

1685 

01 

MOBILE 

31  09 

68  14 

331 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

1690 

07 

31  32 

67  31 

183 

CLANTON 

03 

1725 

07 

1803 

09 

9P 

6* 

1807 

07 

250 

COLLINSVILLE 

18.9 

02 

34  19 

65  52 

734 

ll 

31  17 

85  07 

89 

iltc 

o: 

; 

334 

1974 

32  09 

85  04 

21' 

CUBA 

2079 

SUMTER 

32  26 

68  23 

REUBEN  P.  HARRIS 

2119 

05 

11 

32  49 

85  45 

760 

2124 

09 

1 1 

730 

2141 

03 

2186 

06 

JAMES  M.  CREWS 

2207 

01 

MOR CAN 

6J 

6A 

2235 

09 

85  42 

1030 

MARENGO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2372 

0* 

FED.  AVIATION  AGENCY 

237T 

DOUBLE  SPRINGS 

2386 

WINSTON 

34  10 

87  24 

800 

MITCHELL  DRAKE 

2977 

10 

31  29 

86  04 

195 

ARTHUR  C«  BRUNSON 

2632 

03 

33  15 

252 

2670 

07 

! 

31  19 

38( 

5PI 

9P 

RADIO  STATION  wIRB 

2727 

07 

EvERCBEtN 

2758 

07 

7A 

^\ 

W.  DAVE  SIMONION 

2813 

06 

5P 

5P 

2S40 

01 

2848 

FAYETTE 

2883 

03 

FAYETTE 

^' 

33  41 

67  50 

370 

GORMAN  J.  BLACK 

2971 

01 

12 

34  48 

67  41 

978 

H 

3024 

06 

3035 

09 

3043 

02 

3105 

07 

8A 

8A 

3151 

570 

7A 

34  01 

565 

S0«  NATURAL  GAS  CO. 

3160 

06 

130 

3200 

02 

86  45 

MRS.  G.  MC  K.EN2IE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

31  02 

85  51 

107 

REBECCA  CAMPBELL 

3271 

6 

31  36 

86  44 

269 

3308 

129 

ALTON  G>  LAND 

34J0 

03 

33  39 

87  13 

300 

ALABAMA  POWER  CO. 

3496 

31  11 

96  17 

280 

JOHN  P.  RHODES 

3511 

9T  36 

220 

6P 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

3519 

5P 

3524 

ll 

6 

31  50 

96  39 

420 

L»  RAYMO^D  SODIFORD 

3559 

09 

GILBERT  W.  MELCHER 

3573 

02 

12 

34  20 

579 

GUNTEHSVILLE  TVA 

357S 

MARSHALL 

1  Z 

34  22 

"6  17 

605 

TVA-TfeT*'^'"'* 

3620 

03 

2 

34  14 

97  37 

910 

RADIO  STATION  WJ8B 

3649 

03 

519 

EDDIE  L.  PEARCE 

3749 

3761 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

8A 

8A 

3B16 

7A 

CHARLES  R.  POSTER 

3942 

05 

U75 

THOMAS  J.  MART 

3999 

01 

4064 

01 

U.S.  ifEATMER  BUHEAU 

JACICSON 

4193 

CLARKE 

31  31 

87  53 

210 

T.  H.  GAILLARDt  JR. 

JACKSON 

4209 

7 

33  48 

95  46 

690 

MRS*  Ella  m.  ayers 

4226 

03 

4306 

05 

ALABAMA  POWER  CO. 

4502 

05 

03 

6A 

ALABAMA  POWER  C0« 

4619 

02 

7A 

MRS.  MARV  K.  LEE 

LEESaURG 

4627 

04 

RUFUS  M.  SEWELL 

L  tVINGSTON 

4798 

06 

98  11 

160 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUI SVtLLE 

4894 

07 

JOHN  B.  ARD 

MADISON 

4976 

01 

MAOISON 

34  42 

86  45 

580 

JOHN  0  STONEH  JR 

MAGELLA 

02 

3 

33  30 

86  51 

654 

ALABAMA   POWER  CO. 

5108 

06 

87  18 

210 

ROBERT  J.  CURRY 

5116 

3 

32  27 

87  13 

202 

MARION  JUNCTION  Z  nE 

5121 

32  28 

87  13 

AUBURN  UNIVERSITY 

5140 

09 

6P 

6P 

ALABAMA   POWER  CO. 

MATHEWS   1  SSW 

5172 

190 

5394 

07 

88  27 

350 

ERNEST  H.  LAf*D 

5382 

03 

32  53 

87  20 

U>S>  FOREST  SERVICE 

9397 

32  04 

65  32 

490 

MRS.    SARA  0.  HALL 

MILLERS  fEBRY 

5417 

07 

WILCOX 

9?  22 

78 

FRED  HENDERSON 

9439 

MACON 

32  27 

JAMES  M.  WALKER 

5449 

06 

1 

32  06 

87  03 

370 

5494 

1 

32  07 

415 

T.   E.  LI  DC 

5465 

03 

32  48 

66  27 

ALABAMA  POWER  CO* 

5476 

30  41 

88  15 

211 

MIO 

"H 

U.S.  WEATHER  SUREAU 

5483 

08 

30  41 

88  02 

119 

ROBERT  G.  BETANCOURT 

5537 

3 

33  06 

66  92 

462 

M.   P.  JETER.  JR. 

9950 

06 

1 

32  18 

86  24 

194 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

MOUL  T  ON 

5625 

01 

12 

34  29 

97  17 

MOULTON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

12 

34  29 

97  18 

645 

6P 

6P 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE    SMOALS   FAA  AP 

57*9 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

9  36 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HATCMEI 

5T85 

07 

MONROE 

1 

31  43 

67  16 

182 

5P 

S.  B.  MELTON 

NEV  BROCKTON 

9842 

07 

COFFEE 

31  24 

69  56 

E.  L.  OEAN 

NEW  MARKET  Z 

9867 

MADISON 

12 

3ft  54 

86  26 

715 

9P 

5P 

MISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

NEWT ON 

9875 

07 

DALE 

9 

31  20 

89  36 

220 

7A 

GLADYS  G  BROWN 

ONEONTA 

6121 

BLOUNT 

2 

33  57 

86  29 

870 

LONNIE  R.  NORRIS 

OPELIKA 

6129 

09 

LEE 

11 

32  38 

85  23 

750 

6A 

8A 

RADIO  STATION  WJHO 

ORRVILLE 

6161 

06 

DALLAS 

32  18 

EDWARD  B.  WARREN 

OZARK  ft  NNW 

6218 

07 

DALE 

5 

31  31 

85  41 

5P 

5P 

CHARLES  H.  CARROLL 

PAINT  ROCK  2  N 

6226 

JACKSON 

12 

34  42 

86  20 

635 

TVA-69 

>ICKENSVILLE 


RIVER  FALLS  ; 
ROBERTSOALE  : 
ROCKFORO  2  Nl 
POCK  MILLS 


SCOTTSBORO 

SEALE 

SELMa 

SLOCOMB 

SNOW  HILL 

SUTTLE 

SYLACAUGA  4  Nl 
TALLADEGA 
THO'^ASVILLE 
THORSBY  1  SW 
TH0RS8Y  EXP  SI 
THURLOW  DAM 


rONEV 


TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKEGEE  3  S 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UNIONTOWN 

VALLEY  MEAD 

VERNON 

WADLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MONROE 

RUSSELL 

PICKENS 

WILCOX 

MONTGOMERY 

AUTAUGA 

AUTAUGA 

MONTGOMERY 

CHOCTAW 

FRANKLIN 

MADISON 

PICKENS 

COVINGTON 

COVINGTON 

BALDWIN 

COOSA 


RUSSELL 
DALLAS 
GENEVA 
WILCOX 


CLARKE 

CHILTON 

CHILTON 

ELMORE 

MADISON 

JEFFERSON 

PIKE 

TUSCALOOSA 


LAMAR 

RANDOLPH 

ESCAMBIA 

ETOWAH 

GREENE 


33  36 
32  36 

31  35 

32  30 

33  13 

31  59 

32  04 
32  37 


33  12 
33  27 
31  55 


33  : 

33  13 
32  23 
32  09 

32  26 

34  34 

33  45 
33  06 


66  41 
86  16 

67  09 
67  16 

85  01 

86  16 
67  36 
86  04 
86  54 


85  56 

86  58 
86  03 
85  10 


99  39 
85  43 
67  31 
65  37 


GEORGE  T.  POSEY 
NORMAN  A.  VAUGHN 
MRS  EVELYN  M.  FULLER 
.  MINIA  EDOINS 
fi.  MC  LEMORE 

MARY  A.  HEOfilCK 
.  OELLA  L.  OAKLEY 
.  ENA  C.  PAUL 
THOMAS  E.  FISCHER 
CONTINENTAL  GIN  CO. 

E.  ELSBERRY 
.  JANIE  C.  BROWN 
MRS  AUTIE  KILfiURN 
REDSTONE  ARSENAL 
CURRY  MC  DONALD 

LIAM  GODWIN 
ALABAMA  ELECTRIC  COOl 
MICHAEL  W.  BALDWIN 
CHARLES  H.  MCEwEN 
N  T.  BAILEY 

RADIO  STATION  WWWR 
BERNARD  COLLEGE 
URN  UNIVERSITY 
.  M.  M.  PRIDMORE 
RADIO  STATION  WtRI 

VIN  A.  VIEKERS 
ROBERT  J.  CHANDLER 


LAND 


MRS.  EVA 


LEROY  GATES 
AUBURN  UNIVERSII 
AUBURN  UNIvERSll 


WILLIAM  P.  DOSS 
THOMAS  J.  DILLARD 

.  AVIATION  AGENCY 


■  ALABAMA  POWER  CO. 

I  MRS.  ESSIE  M.  CHAVERS 
MRS. FLORENCE  PARKER 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS. 


LSOfI 


MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

.  SANFORD 
MRS.  VELHA  G.  COLEMAN 
I.  W.  COTNEY 
.LABAMA  POWER  CO. 


I       DRAINAGE  CODE: 


4- CHATTAHOOCHEE  5-CHOCTAWHATCHEE  6-CONECUH  7-COOSA  6-ESCAMBIA  9-GULF  10-PEA  II-TALLAPOOSA 
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REFERENCE  NOTES 

^rfoX"w«^r'B^eau*Off^^^^  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmalologial  at  Weather  Bureau  Airport  Station.  Dannelly  Field,  RFD  2.  Montgomery.  Alabama  36108. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unleaa  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperoture  in  -F.  prcclpiution  and  evaporatton  In  inches  and  wind  mo%vmrni  in  mUes.  Monthly  degree  day  lotaU 
are  the  sums  of  the  negaUve  departures  of  average  dally  temperatures  from  65-  F.    In  "Supplemental  Data"  Uble  directions  entered  in  figures  are  tena  of  degrees. 

Q^ERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  obaervatlons  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground   table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  slattons.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m..  C.  S.  T.    Data  In  the  "Extremes"  table     'DalW  Precioiu- 
tlon   table.    Daily  Temperature   table.    Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publUhed,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  dlwnetcr  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.  Max  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  Uble 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  polnu 
for  successive  observations;  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  tn  the  snowpaek  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfaU  in  the  "CUmatologlcal  Data"  table,  the  "SnowfaU  ond  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  sUtions  are  ctlmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  dlsUncc  in  mllea  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dau  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUelln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpiUtion  toUla  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  Uble.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  the  Station  Indtx. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-H-     Highest  observed  one  minute  windspeed.   This  sUtlon  Is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  daU. 

*  Amount  included  in  foUowing  measurement,  time  distribution  unknown, 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  fuU  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfaU  whoUy  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  leas  than  10  days  record  Is  missing.   See  "DaUy  Temperature"  Uble  for  dcUlled  dally  record.    Degree  day  dau,  if  carried  for  this  sUtion, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    AmounU  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentlaUy  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pubUshed  Utcr  In  Hourly  PreclpiUtion  DoU. ) 

T     Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  preclpiUtion  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  pubUshed  later  in  the  "Hourly  PreclpiUtion  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  seporatc  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R',  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  DaU"  buUetln. 

G     "SoU  Temperature"  Uble. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  daU  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  DaU"  Uble, 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  m  SUtion  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  arc  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
buUdlng. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  Usted  in  the  Ubles.  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Gene.al  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

InformaUon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  pubUcallon  "SubsUtlon  History"  for  this  SUtc^  price  35  cenU  SlmUar 
informaUon  for  regular  WeaU^er  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU,  price  15  cents.   These  pubUcatlons  may  be  obuined  from  the  Superintendent  of  Document,  at 


the  address  shown  abov' 


Subscription  Price-  20  cenls  per  copy,  monthly  and  annual.  S2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  include,  the  Annual  Summary. )  Check,  and  money  order,  .hould  be  made  payable  to  the  Superlntend«<t 
ot  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscrlpUons  should  be  sent  to  the  Superintendent  ot  Documents.  Government  Printing  Qgice.  Washington.  D.  C.  20402.  
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WEATHER  BUREAU 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ASHEVILLE:  1963 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

ALABAMA 

NOVEMBER  195* 


Slatlon 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

% 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Depajture 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Ste«t 

No.  ol  Daya 

Max. 

MlD. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More  1 

9 

1 

o 

s 

1.00  or  Mora 

si 

5  1 

si 

s » 

ss 

•        •  • 

NORTHERN  VALLEY  01 

ATHENS  2 

67. 1 

*1.2 

5*. 2 

80 

17e 

17 

22 

332 

0 

0 

7 

0 

3,86 

1.61 

29 

.0 

0 

* 

2 

BELLE  MINA  2  N 

67. 7M 

*2,6 

55. 2M 

80 

15 

16 

22 

283 

*,*6 

1.67 

29 

.0 

0 

4 

\ 

DECATUR 

67.1 

*1,0 

5*,  I 

2,5 

81 

15 

19 

22 

330 

0 

0 

6 

0 

3,86 

- 

.23 

1.70 

25 

,0 

0 

5 

1 

2 

FALKVILLE   I  N 

66.6 

*0,0 

53.3 

79 

19 

Is 

23* 

39* 

0 

0 

7 

0 

*.2S 

2,00 

25 

,0 

0 

FLORENCE 

68.0 

*1.3 

5*.T 

12 

6 

l6 

22 

31* 

0 

0 

6 

0 

*,00 

1.29 

25 

.0 

0 

J 

J 

HUNTSVILLE  WB  AP 

63.2 

*0,8 

52,0 

1.2 

77 

15e 

17 

22 

389 

0 

0 

6 

0 

*,00 

.19 

2,06 

2* 

T 

T 

30 

I 

MADISON 

66.3 

**,0 

55.2 

*,6 

79 

15e 

17 

22 

301 

0 

5,03 

.97 

1.86 

29 

T 

0 

7 

2 

MOULTON  2 

66.6 

*2.8 

5*, 7 

82 

1* 

16 

22 

316 

0 

0 

7 

0 

*.12 

1.69 

2* 

.0 

0 

6 

1 

2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

6S.I 

*X.6 

53,* 

81 

15 

l9 

30 

392 

0 

0 

7 

0 

1.60 

1.31 

2* 

.0 

0 

NEW  MARKET  2 

67,2 

*0,9 

5*,1 

80 

1* 

IT 

22 

329 

0 

0 

7 

0 

3.U 

1,6* 

29 

.0 

0 

I 

I 

J 

RED  BAY 

67.6 

**.5 

56,1 

8* 

17 

IT 

23* 

290 

0 

0 

6 

0 

9. 98 

1,60 

28 

.0 

0 

•f 

4 

3 

REDSTONE  ARSENAL 

6S,4 

39,0 

52.2 

79 

15. 

19 

30 

389 

0 

0 

0 

3.79 

1,97 

2* 

.0 

0 

3 

• 

HUSSELLVILLE  2 

66.9 

35.7 

51,3 

80 

16 

17 

22 

*01 

0 

0 

10 

0 

9.2S 

1.32 

8 

.0 

0 

7 

5 

2 

WATERLOO 

68.6 

38,2 

53,* 

•  2 

16 

9 

22 

3*1 

0 

0 

9 

0 

*,19 

1.20 

29 

.0 

0 

* 

' 

^ 

DIVISION 

53,9 

3.3 

*,22 

.10 

T 

•       •  • 

APPALACHIAN 

MOlNTAINS  02 

AlBERTVILLE  2  SE 

65. « 

*2,3 

53,9 

78 

16* 

IT 

23* 

313 

0 

0 

6 

0 

1.09 

1,70 

29 

.0 

0 

I 

BESSEMER  3  SSW 

68.1 

*3.1 

55.6 

80 

16* 

20 

23 

301 

0 

6 

3^03 

1.63 

29 

T 

0 

I 

BIRMINGHAM  WB  AP  R 

66.6 

*3.9 

55.3 

2.0 

79 

15 

20 

22 

309 

0 

0 

* 

0 

3.2* 

- 

.29 

2,01 

2* 

.0 

0 

* 

I 

1 

BRIDGEPORT  2  H 

67.* 

39.7 

53.6 

79 

1* 

15 

22 

3*3 

0 

0 

7 

0 

3,51 

• 

.90 

1,31 

29 

T 

0 

1 

guntersville 

67.6m 

**.3m 

56.0m 

80 

13 

21 

30 

282 

0 

0 

9 

0 

3.07 

,9* 

19 

.0 

0 

I 

0 

oneonta 

67.1 

«0,* 

53.8 

79 

1 

is 

22 

3*3 

0 

0 

7 

0 

1.92 

1.79 

29 

.0 

0 

2 

1 

66.7 

*0,0 

53.* 

3.5 

80 

15* 

Is 

22 

3*9 

0 

0 

7 

0 

*.68 

.39 

2.02 

25 

T 

0 

- 

1 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

65.3 

*1,6 

53.5 

77 

I** 

1* 

22 

339 

0 

0 

6 

0 

1,81 

1,90 

29 

.0 

0 

7 

3 

1 

SCOTTSBORO 

65. 6M 

38. IM 

51.9M 

1.5 

80 

IS 

16 

23* 

393 

0 

0 

7 

0 

1,68 

.** 

1.33 

29 

•  0 

0 

* 

1 

vallEy  head 

66.9 

37,5 

52.2 

2.9 

78 

15« 

12 

22 

183 

0 

0 

10 

0 

*,60 

,69 

1,70 

25 

.0 

0 

J 

X 

DIVISION 

53,9 

3,1 

3.69 

•  31 

T 

•       •  • 

UPPER  PLAINS  03 

ALICEVILLE 

69.* 

♦*.8 

57,1 

83 

16 

Is 

2) 

298 

0 

0 

* 

0 

1,67 

2* 

.0 

0 

2 

bankhead  lock  and  dam 

69.5 

*1.8 

55.7 

83 

16 

22 

22 

28* 

0 

0 

6 

0 

1.21 

l.*l 

29 

.0 

0 

I 

3 

\ 

CENTrEVIllE 

71,5 

*0.8 

56.2 

2,7 

85 

16 

22 

22 

272 

0 

0 

7 

0 

3,66 

,27 

1,67 

29 

.0 

0 

3 

clanton 

69,0 

*2,* 

55.7 

2.8 

So 

19* 

23 

22 

289 

0 

0 

6 

0 

3,32 

.09 

1,67 

29 

.0 

0 

I 

1 

DOUBLE  SPRINGS 

66, 8M 

38. 5M 

52. 7M 

80 

16 

13 

22 

169 

0 

0 

9 

0 

*.29 

1.67 

25 

.0 

0 

3 

2 

FAYETTE 

69,9 

**,1 

57.0 

8* 

15 

l9 

22 

261 

0 

0 

9 

0 

*.09 

1.58 

28 

.0 

0 

• 

2 

HALEVVILLE 

67,0 

*1.1 

5*.  I 

80 

16* 

IT 

22 

329 

0 

0 

7 

0 

*.66 

1.5* 

29 

.0 

0 

6 

\ 

2 

HAMILTON  J  S 

68.6 

37.5 

53.1 

82 

16 

is 

22 

357 

0 

0 

9 

0 

*.09 

l.*0 

28 

.0 

0 

JASPER  *  N 

67.8 

*1,9 

5*. 9 

82 

19 

18 

29 

11* 

0 

0 

7 

0 

*.93 

1,56 

2* 

.0 

0 

I 

PRATTVILLE 

70,* 

*5,  1 

57.8 

3,3 

82 

15 

27 

22 

211 

0 

0 

1 

0 

*.09 

,79 

1.22 

25 

.0 

0 

2 

THORSBy  ExP  STATION 

68.7 

*5,3 

57.0 

81 

IS 

22 

22 

29* 

0 

0 

* 

0 

3.22 

1.53 

29 

.0 

0 

2 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

68.8 

*3.* 

56.1 

S3 

19 

22 

22 

281 

0 

0 

* 

0 

3.91 

1.67 

2* 

.0 

0 

5 

3 

} 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

69.9 

*2.3 

56.1 

2.7 

S3 

16 

21 

23 

278 

0 

0 

9 

0 

*.02 

,34 

1.61 

2} 

,0 

0 

VERNON 

69,7 

*2.* 

56.1 

S3 

19 

19 

22 

2S9 

0 

0 

7 

0 

1.71 

1.56 

28 

.0 

0 

I 

DIVISION 

55.7 

2.8 

1,89 

.29 

.0 

•       •  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 

69.0 

*1.8 

55.* 

79 

19* 

23 

22 

289 

0 

0 

9 

0 

2,60 

1.77 

2* 

.0 

0 

3 

2 

1 

CALERA  2  SW 

70,* 

*1,0 

55,7 

S3 

1 

19 

22 

287 

0 

0 

6 

0 

1,S1 

.29 

1,86 

29 

,0 

0 

3 

CENTRE  5  SW 

69,0 

*0,5 

5*. 8 

SO 

19* 

Is 

22 

311 

0 

0 

9 

0 

1.08 

1.51 

25 

.0 

0 

2 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

69.6 

*2,0 

55.8 

81 

15 

20 

23 

286 

0 

0 

6 

0 

1,06 

1.72 

29 

•  0 

0 

2 

GADSDEN  GAS  PLANT 

65.9 

*l  ,7 

53.8 

2.* 

76 

16* 

20 

22 

331 

0 

0 

9 

0 

2,9* 

1.67 

.0 

0 

2 

PELL   CITY   1  NNE 

69. 7M 

*1.1M 

55. *M 

79 

1* 

22 

22 

0 

0 

0 

1.1* 

1.70 

25 

.0 

0 

6 

3 

1 

SYLACAUGA  *  NE 

69.2 

*2,9 

56.1 

79 

19 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 
Hlgliest  Temperature:     85°  on  the  17+  at  6  stations 


Lowest  Temperature:       9°  on  the  22d  at  Waterloo 


Greatest  Total  Precipitation:      5.74  Inches  at  Coden 

Least  Total  Precipitation:       2.10  inches  at  Jacksonville  2  SW 

Greatest  One-Day  Precipitation:     2.76  inches  on  the  24th  it  Cbatom  3  N 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:     Trace  at  6  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  Trace  on  the  30th  at 

Buntsville  WB  AP 


Sm  Reisrence  Notes  Following  Station  Index 
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1.20 

>.oo 

•  70 

hINFIElD  2  Sh 

4.29 

•  02 

.01 

.29 

•  97 

1.62 

1^42 

•       •  * 

EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 

2.60 

T 

7 

7 

•  97 

.01 

7 

U77 

.06 

•  19 

ASHVILLE  *  M 

2.91 

•  10 

.91 

1.62 

•  28 

CALCRA  2  Sw 

3.61 

1.49 

1.86 

,90 

CENTRE  5  Sw 

3.0( 

.06 

.08 

.42 

.58 

.25 

1.51 

T 

•  18 

CHIlDERSBURG 

2.90 

•  83 

1.87 

•  09 

•  19 

chilDErsburg  wtr  Plant 

3.06 

•  09 

.79 

•  01 

,0\ 

1.72 

•  44 

GADSDEN 

3.12 

.08 

•  0* 

.24 

.99 

1.72 

•  21 

GADSDEN  GAS  PLANT 

2.9« 

•  0^ 

.29 

.99 

•  07 

1.67 

.21 

•  06 

JACKSONVILLE  2  SW 

2.10 

7 

•  0^ 

7 

•  04 

leesburg 

3.42 

.02 

•  0. 

.62 

M 

•  27 

* 

•  |4 

MONTEVALLO 

3.94 

7 

1.22 

7 

1.90 

•  47 

PELL  CITY   1  NNE 

3.K 

.51 

.98 

.08 

1.70 

.27 

SVLACAUGA  4  NE 

9.9! 

•  29 

•  89 

7 

•  60 

U90 

•  29 

TALLADEGA 

2.69 

•  19 

•  91 

.70 

1.27 

•  26 

WALNUT  GROVE 

3.71 

•  49 

.49 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

•  08 

•  96 

•  09 

•  94 

1.99 

.29 

ASHLAND 

•  20 

AUBURN  3  SW 

9.9! 

.02 

.09 

T 

.77 

•  62 

U99 

.92 

CAMP  HILL  2  NW 

.70 

•  24 

U88 

.26 

•  91 

daoeville 

.80 

.I* 

U89 

.46 

DELTA 

9.13 

•  01 

•  79 

.18 

HEFLIN 

9.11 

T 

M 

•  19 

2:iJ 

2|08 

.28 

HIGHTOMER 

3.0& 

•  02 

•  76 

.22 

1.91 

.19 

JORDAN  DAM 

3.4« 

.01 

•  88 

.13 

2.23 

.09 

.19 

LAFAYETTE 

3.36 

•  77 

.40 

1.68 

.49 

MARTIN  DAM 

.01  .02 

.76 

.07 

■Si 

.47 

OPELtKA 

7 

1*24 

.97 

ROCKFORO  2  NNW 

7  7 

7 

1.21 

2^19 

•  20 

7 

ROCK  MILLS 

T 

7 

.72 

1.87 

•  29 

.10 

THURLOm  dam 

.07 

.69 

1.63 

.01 

•  26 

.90 

wAOLEY 

.98 

•  10 

1.70 

.07 

.08 

metumpka 

.02 

.86 

•  26 

2^27 

.19 

.09 

YATES  HYDRO  PLANT 

3.9! 

.02 

.68 

.97 

U90 

.» 

.11 

Sm  relwftnce  nolaa  foUowIng  Station  Indai. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PRtiaic 


CUB» 
D»VTON 

DEM0P0CI5  LOCK  AND  0*M 
FOOT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GPEENS6OR0 
NAVNEVILLE 
LIVINGSTON 
MARION  1  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
MATHEWS  1  SSm 
MILSTCAD 
MINTER  1  Nk 
MONTGOMERY  MB  AP 

ORRVILLE 
PERRTVILLt 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  PARM 
StLMA 

SUTTLt 

TUSKCGEE  i  i 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UN  I  ON  TOWN 

■APR  I  OR  LOCK  AND  DAM 


COASTAL  PLAIN  07 

ASMVILLC   1  NNW 
ALBERTA 

ANDALUSIA  1  Nw 
BRANTLET 
BREwTON  1  SSE 

BRUNDIDGE 
CAMDEN  9  NW 
CMATOM   I  N 
CLAIBORNE 
CLAYTON 

COPPEE  SPRINGS  2  Nw 
COLUMBIA   I  E 
COTTONTON 

DOTHAN  PAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 

georgianna 
gilbertown 
green  bay 
greenville 

headland 
highland  home 

JACKSON 

LOUISVILLE 
MELVIN 

MILLERS  FERRY 

NATCHEZ 

NCMTON 

OZARK  t  NNW 

PHCNII  CITY  2  NNN 

PINt  HILL 
PUSHMATAHA 
alvCR  FALLS 
SEALE 
SLOCOMB 

SNOW  HILL 

THOMASvILLE 

TROY 

WALLACE  2  E 
WHATLEy 


Gulf 

bay  ninette 
citronelle 

CODEN 

FAIRHOOE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  wB  AIRPORT 
MOBILE 

ROBESTSDALE   1  E 


i2 

I 

2 

3 

^  1 

B  9 

10  1  11 

19 

12 

It  1 

13  1 

14  1 
"  1 

lo 

16      P  18 

19 

20 

2. 

27 

28 

29  X 

31 

4.S2 

.04 

1.2T 

2 

99 

1.92 

.02 

1 

92 

• 

S»9! 

1.41 

1 

49 

20 

.09 

• 

2.35 

.04 

T 

T 

2 

29 

».2T 

1.99 

14 

•  09 

T 

.04 

T 

T 

T  T 

* 

.27 

2 

00 

T 

T 

• 

• 

• 

.02 

1  44 

1.99 

07 

.09 

4, 2< 

1  *92 

1 

99 

S.4« 

1I9O 

1 

19 

5.»S 

T 

10 

T 

1.10 

49 

T 

T 

1 

99 

s|r< 

.12 

.49 

1 

79 

• 

1*91 

.10 

1 

79 

T 

.1( 

T 

T 

.79 

T 

.29 

1.90 

• 

1.90 

.24 

1 

96 

1.40 

T 

7 

.20 

T 

.12 

.91 

.49 

1 

.21 

.1' 

.96 

1 

76 

1.1 

T 

.09 

• 

• 

.  ^, 

1  27 

1 

.15 

.04 

*.71 

.49 

1 

lit 

1.16 

.01 

I'.o'i 

.90 

.69 

1 

.20 

• 

1,91 

1 

.99 

•  TO 

1.19 

* 

• 

2.«a 

T 

.07 

.49 

.96 

.96 

.92 

4, OS 

1.90 

.01 

.•0 

.09 

.91 

.09 

1 

.90 

.09 

.>1 

1 

.17 

S.Ol 

.U 

l'." 

IlO 

1 

.99 

s.tl 

.79 

.92 

i,H 

.01 

.07 

1.19 

.09 

*!9i 

S.5i 

.04 

1.90 

1.2a 

S.T2 

.01 

.09 

1.10 

I2I 

1 

.99 

.12 

S.IO 

.94 

.TO 

.9* 

•  99 

.so 

S.SA 

1.92 

1.09 

2. At 

.42 

•  90 

S.Al 

.01 

04 

.97 

1.9T 

!•< 

T 

,  J2 

S.3Z 

1 40 

.99 

1.30 

I 

•  10 

.U 

S.AS 

.91 

.99 

.90 

•  96 

•  2* 

01 

•  .5J 

.92 

1 

•  49 

,  JT 

S.62 

.02 

.94 

T 

T 

.24 

1 

•  99 

.Tl 

•  11 

A.Rl! 

•  04 

1  29 

2.79 

•  79 

•02 

• 

A. 19 

X 

.9] 

1,02 

.94 

•  22 

.49 

T 

•  19 

1*0} 

*.ti 

21 

.29 

l!94 

1 

•  92 

■  1* 

4.04 

.02 

.12 

.11 

.29 

2 

•  19 

•  >« 

•  22 

2.)2 

.09 

•  92 

.74 

•  71 

,si 

I.Ol 

• 

.90 

.49 

I 

.49 

9.T2 

t.07 

1 

.92 

S.Sl 

.99 

.49 

!9< 

1 

•  09 

•  01 

4,TT 

1.47 

1 

.92 

1.91 

1.09 

X 

.09 

1 

.92 

•  01 

•  SI 

40 

4.71 

.99 

.90 

1.97 

1 

.99 

•  21 

1.9« 

*«l 

.11 

.90 

.01 

.79 

.99 

T 

•  2* 

S.Ol 

.20 

.49 

.44 

.90 

.9] 

.9* 

2.4T 

.02 

.09 

.90 

.96 

.92 

•  09 

.*0 

•ot 

4.10 

1.10 

1 

.60 

1.19 

1.49 

1 

.70 

4.99 

T 

1.04 

.94 

.19 

•  91 

' 

.29 

T 

T 

•  21 

2. IT 

.19 

.99 

.26 

.90 

•  11 

l.Tl 

.70 

2.01 

.61 

•  22 

•  Of 

I.Tt 

.02 

1  24 

.10 

1 

.29 

U07 

•  20 

>.<■ 

.09 

.04 

1^24 

1 

.67 

3.(0 

•  94 

.67 

.70 

1 

.10 

4.14 

•  70 

1 

.96 

•  •0 

I.H 

•  01 

1.16 

.10 

1 

.71 

•  u 

4.43 

1.91 

.76 

1.91 

.19 

■  to 

4,09 

.10 

•  09 

.09 

.02 

1.04 

.24 

1.61 

■  It 

9.TA 

.02 

.10 

1.0] 

•  91 

.97 

2.10 

•  99 

.11 

9.9< 

1.44 

.14 

.69 

.99 

l.» 

.96 

.19 

9.90 

1.15 

.99 

1.00 

.tc 

l.Ti 

1^02 

.09 

T  T 

.92 

1 

.10 

.*0 

.20 

J.TJ 

.06 

I21 

•  0> 

T 

T 

.49 

T 

.19 

1.7t 

*•* 

).S2 

T 

.99 

T 

T 

.99 

T 

T 

.04 

.60 

.79 

T 

T 

.92 

•  19 

t.TO 

.92 

.11 

.02 

.01 

.70 

.91 

1 

•  99 

.»2 

DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
NOVEMBER  1964 


Day  of  Month 

a 

01 

Slalion 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

IVUWinCwW  V(*LLC" 

0 1 

ATmENS  2 

MAX 

75 

76 

76 

74 

75 

76 

76 

72 

64 

72 

74 

74 

76 

75 

80 

60 

60 

71 

69 

70 

47 

37 

45 

54 

46 

46 

63 

71 

63 

58 

67.1 

MU) 

43 

46 

43 

44 

46 

46 

43 

42 

38 

36 

40 

52 

56 

44 

66 

41 

61 

62 

61 

32 

27 

17 

20 

36 

42 

30 

36 

50 

31 

18 

41.2 

Bf L LE     T NA  2  N 

MAX 

75 

73 

74 

75 

76 

74 

67 

63 

71 

74 

74 

75 

76 

79 

80 

75 

74 

69 

70 

62 

42 

53 

49 

49 

63 

70 

62 

62 

56 

67,7 

MIN 

57 

43 

45 

44 

46 

41 

42 

46 

37 

37 

42 

55 

54 

44 

56 

94 

61 

63 

60 

32 

28 

16 

21 

40 

42 

30 

38 

62 

33 

20 

42.6 

OFCATUR 

MAX 

72 

77 

74 

74 

74 

76 

73 

64 

64 

70 

77 

75 

77 

75 

81 

60 

78 

73 

69 

72 

48 

38 

43 

54 

49 

47 

64 

72 

64 

99 

67.1 

MIN 

45 

44 

45 

46 

46 

42 

43 

43 

40 

38 

38 

45 

56 

45 

45 

95 

56 

62 

62 

34 

30 

19 

20 

41 

40 

30 

31 

37 

33 

20 

41.0 

FALKVILLE    1  N 

MAX 

77 

75 

73 

74 

71 

74 

72 

64 

62 

71 

75 

73 

75 

78 

79 

78 

78 

72 

69 

70 

49 

39 

42 

56 

46 

46 

64 

72 

63 

59 

66.6 

MIN 

45 

42 

42 

43 

45 

38 

42 

44 

36 

36 

38 

51 

93 

43 

45 

93 

60 

61 

63 

35 

29 

18 

18 

20 

42 

32 

36 

39 

29 

21 

40.0 

FL  ORENCF 

MAX 

73 

77 

74 

75 

79 

82 

76 

66 

68 

74 

77 

73 

74 

79 

81 

81 

76 

69 

66 

69 

50 

41 

38 

55 

49 

50 

67 

72 

65 

63 

66.0 

MIN 

42 

50 

46 

48 

51 

44 

44 

45 

40 

40 

41 

48 

47 

45 

54 

58 

99 

62 

67 

30 

26 

16 

17 

22 

41 

35 

35 

44 

33 

20 

41.3 

MUivlJVlLLC  WD 

MAX 

7  I 

69 

7  1 

72 

73 

71 

62 

63 

69 

72 

71 

74 

76 

77 

77 

74 

69 

69 

71 

42 

36 

42 

51 

46 

46 

60 

67 

60 

56 

37 

63.2 

MIN 

50 

47 

44 

43 

43 

41 

41 

43 

39 

39 

46 

58 

47 

45 

§7 

56 

63 

63 

38 

32 

22 

17 

20 

40 

35 

30 

33 

42 

33 

IB 

40.8 

MAD  I  SON 

MAX 

75 

73 

73 

76 

74 

71 

64 

64 

71 

75 

73 

76 

77 

79 

79 

76 

70 

70 

70 

62 

43 

44 

55 

48 

48 

63 

70 

62 

60 

46 

66.3 

MIN 

57 

44 

47 

48 

45 

44 

42 

46 

38 

42 

47 

66 

56 

48 

60 

57 

62 

62 

60 

32 

25 

17 

22 

40 

43 

34 

41 

52 

33 

19 

44.0 

MruLTON  2 

MAX 

75 

75 

74 

76 

77 

76 

63 

6'> 

74 

76 

74 

77 

80 

82 

80 

77 

70 

69 

71 

48 

42 

45 

53 

46 

48 

64 

71 

65 

60 

43 

66.6 

MIN 

55 

44 

42 

43 

50 

42 

46 

49 

37 

37 

46 

68 

66 

45 

68 

69 

63 

63 

47 

31 

27 

16 

18 

40 

42 

31 

41 

60 

30 

20 

42.6 

MliSCLE   5^H0ALS  FAA 

AP 

MAX 

74 

71 

72 

75 

76 

73 

64 

64 

71 

74 

72 

74 

75 

79 

81 

75 

69 

66 

70 

48 

40 

45 

50 

48 

49 

65 

71 

65 

99 

39 

65.1 

MIN 

52 

46 

44 

46 

49 

43 

47 

44 

39 

38 

44 

59 

45 

42 

60 

55 

63 

64 

37 

32 

24 

20 

20 

39 

35 

30 

39 

40 

32 

19 

41,6 

NFW  MAPkET  2 

MAX 

78 

74 

73 

75 

75 

72 

73 

68 

72 

74 

74 

75 

72 

80 

78 

75 

71 

72 

71 

62 

42 

45 

57 

52 

52 

62 

70 

64 

66 

50 

67,2 

MIN 

39 

42 

43 

41 

40 

38 

43 

38 

36 

35 

43 

54 

61 

40 

91 

57 

62 

61 

61 

32 

27 

17 

18 

36 

43 

32 

35 

52 

32 

19 

40,9 

RFD  BAY 

MAX 

76 

77 

74 

74 

78 

78 

72 

68 

61 

73 

74 

75 

75 

79 

78 

80 

64 

73 

67 

67 

49 

36 

43 

53 

47 

53 

66 

72 

63 

62 

67.6 

MIN 

44 

51 

47 

53 

52 

42 

48 

48 

43 

45 

49 

44 

59 

65 

60 

63 

69 

62 

61 

31 

26 

17 

17 

28 

40 

38 

40 

90 

37 

20 

44.5 

RFOSTONE  ARSENAL 

MAX 

75 

72 

73 

75 

74 

73 

64 

65 

72 

75 

73 

75 

77 

79 

79 

75 

71 

70 

71 

45 

39 

45 

53 

49 

90 

62 

70 

63 

60 

37 

65.4 

MIN 

49 

43 

43 

42 

40 

39 

40 

40 

40 

35 

40 

58 

44 

42 

61 

92 

61 

62 

36 

32 

22 

17 

18 

39 

33 

30 

33 

36 

29 

15 

39.0 

RUSSELLVtLLE  2 

MAX 

74 

74 

74 

74 

79 

75 

73 

72 

65 

73 

74 

73 

75 

73 

74 

60 

76 

71 

68 

68 

48 

38 

45 

52 

92 

48 

64 

69 

65 

62 

66.9 

MIN 

45 

43 

39 

39 

42 

37 

37 

40 

34 

34 

34 

37 

37 

41 

40 

40 

49 

58 

61 

31 

26 

17 

18 

19 

23 

29 

29 

38 

30 

23 

35.7 

WATERLOO 

MAX 

77 

76 

72 

73 

77 

76 

74 

72 

76 

Tt 

75 

74 

T5 

78 

78 

62 

79 

75 

69 

69 

46 

35 

47 

49 

91 

57 

64 

68 

71 

71 

66.6 

tt      •  ft 

MIN 

46 

45 

39 

48 

53 

42 

42 

41 

33 

39 

39 

45 

50 

50 

91 

38 

96 

54 

60 

30 

24 

9 

15 

22 

28 

30 

39 

37 

26 

28 

38.2 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

Al  BERTVILLE  2  SE 

MAX 

76 

74 

70 

73 

73 

74 

71 

71 

65 

64 

64 

70 

74 

78 

78 

76 

75 

71 

71 

71 

96 

40 

40 

90 

46 

46 

49 

69 

59 

64 

65,4 

MIN 

46 

46 

48 

55 

46 

46 

48 

46 

42 

40 

40 

41 

61 

50 

92 

90 

51 

61 

62 

34 

31 

17 

17 

30 

37 

35 

32 

40 

37 

26 

42.3 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

76 

74 

74 

78 

76 

74 

63 

67 

72 

75 

74 

76 

78 

78 

80 

80 

77 

79 

78 

61 

44 

47 

50 

49 

94 

65 

72 

64 

66 

42 

68.  1 

MIN 

54 

38 

42 

45 

43 

38 

44 

47 

41 

36 

39 

55 

59 

91 

61 

61 

54 

60 

56 

36 

30 

21 

20 

41 

42 

30 

36 

54 

31 

25 

43.1 

BIRMINGHAM  wB  AP 

MAX 

74 

73 

74 

76 

76 

75 

65 

65 

74 

74 

72 

74 

76 

76 

79 

76 

78 

77 

79 

48 

43 

46 

50 

49 

93 

63 

70 

62 

66 

37 

66.6 

MIN 

53 

44 

48 

50 

47 

42 

48 

45 

43 

41 

44 

59 

53 

92 

62 

99 

67 

62 

43 

38 

27 

20 

32 

41 

37 

33 

38 

44 

33 

22 

43.9 

BRIDGEPORT  2  w 

MAX 

75 

73 

74 

75 

76 

72 

69 

69 

73 

74 

73 

74 

77 

79 

77 

72 

74 

72 

71 

63 

46 

47 

52 

48 

49 

60 

71 

69 

61 

59 

67.4 

MIN 

45 

38 

43 

39 

39 

36 

37 

46 

36 

36 

35 

48 

56 

40 

46 

50 

61 

62 

58 

32 

29 

15 

20 

34 

43 

31 

34 

90 

30 

2 1 

39.7 

GUNTERSv I LLE 

MAX 

75 

73 

73 

74 

76 

74 

68 

72 

76 

74 

76 

80 

79 

78 

76 

79 

70 

73 

63 

45 

45 

61 

49 

49 

62 

70 

65 

61 

60 

67,6 

MIN 

54 

43 

46 

47 

45 

42 

44 

42 

42 

44 

54 

57 

56 

99 

54 

62 

63 

60 

35 

SO 

23 

24 

39 

46 

31 

36 

52 

35 

21 

44.3 

ONFONTA 

MAX 

79 

74 

72 

72 

76 

76 

76 

67 

66 

72 

71 

74 

75 

78 

79 

78 

78 

73 

69 

73 

49 

42 

47 

51 

47 

47 

63 

69 

60 

65 

67,1 

MIN 

53 

39 

43 

42 

42 

38 

43 

49 

37 

35 

36 

39 

48 

94 

49 

54 

60 

62 

62 

33 

31 

18 

21 

30 

39 

29 

29 

35 

35 

27 

40.4 

SAINT  BERNARD 

MAX 

79 

75 

73 

74 

75 

73 

72 

64 

61 

71 

75 

74 

76 

80 

80 

78 

76 

72 

68 

72 

49 

38 

42 

52 

47 

47 

62 

72 

61 

64 

66.7 

MIN 

47 

40 

42 

46 

47 

46 

46 

45 

39 

38 

38 

40 

55 

43 

45 

51 

92 

62 

62 

34 

30 

16 

19 

24 

40 

30 

30 

34 

34 

24 

40.0 

SAND  MT  SUBSTA  Au 

MAX 

71 

71 

73 

73 

74 

72 

68 

65 

73 

73 

71 

73 

77 

77 

79 

74 

73 

70 

72 

61 

41 

45 

49 

46 

47 

60 

62 

59 

65 

48 

65.3 

MIN 

50 

40 

48 

43 

40 

37 

44 

46 

38 

38 

46 

66 

55 

96 

54 

52 

97 

59 

96 

30 

28 

14 

21 

35 

40 

30 

37 

46 

34 

19 

41.6 

SfOTTSBORO 

MAX 

75 

75 

75 

75 

74 

73 

69 

67 

72 

75 

73 

73 

75 

60 

73 

73 

72 

71 

48 

49 

40 

47 

56 

60 

46 

61 

66 

61 

57 

65.6 

MIN 

39 

45 

40 

40 

36 

36 

44 

38 

38 

38 

41 

51 

90 

41 

90 

60 

60 

30 

32 

16 

16 

35 

40 

33 

33 

30 

31 

25 

38.1 

VALLEY  HEAD 

MAX 

76 

73 

73 

75 

75 

75 

74 

72 

67 

72 

75 

73 

72 

78 

78 

72 

72 

74 

73 

70 

48 

42 

48 

52 

50 

48 

62 

69 

60 

60 

66,9 

ft      ft  • 

Mm 

51 

37 

40 

38 

37 

33 

3* 

48 

35 

32 

34 

43 

54 

40 

40 

90 

52 

60 

62 

33 

25 

12 

18 

30 

41 

30 

31 

32 

26 

26 

37.5 

UPPER  PLAINS 

03 

Al  ICEVILLE 

MAX 

79 

74 

73 

77 

78 

78 

79 

63 

64 

74 

74 

74 

76 

79 

78 

83 

60 

79 

81 

76 

48 

44 

49 

46 

46 

90 

56 

76 

76 

66 

69.4 

MIN 

48 

44 

45 

47 

52 

43 

47 

44 

42 

40 

41 

53 

57 

94 

56 

56 

54 

61 

63 

39 

32 

26 

18 

26 

36 

49 

46 

46 

44 

38 

44,8 

bankhEad  lock  and 

DAM 

MAX 

AO 

77 

73 

74 

78 

76 

75 

63 

65 

72 

77 

76 

76 

80 

81 

83 

61 

76 

75 

75 

49 

45 

47 

53 

49 

56 

66 

74 

67 

64 

69.5 

MIN 

49 

45 

44 

48 

49 

41 

44 

46 

41 

40 

41 

40 

50 

92 

52 

90 

52 

56 

69 

37 

81 

22 

23 

26 

43 

32 

33 

41 

35 

30 

41,8 

CFNTREVILLE 

MAX 

83 

77 

76 

75 

80 

76 

71 

69 

72 

74 

77 

77 

80 

79 

60 

89 

83 

73 

84 

79 

51 

49 

50 

56 

50 

59 

66 

75 

65 

68 

71.5 

MIN 

46 

40 

40 

45 

46 

39 

39 

48 

42 

37 

38 

40 

92 

90 

52 

55 

50 

60 

60 

39 

30 

22 

24 

32 

43 

32 

31 

33 

37 

31 

40.6 

clanton 

MAX 

80 

73 

75 

75 

77 

75 

7S 

72 

70 

72 

75 

74 

78 

77 

78 

80 

60 

76 

80 

77 

47 

47 

48 

49 

50 

52 

63 

71 

62 

63 

69.0 

MIN 

48 

38 

45 

46 

42 

41 

46 

43 

40 

37 

38 

44 

55 

95 

58 

96 

62 

56 

63 

37 

32 

23 

26 

38 

42 

32 

32 

35 

43 

32 

42,4 

DOUBLE  SPRINGS 

MAX 

75 

71 

74 

75 

75 

75 

65 

60 

74 

74 

74 

76 

79 

78 

80 

76 

75 

67 

69 

48 

40 

46 

63 

47 

50 

64 

71 

62 

64 

66,8 

MIN 

42 

43 

44 

45 

41 

42 

43 

38 

37 

37 

40 

53 

44 

51 

55 

50 

97 

58 

30 

29 

13 

19 

20 

38 

27 

31 

45 

29 

20 

38,6 

FAYETTE 

MAX 

78 

74 

74 

79 

77 

78 

68 

64 

73 

75 

78 

77 

81 

83 

64 

80 

78 

76 

71 

61 

49 

47 

52 

48 

57 

66 

71 

70 

68 

64 

69,9 

MIN 

53 

44 

42 

64 

48 

42 

44 

48 

39 

38 

40 

iZ 

56 

51 

60 

59 

55 

63 

61 

35 

30 

19 

21 

43 

43 

30 

37 

55 

36 

27 

44,1 

HALEYVULE 

MAX 

71 

77 

72 

75 

76 

76 

74 

65 

65 

73 

75 

73 

76 

80 

79 

60 

78 

73 

67 

67 

45 

39 

44 

61 

45 

50 

64 

70 

66 

65 

67,0 

Mm 

43 

52 

43 

45 

44 

49 

42 

45 

37 

37 

39 

49 

54 

44 

66 

96 

55 

56 

61 

34 

26 

17 

18 

26 

40 

30 

31 

43 

33 

26 

41.1 

HAMILTON  J  S 

MAX 

78 

76 

75 

76 

78 

76 

77 

66 

61 

75 

76 

75 

77 

81 

79 

82 

78 

72 

68 

70 

47 

40 

46 

55 

49 

56 

66 

72 

66 

65 

68,6 

Mm 

40 

40 

38 

38 

41 

39 

38 

47 

38 

33 

34 

37 

56 

43 

96 

92 

52 

55 

61 

31 

28 

15 

16 

17 

42 

27 

28 

36 

27 

24 

37,5 

JASPER  4  N 

MAX 

75 

71 

74 

74 

73 

73 

73 

72 

71 

74 

75 

77 

80 

79 

82 

80 

76 

70 

71 

61 

45 

45 

52 

49 

56 

64 

73 

63 

64 

42 

67.8 

Mm 

47 

39 

41 

44 

43 

38 

45 

44 

46 

34 

35 

49 

57 

52 

68 

91 

56 

62 

61 

35 

28 

19 

18 

42 

44 

30 

31 

53 

30 

25 

41.9 

See  Reference  Notes  FoUowliig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAHA 
NOVEMBER  196'i 


Station 

Day  ol  Month 

• 

at 
m 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PRATTVlLtE 

MAX 
MIN 

76 
50 

75 
44 

78 
50 

79 
50 

79 
45 

76 
44 

73 
45 

72 
47 

75 
43 

76 
40 

80 
49 

73 
59 

79 
54 

62 
62 

76 
47 

60 

*e 

60 
57 

T9 
57 

64 

39 

53 
33 

48 
96 

52 
96 

52 
45 

70 
34 

64 

52 

68 
46 

56 
34 

70,4 
45.1 

TwORSBy  Exp  station 

MAX 
MIN 

74 
52 

73 
43 

78 
51 

76 
47 

75 
49 

67 
46 

69 
46 

11 

75 
42 

75 
44 

78 
52 

79 
59 

76 
52 

60 
60 

60 
57 

76 
55 

61 
60 

76 

60 

63 
36 

45 

32 

!i 

50 
29 

46 

99 

59 
43 

59 
50 

64 
42 

65 

30 

68,7 
45,3 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
50 

73 
45 

78 
53 

78 
49 

79 
43 

63 
47 

67 
47 

;j 

7* 

»0 

74 
41 

78 
53 

79 
54 

79 
54 

63 
58 

60 
55 

79 
54 

61 

60 

75 
42 

46 

96 

46 

29 

22 

53 
26 

50 
46 

58 
96 

68 
46 

67 
96 

40 
24 

68,8 
49,4 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

MAX 
MIN 

«e 

43 

78 
44 

78 
52 

76 
42 

42 

49 

*' 

40 

40 

42 

78 
55 

79 
53 

80 
58 

63 
54 

60 
53 

60 
54 

60 
60 

76 
97 

48 
91 

48 

21 

53 
26 

50 
42 

74 
41 

66 
96 

65 

30 

69,9 
42,3 

MIN 

78 
52 

75 
41 

78 
39 

57 

46 

36 

67 
4l 

67 
47 

36 

77 
34 

76 
39 

78 
55 

82 
56 

80 
47 

93 
59 

60 
55 

77 
52 

75 
63 

72 
61 

61 
91 

42 
28 

52 
18 

50 
43 

56 
49 

29 

70 
51 

65 
29 

56 
24 

69,7 
42,4 

FASTERh  UAlLEY  0» 

ANNI5T0N   FAA  AP 

MAX 
MIN 

76 
46 

77 
41 

75 
46 

79 
41 

78 
42 

76 
37 

75 
43 

70 
44 

75 
40 

78 
39 

76 
39 

78 
47 

78 
52 

78 
51 

79 

60 

77 
54 

75 
56 

75 
60 

76 
46 

51 
98 

46 

90 

50 
2J 

52 

27 

49 
40 

53 
36 

63 
30 

76 
35 

66 
50 

70 
35 

40 
24 

69,0 
41,6 

CAlERA  2  SW 

MAX 
MIN 

83 
46 

78 
36 

76 
42 

79 
43 

77 
39 

74 
36 

75 
39 

70 
49 

73 
36 

77 
33 

75 
34 

76 
48 

60 
46 

60 
49 

78 
60 

81 
53 

78 
50 

61 
56 

76 
60 

60 
36 

46 

29 

49 
19 

53 

23 

49 

40 

54 
43 

66 
27 

72 
31 

67 
52 

60 
29 

70,4 
'1,0 

CFNTRE  5  SU 

MAX 

MIN 

78 
49 

75 
38 

74 
43 

76 
42 

76 
37 

79 
36 

78 
40 

72 

*e 

69 
37 

75 
36 

76 
35 

76 
40 

77 
47 

80 
47 

80 
56 

78 
46 

75 
57 

76 
62 

75 
62 

77 
36 

51 
93 

44 

IB 

47 

22 

50 
29 

49 
40 

49 

32 

63 
33 

72 
50 

62 
26 

69,0 
40,5 

CVitLOERSBURG  WTR  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
47 

73 
36 

74 

43 

77 
43 

77 
40 

76 
37 

71 
43 

70 
45 

72 
36 

77 
34 

75 
37 

77 
49 

76 
55 

79 
53 

61 
55 

77 
52 

77 
53 

80 
59 

76 
63 

64 
38 

47 

30 

48 

22 

52 

20 

51 
41 

54 
46 

65 

30 

73 
31 

64 
53 

57 
29 

69,6 
42,0 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 
MIN 

7J 
52 

72 
37 

73 
44 

73 
43 

75 
39 

74 

39 

66 
42 

66 
49 

72 
36 

75 
35 

77 
36 

74 
44 

78 
51 

77 
45 

76 
55 

78 
50 

72 
57 

66 
62 

79 
60 

60 
36 

43 

31 

45 

20 

47 
24 

46 

36 

46 
44 

60 
32 

71 
34 

62 
51 

53 
38 

60 
27 

65,9 
41,7 

PFLL    CITY    1  NNE 

MAX 
MIN 

78 
98 

71 
38 

72 
44 

74 
41 

74 
41 

73 
38 

66 
44 

68 
37 

71 
35 

74 
36 

73 
36 

74 

46 

77 
51 

79 
52 

77 
57 

75 
60 

76 
60 

75 

50 
22 

49 

51 

30 

31 

34 

60 
34 

64 

69,7 
♦1,1 

SvlACAUSA  *  NE 

MAX 

MIN 

75 

50 

75 
37 

75 
44 

78 
45 

76 
41 

75 
36 

74 
44 

70 
45 

72 
39 

77 
36 

74 
37 

77 
49 

77 
54 

77 
50 

79 
62 

77 
61 

76 
55 

76 
60 

78 
60 

63 
38 

30 

50 
21 

5 1 
22 

5 1 
42 

46 

32 

32 

53 

35 

55 
26 

69.2 
42,9 

TAL  lADEGA 

ft       *  * 

Mm 

71 
45 

71 
38 

73 
42 

42 

37 

72 
35 

70 
36 

68 
»1 

70 
35 

73 
33 

73 
36 

75 
4) 

75 
49 

75 
*5 

76 
54 

75 
51 

73 
52 

74 
60 

76 
56 

62 
37 

44 

29 

47 

22 

52 
23 

50 
40 

53 
46 

60 
31 

71 
99 

63 
50 

65 
43 

45 

27 

toll 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

Al exANDER  CITY  6  NE 

MAX 
MIN 

74 
43 

75 
36 

77 
43 

78 
43 

79 
35 

75 
35 

75 
36 

73 
43 

74 
36 

76 
32 

75 
32 

78 
43 

74 
51 

77 
50 

T9 
55 

79 
54 

76 
50 

61 
56 

79 
59 

62 
37 

49 

29 

52 
21 

48 
24 

49 

38 

51 
45 

65 

32 

72 
29 

66 
46 

66 
43 

46 

27 

69,6 
40,3 

ASHLAND 

MAX 
MIN 

72 
41 

73 
43 

75 
45 

72 
39 

76 
39 

73 
41 

74 

41 

69 
43 

72 
95 

75 
35 

76 
35 

76 
35 

77 
45 

76 
54 

76 
53 

78 
55 

73 
59 

76 

60 

76 
36 

46 

31 

46 

22 

51 
26 

46 

30 

49 

40 

50 
30 

65 
31 

71 
35 

62 
42 

66 
29 

37 
16 

66,9 
36.9 

Auburn  3  sw 

MAX 
MIN 

79 
49 

73 
45 

76 
48 

78 
55 

77 
41 

78 
45 

77 
41 

76 
46 

72 
42 

74 
40 

76 
39 

76 
44 

76 
58 

75 
55 

77 
59 

80 
61 

76 
52 

79 
55 

80 
61 

78 
41 

46 
33 

56 
26 

56 
27 

46 

36 

52 
42 

50 
30 

62 
33 

71 
34 

56 
43 

66 
32 

70,2 
43.6 

CAMP  HILL  2  NW 

MAX 
MIN 

79 
48 

71 
40 

73 
42 

75 
49 

74 
39 

77 
36 

75 
38 

63 
44 

71 
40 

72 
36 

75 
36 

77 
41 

76 
55 

76 
56 

76 
56 

76 
60 

77 
52 

76 
56 

79 
62 

78 
39 

48 
30 

52 
25 

51 
25 

46 

33 

52 
40 

50 
31 

62 
32 

71 
94 

66 
43 

65 
30 

66.9 
41.6 

heflin 

MAX 
MIN 

78 
41 

76 
45 

73 
38 

77 
34 

78 
33 

77 
36 

74 
42 

64 

36 

75 
31 

76 
32 

74 
40 

76 
4* 

77 
47 

60 
51 

77 
49 

77 
55 

73 
60 

72 
56 

75 
37 

46 

30 

45 

15 

51 
17 

52 
21 

49 

39 

50 
29 

62 
29 

73 
39 

69 
34 

64 
26 

36 
14 

67.7 
36,5 

LAFAYETTE 

MAX 

MIN 

70 
40 

68 
38 

70 
45 

69 
44 

73 

40 

70 
40 

69 
36 

66 
42 

67 
40 

70 
36 

70 
34 

72 
46 

73 
52 

74 
51 

74 
51 

74 
52 

73 
52 

75 
53 

75 
55 

33 

48 
28 

45 
17 

41 
24 

42 

26 

45 
40 

56 
28 

65 
29 

60 
39 

60 
35 

54 

26 

64.5 
39.2 

MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
54 

72 
50 

73 
56 

73 
56 

74 

57 

72 
51 

76 
43 

69 
50 

70 
45 

75 
41 

72 
39 

79 
47 

73 
55 

78 
56 

76 
60 

73 
59 

77 
52 

60 
57 

79 
57 

66 
40 

66 
38 

51 

30 

49 
35 

50 
39 

52 
47 

64 
32 

71 
95 

66 
45 

66 
46 

63 
33 

69.3 
46.9 

OPELIKA 

MAX 
MIN 

78 
48 

70 
45 

73 
45 

74 
51 

74 

38 

76 
40 

75 
39 

72 
44 

70 
42 

71 
35 

76 
37 

76 
36 

77 
54 

75 
54 

77 
56 

77 
55 

76 
51 

75 
56 

81 
58 

78 
41 

49 
36 

54 

25 

67 
26 

77 
36 

52 
34 

50 
30 

65 
95 

72 
32 

66 
42 

66 
29 

70.8 
41.8 

RCCKFORO  2  NNU 

MAX 
MIN 

48 

42 

42 

75 
41 

78 
45 

75 
45 

75 
46 

72 
50 

70 
45 

73 
42 

75 
40 

73 
43 

77 
56 

75 
52 

78 
58 

78 
57 

76 
57 

77 
57 

76 
59 

76 
36 

45 

29 

46 
19 

51 

27 

48 
34 

50 
40 

50 
31 

64 

31 

72 
45 

62 
40 

66 
30 

68.9 
42.9 

ROCK  MILLS 
•      ft  ft 

MIN 

76 
44 

73 
38 

75 
43 

42 

37 

37 

76 
36 

75 
44 

71 
37 

72 
33 

76 
33 

74 
34 

75 
49 

75 
50 

76 
53 

76 
52 

76 
52 

79 
56 

77 
56 

77 
39 

50 
30 

53 
22 

51 
25 

47 

33 

49 
39 

51 
91 

62 
30 

72 
31 

67 
42 

68 
26 

69.4 
39.3 

PRAIRIF  06 

DAYTON 

MAX 
MIN 

84 
56 

77 
45 

75 
48 

80 
55 

80 
55 

60 
47 

77 
52 

69 
50 

72 
44 

72 
40 

77 
49 

79 
56 

62 
60 

79 
56 

80 
62 

65 
64 

65 
56 

64 

55 

62 
60 

79 
39 

47 

33 

49 

29 

47 

30 

50 
42 

49 
46 

58 
35 

66 

„ 

67 
42 

66 

32 

71.8 
47.6 

DFMOPOLIS  LOCK  And  0A^ 

MAX 
MIN 

79 
49 

75 
48 

73 
45 

76 
48 

77 
57 

77 
45 

75 
44 

77 
42 

69 
45 

70 
41 

73 
41 

76 
42 

80 
59 

76 
58 

79 
60 

62 
59 

61 
55 

61 
54 

61 
61 

78 
41 

54 
34 

46 
26 

42 
25 

51 
94 

50 
44 

59 
35 

66 

66 
40 

63 

70.3 
44.9 

GAINESVILLE 

MAX 
MIN 

79 
48 

77 
45 

74 
44 

75 
46 

77 
56 

78 
46 

75 
47 

66 
*« 

66 
46 

71 
41 

75 
41 

76 
4J 

80 
60 

81 
55 

79 
63 

63 
56 

61 
54 

62 
56 

63 
60 

75 
39 

47 

93 

44 

23 

45 

23 

50 
93 

48 
45 

59 
33 

67 

75 

70 
36 

66 

70.2 
44.5 

GREENSBORO 

MAX 
MIN 

78 
55 

75 
45 

78 
48 

80 
52 

80 
54 

76 
42 

66 
46 

72 
46 

77 
44 

74 
40 

72 
45 

60 
51 

79 
59 

80 
56 

84 
60 

83 
58 

79 
52 

62 
59 

72 
56 

63 
35 

49 

30 

49 

20 

53 
29 

54 
4l 

59 
44 

66 
34 

74 

67 

70 
40 

55 
26 

71.0 
45.7 

haynEv I L  LE 

MAX 
MIN 

80 
41 

70 
47 

77 
51 

79 
44 

60 
43 

76 
45 

79 
49 

74 
43 

74 
40 

72 
41 

76 
53 

61 
57 

77 
55 

79 
51 

61 
56 

76 
51 

64 
56 

83 

62 

80 
41 

50 
96 

55 
26 

54 

30 

47 
40 

51 
43 

54 
34 

61 

74 

66 
46 

67 
95 

71.1 
44.6 

L I  V I NG  5T0N 

MAX 

MIN 

77 
47 

77 
42 

77 
43 

78 
50 

78 
50 

77 
43 

67 
4T 

70 
47 

73 
43 

75 
36 

75 
40 

64 
54 

62 
56 

80 
56 

83 
60 

61 
55 

83 
51 

61 
52 

77 
60 

64 
36 

45 

90 

45 

21 

62 
26 

50 
42 

59 
4l 

67 
30 

75 

70 

67 
37 

47 
25 

70.5 
'■4.1 

MARION  JUNCTION   2  NE 

MAX 

Mm 

55 

44 

48 

60 
53 

78 

51 

77 
45 

75 
46 

72 
46 

74 

41 

76 
39 

78 
43 

82 
53 

76 
56 

80 
55 

83 
61 

62 
59 

60 
52 

61 
59 

79 
61 

63 
it 

49 

92 

50 
24 

52 
29 

50 
42 

57 
46 

63 
32 

68 

69 
44 

58 
91 

71.1 
46.2 

MINTER    3  NW 

Mm 

81 
53 

76 
46 

75 
47 

55 

50 

76 
46 

77 
46 

70 
46 

70 
43 

72 
41 

75 
42 

76 
46 

60 
55 

79 
60 

75 
61 

63 
59 

60 
66 

61 
56 

60 
61 

76 
39 

41 
94 

51 
26 

50 
26 

48 
36 

50 
42 

67 
34 

66 
45 

67 
36 

70.9 
46.2 

MONTGOMERY   WB  AP 

MAX 

Mm 

74 
51 

75 
45 

77 
52 

76 
52 

77 
46 

76 
45 

74 
46 

71 

50 

72 
44 

75 
41 

75 
42 

79 
51 

74 
59 

80 
57 

80 
61 

76 
56 

79 
55 

61 
63 

79 
53 

53 
41 

52 
39 

50 
28 

50 
34 

50 

42 

92 
40 

64 

33 

66 
43 

43 

26 

69.0 
46.0 

SFLMA 

MAX 

Mm 

79 
53 

75 

50 

78 
45 

60 
55 

79 
44 

78 
47 

72 
49 

75 
46 

72 
46 

77 
43 

77 
44 

60 
52 

76 
52 

80 
56 

76 
54 

82 
60 

60 
55 

60 
60 

60 
62 

66 
39 

52 
96 

50 
26 

50 
34 

46 
43 

57 
43 

66 
37 

70 
49 

69 
47 

63 
31 

71.4 
46.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

Tt  SicEGEF  3  S 

7* 

75 

78 

77 

74 

77 

78 

77 

70 

72 

75 

77 

79 

77 

77 

79 

79 

77 

82 

80 

71 

95 

55 

50 

59 

65 

70 

67 

67 

56 

71  6 

MIN 

<•! 

43 

50 

50 

40 

40 

38 

42 

41 

39 

37 

39 

49 

60 

50 

59 

59 

92 

92 

49 

4 1 

34 

26 

30 

42 

33 

34 

42 

40 

32 

42^5 

UNTON  SPRINGS   2  NE 

MAX 

79 

81 

77 

78 

80 

79 

79 

79 

83 

83 

80 

48 

55 

96 

90 

53 

66 

66 

71 

69 

58 

70,0 

•       •  • 

MIN 

49 

50 

60 

53 

96 

6  I 

41 

36 

25 

36 

36 

42 

36 

34 

35 

34 

33 

43.3 

COASTAL  PLAIN 

07 

AWDALUSIA   1  NW 

MAX 

S2 

74 

73 

76 

76 

79 

75 

75 

72 

73 

77 

76 

60 

60 

62 

82 

77 

60 

78 

79 

65 

57 

52 

49 

51 

56 

61 

72 

68 

68 

71,6 

MSS 

40 

4  3 

45 

40 

42 

46 

40 

37 

36 

40 

53 

60 

56 

95 

53 

51 

58 

42 

34 

29 

30 

41 

47 

32 

34 

40 

50 

36 

43,5 

BRANTLEY 

MAX 

82 

76 

77 

80 

81 

SO 

77 

77 

73 

74 

77 

76 

82 

82 

SO 

84 

77 

82 

61 

80 

49 

56 

55 

47 

55 

55 

68 

74 

70 

70 

72  6 

MIN 

39 

42 

39 

36 

36 

47 

53 

55 

97 

94 

92 

92 

56 

42 

93 

22 

31 

41 

46 

3  1 

34 

42 

31 

42I6 

BcrwTON   3  SSE 

MAX 

76 

76 

79 

SO 

80 

76 

72 

74 

75 

78 

79 

82 

61 

62 

89 

75 

81 

80 

82 

73 

58 

55 

49 

58 

96 

70 

75 

69 

69 

58 

72  9 

MIN 

43 

49 

43 

42 

36 

40 

46 

65 

59 

93 

52 

55 

54 

57 

43 

32 

29 

41 

44 

46 

34 

38 

53 

42 

34 

44.9 

CAMDEN   3  NW 

77 

75 

79 

80 

80 

77 

71 

72 

75 

76 

76 

81 

76 

80 

65 

82 

82 

SI 

80 

66 

90 

50 

49 

50 

56 

65 

75 

66 

68 

97 

MIN 

43 

48 

42 

40 

47 

53 

60 

56 

59 

96 

63 

99 

64 

39 

34 

26 

28 

41 

46 

35 

38 

59 

32 

46l8 

CwATQM   3  N 

MAX 

79 

75 

80 

11 

80 

79 

69 

76 

72 

76 

76 

82 

75 

82 

62 

81 

60 

79 

79 

66 

56 

91 

56 

52 

98 

66 

76 

72 

69 

70 

72,7 

MIN 

5 1 

4  1 

46 

55 

60 

6 1 

56 

59 

98 

99 

60 

40 

34 

26 

32 

42 

34 

32 

45 

47 

34 

30 

46.7 

C  L  A V  TON 

MAX 

75 

77 

72 

74 

74 

74 

76 

77 

70 

72 

75 

76 

79 

79 

75 

77 

76 

78 

80 

78 

57 

58 

52 

46 

57 

57 

62 

69 

69 

65 

70  3 

MIN 

52 

54 

47 

49 

51 

57 

63 

59 

6 1 

62 

63 

55 

42 

36 

27 

39 

39 

43 

41 

42 

37 

49)7 

\JV  IHftr>i     p  AA    fl  1  KKUK  1 

MAX 

76 

78 

79 

79 

79 

76 

80 

76 

75 

78 

78 

81 

78 

83 

62 

80 

83 

82 

60 

73 

69 

60 

90 

62 

98 

68 

72 

72 

71 

91 

73  6 

MIN 

52 

57 

54 

50 

47 

52 

49 

45 

44 

55 

61 

62 

63 

59 

54 

60 

63 

44 

39 

32 

44 

45 

43 

37 

39 

53 

46 

30 

49)5 

C  "  1  C  f*^"  1  3C 

MAX 

81 

77 

75 

78 

79 

77 

77 

75 

82 

77 

76 

76 

76 

81 

82 

76 

78 

82 

80 

72 

62 

56 

47 

94 

97 

68 

70 

71 

73 

99 

72  5 

MDJ 

5 1 

55 

54 

53 

52 

50 

43 

43 

46 

43 

64 

65 

62 

6  1 

59 

60 

56 

60 

41 

38 

28 

39 

42 

49 

35 

52 

49 

41 

36 

49I3 

EUFAUL A 

MAX 

MIN 

Evergreen 

MAX 

62 

75 

75 

78 

60 

60 

78 

^2 

74 

73 

77 

79 

81 

82 

60 

62 

76 

81 

80 

70 

48 

56 

44 

48 

59 

56 

62 

76 

67 

68 

71,4 

MIN 

46 

41 

46 

48 

49 

41 

43 

46 

43 

38 

39 

42 

52 

58 

59 

55 

50 

93 

57 

40 

34 

26 

29 

42 

46 

34 

37 

43 

9 1 

38 

44,4 

Ep I SCO  C I TY 

MAX 

83 

78 

76 

79 

63 

81 

77 

66 

74 

74 

77 

76 

82 

79 

85 

82 

81 

80 

60 

80 

49 

53 

92 

48 

94 

55 

70 

73 

69 

70 

72,3 

MIN 

52 

47 

50 

56 

53 

48 

50 

46 

47 

43 

49 

54 

62 

62 

61 

60 

98 

99 

61 

40 

59 

26 

30 

42 

47 

37 

45 

47 

91 

36 

48l5 

GFnEVA 

MAX 

76 

73 

74 

78 

75 

76 

76 

7  7 

72 

71 

73 

75 

79 

74 

82 

82 

74 

79 

78 

78 

51 

62 

95 

48 

59 

54 

64 

66 

68 

67 

70,7 

MIN 

46 

51 

54 

52 

45 

45 

50 

44 

41 

41 

43 

56 

56 

59 

58 

54 

96 

58 

48 

37 

30 

32 

42 

46 

35 

35 

41 

52 

40 

46,7 

Gil  ber  To wn 

MAX 

79 

76 

78 

82 

76 

78 

6S 

77 

72 

72 

77 

85 

60 

82 

84 

81 

64 

81 

77 

64 

90 

49 

55 

91 

60 

66 

77 

69 

69 

54 

71  9 

MIN 

43 

40 

40 

49 

46 

40 

46 

43 

42 

35 

40 

49 

59 

57 

94 

54 

50 

57 

60 

41 

3 1 

27 

29 

45 

47 

32 

37 

59 

50 

33 

44^6 

greenv I L  le 

MAX 

75 

74 

76 

80 

79 

76 

7* 

70 

73 

75 

76 

61 

re 

77 

81 

79 

82 

60 

79 

73 

93 

92 

47 

54 

94 

67 

73 

67 

66 

62 

71,2 

MIN 

52 

47 

53 

56 

53 

91 

47 

52 

49 

42 

44 

53 

62 

60 

61 

59 

53 

57 

61 

36 

36 

27 

38 

40 

42 

34 

40 

53 

47 

36 

46.1 

hfaoland 

MAX 

76 

75 

76 

77 

77 

77 

77 

76 

73 

74 

75 

77 

79 

7S 

78 

60 

81 

82 

61 

61 

92 

62 

56 

47 

99 

93 

66 

70 

67 

68 

71.7 

MIN 

51 

46 

52 

54 

53 

48 

50 

54 

47 

47 

45 

51 

56 

61 

57 

96 

55 

60 

62 

46 

39 

28 

36 

42 

46 

37 

38 

43 

52 

40 

46.5 

htGhlano  home 

MAX 

81 

75 

75 

77 

80 

79 

76 

76 

70 

72 

71 

7S 

80 

78 

79 

82 

79 

80 

60 

79 

46 

93 

94 

46 

93 

51 

66 

72 

67 

68 

70.7 

Mm 

5 1 

46 

49 

55 

53 

51 

53 

53 

47 

50 

48 

50 

58 

59 

61 

60 

97 

99 

61 

40 

36 

27 

29 

39 

43 

41 

43 

45 

44 

36 

46,1 

NATCHEZ 

MAX 

77 

75 

79 

81 

60 

77 

70 

74 

74 

78 

77 

81 

78 

60 

S3 

•  1 

81 

79 

60 

74 

92 

51 

46 

54 

94 

68 

74 

69 

69 

59 

71  g 

MIN 

45 

36 

42 

50 

44 

39 

44 

48 

41 

35 

36 

50 

60 

59 

61 

93 

96 

93 

62 

41 

38 

26 

28 

42 

48 

31 

36 

99 

33 

44^7 

n7ARK  6  NNW 

MAX 

75 

76 

78 

78 

60 

78 

62 

74 

75 

75 

75 

80 

71 

80 

81 

77 

62 

80 

79 

72 

60 

96 

46 

53 

57 

67 

71 

70 

68 

60 

72  3 

MIN 

90 

48 

52 

55 

55 

52 

52 

54 

48 

52 

50 

57 

65 

61 

6 1 

58 

98 

99 

62 

42 

38 

27 

38 

40 

47 

42 

45 

50 

36 

50!l 

PHENIX  city  2  NNW 

MAX 

80 

71 

75 

77 

75 

79 

75 

71 

70 

74 

75 

75 

76 

78 

74 

77 

74 

80 

80 

79 

50 

57 

95 

91 

59 

52 

64 

70 

64 

67 

70  1 

MIN 

52 

50 

52 

54 

50 

50 

46 

50 

48 

45 

45 

50 

56 

58 

59 

99 

99 

60 

59 

45 

39 

28 

30 

38 

42 

36 

37 

43 

45 

38 

47!5 

PUSHMA  T AHA 

MAX 

81 

80 

78 

60 

76 

78 

80 

70 

73 

73 

75 

84 

64 

83 

83 

83 

81 

75 

79 

48 

50 

50 

91 

58 

68 

66 

68 

60 

71  9 

MIN 

43 

45 

45 

39 

40 

51 

59 

93 

60 

3 1 

36 

31 

43I2 

MAX 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

79 

73 

74 

77 

T6 

74 

78 

75 

77 

77 

61 

84 

60 

76 

59 

53 

96 

91 

95 

6  ■ 

72 

71 

69 

MIN 

48 

44 

52 

52 

42 

40 

42 

46 

39 

37 

37 

42 

46 

52 

56 

99 

96 

60 

56 

48 

49 

29 

28 

37 

42 

42 

35 

56 

56 

35 

46l4 

THOMASVTLLE 

MAX 

60 

76 

73 

77 

60 

78 

77 

70 

72 

72 

75 

77 

SO 

76 

78 

82 

81 

79 

78 

79 

48 

50 

49 

90 

90 

95 

65 

74 

67 

66 

70.9 

MIN 

58 

47 

49 

55 

51 

48 

50 

49 

44 

42 

45 

53 

59 

62 

60 

97 

99 

59 

60 

39 

33 

26 

27 

37 

43 

36 

37 

44 

47 

33 

TROY 

MAX 

74 

76 

77 

78 

76 

76 

76 

72 

73 

76 

76 

61 

76 

80 

79 

'6 

61 

80 

80 

69 

96 

93 

49 

S3 

59 

66 

73 

69 

67 

99 

MIN 

54 

49 

57 

56 

52 

49 

51 

52 

47 

48 

48 

55 

64 

61 

62 

60 

56 

99 

60 

41 

37 

26 

39 

40 

47 

39 

45 

50 

47 

32 

49)9 

wmatlEy 

MAX 

80 

76 

60 

84 

63 

82 

72 

76 

75 

76 

80 

84 

80 

62 

84 

82 

82 

84 

SO 

72 

94 

50 

90 

92 

60 

70 

74 

72 

70 

66 

73  9 

*        *  ft 

MIN 

36 

37 

42 

52 

44 

36 

44 

40 

41 

35 

40 

45 

62 

59 

92 

48 

92 

50 

40 

32 

27 

26 

42 

40 

34 

43^2 

gul  p 

08 

BAY  MtNETTE 

MAX 

79 

77 

61 

S3 

81 

79 

66 

76 

75 

78 

79 

79 

81 

81 

81 

61 

82 

79 

60 

73 

96 

53 

46 

96 

98 

72 

76 

71 

71 

62 

MIN 

55 

50 

5  3 

59 

57 

5  1 

54 

52 

49 

50 

55 

63 

61 

62 

98 

28 

48 

96 

38 

9lll 

C  T  TRONEL  LE 

MAX 

79 

77 

79 

81 

79 

69 

77 

73 

78 

79 

61 

72 

81 

79 

77 

70 

99 

50 

47 

54 

62 

72 

73 

70 

60 

MDJ 

5  \ 

45 

47 

47 

42 

45 

52 

g3 

58 

|3 

95 

42 

39 

44^9 

CrOEN 

MAX 

80 

79 

60 

83 

84 

81 

75 

76 

76 

77 

76 

77 

81 

79 

82 

63 

78 

80 

81 

73 

60 

54 

90 

64 

63 

72 

79 

77 

73 

Mm 

55 

49 

46 

55 

57 

5 1 

52 

46 

52 

45 

47 

57 

64 

69 

59 

58 

66 

30 

38 

39 

37 

90ll 

FA  I RHOPE   2  NE 

MAX 

76 

76 

78 

82 

61 

79 

71 

74 

72 

75 

78 

SO 

78 

80 

82 

61 

77 

80 

74 

57 

54 

47 

60 

60 

72 

75 

72 

70 

60 

72  7 

MIN 

54 

49 

51 

56 

50 

53 

62 

46 

51 

54 

62 

49 

41 

92!l 

FPRT  MORGAN 

MAX 

78 

73 

74 

77 

78 

76 

74 

72 

73 

74 

76 

78 

75 

77 

78 

78 

78 

78 

80 

79 

97 

52 

50 

69 

59 

66 

72 

73 

67 

61 

71.6 

Mm 

63 

60 

62 

64 

66 

65 

64 

61 

60 

62 

63 

65 

65 

70 

67 

68 

64 

69 

70 

49 

48 

37 

49 

47 

49 

52 

61 

62 

58 

41 

99.2 

MrSTLE   wB  AIRPORT 

MAX 

80 

76 

79 

81 

81 

79 

70 

76 

74 

75 

76 

77 

79 

81 

61 

80 

81 

78 

81 

54 

56 

51 

47 

56 

60 

72 

74 

71 

70 

50 

71,6 

Mm 

55 

51 

52 

57 

55 

54 

50 

48 

49 

47 

49 

60 

63 

66 

61 

63 

60 

62 

53 

39 

96 

29 

42 

46 

43 

37 

54 

99 

50 

29 

50,6 

MrBILE 

MAX 

79 

76 

7* 

81 

60 

81 

78 

72 

76 

71 

75 

76 

76 

79 

78 

80 

82 

79 

79 

79 

51 

99 

51 

90 

98 

62 

72 

74 

67 

69 

72.1 

Mm 

60 

52 

53 

56 

60 

56 

58 

53 

53 

51 

54 

57 

64 

67 

64 

65 

62 

64 

66 

43 

35 

30 

38 

41 

49 

42 

43 

57 

57 

41 

53.0 

RCBERTSOAlE   1  E 

MAX 

83 

79 

76 

60 

62 

61 

79 

71 

76 

75 

76 

71 

62 

63 

81 

81 

82 

80 

79 

79 

53 

57 

54 

90 

59 

67 

72 

75 

69 

72 

73.7 

Mm 

51 

47 

49 

54 

57 

47 

54 

54 

49 

43 

46 

48 

52 

67 

61 

64 

64 

99 

60 

44 

35 

30 

40 

40 

48 

36 

*9 

48 

94 

40 

49.5 

See  Befereoce  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ALABAMA 

NOVEMBER  1964 


Station 

Day  Ol  Month 

3-? 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

18 

 1 

17 

18 

19 

20 

21 

22  ^ 

 r 

2S' 

40 

20 

27 

28 

29 



30  31 

•      »  • 

OIEOMONT  PLATEAU 

05 

MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 

■n 

•  19 
AO 

.13 

20 

.09 

20 

.08 

10 

.16 

a 

.12 

2 

.16 

20 

• 

30 

• 

9 

.21 
9 

.19 
9 

.01 
9 

.07 

0 

10 

4 

•  13 

2 

.05 
3 

.15 
Jl 

.16 
47 

.29 

>e 

.13 

115 

.07 
25 

29 

5 

.05 

0 

.09 

45 

.11 

20 

.10 

15 

.14 

109 

3.03B 
679 

PRAIRIE 

06 

DEHOPOLIS  LOCK  ANO 

D 

EVAP 
NINO 
MAX 
MIN 

.OT 

9 

•1 

.lA 

7T 
93 

.12 
U 

11 

.06 
19 
75 

sq 

.10 

2a 

77 
96 

.09 

16 
76 
90 

.09 
13 
79 
90 

.06 
19 
73 
91 

.06 
35 
72 

.11 
19 
73 
46 

.10 
12 
73 
AS 

.OS 
36 
74 
49 

.08 
49 

77 
62 

.06 
5 
78 

62 

.06 

61 
80 
A2 

.10 

36 
82 
62 

.08 
IS 
82 
59 

.08 
16 
81 
97 

.21 
60 
79 
61 

.02 
146 
79 
45 

.09 
64 
54 
36 

114 

74 
52 
35 

.10 
75 
49 
95 

T9 
49 
44 

.14 
45 
59 
42 

.09 
S 
64 
44 

.10 
72 

74 
48 

60 
70 
48 

.19 
91 
64 

41 

2.70B 
1291 
71,4 
49.7 

»      •  tt 

6ULF 

OS 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
6 
7T 
5S 

.12 

1> 

e» 

!J 

.11 

14 
76 
»* 

.13 

11 

ao 

60 

.12 

6 
SO 
60 

.1) 

9 
77 
55 

.OS 

A 
73 
56 

.07 
2S 
79 
93 

.09 

10 
79 
5* 

.09 

13 
74 

50 

.09 

7 
76 
52 

.07 

11 
89 
56 

.03 

21 
82 
65 

.08 

5 
80 

TO 

.07 

a 

so 

64 

.08 

8 
81 
67 

.07 

10 
80 
66 

.06 
22 
79 
65 

.09 
25 
79 
64 

.22 
80 
76 
51 

.09 
90 
68 
49 

.10 
51 
94 
36 

.05 
44 
61 
41 

20 
91 
45 

.17 
60 
62 
49 

.04 

6 

.04 
8 

.05 

10 

.04 

11 

.  14 

70 
73 
43 

2,T2B 

621 

74,7 
99,2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SlaUon 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

.      .  . 

NORTHERN  VALLEV  Ol 

HUNTSVILLE  Hi  AP 
MADISON 

*         •  4 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  3  SSH 
BRI06EP0RT  2  H 
SAINT  BERNARD 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

ntr  equiv 

SNOMFALL 
SN  ON  SND 

SNOtlFALL 
SN  ON  SND 

SNOXFALL 

SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  daya  with  precipitation 

1 

Station 

Pievailing 

Perce  r 
time  tr 
prevail  ir.-i 

Average 

1  * 

.21 

Direction 
ol 

laateat  mile 

Date  ol 
laateat  mile 

CENTI 
MID 

•At  STAI 
6  AM 

IDARO  T 
NOON 

ME 
6  PM 

Trace 

.01-09 

.I0-.49 

66 -OS 

1.00-1.99 

200 
and  ovar 

Tola) 

ill 

<:  as 

s 

•  J- 

?U 

•i-s  s 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

09 

12 

6.5 

34 

SW 

19 

86 

89 

59 

74 

4 

2 

2 

1 

0 

1 

10 

64 

5.6 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

34 

6 

6.2 

38++ 

22 

19 

81 

86 

62 

66 

2 

: 

: 

1 

0 

1 

10 

5.3 

MOBILE  WB  AIRPORT 

06 

9 

9.7 

25++ 

02 

30+ 

90 

90 

61 

• 

I 

0 

10 

5.2 

MONTGOMERY   WB  AIRPORT 

06 

7 

6.5 

25 

SW 

19 

89 

91 

57 

69 

5 

0 

3 

1 

1 

0 

10 

59 

5.2 

S**  r«r*r«K«  Bot«B  relloviai  Station  tm6ma, 
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STATION  INDEX 


NOVEMBER  1964 


STATION 

INDEX  NO.  1 

>ION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

C 
Q 

& 

1  PRECIP. 

i 

a 

1  SPECIAL  1 

ARREVILLE  1  ftNW 

0008 

07 

HENRY 

91  39 

89  15 

469 

7A 

JOHN  $  RICHBURG 

AOO 1 SON 

0063 

03 

3*  13 

6T  11 

799 

PALMER  GOOSEY 

0140 

07 

S2  1* 

87  29 

175 

SA 

SIDNEY  J*  HARDYt  5R« 

AL^EBTVILUE  2  Se 

01*8 

02 

MARSHALL 

i: 

86  10 

1140 

5A 

JESSE  H.  CULP 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

32  99 

89  52 

660 

9P 

DOUGLAS  M.  SANFORD 

ALlCEVlLLE 

0178 

03 

PICKENS 

13 

33  07 

88  07 

140 

7< 

7A 

MRs.  CHERRv  J,  HERNDON 

ANDALUSIA    J  NW 

0252 

COVINGTON 

31  19 

86  30 

ANNISTON   FAA  Al> 

0272 

04 

CALHOUN 

33  35 

89  51 

599 

Hit 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

ARLEY  3  S 

0338 

03 

3k  04 

87  13 

500 

7A 

MRS*  DORA  R<  DAVIS 

ASHLANO 

0369 

05 

CLAY 

33  16 

89  91 

1050 

BA 

NORMA  K  WILLIS 

ASMVILLE  «  W 

0377 

ST,  CLAIR 

33  91 

86  20 

990 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  7 

0395 

01 

LIMESTONE 

34  48 

86  99 

720 

9A 

91 

H 

RADIO  STATION  WJMW 

ATMO*tE  STATE  PAfix 

0*02 

07 

ESCAMilU 

31  10 

87  29 

300 

4P 

INACTIVE  4/15/64 

AUBURN   1  SW 

0422 

05 

LEE 

32  3* 

85  31 

730 

8A 

8A 

MRS.  MARTHA   1.  MOORE 

AUTAUGAVtCLE  3  H 

32  28 

86  41 

200 

6J 

J.  e.  NEIGHBORS 

BANKHEAO  LOCK  AND  OAH 

0505 

11 

TUSCALOOSA 

07  20 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAY  "INETTE 

05831  OS 

30  93 

87  47 

26E 

7f 

GROvER  W.  WOODWARD 

BELLE  MINA  2  N 

LIMESTONE 

3*  42 

86  93 

600 

9P 

AUBURN  UNIVERSITY 

SE«Ry 

FAYETTE 

33  *0 

87  36 

452 

MISS  CLaRA  R.  OLIVE 

BESSEMER  9  SS*I 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

533 

6P 

«A 

JAMES  E.  MC  CRAVY 

flFKAft 

MARION 

3*  10 

88  07 

570 

OSCAR  W.  LOCKRIOGE 

9ILLIN0SLEY  I  SE 

AUTaUGA 

32  39 

86  42 

420 

6A 

JEFFERSON 

33  3* 

B6  45 

620 

MIO 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

80  A  Z 

0951 

Oi 

MARSHALL 

34  13 

86  10 

1070 

7A 

DAVID  A.  BURNS 

1069 

01 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

SJ 

R.  E.  HENDERSON 

BREWION  3  SSE 

ESCAMBIA 

31  0* 

87  03 

85 

6P 

MRS.  CLARA  T •  PEAVT 

JACKSON 

85  45 

660 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOKWOOO 

TUSCALOOSA 

33  16 

87  17 

605 

MRS.  WILLIE  M,  STYRON 

PIKE 

31  43 

89  49 

495 

7A 

MiLORED  P.  WHITTINGTON 

CALERA  2  SW 

SHELBY 

33  09 

86  46 

540 

9P 

PIERCE  A.  GARRETT 

CAMOEN  3  MW 

WILCOK 

32  02 

87  20 

225 

AUBURN  UNIVERSITY 

CAMPBELL 

CLARKE 

31  55 

87  99 

93 

: 

JOE  PICKENS 

CAMP  HILL  2  NW 

TALLAPOOSA 

32  50 

85  *1 

680 

6A 

6J 

AUBURN  UNIVERSITY 

CARBON  HILL 

1371 

03 

33  94 

87  32 

4301 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  *  SW 

1512 

0* 

CHEBOCEE 

3*  06 

85  45 

620 

DON  R.  WATSON 

32  57 

87  08 

22* 

HuEY  colburn 

WASHINGTON 

31  30 

88  15 

285 

GRADY  C.  YOUNG 

CMIlOERSBURG 

TALLADEGA 

33  n 

86  22 

480 

:i 

ALABAMA  POWER  CO. 

childersburo  wtr  plant 

TALLADEGA 

33  17 

CITRONELLE 

MOBILE 

31  09 

5m 

6P 

MRS. ESTHER  A.M.  JONES 

CLAIBORNE 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

TOLLIE  L.  HASKEW 

CLANTON 

CHILTON 

32  91 

86  38 

980 

7A 

7A 

H 

MARION  W.  EASTERL1N6 

CLAYTON 

31  53 

89  2a 

8A 

eA 

MRS  ELIZABETH  H  WESTON 

IBD^ 

08 

30  23 

88  13 

12 

9P 

AGNES  C.  CHRISTENSEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 

1607 

07 

GENEVA 

31  11 

89  56 

250 

HENRY  F,  KELLEt 

COLL INSVILLE 

34  15 

89  52 

734 

B.  W.  APPLETON 

COLUMBIA  1  E 

31  17 

89  07 

89 

7A 

MRS.  ALICE  K.  FUALK 

CORDOVA 

^3 

33  46 

87  11 

334 

MBS.  C.  GRESHAM 

COT TON TON 

RL>SSELL 

32  09 

89  04 

217 

HUGH  S.  KITE 

CUBA 

SUMTEft 

32  26 

88  23 

215 

REUREN  p.  HARRIS 

OAOEVILLF 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  45 

766 

WILLIAM  L.  BARTLETT 

OAOEylLLE  7 

TALLAPOOSA 

32  90 

89  46 

730 

: 

H.  CLAY  PLESS 

PICKENS 

33  04 

88  17 

207 

MRS.  C.  0.  WEEKS 

2lSf 

06 

32  21 

87  39 

225 

JAMES  M.  CREWS 

DECATUR 

2207 

01 

HORCAN 

34  39 

86  58 

980 

ROSS  A.  HAWKINS 

DELTA 

CLAY 

33  26 

85  42 

1030 

MRS.  VERNA  B.  LANDERS 

DEMOPOLIS  LOCC  AND  DAM 

M»REhGO 

32  31 

87  50 

inol  8A 

*A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOUSTON 

31  14 

85  26 

321 

MtOl 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HOUSTON 

31  13 

89  27 

301 

7A 

c 

fl.  £.  PILCHEP 

DOUBLE  SPRINGS 

03 

WINSTON 

: 

34  10 

87  24 

800 

7A 

» 

MITCHELL  DRAKE 

ELBA 

COFFEE 

31  25 

86  04 

195 

ARTHUR  C.  enuNSON 

TUSCALOOSA 

1: 

33  19 

87  48 

252 

K.  V.  BERRY 

FNTERPRISE 

COFFEE 

31  19 

85  91 

380 

9P 

9P 

RADIO  STATION  WIRB 

2721 

01 

BARROUR 

31  52 

89  09 

7A 

7A 

MARTIN   J.  DARITY 

FvFRGflEEN 

2758 

CONECUH 

( 

31  26 

86  96 

220 

7A 

7A 

W.    DAVE  SImONTON 

FAIOMOPE   2  Nf 

°E 

30  33 

67  53 

23 

5P 

5P 

5P 

JAMES  E.  BARRETT.  JR. 

FALCO  OPEN  PONO  TOWE" 

COVINGTON 

31  06 

86  33 

Z32 

8A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAUKVILLF  1  N 

12 

34  72 

86  54 

630 

7A 

7A 

EDGBERT  M.  HARDIN 

FALLS  CITY  ^LK  POND  TP 

WINSTON 

2 

87  20 

650' 

7A 

U.S.  FOREST  SERVICE 

FAYETTE 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  50 

3T0j  6P 

6A 

GORMAN  J.  BLACK 

FLORENCE 

2'>71 

LAUDERDALE 

j2 

34  48 

87  41 

578 

'^ 

6A 

HENRY  6.  RICHARDS 

FORT  DEPOSIT 

LOWNOES 

( 

31  59 

86  39 

901 

WOOOROW  WILSON 

FORT  MORGAN 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

10 

S  " 

WM.    H,  CHANDLER 

304  3 

34  27 

85  43 

934 

3105 

07 

monpof 

31  26 

87  24 

410 

8A 

6i 

:  ^ 

MRS.  NELIA  MCKENZIE 

3*  01 

66  00 

570i 

7A 

JOHN  H.  WILLIAMS 

3154 

34  01 

66  00 

965 

GAINESVILLE 

3160 

0( 

13 

32  49 

88  09 

130 

7A 

7A 

MACK  C.  FIELDS 

GARDEN  CITY 

3200 

2 

34  01 

86  45 

SA 

: 

MRS.  G.  HC  KENZIE 

GENEVA 

3255 

07 

GENEVA 

5 

31  02 

85  51 

111 

7A 

REBECCA  CAMPBELL 

GEOPGIANNA 

3271 

BUTLER 

31  38 

86  4* 

289 

T.  E.  MASON 

3308 

11 

31  53 

88  20 

128 

6P 

H 

GORGAS 

3*30 

i; 

WALKER 

2 

33  39 

67  13 

300 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

3496 

COVINGTON 

10 

31  11 

86  17 

2e< 

7A 

JOHN  P.  RHODES 

GREENSBORO 

3511 

06 

2 

32  42 

87  36 

6P 

N.  HAMNER  COBBS 

GREENVl LLF 

3519 

miTLER 

31  50 

9P 

BA 

CECILE  T.  LEWI S 

GREENVILLE  2 

3524 

0- 

31  50 

86  38 

420 

: 

L.  RAYMOND  BODIFORO 

Gulf  shores  p  o 

3559 

87  41 

7A 

GILBERT  W.  MELCHER 

GUNTERSV 1 LLE 

3573 

o; 

12 

34  20 

86  19 

978 

RADIO  STATION  WGSV 

GUNTERSVILLE  TVA 

3578 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17 

609 

c 

TVA-765 

HALEYVILLE 

3620 

WINSTON 

2 

34  14 

87  37 

910 

C  H 

RADIO  STATION  WJBB 

364  5 

13 

34  06 

67  59 

518 

7A 

7i 

EDDIE  L.  PEARCE 

3T4B 

1 

32  11 

86  35 

180 

8A 

MISS  JANE  OOSWELL 

3761 

07 

9 

31  21 

85  20 

370 

AUBURN  UNIVERSITY 

3775 

05 

CLEBURNE 

11 

33  39 

65  36 

850 

8A 

at 

CITY  OF  HEFLIN 

31  57 

86  19 

594 

7* 

CHARLES  R.  PORTER 

HIGHTOWER 

3842 

05 

CLE«URNE 

11 

33  32 

85  24 

1175 

01 

13 

34  20 

67  56 

845 

FRANK  L.  HAYNES 

:Hi 

12 

3*  42 

86  35 

600 

HtC 

MiO 

HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

JACKSON 

07 

13 

31  31 

67  93 

210 

7A 

c 

T.  H,  GAILLARO.  JR.  1 

JACKSONVILLE  2  SW 

42C9 

CALHOUN 

7 

33  48 

89  *6 

690 

7A 

c 

MRS.  ELLA  M.  AYERS 

JASPER  '»  H 

4226 

03 

2 

33  54 

67  16 

525 

6P 

JAMES  A.  BRITAIN 

JORDAN  DAM 

4306 

05 

ELMORE 

32  37 

66  15 

290 

ALABAMA  POWER  CO. 

LAFAYFTTE 

4502 

05 

CHAMBERS 

* 

32  94 

85  2* 

830 

9P 

9P 

CLARENCE  H.  FINCHER 

*603 

03 

CHILTON 

32  98 

86  31 

420 

c 

ALABAMA  POWER  CO. 

LEEDS 

4619 

02 

JEFFERSON 

3 

33  33 

86  33 

636 

MRS.    MARY   K.  LEE 

LFFSftUSG 

4627 

04 

CHEROKEE 

7 

34  11 

89  46 

589 

RUFUS  M,  SEwELL 

LIVINGSTON 

4798 

06 

SUMTER 

13 

32  35 

86  11 

160 

LIVINGSTON  STATE  COL. 

LOUISVILLE 

4884 

07 

PARBOUR 

9 

31  48 

85  33 

470 

JOHN  B,  ARO 

MADISON 

4976 

01 

MADISON 

12 

34  42 

86  45 

580 

5P 

JOHN  0  STONER  JR 

STATION 

d 

SE 

Q 

1      DIVISION  1 

t/OUNTT 

.  ■  a:nage  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

5 

OBSERVAHON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PHECIP.  1 

SPECIAL  1 

MAGELLA 

*99( 

02 

JEFFERSON 

3 

33  30 

86  91 

65* 

7A 

ALABAMA  POWER  CO. 

06 

: 

32  38 

87  18 

71 

ROBERT  J.  CURRY 

R.  L.  SIMONTON 

6P 

ALABAMA  POWER  CO. 

E.  Paul  gowan 

U.S.  FOREST  SERVICE 

78 

FRED  HENDERSON 

MILSTEAO 

9439 

06 

MACON 

1] 

32  27 

89  94 

201 

BA 

JAMES  M.  WALKER 

06 

32  06 

67  03 

7A 

7A 

H 

HENRY  J.  YATES 

T.  E.  LIDE 

ALABAHA  POWER  CO. 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

8A 

ROBERT  G.  BEIANCOURT 

MONTGOMERY 

; 

32  18 

86  24 

194 

MIO 

Mil 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  Bureau 

LAWRENCE 

660 

: 

TVA-381 

MOUL  ON  2 

5635 

01 

LAWRENCE 

34  29 

649 

6P 

H 

JOHN  M.  KELLY 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

5741 

01 

COLBERT 

12 

34  45 

87  37 

936 

MID 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

01 

1 

31  43 

87  16 

182 

9P 

7* 

M 

S.   B.  HELTON 

1 

460 

: 

5P 

HISS  LUCILE  W.  HEREFORD 

221 

GLADYS  G  BROWN 

870 

TA 

LONN 1 E  R.  NOBR 1 S 

750    8  A 

200i 

0' 

470 

9P 

CHARLES  M.  CARROLL 

JA  S 

639 

c 

TVA-59 

PALMEROALE  2  W 

6246 

0? 

JEFFERSON 

2 

33  44 

86  *1 

798 

7A 

GEORGE  T.  POSEY 

PELL  CITY  1  NNE 

04 

33  36 

86  16 

959 

H 

NORMAN  A.  VAUGHN 

900 

MRS  Evelyn  m.  fuller 

199! 

: 

MRS.  MINTA  EDDINS 

PHEFJIK  CITY  2  NNW 

8A 

D.  R.  MC  LEMORE 

169| 

MRS  mAPy  a,  HEORICK 

no 

7J 

MRS.  DELLA  L,  OAKLEY 

PINE  LEVEL 

MONTGOMERY 

506 

AUTAUGA 

230 

THOMAS  E.  FISCHER 

RA  VILLE 

664 

AUTAUGA 

290 

6P 

H 

CONTINENTAL  GIN  CO, 

PRIMROSE  FARM 

6684 

06 

MONTGOMERY 

1 

32  16 

86  15 

180 

12' 

W.  E.  ELSflERRY 

07 

1! 

32  12 

68  21 

260!  SA 

5; 

H 

MRS.  JANIE  C,  BROWN 

88  08 

680:  7A 

MRS  AUTIE  KILBURN 

573  MID 

REDSTONE  ARSENAL 

228 

71 

CURRY  MC  OONALO 

01 

180. 

07 

190 

ALABAMA  ELECTRIC  COOP 

155!  7A 

7A 

09 

670 

7A 

05 

745!    6  A 

" 

N  T.    e*   L  T 

RUSSELLVILLE  2 

7131 

01 

FRANKLIN 

12 

34  31 

87  44 

880 

7. 

7. 

H 

RADIO  STATION  WWWR 

02 

: 

34  12 

86  47 

8021  7A 

IJ 

ST.   BERNARD  COLLEGE 

02 

1199!  6P 

t. 

AUBURN  UNIVERSITY 

7282 

02 

30ft' 

MRS.  M,  w.  PRIf>MORE 

7304 

02 

619 

7» 

RADIO  STATION  WCR I 

7326 

390  9P 

7366 

06 

147 

9P 

TA 

ROBERT  J.  CHANDLER 

7576 

07 

248 

J  T  KIRKLANO 

7620 

07 

229 

MRS.  EVA  R.  RAY 

7963 

06 

PE  Y 

32  32 

149 

J.    F,    SUTTLE.  JR. 

SYLACAUGA  4  NE 

7999 

04 

TALLAOEGA 

: 

33  12 

86  12 
86  06 

490 

6F 

CITY  WATER  PLANT 

6"24 

33  27 

569 

H 

8176;  07 

31  55 

405 

7A 

6204 

200 

AUBURN  UNIVERSITY 

8209 

680 

ftp 

tl 

AUBURN  UNIVERSITY 

6215 

05 

288 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

6299 

01 

750 

8285 

33  49 

86  44 

470 

7. 

I 

8323 

07 

10 

31  49 

89  99 

580 

6P 

THOMAS  J.  DILLARD 

A  AAA 

8380 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  14 

87  37 

170 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

8365 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  13 

87  35 

152 

7A 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

8403 

06 

11 

32  23 

85  39 

420 

9P 

RADIO  STATION  WABT  i 

8*36 

06 

32  09 

85  *3 

7A 

7A 

^^ 

ROBERT  L  DUNHAM 

8446 

I 

32  26 

87  31" 

265 

8469 

02 

34  34 

89  37 

1040 

H 

C  ♦  H  LUMBER  COMPANY 

8517 

03 

i: 

33  45 

88  08 

180 

9P 

It 

LEI  LA  H.  WHEELER 

WADLEY 

8605 

05 

RANDOLPH 

11 

33  06 

85  34 

640 

ALABAMA  POWER  CO. 

WALLACE  2  E 

8637 

07 

ESCAMBIA 

31  13 

87  12 

205 

MRS.  ESSIF  M.  CHAVERS  1 

WALNUT  GROVE 

8648 

04 

ETOWAH 

2 

3*  04 

86  19 

MRS. FLORENCE  PARKER 

WARRIOR  LOCK  ANO  DAM 

8673 

06 

GREENE 

2 

32  47 

87  50 

IK 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WATERLOO 

8686 

01 

LAUDERDALE 

12 

34  55 

88  04 

465 

8A 

8A 

MRS.    INIS  WILSON 

WEST  BLOCTON 

8809 

BIBB 

; 

33  07 

87  07 

900 

MRS  ELIZA  J.  BEARDEN 

WETUMPKA 

89^9 

ELMORE 

32  33 

86  13 

190 

7A 

MARION  M.  5ANF0R0 

WHATLEY 

8867 

CLARKE 

13 

31  39 

87  43 

170 

9P 

H 

MRS,  VELMA  G.  COLEMAN 

WINFIFLD  2  SW 

6998 

FAYETTE 

13 

33  55 

87  90 

7A 

W.  W.  COTNEy 

TATES  HYDRO  PLANT 

9103 

05 

ELMORE 

11 

32  34 

85  54 

339 

6A 

ALABAMA  POWER  CO. 

-  H6  - 


REFERENCE  NOTES 

dicalcd,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  «re:  Temperature  In  T.  preclplutlon  and  eraponllon  In  Inches  ai 
erage  daily  timperalures  from  65'  F.    in  "Supplemental  Data"  table  dlrecllona  entered  In  (Igurea  are  tens  ol  degree 

;tme.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  o6servatlons  on 

AA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. .  C   _  _ 

1  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  al  lime  of  i^aei^tlonT 


sssp^ubi^i:  f;•re;:a^To„':°::  t':re:;reit^e'r°it:r'd"'F'.i:;;'Aat's;:s?  r.—::zT-Lr^':.z:        -cVr^:i:i::::'s„^^  - ■c  "^r 

tW  table,  "■>..ly  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  Uble,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  S™.w  on  Crou„d™a^?e'X'  ^^iush":  Ire  f^r "hr^i  indm^rt^lTe  of  o."r,:;t  "„ 

7^7^^^^^^  ^Z'r!!L"'.T  "".'""""f  *  ^"'"Vi"        °'  "'•■»""  ""'"»  otherwise  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Ma.  and  Mln  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

reler  to  extremeb  of  temperature  of  waler  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  otiservatlon. 

^Aim^pV^^ElST  value,  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.  Samples  for  obuinlng  measurements  are  Uk.n  from  dljf.rn«  polnta 
tor  successive  observations;  consequently,  occasional  drlftmg  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record.  dUT.rnn  polnta 

^fee^  and'lce.  °'  ""^  "C'ln>atologlc.l  Dau "  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  uble.  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.    Entries  of  .no.  on  ground  include  snow. 

NORMALS  for  all  stations  arc  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  ptriod  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  In  miles  ond  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUelln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue  of  this  publication. 
IX  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "01  imato logical  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 
■f     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
^-t     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Uble  for  detailed  daily  record.    Degree  day  daU.  If  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  arc  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Dau. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amount*  are  published  in 
"Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  frocn  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

•  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  fe*>t  above  sod-covered  ground;  however,  this  ref(?rence  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concemmg  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Sute.  price  35  cenU.  Similar 
information  for  regular  Weather  BureaO  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cent*.   These  pubUcatlons  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscripUons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  PrinUng  Office.  Washington.  D.  C.  20402.  
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36.5 

47.1 

.3 

76 

29 

19 

1 

592 

0 

0 

19 

0 

4,62 

.38 

1.63 

4 

,c 

0 

9 

3 

DOUBLE  SPRINGS 

5«.7 

30.1 

42.4 

75 

29 

11 

1» 

6«2 

0 

0 

19 

0 

4,82 

1.2C 

12 

,c 

c 

■ 

5 

FAYETTE 

58.6 

37.9 

48,3 

79 

24 

18 

18* 

515 

G 

0 

12 

0 

4,97 

1.30 

12 

,c 

0 

1 

4 

HAlEyVILLE 

54.1M 

32.6 

43, 4M 

76 

25 

13 

18 

694 

0 

2 

19 

0 

9.91 

1.47 

11 

.0 

0 

7 

6 

HAMILTON   3  S 

5'>«9 

31.7 

43,3 

78 

25 

15 

19* 

666 

0 

1 

17 

0 

4.91 

1.3* 

12 

T 

0 

7 

5 

JASPER  *  N 

57,3 

36.7 

47,0 

78 

24 

17 

8* 

998 

0 

0 

12 

0 

4.38 

1.6G 

1 1 

,c 

0 

3 

PRATTVILLE 

61.7 

39.8 

50,8 

1.9 

77 

24 

22 

1 

440 

0 

0 

10 

0 

4.82 

.02 

1.97 

26 

,c 

c 

3 

TH0R5BY  ExP  STATION 

58.2 

37.9 

48,1 

71 

24 

19 

1 

518 

0 

0 

12 

0 

3.92 

I. 00 

4 

.0 

0 

6 

4 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

59.6 

39.3 

*9.5 

80 

24 

20 

1 

481 

0 

0 

10 

0 

4.82 

2.11 

11 

.0 

0 

6 

3 

TUSCALOOSA  OLIVER  0AM 

58.5 

35.3 

46.9 

-  .3 

79 

26 

19 

1 

598 

0 

0 

16 

0 

9,68 

.51 

2.1! 

4 

c 

4 

VERNON 

58.3 

36.9 

*7.6 

79 

24 

15 

7 

937 

0 

0 

12 

0 

9.38 

2.72 

11 

.c 

0 

1 

1 

DIVISION 

46.8 

.0 

4,91 

- 

.2} 

T 

*      *  * 

EASTERN  VALLEY  0<> 

ANNTSTON  FAA  AP 

59.1 

37.* 

48.3 

78 

24 

19 

516 

0 

0 

11 

0 

9.26 

1.26 

4 

T 

0 

10 

4 

I 

CAlERA  2  SW 

61.9 

36.9 

49.4 

78 

24 

6* 

477 

0 

0 

12 

0 

5.59 

.55 

2.37 

4 

.0 

0 

6 

5 

1 

CENTRE  5  Sw 

54.7 

3*.l 

44.4 

77 

25 

18 

632 

0 

0 

19 

0 

*.  12 

1.72 

4 

c 

4 

2 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

61.5 

38.7 

50,  1 

79 

2* 

1  ^ 

19 

465 

0 

0 

11 

0 

4  92 

2  .  Ofi 

4 

,  ^ 

■ 

G40SDEN  GAS  PLANT 

56.3 

37.0 

46,7 

1.9 

75 

24 

19 

566 

0 

0 

12 

0 

5.34 

1 .66 

4 

c 

4 

PELL  CITY   1  NNE 

57.* 

33.0 

46.2 

77 

25 

17 

607 

0 

0 

16 

0 

5,10 

1.71 

4 

•  0 

0 

6 

5 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

60.5 

39.* 

50.0 

77 

24 

7* 

467 

0 

0 

XI 

0 

5.39 

1.55 

4 

.0 

0 

6 

5 

2 

TALLADEGA 

59.1 

37.8 

*8.5 

1.7 

76 

24 

\l 

7* 

513 

0 

0 

11 

0 

5.0* 

.22 

2.21 

4 

.0 

0 

6 

4 

1 

DIVISION 

47.8 

2.1 

5.10 

.03 

T 

•       •  # 

PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

62.1 

37,1 

49.6 

77 

24 

16 

8 

473 

0 

0 

12 

0 

8.77 

3.40 

25 

,0 

0 

7 

4 

3 

ASHLAND 

57. *M 

35. 5M 

46. 5M 

75 

25 

19 

2 

566 

0 

0 

15 

0 

7.69 

2.15 

4 

.0 

0 

8 

6 

3 

AURURN  3  Sw 

60.7 

37.5 

49.1 

.5 

78 

25 

17 

1 

488 

0 

0 

13 

0 

5,76 

.82 

2.90 

29 

•  0 

0 

8 

1 

CAMP  HILL  2  NW 

58.1 

35.8 

47.0 

77 

25 

19 

1 

592 

0 

0 

14 

0 

6.00 

1.47 

27 

.0 

0 

8 

4 

3 

HEFlIN 

57. IM 

32  •  8M 

45. OM 

77 

25 

15 

7 

616 

0 

0 

16 

0 

5.91 

1.60 

* 

.0 

0 

7 

4 

3 

LAFAYETTE 

56.1 

33.0 

44.6 

73 

24 

10 

7. 

628 

0 

0 

14 

0 

6,08 

.0 

0 

MARTIN  CAM 

60.7 

*1.1 

50.9 

75 

24 

24 

8* 

43* 

0 

0 

9 

0 

4.80 

.11 

1.57 

26 

.0 

0 

7 

3 

2 

OPELIKA 

58. 7M 

35.6 

47. 2M 

79 

25 

20 

8 

561 

0 

0 

13 

0 

5.18 

2.62 

29 

.0 

0 

2 

1 

RCCKFCRO  2  NNW 

56. 5M 

36. 2M 

46.  4M 

76 

25 

15 

1 

570 

0 

0 

14 

0 

6.37 

2.12 

25 

.0 

0 

6 

3 

2 

RCCX  MILLS 

57.3 

33.* 

45,4 

75 

25 

18 

8* 

602 

0 

0 

16 

0 

5.55 

1.66 

27 

.0 

0 

7 

5 

2 

DIVISION 

47,2 

.  ,7 

6,21 

1.35 

.0 

See  Rei€ 

renc 

9  No 

es  F 

ing  Statior 

1  In 

dex 

-  150  - 


CUMATOLOGICAL  DATA 
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PRAIRIE  06 

DAYTON 

59. 9 

3(.9 

49.4 

78 

26 

20 

1 

467 

0 

0 

9 

0 

3.80 

1.92 

12 

.0 

0 

6 

1 

1 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAH 

>(>0 

37. 6 

47.8 

78 

26« 

29 

I 

934 

0 

0 

12 

0 

4.09 

-  .99 

2.09 

12 

.0 

0 

6 

2 

2 

fiAINESVILLE 

47.6 

79 

29 

2 1 

19* 

941 

0 

0 

12 

0 

6.63 

3,26 

4 

.0 

7 

GREENSBORO 

61. S 

38!l 

49.8 

.0 

78 

24 

16 

1 

410 

0 

G 

12 

0 

4.90 

-  .20 

1,78 

4 

,0 

0 

7 

2 

2 

HAVNEVILLE 

60.3 

38,8 

49.6 

78 

26. 

20 

1 

461 

0 

0 

10 

0 

4,88 

2,16 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

LIVINGSTON 

60.4 

38.9 

49.7 

77 

3 

19 

19* 

479 

0 

0 

11 

0 

6.99 

2.31 

4 

.0 

0 

T 

4 

2 

MARION  JUNCTION  2  NE 

61.4 

40.3 

90.9 

78 

29 

19 

1 

440 

0 

0 

10 

0 

3,89 

1.06 

4 

,0 

c 

7 

3 

MINTER  J  NW 

S9.a 

37.9 

48.9 

77 

29 

20 

2* 

902 

0 

0 

13 

0 

3.97 

2.10 

29 

,0 

c 

2 

I 

MCNTGOMERY  N8  AP  R 

60.S 

40.2 

90.4 

2.2 

77 

24 

22 

1 

494 

0 

0 

1 1 

c 

9,29 

.48 

1.88 

26 

,0 

c 

6 

3 

2 

SELWA 

63.1 

42.0 

92.6 

1.8 

79 

29* 

23 

1 

390 

0 

0 

7 

0 

4,02 

*  1.09 

1.91 

4 

,0 

0 

6 

1 

1 

TtSKEGEE  3  S 

62.6 

39.7 

91.1 

1.6 

78 

24 

19 

1 

433 

0 

0 

9 

0 

9.10 

.33 

2.00 

26 

,0 

0 

$ 

3 

2 

UNION  SPRINGS  2  NE 

36.6 

91. IM 

78 

31 

16 

1 

426 

0 

0 

11 

0 

8.20 

1.6C 

2.2c 

27 

,0 

0 

6 

6 

4 

DIVISION 

49.9 

.2 

9.26 

.41 

.0 

«      •  • 

COASTAL  PLAIN  OT 

ANDALUSIA   1  NM 

62.2 

38. 1 

90.2 

78 

26* 

22 

19* 

4*6 

0 

0 

13 

0 

4.41 

1.12 

29 

,0 

0 

7 

4 

2 

BRANTLEY 

62. tM 

38. OM 

90.4M 

60 

29 

19 

I 

494 

0 

0 

13 

0 

4.29 

•  .47 

1.96 

29 

,0 

0 

7 

2 

2 

BREkTON  i  SSE 

66.3 

42.7 

94.9 

2.8 

60 

26* 

21 

6 

393 

0 

0 

8 

0 

9.16 

.61 

.97 

26 

,0 

0 

9 

9 

0 

CAMDEN  3  NW 

63.2 

41.0 

92.1 

78 

29* 

21 

1 

404 

0 

0 

10 

0 

9.49 

2.09 

29 

,0 

0 

6 

3 

2 

CNATOM  3  N 

66.* 

41.1 

93.0 

79 

29* 

20 

1 

369 

0 

0 

12 

0 

4.42 

2.94 

11 

,0 

0 

4 

2 

2 

CLAYTON 

60.6 

40.9 

90.6 

79 

3U 

21 

1 

447 

0 

0 

8 

0 

9.62 

.89 

2.09 

29 

,0 

0 

8 

6 

1 

DCTHAN  FAA  AIRPORT 

6S.3 

44.6 

99.0 

79 

26* 

29 

1 

330 

0 

0 

9 

0 

11.72 

9.94 

9.64| 

29 

.0 

0 

6 

2 

2 

ENTERPRISE 

66. 2M 

49. 3M 

99. eM 

78 

24 

23 

1 

307 

0 

0 

6 

0 

7.97 

3.76 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

Elfaula 

63. 3M 

38. 9M 

51. 1^ 

.3 

77 

31* 

23 

6 

42V 

0 

0 

9 

0 

8. 77 

3.82 

9.21 

26 

.0 

0 

Evergreen 

63.3 

38.3 

90.8 

61 

26 

21 

1 

447 

0 

0 

13 

0 

9.66 

1.26 

29 

.0 

0 

7 

9 

3 

Frisco  city 

62.> 

40.1 

91.3 

79 

27 

21 

1 

431 

1  1 

0 

4.93 

-  1.07 

1.82 

29 

.0 

0 

7 

9 

1 

GENEVA 

62.3 

41.9 

92.0 

76 

29 

29 

1 

410 

0 

0 

11 

0 

9.16 

9.00 

3.83 

26 

,0 

0 

6 

1 

3 

6ILBERT0WN 

63.8 

40.0 

91.9 

82 

29 

20 

6 

413 

0 

0 

11 

0 

9.21 

3.10 

11 

.0 

0 

6 

2 

2 

GREENVILLE 

63.6 

42.1 

92.9 

1.9 

76 

29* 

21 

1 

366 

0 

0 

10 

0 

6.29 

1.00 

3.62 

29 

.0 

0 

6 

4 

1 

HEADLAND 

62.0 

*0»i 

9  1  •  4 

76 

27* 

22 

1 

425 

0 

0 

9 

0 

1 1 .43 

5«  46 

26 

.0 

0 

6 

4 

1 

HIGHLAND  HOME 

»9.8 

39.2 

49.9 

.  1.9 

77 

29 

20 

1 

476 

0 

0 

11 

0 

9.13 

.17 

1.49 

29 

.0 

0 

6 

4 

I 

NATCHEZ 

M 

M 

M 

79 

24 

20 

19. 

0 

0 

0 

.0 

0 

02ARK  6  NNM 

63.9 

44.9 

94.2 

I. 7 

76 

24* 

21 

1 

344 

0 

0 

9 

0 

8.08 

1.16 

3.63 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

PHENIX  CITY  2  NNM 

38.3 

0 

0 

10 

0 

.0 

0 

9 

1 

2 

PUSHMATAHA 

to'.i 

37.8 

49I2 

.2 

60 

26 

20 

1 

9«0 

0 

0 

12 

0 

1I79 

-  1.96 

2.93 

12 

.0 

0 

2 

2 

2 

SEALE 

63.2 

41.1 

93.2 

79 

24 

21 

1 

364 

0 

0 

8 

0 

9,44 

2.04 

26 

.0 

0 

6 

1 

2 

THOMASVILLE 

60. 9M 

38.1 

49. 9M 

•  .9 

77 

26* 

21 

1 

478 

0 

0 

13 

0 

4.44 

-  .60 

1.40 

12 

,0 

0 

6 

1 

1 

TROY 

61.3 

43.9 

93.9 

2.7 

79 

24 

21 

1 

369 

0 

0 

7 

0 

6,14 

1.66 

2.92 

29 

.0 

0 

7 

I 

2 

WHATLEY 

69.1 

38  •  0 

92.0 

76 

24* 

20 

6 

406 

12 

2.47 

.0 

0 

DIVISION 

91.9 

.7 

6.40 

1.44 

.0 

*      •  tt 

GULF  08 

BAY  MINETTE 

65.6 

44.9 

99.3 

79 

26 

24 

326 

0 

0 

9 

0 

1.10 

1.96 

29 

.0 

0 

4 

1 

1 

CITRONELLE 

6S.0 

37.9 

91.3 

-  1.9 

76 

91 

17 

492 

0 

0 

13 

0 

9.11 

-  .74 

2.13 

11 

.0 

0 

6 

4 

1 

COOEN 

67. 1 

44.9 

96.0 

77 

4* 

29 

296 

0 

0 

7 

0 

2.29 

.99 

29 

.0 

0 

4 

2 

0 

FAIRHOPE  2  NE 

69.9 

49.3 

99.6 

1.6 

76 

91 

29 

316 

0 

0 

t 

0 

4.40 

-  .41 

3.13 

29 

.0 

0 

7 

1 

1 

FORT  MORGAN 

63.1 

49.9 

96.9 

73 

3 

32 

270 

0 

0 

0 

1.60 

.89 

24 

.0 

0 

1 

2 

0 

MOBILE  H6  AIRPORT 

6*.» 

44,0 

94.2 

.1 

76 

26 

24 

347 

0 

0 

7 

0 

4.12 

•  1.34 

1.39 

24 

.0 

0 

7 

1 

2 

MCBILE 

62.9 

42.8 

92.7 

•  Ul 

76 

9 

27 

364 

0 

0 

6 

0 

2.72 

-  2.37 

.99 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

ROBFRTSDALE   1  E 

6A.1 

42.1 

93.1 

76 

9 

24 

361 

0 

0 

9 

0 

9.19 

.37 

2.97 

29 

.0 

0 

9 

2 

2 

DIVISION 

94.3 

.4 

1.61 

-  1.41 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,       85°  ON  THE  25TH  AT  RUSSELLVILLE  2 
LOWEST  TEMPERATURE,         9°   ON  THE   18TH  AT  WATERLOO 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,      13.72  INCHES  AT  OOTHAN  FAA  AIRPORT 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       1.26  INCHES  AT  GULF  SHORES  PC 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    9.84  INCHES  ON  THE  25TH  AT 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      TRACE  AT  11  STATIONS 
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.01 

.62 

.07  . 

l.Sl 

.37 

1.61 

.69 

.72 

.02 

.26 

.08 

1.6S 

.18 

1.97 

.70 

.63 

T 

•  49 

7  . 

2.00 

.29 

2.12 

1.00 

.20 

.29 

.63 

.62 

2^09 

.02 

.01 

.79 

.40 

•  97 

.03  I 

•  03 

1.16 

.29 

•  11 

ll" 

.16 

I'.il 

l'< 

!67 

•  09 

.03 

Il4 

•  ao 

T 

l.il 

7 

1.30 

•  43 

.10  . 

1.33 

.13 

U39 

.76 

.68 

•  68 

1.21 

T 

.03 

.08 

U36 

.04 

T 

.76 

.61 

.02 

•  04 

•  02 

7 

•  98 

.02 

T 

T 

.10  I 

1.16 

1.30 

U33 

.96 

1.00  . 

.63 

.6a 

1.29 

.03 

.89 

.42 

•  23 

.04  . 

1.27 

•  9! 

.3a 

.10 

.29 

1^04 

.10  . 

1.17 

.26 

U78 

.73 

•  02 

•  10 

.02 

2.29 

.26 

•  43 

.32 

.22 

.12 

•  01 

U66 

■  09 

,06  . 

2.69 

.12 

1.63 

.66 

.76 

•  26 

,02  , 

.72 

.79 

1.38 

.63 

.28 

•  18 

.02 

T 

T 

•  09  . 

1.33 

.21 

l.K 

.91 

.63 

•  04 

•  43 

.11  . 

.10 

.09 

•  to 

1.23 

I92 

1I9: 

.60 

'32 

T  ', 

1.60 

•  83 

.90 

.89  . 

.77 

1.07 

1.20 

.02 

1.02 

•  03 

■  61 

.02 

.08  . 

1.30 

•  90 

l.iO 

.70 

.79 

.06 

■  OS 

.71 

UOl 

l!3( 

.03 

197 

•  33 

.01 

.01 

'•ll 

.16 

^28  ', 

1.29 

.31 

2^12 

.10 

.96 

.02 

■  29 

.03  . 

.93 

1.67 

1^17 

.76 

.17 

1.22 

.99  • 

.76 

T 

T 

1.32 

1^36 

7 

T 

.70 

.10 

T 

T 

.90 

T 

T 

•  21  . 

.71 

1.68 

•  89 

.01 

•  01  , 

1.26 

.08 

•  6< 

.38 

.90 

!l< 

.02 

U76 

.09 

•  88 

1.22 

.90 

l.Oi 

.63 

.96 

T 

■  03 

.31 

.49  . 

2.32 

,84 

.30 

.32 

.26 

T 

T 

1.76 

T 

.26 

T  . 

.96 

1.96 

•  99 

.04 

.66 

.66 

T 

•  10 

7 

•  44  . 

1.93 

.66 

.99 

.29 

7 

.36 

.11 

T 

T 

T 

T 

1.30 

■  16 

T  , 

.92 

.29 

.19 

.38 

.26 

.03 

.12 

UIO 

1.97 

.96 

1.98 

1.10 

1.06 

•  39 

.11 

.1*  . 

1.00 

.62 

.33 

.89 

.ea 

.26 

.79 

T 

2.11 

T 

•  01 

.63 

T 

.14 

•  39 

.02 

.07 

.06 

2.19 

.60 

1.77 

.02 

.9( 

.63 

.03 

•  02 

.12 

.09  . 

.76 

2.72 

.26 

.97 

.47 

.28 

.34 

2.00 

.39 

.70 

.40 

.80 

■  10 

.09 

.39 

.67 

1.16 

1.29 

T 

.90 

•  20 

.02 

.01 

.28 

.02 

.12  I 

1.26 

T 

.96 

.23 

.93 

.oa 

.17 

.48 

7 

.19 

.19 

.11 

T 

.03 

T  . 

1.71 

.24 

1.63 

.62 

.60 

.80 

2.37 

.91 

.36 

.30 

.73 

.70 

1.72 

T 

T 

T 

1.32 

T 

.91 

7 

T 

T 

.47 

T 

.09 

.09 

7  . 

2.03 

.83 

.92 

.72 

.09 

.60 

2.01 

•  93 

.61 

.02 

•  90 

•  01 

.71 

.66 

1.3a 

•  17 

1.60 

•  67 

.69 

.99 

1.66 

1.97 

•  66 

.69 

.91 

■  04 

.06 

1.17 

T 

1.39 

•  61 

.99 

7 

.66 

T 

.92 

7 

7  ' 

1.67 

1.39 

•  62 

.67 

.66 

.06  . 

•  21 

1.3] 

•  61 

.72 

7 

7 

T 

T 

l!7l 

•  28 

1.26 

.60 

.70 

•  93 

',1*  I 

1.99 

•  91 

.22 

T 

.07 

7 

.68 

T 

.09 

1.14 

.77 

2.21 

•  62 

.41 

.72 

.89 

.12 

•  07 

,06  . 

1.90 

2.29 

.99 

.40 

1.67 

T 

.31 

•  37 

•  22 

.TO 

3.40 

2.30 

2.19 

U30 

•  29 

.79 

■  to 

.09 

1.49 

.79 

.89 

.66 

T 

T 

•  42 

7 

.33 

.19 

.41 

7 

2.90 

.21 

.70 

•  7j 

•  29 

.61 

.40 

1.40 

•  04 

1.47 

,16  t 

1.29 

.99 

•  31 

.99 

•  22 

.02 

1.91 

1.12 

.06  . 

1.37 

I. Id 

.38 

•at 

.09 

1.43 

•  19 

.92 

.03  . 

1.60 

•  03 

1.24 

.46 

.98 

1.48 

•  08 

.30 

.16  . 

1.91 

.03 

1.02 

.03 

.96 

.62 

.07 

1.70 

•  82 

2.93 

.12  . 

.91 

.21 

.19 

•  29 

•01 

.11 

•  99 

1.46 

.03 

1.2* 

• 

.6( 

.96 

.80 

2^00 

.83 

.29  I 

.39 

.60 

.11 

.21 

.66 

•  01 

.01 

■  01 

.09 

1.24 

1.97 

.04  , 

.45 

.16 

•  06 

.36 

.06 

.07 

.26 

.09 

•  28 

.03 

T 

2.62 

.19 

.96 

7 

T 

.03  . 

1.92 

.9( 

•  34 

.69 

•  09 

.04 

.02 

7 

2.12 

.01 

.44 

T  , 

.87 

.02 

•  02 

.91 

•  16 

•  94 

.12 

7 

.01 

1.99 

7 

1.66 

,09  . 

•  66 

.26 

.62 

•  29 

•  02 

.38 

7 

1.70 

.14 

1.00 

1.67 

.41 

•  06 

•  86 

.09 

2.06 

•  12 

.98 

.99 

T 

T 

.6! 

T 

•  32 

•  12 

•  26 

.02 

T 

.01 

1.96 

•  09 

.71 

.23 

.32 

.91 

.28 

•  03 

•  42 

.01 

1.60 

•  14 

.91 

NORTHERN  VALLEY  0 

AThENS  2 

BELLE  MINA  2  N 

OECATUR 

FALKVlLLE    I  N 

FLORENCE 

M0D6E5 

HUNTSVILLE  we  AP 
MADISON 

MOULTON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NEW  MOKET  2 
BED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
RUSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


AL8ERTVILLE   2  SE 
BESSEMER  3  SSW 
BIRMINGHAM  m8  AP 
BOAZ 

BRIDGEPORT  2  w 

COLLINSVILLE 
FORT  PAYNE 
GARDEN  CtTV 
GUhTERSVILLE 
GUNTERSVILLE  TVA 

LEEDS 

MAGELLA 

ONCONTA 

PAlmERDAlE  2  W 
SAINT  BERNARD 

SANO  MT  SUBSTA  AU 
SAVRE 

SCOTT SBOHO 

trafforo 
vAllEy  head 


3.67^ 

*.ST 
3.72 
5.20 

4.32 


UPPER  Plains 


03 


ALICEVILLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  N 
BANKMEAO  LOCK  AnO  DAM 
BILLINGSlEV   1  SE 

BROOK WOOD 
CAR90N  WILL 
CENTREvlLLE 
CLANTON 
CORDOVA 

OANCV  *  N 
DOUBLE  SPRINGS 

ELROD 

FALLS  CITY  BLK  POND  TH 
FAYETTE 

G0R6AS 
hAlEYVILLC 
HAMILTON  3  S 
JASPER  *  N 
LAY  DAM 

MEHT2  PONOVILLE  TOwER 
MITCHELL  DAM 
PICkENSVILLE 
PLANTERSVILLE   2  SSE 
PRATTVlLLE 

REFORM 

THORSSv  EXP  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 
VERNON 


EASTERN  VALLEY  OA 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  *  W 
CALERA  2  SW 
CENTRE  %  SW 
CHIlDERSBUOG 

cmiloersbuhg  wtr  Plant 

GAOSOEN 

GADSDEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  5W 
LEES8URG 

MONTEVALLO 
PElL  CITY   I  NNE 
SYLACAUGA  4  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


PIEDMONT  PLATEAU  05 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sw 

CAMP  HILL  2  NW 

OADEVILLE 

DELTA 
mEFLIN 

hightower 
jordan  dam 
lafayette 

martin  dam 
opelika 

rockforo  2  nnw 
rock  mills 
thurlow  dam 

WAOLEY 
WETU>»PKA 

YATES  HYDRO  PLANT 


5.09 
9.02 
4.29 

*,97 
4. S3 
4.01 
3,72 
4.31 


5.2fr 
5.60 
5»94 


6.46 
5.91 
9.39 
4,47 

6.on 

4,tQ 
9.1« 
6.37 
5.59 
4.S9 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


DMtRie 


CUB* 
0*VTON 

OEHOPOLIS  LOClt  AND  0»« 
FOOT  DEPOSIT 
GAINESVILLE 

GREENSBORO 
MAVNEvIllE 
LIVINGSTON 
HABION   I  N 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

MARION  JUNCTION  2  NE 
matnEms  1  SSw 
MlLSTEAO 
MINTER  3  Nw 
HONTGOMERV  NB  AP 

ORRVKLE 
PERRVVILLE 
PINE  LEVEL 
PRIMROSE  FARM 
SCIMA 

SUTTLE 

TUSKEGEE  )  S 
UNION  SPRINGS  2  NE 
UNIONTowN 

WARRIOR  LOCK  AND  OAH 


COASTAL  PLAIN  OT 

ABBEVILLE   I  NNM 
ALBERTA 

andalusia  1  nw 
brantley 
bremton  9  sse 

brundidge 
camden  ]  nm 

CHATCM  3  N 

CLAIBORNE 

CLAYTON 

COFFEE  SPRINGS  2  Nk 
COLUMBIA  1  E 
COTTCNTON 

OOTHAN  FAA  AIRPORT 
ELBA 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FALCO  OPEN  POND  TOwER 
FRISCO  CITY 

GENEVA 
GEORGIANNA 
GILBERTOmN 
GREEN  BAY 
GREENVILLE 

HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOUISVILLE 
MELVIN 

HILLEas  PERRY 

NATCHCZ 

NEKTON 

OZARII  «  NND 

PHENII  CITY  2  NNH 

PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 
SEALE 
SLOCOMB 

SNOH  HILL 

THOHASVILLE 

TROY 

■AlLACE  2  E 
WHATLEv 


Gulf 

say  minette 
citronelle 

CODEN 

FAIRHOPE  2  NE 
FORT  MORGAN 

GULF  Shores  p  o 

MOBILE  wB  airport 
MOBILE 

ROBERTSOALE   I  E 


6.T1 

s.ao 

A.0« 
S.JO 

a.ti 

6,55 
3.31 
3.2< 

5.«« 
3.RT 
5.2* 

4,6B| 
9.71 
A.St, 
«.>» 
A. 02 

A.» 


5.T7 
A. 31 

A. 29 

5. IB 

A.J3 
S.A3 
A.A2 

A.as 

3.42 


.321 


5.t« 
A.33 

«.ta 

A.«3 
3.21 
A. 13 
t.2S 

11. A3 
9.13 
9.67 
9,93 
9.T« 

A, AT 


5.34 

A.T« 
J. 7)1 
9.39| 
9.AA 
10.93 

3.32 
A.AA 
t.3A 
A.34 
6.30 


3.30 
9.11 
2.2» 
A.AA 

i.aa 


t.a« 

.23 
1.11 


1.16 

i.oa 


.A«  2.76  ,10 


1.00. 

.17 
1.29 


1.69 
.92 
l.AO 


11 

12 

13 

14  1  19 

16  17 

18 

22 

23 

24 

iS  1 

36  1 

27 

28 

29 

30 

31 

l.«A 

.32 

.37 

.27 

•  11 

- 

1.32 

•ai 

.64 

•  11 

•  09 

.09 

•  29 

.17 

2.09 

.19 

•  Ot 

•  19 

.09 

•  02 

•t« 

• 

1.00 

.50 

.10 

2^90 

T 

1 .00 

1.R9 

1.9k 

.02 

T 

.31 

.09 

•  02 

.62 

T 

••T 

1.36 

.Ak 

1 

.31 

.1* 

.02 

T 

T 

■  41 

•  19 

.60f 

•  33 

.30 

T 

•  01 

•  02 

2.16 

.98 

.01 

T 

T 

2.0O 

.al 

■  21 

.22 

•  02 

•  09 

.92 

.90 

1.20 

.29 

.33 

.21 

•  22 

.29 

.66 

.60 

.02 

6 

.99 

.61 

.26 

,36 

.01 

.01 

T 

.93 

.89 

•09 

.99 

,26 

.3) 

.  10 

1.90 

.21 

.99 

.70 

,90 

.1* 

.09 

2.66 

1.19 

•  1* 

.99 

•  Ot 

.29 

.09 

•  02 

2.10 

,92 

.79 

.OA 

t 

.OA 

.33 

.01 

l^BA 

T 

I.aa 

.a. 

.U 

.29 

.60 

•  90 

.62 

.06 

.95 

.72 

.23 

.02 

T 

.97 

•  92 

.as 

.29 

•  33 

1.66 

.49 

.69 

.62 

.62 

•  20' 

•  19 

2.92 

.93 

■  14 

T 

T 

.AO 

,60 

.66 

•  OB 

•  06 

•  03 

.60 

T 

.09 

.09 

,32 

1.62 

•  02 

1,40 

,61 

.05 

.90 

.01 

1.76 

2,00 

1.20 

.90 

U90 

1 , 10 

2.20 

.15 

ilsi 

.92 

■  10 

.19 

.17 

T 

.23 

l.«l 

.08 

.92 

.2* 

.13 

.41 

•  31 

.6, 

.20 

1.99 

1.26 

.10 

.23 

1*01 

.51 

*  1 1 

•  09 

.89 

.03 

T 

•ft! 

T 

T 

.10 

.08 

T 

T 

1.12 

1.09 

.78 

•  32 

T 

.22 

.19 

T 

1.56 

1.39 

.29 

.96 

•  •7 

.95 

•  16 

.92 

,97 

•  2* 

.91 

.29 

.10 

2.80 

•  31 

.<6 

.14 

.01 

.62 

•  «1 

.03 

•  02 

.06 

2.09 

T 

•  OT 

2.5A 

•55 

•  69 

.0* 

.01 

.02 

1.24 

.17 

•  93 

.03 

.10 

2.94 

•  61 

.70 

.13 

.32 

2.09 

.88 

•  66 

l.AO 

.10 

.19 

2.29 

9,60 

.39 

.20 

.09 

•  09 

T 

3.80 

.92 

.07 

.12 

.06 

.07 

.01 

T 

T 

•  02 

.07 

9.86 

.11 

.7( 

.03 

.19 

•  21 

•  02 

1.03 

.73 

1.16 

.01 

1.2^ 

.05 

.11 

^06 

•  01 

3^76 

.16 

.01 

• 

I  9C 

•  09 

T 

1^96 

3.21 

•  29 

.0* 

T 

.9a 

.21 

!05 

T 

T 

U26 

.79 

U09 

.12 

.at, 

T 

.94 

•  01 

•  06 

T 

T 

T 

1.82 

.66 

•  16 

.09 

.19 

.06 

*  16 

.02 

.06 

9^49 

9,89 

•  02 

T 

1.00 

.99 

T 

T 

2^00 

,04 

U06 

9.10 

■  la 

T 

T 

,39 

.19 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

.69 

.05 

.17 

•  OS 

.09 

U40 

1,09 

.16 

.OA 

.66 

.26 

•  0* 

•  97 

.06 

.03 

9^62 

.07 

.96 

.07 

.09 

.02 

2^97 

9.46 

.19 

.71 

.39 

•  0* 

*4I 

.04 

.69 

1^49 

,96 

.68 

1.72 

.36 

.63 

.OT 

.01 

1.97 

.62 

.04 

•  la 

.03 

•  69 

.09 

2.99 

,76 

.90 

1.2a 

2.00 

•  36 

.49 

•  01 

.13 

.56 

.02 

T 

•  33 

■0* 

•  21 

.09 

.02 

t 

1.10 

.02 

.06 

.11 

.90 

•  A3 

•Ot 

•  27 

•  11 

T 

,62 

•  10 

T 

1.10 

2.96 

.09 

.02 

1.2A 

.05 

.23 

.10 

•  02 

•  02 

.19 

9.69 

.06 

.20 

.02 

T 

.26 

■  05 

.51 

.01 

1.45 

2.93 

■  93 

1*90 

■  69 

•  61 

1.10 

2,59 

1^2] 

1.17 

T 

.17 

•  IB 

t 

.97 

1.33 

1.22 

,22 

.31 

•*9 

T 

T 

1.19 

2.06 

.77 

.10 

,0< 

.22 

.19 

•  08 

6.99 

9.03 

,70 

.0* 

.75 

1.80 

.10 

.22 

1,40 

T 

.46 

•  09 

•  05 

.90 

.0< 

•03 

,45 

.20 

•  02 

.  7J 

•  02 

■  02 

2.92 

1 ,92 

.23 

.24 

,86 

1.19 

1.20 

.20 

1  .60 

.67 

•  01 

ill 

•  09 

2.47 

.5a 

.91 

1.96 

2.19 

.27 

.09 

.14 

•  u 

.06 

.46 

.99 

.92 

.66 

.09 

.29 

•  03 

.02 

.99 

.08 

.23 

.06 

.16 

•  02 

.11 

•  OA 

9.19 

.39 

.30 

.39 

.60 

.03 

.02 

.90 

.09 

.05 

.05 

T 

.92 

•  09 

1.26 

T 

.20 

.01 

.20 

.03 

1.95 

■  09 

T 

T 

.25 

.7! 

T 

.15 

T 

T 

.20 

T 

T 

■  99 

,03 

T 

.10 

T 

.35 

.21 

.10 

.19 

•  11 

2.97 

1.13 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
DECEMBER  1964 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

«      «  • 

UnRTHEON  VALLEY 

01 

ATHENS  7 

MAX 

30 

44 

57 

69 

58 

35 

40 

43 

56 

59 

57 

57 

60 

52 

51 

50 

57 

54 

26 

40 

42 

46 

58 

66 

76 

58 

56 

39 

53 

64 

74 

52.5 

Km 

16 

23 

36 

5  1 

35 

29 

18 

22 

29 

41 

5 1 

52 

" 

34 

46 

48 

34«4 

BFLLE  MINA   2  N 

MAX 

45 

56 

70 

64 

48 

41 

43 

55 

59 

56 

57 

61 

59 

50 

50 

50 

45 

56 

55 

42 

47 

57 

67 

76 

75 

67 

43 

54 

64 

67 

64 

56.2 

M2) 

16 

28 

50 

48 

33 

30 

19 

23 

29 

49 

1 4 

33 

35.9 

BFCATUB 

MAX 

30 

47 

56 

71 

62 

39 

39 

47 

57 

61 

58 

60 

56 

62 

52 

50 

58 

55 

27 

42 

43 

47 

61 

66 

76 

70 

63 

40 

55 

64 

69 

54.4 

Mm 

le 

18 

33 

56 

37 

29 

20 

19 

27 

29 

♦6 

29 

14 

46 

50 

33.4 

FALKVILl  E  1  N 

MAX 

31 

46 

58 

73 

64 

36 

34 

45 

56 

61 

60 

63 

53 

52 

52 

57 

54 

40 

42 

45 

47 

59 

66 

76 

69 

61 

41 

57 

65 

65 

54.5 

MIN 

1  7 

16 

34 

55 

36 

3 1 

19 

2 1 

29 

50 

49 

" 

" 

45 

34.4 

FLORENCF 

MAX 

34 

48 

58 

67 

59 

37 

45 

47 

59 

60 

56 

59 

63 

52 

55 

53 

60 

56 

30 

40 

39 

47 

59 

70 

76 

68 

49 

49 

53 

67 

72 

54.5 

Mm 

1 6 

1 9 

37 

56 

35 

3 1 

20 

30 

J  3 

22 

33 

" 

34.  3 

HUNTSVILLE  WB  AP 

MAX 

41 

53 

68 

63 

42 

37 

39 

55 

56 

56 

56 

61 

52 

50 

48 

55 

54 

27 

38 

43 

45 

55 

66 

75 

65 

66 

37 

55 

62 

62 

62 

53.1 

Mm 

16 

30 

48 

42 

30 

19 

30 

30 

\  3 

37 

42 

34 

50 

50 

34.9 

MADISON 

MAX 

44 

55 

69 

64 

49 

40 

44 

56 

59 

56 

56 

61 

53 

50 

57 

54 

54 

38 

43 

46 

57 

68 

76 

70 

66 

40 

56 

64 

64 

65 

55.9 

Mm 

16 

28 

50 

48 

3  3 

29 

16 

29 

1 4 

49 

36.3 

MruLTON  2 

MAX 

47 

58 

72 

65 

48 

41 

46 

56 

61 

56 

60 

61 

53 

54 

50 

57 

56 

39 

39 

42 

47 

56 

70 

77 

71 

67 

41 

55 

64 

65 

66 

56.1 

Mm 

1 6 

3  3 

5  3 

47 

32 

16 

^' 

39 

36 

36.4 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

«P 

MAX 

45 

58 

72 

64 

41 

42 

46 

57 

59 

56 

60 

61 

52 

53 

50 

58 

56 

27 

36 

39 

47 

57 

71 

78 

69 

67 

38 

51 

65 

71 

64 

55.3 

Mm 

1 6 

29 

52 

41 

32 

1 9 

28 

29 

36 

37 

50 

35.3 

NFW  MARKET  2 

MAX 

45 

54 

70 

66 

50 

39 

40 

55 

60 

57 

56 

64 

55 

53 

52 

55 

55 

55 

40 

43 

45 

56 

67 

75 

72 

65 

60 

64 

63 

66 

56.6 

Mm 

28 

49 

50 

29 

19 

30 

40 

39 

22 

14 

32 

32 

42 

64 

46 

33 

46 

35.8 

RFO  BAY 

MAX 

30 

48 

60 

70 

52 

36 

40 

48 

59 

67 

60 

60 

59 

50 

55 

57 

60 

55 

35 

39 

36 

46 

56 

72 

78 

70 

49 

37 

65 

70 

72 

54.7 

Mm 

18 

19 

40 

51 

34 

25 

20 

22 

31 

39 

46 

49 

41 

26 

26 

29 

38 

12 

13 

22 

34 

36 

46 

56 

48 

46 

32 

32 

35 

51 

50 

34.5 

HF05TCNF  ARSENAL 

MAX 

47 

56 

70 

64 

45 

41 

44 

55 

62 

57 

58 

64 

57 

51 

53 

57 

56 

47 

42 

44 

47 

56 

68 

76 

66 

66 

41 

59 

63 

66 

65 

56.4 

Mm 

14 

28 

45 

43 

31 

22 

17 

20 

27 

43 

52 

39 

23 

23 

22 

28 

25 

13 

13 

37 

38 

42 

52 

50 

46 

36 

34 

35 

35 

52 

50 

33.4 

RUSSELLVtLLE  2 

MAX 

39 

42 

58 

60 

57 

43 

40 

45 

55 

60 

60 

60 

59 

54 

54 

53 

58 

54 

56 

40 

70 

46 

58 

70 

85 

69 

51 

36 

57 

64 

67 

55.5 

MIN 

30 

1 7 

17 

26 

28 

46 

46 

37 

20 

20 

22 

36 

14 

13 

21 

35 

36 

45 

57 

45 

50 

32 

32 

33 

43 

50 

32.0 

WATERLOO 

MAX 

44 

50 

60 

65 

57 

51 

47 

56 

58 

59 

60 

60 

52 

50 

49 

59 

41 

56 

70 

77 

64 

64 

66 

57.3 

*      *  • 

Mm 

41 

" 

29 

36 

38 

30 

40 

48 

29.3 

APPALACHIAN 

FOUNTAINS 

02 

Al 8ERTVILLE  2  5E 

MAX 

48 

55 

56 

55 

50 

52 

56 

54 

64 

60 

55 

55 

45 

35 

50 

46 

46 

56 

56 

61 

61 

55 

55 

61 

63 

64 

S4.T 

Mm 

24 

29 

29 

32 

46 

54 

40 

30 

29 

29 

" 

20 

20 

46 

49 

50 

45 

46 

46 

44 

** 

37.4 

BESSEMER  3  SSW 

MAX 

48 

60 

72 

67 

49 

36 

48 

56 

63 

57 

61 

65 

52 

53 

55 

58 

65 

56 

42 

50 

50 

55 

72 

76 

73 

69 

50 

61 

66 

67 

68 

58.9 

Mm 

20 

48 

49 

35 

29 

1 7 

20 

28 

50 

38 

26 

48 

39 

47 

64 

" 

36 

36 

5 1 

56 

36.5 

BIRMINShAM  uB  AP 

MAX 

47 

60 

70 

67 

45 

36 

46 

55 

60 

59 

61 

64 

52 

52 

55 

57 

65 

34 

44 

50 

49 

58 

71 

77 

72 

66 

42 

61 

66 

66 

64 

97.2 

Mm 

1  9 

45 

34 

^' 

25 

30 

50 

43 

38 

26 

26 

" 

2 1 

43 

46 

56 

56 

" 

42 

38 

36 

36 

" 

56 

38.8 

BRIDGEPORT  2  H 

MAX 

44 

55 

70 

70 

57 

39 

46 

54 

59 

59 

58 

65 

57 

53 

49 

54 

53 

54 

42 

43 

45 

53 

66 

75 

74 

67 

52 

55 

66 

61 

59 

56.6 

Mm 

34 

16 

26 

35 

50 

49 

34.3 

6l!NTER5\/ILLE 

MAX 

47 

57 

71 

74 

54 

36 

48 

55 

61 

60 

6» 

65 

61 

57 

52 

54 

56 

57 

54 

46 

56 

68 

76 

74 

65 

46 

56 

66 

64 

63 

56.6 

Mm 

20 

54 

29 

30 

^' 

26 

42 

5  Y 

49 

36 

33 

1 6 

22 

26 

39 

62 

49 

36 

52 

36.9 

ONFONTA 

MAX 

33 

47 

57 

72 

68 

40 

35 

47 

49 

63 

56 

60 

59 

59 

52 

53 

57 

57 

32 

42 

46 

46 

59 

66 

76 

68 

67 

41 

61 

71 

66 

55.2 

Mm 

36 

18 

^' 

24 

49 

" 

19 

36 

39 

43 

56 

" 

34.1 

SAINT  BERNARD 

MAX 

30 

46 

58 

71 

64 

36 

35 

55 

57 

61 

57 

60 

62 

52 

52 

52 

57 

55 

28 

41 

46 

46 

58 

67 

76 

68 

64 

40 

56 

65 

64 

54.3 

Mm 

17 

18 

27 

55 

37 

30 

20 

20 

27 

41 

46 

49 

39 

28 

26 

29 

29 

15 

16 

29 

36 

36 

45 

57 

46 

52 

35 

34 

31 

34 

53 

34.2 

SAND  MT   SUBSTA  Au 

MAX 

43 

54 

68 

69 

54 

38 

44 

52 

59 

54 

55 

63 

56 

48 

50 

53 

60 

52 

36 

43 

41 

53 

66 

74 

71 

62 

53 

56 

63 

59 

62 

55.3 

Mm 

14 

23 

43 

52 

29 

26 

17 

20 

27 

42 

43 

49 

37 

23 

23 

25 

39 

13 

17 

26 

33 

37 

46 

54 

49 

50 

34 

31 

37 

41 

50 

33.9 

SCOTTSBORO 

MAX 

31 

35 

55 

70 

68 

40 

40 

41 

56 

61 

56 

57 

46 

52 

52 

50 

54 

52 

31 

41 

43 

45 

57 

67 

75 

68 

67 

42 

60 

63 

66 

53.1 

Mm 

17 

21 

34 

43 

40 

31 

20 

20 

26 

27 

41 

46 

36 

23 

23 

24 

26 

17 

15 

26 

36 

37 

41 

55 

51 

53 

37 

38 

29 

52 

53 

33,9 

VALl EY  uEAD 

32 

47 

55 

70 

70 

40 

36 

47 

54 

60 

56 

55 

65 

53 

51 

50 

54 

52 

33 

36 

43 

44 

58 

68 

75 

71 

68 

45 

60 

64 

58 

33.9 

•       •  • 

Mm 

12 

1 5 

28 

46 

40 

30 

14 

14 

1  7 

24 

46 

47 

50 

2 1 

18 

16 

30 

1  7 

15 

26 

36 

36 

41 

55 

52 

56 

38 

28 

33 

44 

52 

32«3 

UPPER  PLAINS 

03 

Al  ICEVILLE 

MAX 

41 

48 

63 

76 

65 

48 

36 

49 

52 

63 

67 

70 

63 

54 

56 

57 

61 

67 

37 

37 

50 

53 

60 

75 

76 

77 

67 

45 

59 

70 

72 

56.6 

Mm 

20 

56 

*' 

20 

1 8 

19 

46 

*' 

^* 

32 

1 9 

19 

18 

46 

48 

6 1 

66 

64 

39 

33 

56 

49 

37.5 

BANKHEAO  LOCK  AND 

0AM 

MAX 

36 

50 

63 

73 

59 

44 

37 

50 

56 

60 

63 

62 

61 

53 

55 

54 

61 

61 

34 

47 

49 

50 

62 

73 

75 

73 

65 

42 

57 

66 

66 

56.7 

Mm 

20 

28 

" 

39 

34 

^' 

41 

39 

26 

" 

30 

22 

20 

40 

41 

42 

59 

45 

49 

34 

34 

54 

34.4 

CFNTREVILLE 

MAX 

40 

51 

63 

7* 

72 

44 

40 

51 

59 

65 

62 

63 

67 

55 

55 

56 

58 

69 

38 

46 

50 

55 

61 

74 

78 

76 

71 

44 

62 

70 

66 

99.3 

Mm 

1 9 

19 

25 

54 

42 

34 

20 

20 

21 

29 

50 

55 

40 

26 

22 

22 

23 

2  5 

20 

25 

43 

50 

60 

52 

55 

39 

36 

32 

33 

54 

35.2 

CLANTON 

MAX 

38 

47 

59 

68 

72 

45 

36 

49 

56 

62 

61 

62 

66 

53 

51 

54 

57 

70 

37 

46 

51 

53 

60 

68 

76 

72 

72 

43 

61 

66 

69 

97,6 

Mm 

1 9 

2 1 

27 

47 

43 

34 

20 

22 

25 

32 

51 

55 

42 

32 

24 

24 

26 

26 

24 

30 

42 

46 

48 

59 

56 

62 

40 

35 

31 

35 

53 

36.9 

DOUBLE  SPRIN6S 

MAX 

33 

47 

57 

73 

65 

41 

39 

47 

55 

60 

56 

60 

59 

51 

53 

55 

59 

55 

39 

42 

47 

49 

60 

69 

75 

68 

57 

39 

57 

65 

63 

54,7 

Mm 

1 3 

1 4 

25 

50 

30 

27 

14 

1 4 

17 

2  5 

44 

44 

35 

20 

20 

23 

32 

12 

1 1 

20 

33 

37 

45 

56 

42 

5 1 

30 

31 

32 

39 

47 

30. 1 

FAYETTE 

MAX 

48 

61 

72 

68 

48 

38 

47 

57 

61 

59 

66 

63 

55 

55 

57 

61 

57 

55 

43 

46 

49 

55 

75 

79 

74 

64 

49 

60 

66 

63 

66 

56.6 

Mm 

38 

1  8 

22 

28 

52 

39 

26 

24 

28 

48 

1 8 

19 

38 

38 

38 

54 

64 

46 

49 

35 

32 

55 

37.9 

MALEYVIl LE 

MAX 

32 

56 

69 

60 

36 

39 

46 

55 

60 

54 

60 

58 

51 

52 

53 

69 

55 

26 

40 

45 

46 

57 

69 

76 

69 

63 

39 

59 

64 

63 

94.1 

Mm 

17 

18 

27 

56 

33 

29 

17 

19 

24 

29 

46 

47 

42 

21 

22 

25 

35 

13 

15 

22 

35 

36 

44 

55 

47 

50 

32 

33 

34 

39 

90 

32.6 

HAMILTON  3  S 

MAX 

34 

48 

60 

72 

56 

37 

40 

46 

57 

61 

61 

61 

57 

54 

55 

56 

59 

57 

29 

41 

44 

46 

59 

72 

78 

73 

55 

39 

59 

67 

66 

94.9 

Mm 

16 

16 

32 

57 

35 

32 

15 

16 

18 

24 

45 

49 

37 

19 

18 

20 

32 

15 

15 

23 

36 

36 

47 

57 

45 

45 

35 

35 

29 

30 

51 

31,7 

JASPER  «  N 

MAX 

47 

60 

74 

63 

50 

46 

47 

56 

61 

57 

61 

56 

53 

53 

50 

51 

57 

51 

39 

48 

48 

57 

71 

78 

71 

64 

45 

57 

66 

67 

65 

97.3 

Mm 

18 

19 

50 

50 

34 

27 

17 

17 

25 

40 

55 

46 

37 

31 

26 

25 

43 

18 

25 

38 

39 

46 

54 

64 

46 

45 

36 

36 

26 

47 

53 

36,7 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALABAMA 
OECEMeEfi  196<> 


■ 

OlStiOQ 

Diy  ol  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

J  J 

M 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2S 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

< 

PBATTVII  LE 

MAX 

52 

61 

69 

75 

58 

41 

52 

54 

60 

61 

71 

72 

60 

55 

56 

57 

70 

61 

47 

56 

52 

56 

70 

77 

74 

7[ 

66 

63 

70 

6 1  •  7 

MIN 

22 

25 

40 

58 

37 

35 

24 

26 

29 

45 

58 

54 

43 

28 

26 

26 

46 

26 

27 

42 

38 

42 

52 

56 

56 

61 

43 

36 

33 

46 

55 

39.6 

thorsby  e«p  station 

MAX 

47 

59 

69 

70 

55 

36 

48 

55 

61 

58 

63 

65 

68 

52 

55 

53 

64 

62 

41 

52 

52 

53 

64 

71 

66 

65 

54 

56 

62 

61 

68 

58  2 

MIN 

19 

27 

43 

55 

31 

24 

24 

24 

30 

44 

55 

48 

43 

JO 

30 

27 

40 

21 

20 

39 

42 

46 

49 

60 

53 

54 

36 

35 

34 

41 

52 

37^9 

Tl.SCAUOnSA  FAA  AP 

MAX 

'•8 

63 

76 

65 

46 

38 

49 

57 

63 

62 

64 

63 

54 

56 

57 

61 

64 

37 

45 

50 

53 

60 

75 

80 

77 

69 

45 

59 

70 

71 

72 

59.6 

MIN 

20 

30 

55 

46 

35 

26 

22 

24 

33 

50 

59 

43 

39 

27 

25 

27 

35 

23 

22 

42 

46 

51 

59 

58 

51 

45 

41 

36 

33 

56 

56 

J9.3 

TUSCALOnSA  OLIVER  DAM 

MAX 

48 

46 

64 

75 

60 

42 

48 

48 

57 

64 

64 

63 

63 

54 

55 

56 

60 

64 

35 

45 

50 

53 

62 

73 

75 

79 

67 

42 

60 

70 

70 

58.5 

MIN 

U 

20 

31 

56 

38 

32 

22 

21 

23 

32 

52 

50 

41 

27 

25 

26 

28 

21 

20 

24 

40 

43 

50 

60 

52 

48 

38 

35 

32 

34 

53 

35.3 

VFRNON 

MAX 

48 

60 

73 

68 

47 

35 

46 

56 

63 

58 

61 

60 

57 

54 

57 

61 

58 

58 

42 

45 

49 

56 

74 

79 

74 

67 

44 

57 

67 

67 

65 

68.3 

•        •  • 

MIN 

IT 

26 

55 

47 

35 

31 

15 

19 

26 

41 

55 

50 

35 

24 

20 

27 

50 

16 

17 

38 

39 

47 

53 

64 

45 

42 

35 

35 

31 

56 

54 

36.9 

F4STERN  VALLEY 

AKNTSTOn  FAA  AP 

MAX 

51 

60 

72 

72 

46 

36 

48 

56 

64 

58 

65 

70 

56 

52 

57 

60 

62 

39 

44 

50 

48 

60 

69 

76 

72 

71 

46 

64 

68 

68 

59  I 

MIN 

19 

24 

46 

44 

34 

22 

19 

19 

28 

48 

55 

42 

40 

27 

23 

30 

39 

23 

25 

38 

41 

45 

54 

57 

53 

46 

39 

37 

39 

46 

57 

37^4 

CAi  ERA  ?  Su 

MAX 

49 

59 

70 

70 

58 

47 

50 

57 

63 

58 

63 

70 

60 

54 

57 

58 

69 

66 

44 

53 

54 

55 

70 

78 

74 

74 

58 

74 

69 

70 

69 

61  9 

MIN 

IB 

21 

45 

56 

35 

31 

17 

17 

20 

43 

55 

53 

39 

22 

20 

22 

45 

21 

20 

39 

41 

41 

51 

58 

51 

53 

47 

34 

29 

49 

52 

3619 

CENTRE  i  &N 

MAX 

34 

45 

57 

72 

73 

44 

37 

48 

56 

61 

57 

55 

56 

56 

53 

51 

57 

50 

37 

42 

44 

45 

56 

68 

77 

68 

70 

45 

57 

65 

69 

■  54,7 

MIN 

18 

20 

25 

44 

39 

32 

20 

22 

29 

35 

47 

52 

36 

26 

23 

23 

30 

21 

20 

26 

35 

39 

43 

56 

53 

53 

41 

31 

33 

38 

44 

34.1 

CHILDERSBURG  HTR  PLANT 

MAX 

47 

60 

68 

72 

60 

38 

51 

57 

62 

59 

66 

69 

67 

52 

55 

59 

70 

67 

43 

50 

50 

57 

70 

79 

74 

73 

61 

61 

70 

70 

68 

61,5 

MIN 

18 

22 

48 

56 

38 

34 

18 

19 

27 

43 

58 

53 

41 

25 

21 

24 

48 

24 

17 

40 

43 

46 

54 

64 

50 

61 

40 

37 

29 

47 

56 

38,7 

GADSDEN  GAS  PLANT 

MAX 

45 

56 

68 

70 

57 

35 

47 

54 

60 

57 

55 

64 

56 

52 

51 

56 

50 

46 

43 

44 

45 

57 

66 

75 

68 

66 

63 

56 

67 

64 

60 

56,3 

MW 

19 

23 

46 

57 

35 

32 

21 

20 

27 

45 

52 

52 

36 

28 

23 

24 

24 

22 

22 

33 

39 

41 

53 

60 

64 

53 

39 

36 

36 

43 

54 

37.0 

PELL    CITY    1  NNE 

MAX 

50 

54 

59 

69 

70 

50 

36 

48 

55 

59 

60 

60 

66 

55 

51 

51 

58 

63 

48 

41 

48 

47 

58 

,»» 

77 

70 

69 

46 

58 

67 

68 

57.4 

MIN 

17 

18 

20 

49 

40 

33 

18 

18 

19 

26 

48 

50 

38 

25 

21 

22 

24 

22 

19 

29 

38 

40 

45 

55 

53 

S3 

39 

36 

29 

30 

50 

33.0 

SYLACAUf.A   1.  NE 

MAX 

49 

58 

66 

73 

54 

37 

49 

55 

64 

59 

65 

68 

54 

53 

56 

58 

69 

59 

44 

52 

51 

58 

70 

77 

71 

70 

62 

64 

67 

70 

72 

60.5 

MIN 

IS 

23 

50 

52 

37 

34 

18 

21 

28 

48 

57 

52 

39 

27 

23 

25 

50 

25 

20 

42 

43 

46 

64 

64 

50 

62 

40 

37 

30 

50 

56 

39.4 

TALLAOEr.A 

MAX 

45 

58 

68 

70 

56 

38 

47 

55 

60 

58 

63 

66 

55 

51 

52 

58 

68 

58 

45 

49 

49 

59 

69 

76 

70 

68 

57 

59 

67 

68 

69 

59.1 

tt       ft  tt 

MIN 

18 

23 

42 

55 

36 

27 

18 

19 

28 

44 

55 

50 

40 

25 

23 

25 

41 

22 

21 

39 

41 

45 

54 

64 

46 

56 

39 

36 

33 

46 

58 

37.8 

PIEDMONT  PLATEAU 

05 

Al FxANOER  CITY  6  NE 

MAX 

47 

58 

65 

75 

64 

49 

52 

57 

63 

59 

66 

70 

69 

54 

57 

59 

70 

65 

4* 

50 

50 

56 

69 

77 

73 

75 

71 

60 

63 

69 

69 

62.1 

Mm 

19 

18 

35 

57 

37 

32 

18 

16 

26 

41 

54 

55 

40 

29 

18 

20 

45 

26 

21 

38 

42 

43 

52 

61 

55 

54 

40 

33 

26 

42 

54 

37.1 

ASHLAND 

MAX 

48 

57 

65 

73 

46 

34 

49 

56 

63 

57 

64 

70 

57 

50 

54 

57 

66 

38 

46 

52 

46 

58 

67 

75 

69 

66 

43 

61 

63 

69 

57.4 

MIN 

19 

31 

46 

36 

31 

23 

21 

28 

40 

48 

54 

40 

30 

24 

22 

34 

24 

23 

26 

38 

39 

44 

66 

54 

56 

40 

32 

30 

30 

46 

35,5 

AUBURN  5  SW 

MAX 

43 

47 

60 

75 

73 

63 

45 

52 

54 

63 

59 

68 

68 

64 

55 

67 

60 

70 

45 

47 

48 

50 

60 

68 

76 

72 

72 

62 

60 

60 

74 

60.7 

MIN 

17 

20 

30 

52 

46 

33 

22 

20 

23 

32 

50 

57 

44 

32 

24 

25 

33 

32 

28 

32 

38 

43 

47 

60 

58 

62 

45 

34 

35 

43 

47 

37.5 

CAMP  MILL   2  NW 

MAX 

40 

48 

69 

69 

74 

49 

38 

51 

55 

61 

60 

67 

62 

60 

51 

54 

58 

70 

42 

45 

49 

46 

59 

68 

77 

70 

72 

49 

63 

64 

71 

56.1 

MIN 

19 

20 

25 

54 

42 

32 

21 

20 

22 

33 

49 

48 

45 

31 

23 

25 

30 

33 

24 

28 

38 

44 

45 

58 

56 

58 

42 

34 

30 

35 

46 

35.8 

MFFI  IN 

MAX 

47 

57 

67 

70 

44 

34 

48 

54 

63 

59 

65 

69 

57 

50 

55 

57 

56 

37 

40 

50 

53 

61 

70 

77 

70 

68 

44 

65 

61 

66 

57.1 

MIN 

17 

28 

48 

40 

31 

15 

16 

25 

41 

47 

51 

35 

25 

18 

17 

28 

22 

16 

20 

36 

39 

48 

50 

46 

56 

40 

29 

28 

29 

40 

32.8 

LAFAYETTE 

MAX 

42 

54 

66 

70 

60 

36 

47 

52 

55 

52 

62 

65 

59 

50 

50 

54 

66 

56 

38 

44 

46 

52 

62 

73 

65 

65 

56 

55 

55 

68 

63 

56.1 

MIN 

10 

17 

35 

54 

35 

26 

10 

18 

25 

37 

46 

49 

40 

25 

22 

19 

35 

30 

18 

29 

34 

36 

44 

49 

63 

63 

37 

27 

28 

35 

47 

33.0 

MARTIN  DAM 

MAX 

47 

58 

67 

74 

67 

41 

49 

56 

62 

59 

70 

64 

61 

54 

54 

59 

72 

64 

47 

48 

51 

55 

68 

75 

69 

70 

63 

55 

66 

71 

67 

60.7 

MIN 

24 

26 

42 

59 

39 

35 

29 

24 

29 

46 

57 

55 

43 

36 

27 

27 

48 

30 

29 

40 

44 

45 

53 

59 

57 

60 

42 

37 

34 

44 

55 

41.1 

OPEL IKA 

MAX 

49 

59 

74 

54 

41 

50 

56 

58 

69 

66 

59 

56 

52 

55 

69 

71 

42 

42 

49 

49 

51 

67 

79 

71 

71 

54 

56 

60 

74 

56.7 

MIN 

21 

29 

45 

44 

44 

32 

23 

20 

21 

33 

55 

41 

39 

34 

23 

23 

32 

31 

25 

26 

36 

37 

37 

51 

57 

60 

44 

34 

32 

33 

41 

35.6 

RrCKFCRD   J  NNW 

MAX 

36 

48 

58 

66 

38 

36 

48 

56 

61 

60 

64 

68 

55 

52 

57 

58 

69 

38 

50 

50 

59 

68 

76 

70 

66 

43 

63 

68 

68 

56.5 

MIN 

15 

18 

30 

51 

31 

23 

24 

32 

37 

48 

53 

43 

30 

28 

27 

30 

25 

23 

27 

41 

43 

46 

56 

54 

60 

39 

34 

33 

36 

48 

36.2 

RrCK  MILLS 

MAX 

40 

44 

56 

68 

72 

52 

37 

51 

54 

62 

59 

68 

67 

62 

53 

54 

55 

70 

40 

43 

49 

45 

58 

67 

75 

70 

70 

50 

58 

60 

68 

57.3 

«        «  • 

MIN 

18 

18 

19 

38 

42 

33 

20 

18 

19 

26 

45 

53 

43 

31 

20 

20 

22 

31 

25 

26 

35 

39 

43 

68 

51 

56 

44 

34 

30 

31 

46 

33.4 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

MAX 

45 

50 

68 

75 

66 

55 

40 

50 

66 

60 

64 

64 

70 

55 

54 

57 

54 

42 

49 

50 

50 

62 

72 

70 

72 

78 

70 

67 

69 

70 

72 

59.9 

Mm 

20 

26 

34 

34 

40 

33 

22 

26 

32 

40 

53 

53 

47 

34 

27 

29 

34 

25 

21 

33 

45 

46 

52 

52 

62 

55 

40 

37 

37 

50 

57 

36.9 

DFMOPOLIS  LOCK  And  dam 

38 

47 

60 

7  1 

64 

45 

38 

49 

55 

58 

63 

64 

67 

55 

54 

57 

51 

71 

38 

48 

50 

52 

61 

74 

76 

78 

67 

46 

57 

70 

73 

56.0 

Mm 

23 

24 

34 

51 

43 

33 

25 

24 

24 

35 

47 

55 

43 

29 

27 

26 

27 

27 

24 

25 

40 

44 

51 

59 

56 

56 

41 

38 

37 

37 

59 

37.6 

GAINESVILLE 

36 

48 

66 

76 

60 

40 

37 

48 

58 

61 

62 

63 

63 

55 

53 

58 

59 

69 

34 

45 

51 

52 

60 

75 

79 

77 

65 

40 

56 

70 

74 

57.8 

Mm 

21 

23 

31 

57 

39 

33 

23 

24 

27 

33 

51 

52 

41 

28 

28 

28 

34 

22 

21 

25 

42 

42 

61 

59 

54 

60 

36 

37 

36 

40 

56 

37.4 

GREENSBORO 

49 

65 

74 

68 

50 

39 

51 

57 

69 

63 

60 

66 

56 

56 

59 

57 

69 

64 

45 

51 

53 

66 

74 

78 

76 

72 

52 

60 

70 

72 

75 

61.5 

Mm 

18 

28 

49 

46 

35 

30 

20 

22 

29 

45 

56 

47 

37 

25 

24 

27 

44 

27 

19 

31 

41 

48 

52 

61 

55 

49 

36 

34 

36 

51 

56 

38.1 

hsynEVIi  LE 

43 

48 

63 

70 

76 

48 

40 

50 

57 

60 

65 

70 

62 

58 

55 

57 

62 

74 

44 

50 

51 

53 

67 

71 

76 

76 

72 

50 

56 

71 

70 

60.) 

Mm 

20 

25 

34 

53 

42 

35 

23 

23 

27 

32 

52 

55 

43 

33 

25 

26 

34 

30 

24 

33 

40 

46 

49 

61 

59 

63 

43 

38 

37 

43 

52 

38.6 

LIVINGSTON 

48 

66 

77 

67 

50 

38 

50 

60 

60 

60 

64 

65 

55 

56 

64 

57 

70 

45 

47 

51 

66 

61 

71 

76 

75 

66 

54 

50 

63 

66 

70 

60.4 

Mm 

19 

27 

53 

47 

34 

27 

21 

21 

31 

45 

55 

48 

39 

25 

24 

26 

40 

20 

19 

40 

44 

49 

51 

65 

66 

45 

38 

37 

35 

57 

56 

36.9 

MARION  JUNCTION  2  NF 

48 

65 

73 

67 

52 

40 

50 

53 

60 

60 

67 

69 

62 

54 

58 

58 

69 

66 

45 

60 

63 

66 

72 

77 

78 

72 

55 

56 

70 

72 

73 

61.4 

Mm 

19 

28 

48 

52 

3"' 

34 

23 

23 

29 

41 

55 

52 

43 

30 

25 

26 

48 

26 

20 

43 

45 

49 

53 

62 

61 

55 

40 

■n 

35 

61 

60 

40.3 

MINTER    1  NW 

42 

50 

64 

72 

72 

45 

41 

50 

57 

60 

65 

67 

69 

55 

53 

58 

62 

74 

41 

50 

60 

53 

60 

70 

77 

76 

73 

45 

60 

73 

70 

59.6 

MIN 

20 

20 

29 

52 

42 

33 

23 

24 

24 

30 

50 

52 

44 

32 

27 

28 

33 

30 

24 

28 

44 

47 

61 

60 

59 

63 

41 

37 

36 

40 

53 

37.9 

MrNTGOMERY  wB  AP 

MAX 

44 

62 

69 

74 

49 

39 

50 

55 

60 

62 

72 

66 

59 

53 

55 

60 

72 

58 

47 

49 

51 

56 

70 

77 

76 

71 

51 

55 

69 

72 

70 

60.3 

Mm 

22 

26 

46 

47 

36 

30 

26 

25 

30 

47 

59 

45 

44 

32 

27 

27 

49 

27 

24 

43 

48 

46 

54 

67 

61 

51 

40 

37 

35 

46 

56 

40.2 

SFIMA 

MAX 

49 

64 

72 

71 

57 

40 

50 

59 

62 

67 

70 

64 

59 

60 

59 

62 

73 

69 

48 

51 

65 

67 

74 

79 

79 

73 

60 

61 

69 

71 

72 

63.1 

Mm 

23 

29 

47 

57 

36 

34 

26 

25 

33 

49 

49 

54 

47 

35 

29 

32 

50 

33 

25 

41 

44 

60 

49 

63 

62 

66 

41 

3S 

38 

46 

60 

42.0 

Sm  It«l«rsDc«  Not**  FoUoWjig  SUUob  Indw 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

• 

a 

Id 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave, 

Tl  SKEGEF  3  s 

MAX 

4g 

6  1 

70 

74 

66 

43 

52 

55 

61 

61 

73 

67 

65 

56 

56 

60 

71 

67 

48 

48 

50 

57 

70 

78 

71 

73 

65 

60 

60 

79 

74 

62.4 

19 

25 

34 

59 

42 

35 

21 

21 

27 

44 

57 

56 

44 

33 

22 

27 

46 

36 

25 

27 

46 

46 

54 

62 

56 

63 

45 

33 

34 

42 

52 

39,7 

UMON  5PRIN65  2  NE 

MAX 

•,3 

50 

63 

73 

75 

62 

45 

53 

57 

60 

61 

73 

68 

53 

66 

68 

68 

73 

71 

68 

71 

74 

74 

75 

70 

63 

64 

78 

69.3 

•       •  • 

18 

19 

30 

48 

46 

34 

23 

24 

24 

29 

49 

56 

42 

22 

24 

25 

29 

48 

45 

43 

41 

38 

38 

45 

50 

45 

44 

42 

36 

40 

45 

36.8 

rO«ST4l  PLAIN 

(17 

JtK'DALLISlA  I  NW 

MAX 

45 

50 

66 

71 

75 

54 

45 

52 

56 

62 

64 

72 

64 

65 

54 

57 

61 

75 

45 

51 

53 

61 

63 

76 

78 

78 

75 

57 

61 

72 

70 

62.2 

22 

23 

32 

55 

41 

30 

26 

22 

23 

31 

51 

52 

46 

36 

22 

23 

26 

34 

29 

31 

47 

42 

53 

62 

62 

63 

40 

38 

34 

36 

48 

38.  I 

SOANTlEv 

MAX 

<i6 

51 

64 

72 

72 

S4 

45 

52 

58 

63 

64 

72 

62 

65 

59 

64 

77 

45 

50 

52 

61 

63 

75 

80 

77 

78 

52 

63 

72 

75 

62.8 

19 

23 

32 

50 

46 

34 

22 

20 

23 

29 

52 

56 

45 

21 

21 

27 

34 

25 

32 

47 

48 

52 

62 

60 

64 

46 

36 

32 

36 

46 

38.0 

BBEwTON  )  S5E 

MAX 

51 

66 

76 

77 

70 

47 

54 

59 

62 

64 

72 

65 

66 

57 

99 

62 

77 

62 

53 

54 

58 

64 

78 

80 

78 

SO 

72 

64 

73 

78 

77 

66.3 

23 

25 

51 

65 

41 

35 

22 

21 

26 

47 

58 

55 

45 

37 

22 

22 

42 

34 

25 

49 

48 

55 

58 

64 

65 

67 

45 

38 

33 

90 

96 

42.7 

CAMOEN   3  NW 

MAX 

50 

66 

73 

71 

53 

40 

50 

57 

59 

63 

67 

69 

60 

58 

57 

61 

73 

67 

61 

54 

54 

61 

72 

78 

78 

75 

56 

60 

75 

73 

67 

63.2 

21 

27 

50 

52 

35 

33 

22 

23 

31 

44 

59 

53 

46 

31 

25 

27 

47 

28 

25 

36 

46 

52 

56 

64 

59 

55 

41 

37 

35 

93 

98 

41  0 

CW4T0H    1  N 

MAX 

52 

66 

75 

72 

57 

48 

54 

60 

59 

65 

68 

70 

63 

55 

58 

66 

73 

66 

52 

52 

56 

69 

74 

79 

79 

76 

60 

62 

75 

79 

74 

64.8 

20 

28 

54 

55 

36 

32 

23 

24 

31 

42 

56 

54 

42 

29 

29 

27 

43 

25 

22 

44 

45 

53 

56 

64 

61 

57 

37 

30 

38 

60 

61 

41.1 

CI  AVTON 

MAX 

44 

47 

60 

61 

69 

54 

45 

51 

56 

59 

61 

71 

62 

63 

54 

54 

63 

75 

46 

49 

51 

54 

63 

72 

74 

75 

75 

68 

60 

67 

79 

60.6 

21 

27 

41 

42 

46 

33 

25 

26 

32 

44 

51 

55 

53 

35 

32 

35 

44 

34 

28 

29 

38 

42 

48 

60 

60 

59 

58 

36 

38 

40 

45 

40  9 

BPTHAN  FAA  AIPPORT 

MAX 

51 

64 

79 

74 

62 

52 

56 

59 

64 

63 

74 

70 

68 

57 

57 

63 

75 

61 

51 

57 

61 

60 

76 

77 

75 

79 

63 

62 

64 

75 

75 

69.3 

25 

30 

52 

60 

40 

32 

29 

30 

32 

49 

97 

59 

51 

34 

31 

29 

56 

33 

31 

48 

47 

52 

57 

66 

66 

62 

41 

39 

44 

47 

54 

44  .6 

EMTERPRtSE 

MAX 

51 

64 

75 

73 

69 

50 

58 

63 

63 

73 

69 

68 

64 

58 

66 

76 

68 

49 

54 

62 

60 

75 

78 

74 

76 

68 

62 

68 

77 

76 

66.2 

23 

28 

45 

63 

44 

35 

26 

31 

48 

99 

57 

56 

38 

32 

29 

52 

36 

31 

46 

46 

54 

56 

64 

68 

68 

46 

37 

41 

46 

54 

49.3 

Eufaula 

MAX 

62 

70 

68 

61 

49 

56 

58 

62 

62 

61 

64 

72 

57 

57 

62 

76 

61 

56 

50 

54 

60 

73 

72 

72 

77 

62 

60 

77 

63.3 

40 

43 

41 

38 

24 

23 

24 

30 

51 

52 

52 

38 

24 

24 

30 

26 

38 

39 

48 

48 

56 

54 

56 

49 

36 

32 

35 

99 

38,9 

EVERSPEEN 

MAX 

46 

49 

66 

72 

78 

52 

47 

53 

58 

62 

64 

68 

68 

65 

57 

58 

60 

76 

49 

52 

58 

62 

63 

74 

78 

81 

80 

57 

64 

73 

73 

63.3 

21 

22 

31 

55 

45 

35 

28 

25 

25 

31 

41 

51 

44 

35 

23 

24 

26 

33 

29 

32 

45 

48 

55 

63 

60 

64 

43 

37 

36 

30 

51 

38.3 

FRISCO  CITY 

MAX 

44 

59 

65 

74 

76 

50 

43 

51 

59 

61 

65 

69 

69 

56 

54 

58 

60 

77 

42 

S2 

55 

62 

64 

75 

78 

78 

79 

51 

65 

74 

71 

62.9 

21 

24 

42 

58 

43 

32 

26 

25 

31 

36 

93 

52 

46 

33 

28 

30 

36 

30 

27 

26 

49 

46 

55 

62 

59 

64 

40 

36 

36 

4S 

57 

40,1 

GENEVA 

MAX 

47 

63 

76 

72 

57 

48 

52 

56 

60 

69 

74 

65 

66 

55 

55 

64 

75 

48 

52 

98 

60 

60 

76 

78 

72 

77 

58 

58 

67 

75 

62.9 

23 

26 

31 

50 

50 

36 

26 

26 

27 

32 

92 

58 

59 

40 

27 

27 

30 

38 

29 

37 

48 

49 

55 

60 

64 

65 

51 

39 

39 

42 

90 

41.9 

SILBERTnwN 

MAX 

52 

66 

77 

71 

54 

42 

55 

61 

58 

63 

66 

71 

66 

57 

61 

55 

69 

64 

53 

51 

94 

68 

75 

78 

82 

76 

53 

61 

72 

77 

71 

63.8 

21 

24 

50 

54 

38 

34 

21 

20 

29 

43 

98 

53 

43 

28 

23 

23 

36 

25 

23 

45 

48 

52 

50 

65 

59 

53 

39 

37 

32 

55 

60 

40.0 

6REENVILLE 

MAX 

«8 

62 

69 

76 

65 

42 

50 

57 

60 

60 

68 

65 

62 

54 

57 

60 

75 

69 

51 

51 

56 

68 

72 

78 

78 

75 

68 

60 

71 

71 

79 

63.6 

21 

28 

42 

62 

38 

32 

26 

25 

32 

48 

57 

55 

45 

33 

28 

28 

48 

31 

28 

44 

46 

51 

56 

62 

57 

66 

41 

36 

38 

46 

99 

42.1 

HEADLAND 

MAX 

ft8 

47 

61 

77 

70 

57 

48 

53 

56 

61 

62 

74 

66 

67 

55 

56 

62 

74 

50 

50 

54 

58 

59 

76 

78 

72 

78 

57 

60 

62 

79 

62.0 

22 

24 

33 

49 

50 

35 

27 

28 

31 

44 

51 

57 

59 

39 

29 

32 

35 

39 

31 

32 

41 

41 

50 

58 

64 

64 

50 

37 

33 

40 

41 

40.  8 

HTGHLANC  HOME 

MAX 

42 

49 

62 

70 

76 

50 

40 

50 

52 

60 

62 

69 

66 

60 

53 

57 

62 

75 

42 

49 

SO 

53 

60 

70 

77 

72 

75 

50 

60 

TO 

73 

99.8 

20 

23 

30 

50 

44 

33 

24 

25 

30 

41 

51 

56 

49 

33 

30 

30 

35 

32 

26 

30 

43 

48 

51 

60 

58 

62 

43 

36 

36 

43 

43 

39  2 

NATCHEZ 

MAX 

51 

64 

58 

63 

69 

70 

65 

55 

58 

61 

76 

69 

53 

S3 

56 

61 

73 

79 

20 

26 

26 

45 

57 

54 

42 

32 

20 

21 

44 

31 

24 

46 

47 

53 

54 

62 

07ARK  6  NNM 

MAX 

49 

62 

73 

71 

69 

48 

54 

57 

62 

62 

72 

67 

66 

58 

51 

64 

76 

67 

49 

50 

57 

58 

75 

76 

71 

75 

68 

62 

67 

75 

71 

63.9 

21 

30 

47 

63 

44 

33 

26 

31 

38 

48 

57 

57 

55 

36 

33 

33 

51 

35 

29 

45 

46 

50 

56 

63 

63 

65 

46 

37 

41 

47 

S3 

44.5 

PWENIX  CITY  2  NNW 

MAX 

43 

45 

58 

72 

70 

55 

44 

52 

56 

61 

60 

70 

64 

64 

S3 

55 

54 

70 

44 

49 

48 

47 

59 

70 

72 

70 

75 

53 

59 

54 

71 

58.6 

22 

23 

31 

48 

47 

35 

27 

28 

31 

35 

47 

51 

51 

35 

31 

31 

34 

36 

27 

28 

39 

42 

45 

57 

57 

44 

49 

35 

35 

42 

43 

38.3 

PIISHKATAHA 

MAX 

39 

50 

68 

77 

60 

39 

37 

54 

60 

58 

65 

63 

68 

57 

56 

59 

66 

70 

34 

52 

51 

56 

69 

75 

75 

80 

69 

56 

59 

79 

78 

60.5 

Mm 

20 

25 

37 

37 

38 

33 

22 

22 

31 

43 

49 

45 

42 

27 

25 

25 

38 

23 

22 

26 

44 

48 

52 

64 

59 

58 

37 

36 

31 

9* 

99 

37.8 

SflLE 

MAX 

'.9 

60 

74 

73 

66 

♦9 

55 

57 

61 

60 

72 

75 

67 

68 

97 

60 

76 

70 

58 

60 

58 

59 

70 

79 

71 

T6 

72 

59 

S9 

79 

76 

69.2 

Mm 

21 

27 

53 

56 

42 

38 

27 

27 

31 

40 

SO 

50 

90 

42 

28 

28 

40 

42 

26 

43 

38 

42 

42 

58 

56 

54 

47 

42 

39 

44 

92 

41.x 

THOHASVtLLE 

MAX 

49 

64 

74 

70 

43 

39 

49 

57 

98 

63 

65 

67 

54 

53 

56 

57 

70 

3a 

54 

SI 

54 

63 

77 

77 

77 

75 

72 

99 

71 

71 

60.9 

Mm 

21 

22 

35 

57 

41 

32 

22 

22 

29 

33 

*9 

52 

45 

30 

26 

27 

31 

27 

22 

24 

39 

47 

52 

61 

61 

63 

38 

36 

36 

41 

60 

38.1 

TSOY 

MAX 

49 

62 

72 

75 

65 

45 

51 

58 

60 

63 

72 

69 

65 

54 

57 

63 

75 

64 

50 

SO 

54 

58 

71 

79 

71 

74 

64 

61 

69 

75 

79 

63.9 

21 

31 

46 

62 

39 

32 

25 

28 

37 

49 

58 

55 

91 

34 

31 

33 

52 

33 

28 

44 

47 

50 

55 

62 

58 

62 

42 

36 

43 

47 

96 

43.9 

WHATlEY 

MAX 

6* 

64 

75 

76 

58 

46 

54 

60 

60 

64 

68 

72 

98 

55 

60 

62 

73 

68 

55 

52 

58 

63 

74 

78 

76 

78 

62 

64 

75 

T* 

73 

65.1 

tt      •  « 

21 

23 

52 

56 

37 

32 

22 

20 

28 

44 

98 

52 

38 

33 

22 

22 

38 

28 

25 

40 

48 

52 

48 

62 

48 

40 

38 

32 

31 

98 

94 

38  8 

eULF 

08 

BAY  MINETTE 

MAX 

54 

66 

76 

77 

63 

46 

54 

60 

61 

69 

72 

62 

55 

56 

60 

60 

77 

62 

97 

55 

62 

68 

76 

76 

77 

79 

64 

66 

74 

79 

78 

65.6 

24 

33 

54 

62 

39 

34 

27 

29 

34 

91 

59 

53 

46 

35 

30 

35 

47 

33 

28 

40 

50 

56 

59 

64 

62 

63 

42 

37 

42 

62 

62 

44.  9 

CITRONEl  LE 

MAX 

52 

68 

75 

75 

62 

46 

53 

59 

60 

64 

69 

65 

61 

56 

59 

70 

77 

68 

91 

56 

58 

66 

66 

70 

76 

77 

70 

65 

72 

70 

78 

65.0 

Mm 

17 

27 

41 

41 

36 

26 

20 

23 

23 

34 

44 

48 

40 

26 

23 

30 

41 

20 

20 

29 

31 

46 

53 

58 

60 

62 

45 

37 

46 

95 

60 

57,9 

CnOEN 

MAX 

53 

70 

77 

77 

68 

53 

60 

59 

61 

69 

72 

66 

66 

67 

61 

63 

75 

64 

92 

62 

68 

69 

75 

74 

75 

73 

68 

62 

76 

74 

76 

67.1 

Mm 

2! 

33 

51 

64 

43 

33 

26 

28 

32 

90 

60 

52 

45 

38 

28 

31 

41 

33 

30 

50 

50 

54 

58 

62 

63 

66 

44 

39 

42 

64 

97 

44,9 

FAIRHOPF  2  NE 

MAX 

52 

67 

75 

76 

70 

49 

55 

57 

62 

69 

75 

65 

61 

57 

60 

62 

77 

52 

52 

60 

67 

71 

75 

77 

75 

75 

65 

62 

73 

76 

78 

69.9 

25 

32 

50 

65 

39 

34 

27 

28 

33 

49 

60 

52 

48 

37 

30 

35 

47 

34 

28 

49 

50 

56 

60 

64 

63 

64 

44 

37 

42 

63 

99 

49,9 

FCRT  HObGAN 

MAX 

48 

69 

73 

72 

60 

48 

52 

53 

60 

69 

72 

61 

60 

58 

56 

60 

69 

62 

59 

64 

60 

68 

69 

71 

72 

71 

65 

55 

68 

70 

69 

63.1 

Mm 

32 

46 

62 

60 

43 

39 

37 

44 

46 

92 

57 

52 

51 

44 

46 

48 

49 

38 

36 

50 

52 

55 

58 

63 

64 

64 

48 

43 

46 

62 

99 

49.9 

MreiLE  U6  AIRPORT 

MAX 

<.9 

66 

74 

76 

50 

47 

55 

58 

59 

69 

70 

65 

60 

57 

59 

63 

73 

61 

50 

58 

68 

68 

76 

76 

77 

78 

57 

62 

71 

74 

79 

64.4 

Mm 

24 

35 

52 

50 

38 

30 

27 

29 

36 

93 

58 

46 

43 

34 

30 

34 

42 

30 

29 

50 

51 

57 

59 

65 

67 

54 

39 

38 

45 

63 

9b 

44.0 

MOBILE 

MAX 

47 

52 

65 

72 

78 

50 

46 

54 

60 

60 

68 

69 

63 

60 

56 

60 

62 

71 

45 

55 

55 

64 

68 

75 

69 

77 

75 

57 

62 

71 

71 

62.5 

Mm 

27 

28 

41 

57 

46 

34 

28 

30 

36 

42 

SO 

94 

45 

37 

33 

37 

40 

32 

30 

34 

49 

49 

56 

58 

61 

63 

42 

38 

39 

90 

60 

42.8 

ROBFRTSDAie  I  e 

MAX 

50 

52 

67 

75 

78 

52 

49 

54 

58 

62 

68 

70 

67 

65 

56 

59 

62 

76 

48 

50 

58 

67 

70 

75 

76 

76 

77 

61 

63 

72 

74 

64,1 

Mm 

24 

25 

35 

53 

45 

34 

26 

25 

27 

51 

53 

54 

48 

37 

28 

32 

38 

34 

29 

31 

48 

51 

57 

63 

65 

69 

44 

37 

37 

45 

61 

42.1 
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EVAPORATION  AND  WIND 


DECEMBER  196* 


SUUon 

D>r  ex  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

—  - 
9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

w 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

 r 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

PIEDMONT  PLATEAU  09 

HARTtN  DAM 

EVAP 

.01 

no 

•  OS 

•  06 

_ 

.06 

.11 

.06 

.13 

•  OT 

.06 

•  06 

• 

•  10 

•  00 

.00 

01 

•  01 

•01 

•  IT 

•  26 

*  i 

•  06 

•  06 

•  05 

•  00 

2*l6 

WIND 

'  15 

*60 

120 

'63 

'  T 

38 

10 

95 

S 

0 

0 

160 

69 

19 

0 

0 

10 

40 

10 

10 

60 

66 

8 

0 

1 

•71 

•       •  • 

PRAIRIE  06 

OEMOPOLIS  LOCK  AND  0 

EVAP 

ft 

.16 

- 

•  06 

.OS 

■ 

ft 

.13 

.09 

- 

- 

.02 

.02 

ft 

•  23 

•  OS 

•  03 

• 

ft 

ft 

.16 

- 

.07 

.11 

.06 

.01 

.07 

.09 

.12 

.02 

MIND 

108 

^61 

65 

20 

J' 

96 

12 

I* 

66 

2S 

15 

16 

129 

163 

8 

10 

1 1 

22 

1 16 

136 

T3 

109 

82 

2* 

39 

A8 

16  75 

MAX 

* 

71 

* 

92 

• 

65 

50 

69 

69 

** 

6 1  •  t 

HIN 

36 

39 

38 

49 

9T 

SO 

31 

36 

36 

30 

39 

96 

st 

" 

60 

*8 

38 

»3.* 

•      •  • 

SULF  Ot 

FtlRHOPE  2  NE 

EVAP 

.09 

.02 

.03 

•  04 

.19 

.OT 

.06 

.05 

.05 

.05 

.01 

.IT 

.06 

.06 

.08 

.02 

•  06 

.06 

.18 

.10 

.01 

.01 

•  04 

.03 

.09 

.13 

.06 

.0] 

.0) 

.09 

1.918 

WIND 

25 

IS 

20 

44 

6 

93 

60 

13 

T 

12 

82 

126 

35 

91 

8 

35 

22 

60 

16 

5 

10 

8 

52 

66 

80 

91 

62 

29 

7 

u 

12 

1099 

MAX 

91 

ii 

66 

78 

76 

TO 

56 

93 

56 

5T 

Tl 

6T 

66 

60 

58 

69 

TO 

62 

»5 

96 

66 

69 

77 

T6 

T9 

TT 

Tl 

61 

67 

79 

77 

69,9 

M|N 

)) 

)T 

»0 

65 

46 

3T;  3S 

3T 

3a 

68 

ST 

55 

51 

60 

3T 

38 

*T 

39 

» 

♦9 

92 

98 

61 

66 

66 

68 

90 

62 

69 

63 

99 

68.9 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Dmy  olmonUi 

1 

2 

3 

4 

S 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

28 

30 

31 

•  •  • 

NORTHERN  UALLEr  01 

FLORENCE 

HUNTSVILLE   NB  AP 

MADISON 
MOULTON  2 

MUSCLE    SHOALS  FAA  AP 

•  ft  • 

APPALACHIAN 
MOUNTAINS  02 

BESSEMER  5  SSn 
BIRMINGHAM  w9  AP 

SAINT  BERNARD 

•  •  ft 

UPPER  PLAINS  03 

HAMILTON  3  S 

•  ft  • 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  ONO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  6M 

SNOWFALL 
SN  ON  SN( 

SNOWFALL 
SN  ON  GN( 

SNOWFALL 

SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  6NC 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  «NC 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind  diiftction 

Wind  mp—d 

m.  p.  b. 

Ralativa   huniidity  avaragftft  - 
parcant 

Nninbar  of  days  with  pracipitation 

1 

Station 

Prftvftiling 

Parcent  of 
time  from 
prftvailiag 

Avarage 

1  • 

11 

• 

g  1 

i  1 

Data  ol 
faataat  mil* 

CEN 
MID 

RAL  ST; 
6  AM 

MOARO 
NOON 

IME 
6  PM 

s 

(5 

.01-09 

i 

.S0-.99 

661-001 

4 

n  a 

J 

ill 
III 

in 

<  -S  3 

BIRMINGHAM  WB  AIRPORT 

15 

IS 

8.2 

36 

sw 

24 

83 

83 

67 

77 

5 

4 

9 

1 

2 

0 

17 

40 

7.0 

HUNTSVILLE  WB  AIRPORT 

12 

10 

9.4 

38++ 

24 

24 

78 

78 

66 

70 

8 

3 

5 

1 

1 

0 

18 

7.1 

MOBILE  WB  AIRPORT 

02 

9 

11.6 

29++ 

22 

24 

87 

88 

67 

81 

3 

3 

1 

2 

0 

13 

7.1 

MONTGOMERY  WB  AIRPORT 

36 

7 

8.0 

34 

S 

24 

82 

84 

62 

71 

6 

1 

2 

0 

16 

41 

6.9 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ALABAMA 
DELAYED  DATA 


SUtiOQ 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Ma>. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 
D 

j    .10  or  More  1 

1 
o 
3 

1.00  or  More 

s  < 

si 

•=J 

«          «  * 

MAY  196* 

ALICEVILLE 

8*.Z 

89.8 

72.0 

97 

28 

♦7 

If* 

3 

7 

0 

0 

0 

1.27 

.80 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

«       •  « 

JUNE 

ALBERTVILLE  2  SE 

88eS 

6S.* 

77.0 

,8 

98 

23 

$♦ 

5* 

2 

17 

0 

0 

0 

2,33 

•  1.55 

1.05 

7 

.0 

0 

* 

2 

1 

ALICEVILLE 

91, T 

69.2 

80.$ 

101 

23 

55 

1 

0 

23 

0 

0 

*,52 

1.80 

6 

.0 

0 

* 

3 

2 

RUSSELLVlLLE  2 

89>l 

62.6 

75,9 

100 

23 

*6 

* 

7 

IB 

0 

0 

0 

1,95 

1,16 

1 

.0 

0 

* 

1 

1 

SYLACAUfi*  ♦  NE 

91>2 

6*. 2 

77.7 

98 

21 

*9 

** 

0 

20 

0 

0 

0 

3,*3 

,v* 

26 

.0 

0 

6 

* 

0 

«      tt  « 

JULY  19»* 

ALBERTVILLE  2  SE 

86.1 

67.3 

76.7 

•  1,8 

92 

29 

58 

15 

0 

S 

0 

0 

0 

11.63 

6.93 

6,90 

12 

.0 

0 

7 

6 

2 

ALICEVILLE 

8T,7 

68.6 

78.2 

93 

25* 

60 

1* 

0 

13 

0 

0 

0 

2,90 

1,90 

12 

.0 

0 

3 

2 

1 

$REENSBORO 

89.2 

68.3 

78.8 

3,1 

96 

8 

62 

1* 

0 

16 

0 

0 

0 

*.8* 

•  .31 

1,80 

31 

.0 

0 

7 

* 

1 

TUSKEGEE  3  S 

88.* 

68.2 

76.3 

.  2.* 

99 

8 

62 

l*» 

0 

0 

7.59 

2.20 

1,56 

2 

•  0 

0 

13 

* 

3 

•      *  • 

AU6UST  196* 

ALICEVILLE 

88.2 

68.* 

78.3 

98 

5 

60 

29 

0 

12 

0 

0 

0 

3.70 

3,30 

16 

.0 

0 

2 

1 

1 

EUFAULA 

89.8 

69.0 

79, » 

•  1.9 

95 

29* 

*8 

22 

0 

17 

0 

0 

0 

5.25 

.53 

1,31 

23 

.0 

0 

8 

* 

3 

GREENSBORO 

90.1 

68.0 

79.1 

.  2.8 

96 

* 

59 

13 

0 

18 

0 

0 

0 

6,07 

2.21 

1,65 

6 

•  0 

0 

9 

5 

2 

SYlACAUGA  *  NE 

88.6 

65.7 

77,2 

95 

31 

56 

25 

0 

13 

0 

0 

0 

*,81 

2,02 

21 

.0 

0 

S 

3 

3 

TUSKEGEE  3  S 

88.6 

67.7 

78,2 

•  2.* 

95 

31 

58 

I* 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3,65 

-  ,15 

1,01 

IT 

.0 

0 

6 

3 

1 

M         •  tt 

SEPTEMBER  1964 

SYLACAUGA  4  NE 

8S.8 

60,9 

73,* 

95 

I 

*3 

25 

5 

8 

0 

0 

0 

*,83 

1,51 

30 

•  0 

0 

5 

* 

3 

«       ft  tt 

OCTOBER  196* 

ALBERTVILLE  2  SE 

70. S 

*6.S 

58,5 

•  3.5 

80 

19 

32 

21* 

218 

0 

0 

2 

0 

*,06 

1,15 

2,10 

16 

.0 

0 

3 

2 

2 

EUFAULA 

76.7 

*7,3 

62,0 

•  5.1 

91 

1 

3* 

20 

I** 

1 

0 

0 

0 

T,32 

5.56 

2,80 

5 

.0 

0 

5 

5 

3 

greensbcro 

7*. 9 

*7,9 

61,* 

.  6,3 

86 

2 

32 

20 

1*8 

0 

0 

1 

0 

*,S0 

1.8* 

2,25 

15 

.0 

0 

* 

2 

2 

SYLACAUGA  *  NE 

73.2 

*S,2 

59,2 

8* 

1 

30 

20 

207 

u 

0 

3 

0 

5.08 

2,39 

15 

.0 

0 

3 

3 

3 

ft      *  ft 

NOVEMBER  196* 

EUFAULA 

72.7 

*2.7 

57,7 

1,2 

85 

19 

27 

23 

225 

0 

0 

2 

0 

2.87 

.17 

1,22 

25 

.0 

0 

* 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


ILICEVILLE 

JUNE  196» 

AlBERTvILLE  2  S£ 
ALICEUILLE 

Elba 

r05sellville  2 

SVLACAUGA  *  NE 

JULY  196* 

AlBERTVILLE  2  5E 
AlICEVILLE 
GREENSBORO 
CRRVILLE 
TUSKEOEE  J  5 


ALICEVILLE 
COTTCNTON 
EUFAULA 
GREENSBORO 
5YLACAUGA  <.  N 

TgSKEGEE   »  S 


SEPTEMBER  1«6A 
SVLACAUGA  t  NE 

OCTOBER 

ALBERTVILLE  2  SE 
COTTONTON 
EUFAULA 
GREENSBORO 
SYLACAUGA  *  NE 

NOVEMBER  IR6* 
EUFAULA 


Day  ol  Month 


l.ii  .10 

».52; 

I.JA^ 

1.9«  l.lt 
3. A) 


II.63I  .02  .■■ 
2,90 


.23  1. 


S6     .02i  1.31  .OS 


10       11  12 


13     14  15 


16     17  18 


19  I  20  I  21 


22     23     24     25     26     27     28  |  29  |  30 


.41      .05      .0*      .6T      ,»A  ,»T 


6,«d  .49 

1.90  .Al 

,2T     .02  .01  -I' 

21   "22     .OS     .»•     .54  .♦•  1.2)  .03 


.02   .o>  .OS  .01  ,iy 


.01   .e>  I. 10 

3, SI  .10 

•It   .01  .e» 


S.TO 
7,6] 
S.25  T 


.22 

.62  .06  l.ASj  .AA  .08 
.19     .02  T 


2.11     .Tl     .09     ,0A     .T3     .11]  .ai 
1.02  l.ia  .IT 
.24  1.30 
l.2t 


3.30  .AO 

.10  .201 
.19  .3* 


Ul  .0»  .10  1.59  9.60 
1,20     T  '  2.00  2.60 


,10     .TA  .0< 


1.09     .BO  ,T2 
T  1.91 
.99  .04 
.09  .01 

.2T 


1.06  .01 

.09 


.OA  1,22  1.91 


2.10 
.T9  .96 
.TS  .96 
.26  2.29  .02 
T       2.94  .09 
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DAILY  TEMPERATURES 


ALAbMtA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

1^  A  V  1 

AL ICEVlLLE 

MAX 

76 

76 

72 

79 

82 

63 

82 

84 

84 

84 

83 

87 

78 

79 

80 

82 

84 

87 

86 

92 

9l 

93 

92 

86 

67 

92 

94 

97 

S3 

79 

75 

84 

,2 

*       •  • 

MIN 

ss 

58 

60 

53 

54 

57 

57 

60 

65 

66 

68 

69 

62 

47 

47 

50 

52 

57 

58 

62 

62 

66 

70 

67 

65 

63 

64 

69 

58 

50 

62 

59 

,8 

AlBFRTVILLE  2  SE 

MAX 

70 

76 

78 

79 

84 

90 

84 

85 

90 

90 

90 

95 

96 

94 

94 

90 

84 

92 

92 

93 

96 

96 

98 

97 

85 

87 

88 

86 

92 

83 

88 

,6 

Mra 

56 

56 

54 

54 

54 

62 

60 

59 

65 

67 

67 

74 

67 

67 

67 

70 

68 

68 

68 

66 

71 

70 

70 

68 

68 

68 

69 

68 

70 

68 

65 

,4 

Ai ICEVlLLE 

MAX 

78 

78 

84 

85 

85 

92 

90 

92 

96 

94 

95 

95 

95 

94 

92 

96 

96 

94 

93 

95 

96 

100 

101 

95 

86 

91 

89 

90 

91 

90 

91 

,7 

MIN 

66 

56 

55 

58 

56 

62 

69 

72 

71 

74 

75 

76 

76 

73 

71 

71 

72 

70 

70 

72 

74 

75 

72 

69 

67 

72 

71 

70 

72 

68 

69 

,2 

KU           L  U  V  1  b.  U  t.  *■ 

MAX 

68 

75 

79 

78 

81 

87 

84 

86 

89 

69 

92 

95 

94 

93 

93 

92 

67 

93 

92 

93 

95 

97 

100 

96 

90 

90 

91 

92 

93 

88 

89 

,  1 

MIN 

60 

49 

50 

46 

49 

61 

56 

55 

67 

64 

69 

66 

70 

67 

66 

67 

65 

63 

70 

65 

65 

66 

67 

69 

62 

61 

66 

63 

66 

66 

62 

•  6 

SVUACAUt*  *  NE 

MAX 

81 

83 

63 

86 

90 

81 

88 

9! 

91 

95 

97 

97 

95 

96 

95 

93 

96 

94 

95 

95 

98 

97 

95 

90 

88 

88 

88 

69 

90 

90 

91 

,2 

MIN 

59 

S4 

49 

49 

53 

65 

58 

6  1 

64 

64 

70 

68 

70 

66 

63 

66 

66 

65 

65 

67 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

70 

66 

67 

71 

64 

,2 

JUI  V  1964 

ALBFRTVILLE  2  SE 

MAX 

83 

84 

86 

86 

89 

84 

85 

84 

85 

9l 

85 

79 

80 

83 

62 

84 

85 

68 

86 

86 

86 

88 

90 

90 

90 

88 

87 

89 

92 

85 

85 

86 

,1 

MIN 

68 

66 

66 

64 

64 

68 

64 

65 

71 

71 

70 

68 

66 

63 

58 

66 

66 

65 

66 

69 

67 

69 

69 

68 

66 

69 

68 

70 

71 

71 

69 

67 

,3 

*L ICEUILLE 

MAX 

68 

89 

87 

66 

85 

84 

86 

84 

85 

86 

84 

80 

63 

81 

86 

90 

90 

90 

89 

90 

93 

91 

90 

91 

93 

91 

91 

91 

92 

88 

86 

87 

.7 

MIN 

66 

61 

63 

64 

62 

61 

62 

62 

68 

73 

71 

73 

71 

60 

69 

71 

73 

72 

70 

71 

70 

71 

69 

73 

70 

70 

71 

72 

71 

74 

72 

68 

.6 

GREENSBORO 

MAX 

91 

88 

82 

89 

92 

92 

89 

96 

67 

89 

83 

84 

82 

86 

91 

90 

90 

91 

95 

93 

94 

68 

93 

.  99 

90 

92 

91 

69 

90 

63 

85 

89 

,2 

Mm 

67 

69 

66 

70 

70 

65 

67 

67 

66 

70 

70 

69 

68 

62 

70 

67 

67 

67 

68 

71 

66 

68 

69 

68 

67 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

68 

.3 

TUSkEGEE  3  S 

MAX 

89 

90 

88 

84 

90 

69 

89 

99 

83 

90 

90 

85 

85 

84 

87 

86 

86 

94 

89 

88 

87 

69 

90 

93 

87 

90 

89 

87 

87 

87 

68 

88 

,4 

MIN 

70 

66 

65 

70 

69 

63 

69 

62 

67 

70 

66 

65 

63 

62 

70 

69 

71 

70 

69 

72 

72 

66 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

66 

70 

71 

68 

,2 

August  1964 

AL ICEVlLLE 

MAX 

86 

91 

90 

93 

98 

92 

86 

90 

87 

86 

88 

85 

83 

81 

84 

60 

82 

86 

86 

88 

68 

90 

88 

88 

87 

90 

89 

92 

92 

93 

93 

88 

,2 

MD) 

69 

7 1 

70 

74 

73 

73 

73 

72 

67 

64 

70 

63 

61 

64 

65 

65 

67 

66 

68 

66 

69 

72 

73 

69 

64 

70 

69 

70 

60 

68 

72 

68 

,4 

EUFAULA 

MAX 

90 

90 

92 

95 

93 

85 

84 

69 

89 

89 

87 

67 

90 

83 

86 

86 

89 

90 

90 

91 

89 

88 

92 

91 

91 

91 

94 

95 

95 

91 

69 

89 

•  8 

MIN 

69 

69 

69 

73 

72 

74 

71 

70 

70 

71 

71 

73 

66 

58 

61 

66 

74 

70 

69 

69 

73 

48 

71 

69 

68 

67 

68 

72 

71 

69 

73 

69 

,0 

GREENSBORO 

MAX 

69 

92 

93 

96 

92 

86 

90 

90 

88 

89 

90 

66 

62 

67 

87 

86 

88 

90 

91 

90 

94 

87 

89 

89 

92 

91 

93 

93 

93 

94 

95 

90 

,1 

MIN 

66 

68 

70 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

59 

61 

64 

68 

66 

65 

69 

67 

70 

70 

69 

68 

63 

66 

69 

69 

69 

69 

70 

68 

,0 

SYLACAU6A  *  nE 

MAX 

69 

91 

93 

94 

86 

87 

69 

90 

90 

88 

85 

83 

61 

85 

85 

79 

86 

90 

90 

89 

90 

89 

88 

88 

89 

89 

93 

92 

92 

93 

95 

88 

,6 

MIN 

65 

67 

68 

72 

70 

68 

67 

65 

69 

66 

71 

70 

57 

57 

63 

71 

67 

58 

64 

62 

66 

68 

70 

66 

56 

64 

65 

68 

65 

65 

65 

65 

.7 

TUSKEGEE  3  S 

MAX 

87 

92 

93 

90 

85 

64 

85 

89 

88 

87 

87 

86 

64 

64 

68 

87 

87 

86 

88 

68 

90 

87 

88 

89 

90 

92 

90 

91 

93 

94 

95 

88 

,6 

•       •  • 

MIN 

69 

69 

66 

72 

69 

71 

69 

67 

70 

68 

71 

72 

62 

58 

65 

65 

71 

67 

68 

66 

69 

67 

68 

62 

66 

67 

68 

68 

68 

67 

69 

67 

,7 

SEPTEf^BER  1964 

SVLACAUGA  4  NE 

MAX 

95 

93 

90 

90 

90 

91 

86 

69 

93 

91 

83 

86 

81 

62 

84 

83 

80 

82 

61 

65 

83 

86 

69 

64 

81 

84 

83 

85 

80 

85 

•  6 

•       «  • 

MIN 

65 

58 

69 

67 

61 

60 

72 

67 

53 

63 

58 

70 

53 

52 

52 

59 

62 

52 

67 

62 

63 

58 

62 

62 

43 

44 

69 

69 

70 

65 

60 

.9 

OCTOBER  1964 

AlBERTVILLE  2  SE 

MAX 

75 

79 

76 

76 

75 

63 

64 

66 

69 

65 

67 

68 

74 

76 

68 

57 

77 

76 

80 

60 

59 

70 

75 

78 

67 

71 

71 

70 

70 

72 

72 

70 

.5 

MIN 

64 

64 

64 

65 

48 

40 

38 

38 

41 

39 

36 

36 

48 

49 

50 

50 

49 

49 

51 

32 

32 

38 

47 

47 

40 

40 

44 

52 

54 

50 

46 

46 

.5 

EUFAULA 

MAX 

91 

89 

78 

79 

84 

79 

68 

68 

73 

72 

72 

73 

78 

77 

76 

59 

77 

78 

84 

65 

74 

74 

60 

79 

77 

72 

76 

61 

82 

80 

81 

76 

.7 

MIN 

72 

71 

70 

70 

52 

43 

40 

36 

38 

45 

36 

39 

52 

56 

52 

54 

52 

60 

48 

34 

36 

38 

42 

36 

37 

35 

42 

49 

»7 

47 

43 

47 

.3 

GREENSBORO 

MAX 

83 

66 

60 

78 

74 

66 

70 

73 

76 

69 

69 

72 

79 

67 

59 

70 

81 

64 

76 

67 

75 

62 

75 

73 

74 

76 

76 

72 

76 

82 

82 

74 

,9 

Mm 

67 

65 

69 

67 

48 

39 

37 

40 

45 

36 

39 

46 

53 

55 

49 

49 

47 

50 

46 

32 

35 

42 

44 

39 

40 

41 

51 

58 

54 

50 

46 

47 

.9 

SYLACAUGA  «  NE 

MAX 

64 

78 

79 

81 

68 

65 

68 

70 

75 

68 

69 

73 

77 

71 

56 

69 

79 

82 

70 

62 

70 

78 

72 

71 

73 

73 

75 

77 

76 

79 

80 

73 

.2 

•      *  • 

Mm 

65 

69 

69 

59 

50 

38 

35 

34 

40 

35 

34 

43 

51 

54 

52 

53 

44 

43 

49 

30 

32 

38 

37 

32 

35 

34 

44 

58 

52 

46 

45 

45 

,2 

NOVEMBER  196* 

EUFAULA 

MAX 

81 

60 

82 

78 

76 

79 

79 

77 

77 

75 

76 

77 

78 

78 

64 

79 

78 

82 

65 

80 

54 

48 

64 

49 

60 

54 

66 

67 

68 

68 

72 

,7 

Mm 

43 

41 

46 

50 

49 

44 

44 

50 

43 

37 

41 

43 

43 

43 

52 

46 

51 

59 

56 

47 

36 

29 

27 

40 

44 

33 

34 

34 

35 

40 

42 

,7 

See  Heference  Notes  Following  SUtioa  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

On)EX  NO. 

COUNTY 

LATITUDE 

!  LONGITUDE 

0 

< 

> 

u 

C 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

.  T 

H  . 

ys 

ABSEVIULE    1  NNW 

07 

31  35 

JOMN  S  RIChBuRQ 

WINSTON 

PROP*  PALMCII  GOOSEY 

MILCOX 

SlONtT  J>  HAROTt  SR. 

ALBCflTviLLE  2  SE 

OlAS 

MARSHALL 

U40 

5A 

9A 

'  H 

ALEXANDER  cur  t  NE 

TALLAPOOSA 

85  92 

660 

5P 

DOUGLAS  M.  SANFORO 

ALICEVILLE 

OtTI 

PICKENS 

3)  07 

88  07 

140 

7A 

[J 

MRS*  CmCRRt  J.  hCRNDON 

ANOALUSIA  1  NW 

COVINGTON 

260 

JAMES  P.  G1LLI5 

AftNISTON  rAA  AP 

CALHOUN 

599 

FED*   AVIATION  AGEMCV 

ARLEV   )  £ 

WINSTON 

50D 

MRS*  DORA  R.  DAVIS 

ASMLANO 

05 

CLAY 

33  16 

85  51 

1050 

NORMA  K  WILLIS 

03TT 

04 

ST.  CLAIR 

33  51 

86  20 

590 

JOHN  T.  SWINDALL 

ATHENS  2 

LiNtSTONE 

720 

RADIO  STATION  WJMW 

ATHORE  STATE  PaRM 

ESCAMBIA 

)00 

INACTIVE  4/15/64 

AUBURN  3  i¥ 

LCE 

8A 

8A 

H 

NRS>  MARTHA   1.  MOORE 

AUTAUGAVILLE  i  H 

autauca 

J.  B.  NEIGHBORS 

bankmead  lock  and  dan 

03 

TUSCALOOSA 

33  29 

•  7  20 

280 

, 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAT  mNETTE 

0383 

BALDWIN 

268 

7P 

GROVER  w.  WOODWARD 

BELLE  HINA  2  N 

0633 

01 

LIMESTONE 

nil 

600 

5P 

AUBURN  UNIVERSITY 

BERRY 

OTAB 

03 

FATETTt 

33  40 

452 

MISS  CLARA  R.  OLIVE 

BESSEHC^  )  SSM 

0T3T 

02 

JEFFERSON 

33  22 

87  01 

533 

6P 

JAMES  E*  MC  CRAVT 

BEXAR 

0T90 

0) 

MAR  1 ON 

8B  07 

570 

OSCAR  «.  L0CKRID6C 

BILLINGSLEY  I  SC 

0923 

AUTAUGA 

32  39 

86  42 

420 

JOHN  R.  THOMAS 

0S31 

02 

JEFFERSON 

33  34 

86  45 

620 

MIO 

U>S>  WEATHER  BUREAU 

093T 

MARSHALL 

34  13 

88  10 

1070 

TA 

OAvio  A.  Burns 

BRANTLEY 

1069 

07 

CRENSHAW 

31  35 

86  16 

274 

SA 

R.  C>  HENDERSON 

BREWTON  3  SSE 

1014 

07 

ESCAMBIA 

31  04 

87  03 

85 

6P 

6A 

MRS>  CLARA  T.  PEAVY 

BRtOCEPORT  2  M 

JACHSON 

34  56 

85  45 

660 

5P 

MISS  M.  LOUISE  JONES 

BROOK wOOO 

1 143 

01 

TUSCALOOSA 

33  16 

8T  17 

605 

MRS.  WILLIE  M.  STTRON 

BRUNOIOCE 

IITB 

PIKE 

31  43 

495 

MILDRED  P*  WHI1TINGI0H 

CALERA  2  Sh 

WBB 

04 

SHELBY 

33  05 

86  48 

940 

5P 

PIERCE  A.  &ARRETT 

CAMOEN   3  NM 

1  301 

07 

WILCOX 

32  02 

87  20 

225 

9P 

AUBURN  UNIvCRSlTV 

CAMPBELL 

1313 

CLARKE 

31  35 

93 

JOE  PICKENS 

CAMP  MILL  2  NH 

1  324 

TALLAPOOSA 

32  50 

tac 

" 

AUBURN  UNI  VERS  MY 

CARBON  HILL 

1  JTT 

WALKER 

35  54 

87  32 

7A 

FLOYD  J.  GARRISON 

CENTRE  3  SW 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

620.  7A 

DON  R.  WAISON 

CENTREVtLLE 

1320 

BIBd 

87  08 

224 

7A 

MUET  C0L»URN 

CHATOM  3  N 

WASHINGTON 

31  30 

285 

SP 

H 

GRADT  C.  TOUNG 

CHILD^RSBURC 

TALLADEGA 

33  17 

86  22 

480 

ALABAMA  PQmER  C0> 

CMILOERSBURG  WTR  PLANT 

1620 

04 

TALLADEGA 

33  IT 

86  20 

418 

5P 

CITY  WATER  PLANT 

CI TRONELLE 

16S3 

MOBILE 

31  05 

88  14 

331 

6P 

MHSiESTMtR  A*Nt  JONES 

CLAIBORNE 

1690 

07 

MONROE 

31  32 

87  31 

183 

lOLLlE  L.  HA5KEW 

1694 

03 

CHILTON 

7   32  51 

86  38 

MARION  W.  EASTERLING 

1725 

07 

BARBOUR 

5   31  53 

85  28 

aA 

11 

MRS  ELIZABETH  H  WESTON 

COOEN 

MOBILE 
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ALL  TABLES 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOCICAL  DATA  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
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DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOCICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


COBRECTIOMS 


VERNON 


NAMES  CARSLED 
PRATTVILLE 
PRATTVILLC 
TUSKECCE  3  S 

HAYHCVILLC 
DIVISION 
TUSK tec E  3  5 


CORRECT  STATION  NAME  VERNON  |  SSW. 


PRECIPITATION  TOTAL  2.B9|  OCPAATuRC  rRCM 
NO**AL  'Jit  GREATEST  OAT  Of  PRECIPITATION, 
1.16  ON  29TM,  WMCR  OT  DAYS  WITH  PRKCIPITATIOH 
.10  OA  MORE.  9|  .90  OR  MORE,  2|  0*«  INCH  OR 
MORE.  1. 


MONTHLY  TOTAL  9.T0|  JBtOUNT  OM  4TH. 


MONTHLY  TOTAJ.  2.S9|   AMOUNT  ON  ZTTH, 


9TM,  9. OB. 


-  Itl 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,  Dannelly  Field    RFD  2    Monteomerv  Alabama 
36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  m  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees. 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.    During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.    For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.  m. ,  C.  S.  T,    Data  in  the  "Extremes"  table    "Daily  Precipita- 
tion" table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wmd"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations;   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  ui  the  "Climatological  Data"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•    Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  fUll  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  eaee  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  simset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  groimd;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc, ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  35  cents.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cems  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  pec  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Super 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supermtendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington,  D,  C.  20402. 
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78, 6M 

79,1 

6l!9 

9817 

91,2 

THONASVILLE 

43.3 

•  8 

3 

43, a 

-  a.c 

59,7 

-  l.e 

67,5 

2.5 

72.8 

0.1 

79,5 

0.2 

79,3 

-  1.4 

79,8 

.  0.1 

76.9 

0,9 

81.7 

.  9.0 

98,7 

1,1 

49, 9h 

.  0,9 

64, OK  -  1,4 

TROY 

46,2 

-  6.« 

58.6 

0,7 

67, 5M 

72.8 

-  0,3 

80.1 

0,7 

77, 8H 

-  2.8 

78,9 

-  1.3 

76.9H 

0.2 

41.211 

-  4.1 

60,1 

1,9 

91,9 

2,1 

69. 2K  -  0.7 

WHATLEY 

46.4 

49.8 

57,8 

67,  1 

72,3 

78.8 

79,2 

80.0 

" 

82.0a 

98,6 

92,0 

DIVISION 

49, a 

-  5 

• 

49,5 

-  7.8 

97.9 

•  0,1 

67,3 

I.* 

72,9 

-  0.4 

0.0 

78.9 

-  2.1 

79,9 

■  1,3 

78.2 

•  0,4 

62.1 

-  9.0 

99,2 

2,8 

91.9 

0.1 

64.7     -  1.6 

•       •  • 

GULF  09 

BAY  MINETTE 

4a, 3 

60,2 

69,1 

T*,9 

80,2 

80,0 

80.9 

84, f 

62. 1 

99.9 

86.9 

CITRONELLE 

46,4 

-  6 

4 

47)9 

-  7,1 

58,7 

-  1,2 

69.2 

2.1 

7*. 5 

0.3 

79,0 

-  0,8 

78,0 

-  3.C 

79.7 

•  1,< 

77.1 

•  0.1 

62,28 

-  6.8 

la. 8 

O.I 

91.1 

•  1,< 

69.2k  -  2.2 

COOEN 

49,3 

49,0 

39,6 

69.  1 

7*. 7 

80,3 

81,1 

81.3 

7a. 2 

69,6 

62.2 

98.0 

67,2 

FAIRHOPE  2  NE 

4«.8 

-  3 

a 

49,1 

-  6.3 

60,0 

0,4 

69,3 

2.5 

74,* 

0.1 

80,5 

0,5 

80.* 

-  0.« 

80.711 

•  0,1 

77.7 

o.o 

64,6 

-  4.1 

62.4 

3,3 

t\  99.6 

1,6'  47, OM  -  0.7 

FORT  MORGAN 

30,8 

90,8 

59,7 

68.9 

75,8 

61,6 

81.7 

82,6 

79.9 

67,7 

69.4 

96.9 

1  48,4 

MOBILE  MB  AIRPORT 

49,2 

•  3 

.a 

48,1 

-  7.1 

59,4 

-  0.9 

69.6 

2.0 

7*,  9 

-  0.7 

«0,* 

•  1.1 

80,5 

-  2.1 

81.9 

•  0,1 

78.2 

0.1 

64,1 

•  9,t 

61,1 

2,i 

94.2 

0. 

66,8     -  1,4 

MOBILE 

48,1 

-  4 

.8 

49,4 

-  9.6 

59.0 

-  1.0 

68,3 

1.1 

76,0 

1.1 

81.2 

0,2 

81.7 

-  o.e 

82,6 

3,C 

79,1 

l.C 

69,7 

-  4,C 

62,6 

3, 

1  52.7 

-  1. 

67.2     •  0,6 

ROBERTSDALE  1  E 

4T,3 

47,9 

58.0 

67,6 

T3,9 

79,* 

80. ON 

(0.9 

76,9 

64,0 

61,6 

91.1 

69, 8K 

DIVISION 

48,1 

■  6 

48,8 

•  6.3 

59.3 

-  0.7 

68.9 

US 

7*. 9 

0.9 

80,3 

0.2 

80.6 

-  0.1 

81.3 

•  0. 

q  78,1 

0,« 

64,9 

-  4,i 

82,0 

{  94.1 

o.< 

66,8     •  0.9 

Division  averages  In  the  annual   Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  allghtly  trom  values  publlabed    Id  aootbly  laauea. 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1964  was  included  in  January  and  April  issues  of  this  publi 
cation. 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Joouary 


Februdry 


August 


S«pt«mb«i 


NPRTHER-i  VALCEV  0 

ATHENS  2 
BELLE  MINA   2  N 

FALKVILLE    1  N 
CLOUENCE 

hOOGES 

MUNTSVILLE  WS  AP 
MA0150N 
•^OULTON  2 

MU5CLE  SHOALS  FAA  AP 

\EM  MAQkET  2 

BED  aAY 

REDSTONE  ARSENAL 
nuSSELLVILLE  2 
WATERLOO 


ALBERTVILLE  2  SE 
OESSEMER  3  SSh 
'^IRHtNGHAf'  WD  AP 
■iOAZ 

3RIDGEO0'?T  2  W 

COLLINSVILLE 
FORT  PAY-iE 
'5ABDEN  CITY 
GUNTERSVILLE 
C'UNTEBSVILLE  TVA 

LEEDS 

v<AGELLA 

ONEONTA 

PALMEROALE  2  W 
SAINT  eERNARO 

5AN0  MT  SUBSTA  AU 
SAYRE 

5C0TTSB0RO 
TRAPFORD 
VALLEY  HEAD 


3.44 
5.89 

6*5b 
6.9T 


UPPER  PLAINS 


03 


ALICeviLLE 
ARLEY  3  S 
AUTAUGAVILLE   3  t- 
RANK"EAO  LOC<   AND  0AM 
HILLINGSLEV   I  SE 

«R00iCW000 
CARBON  HILL 
CENTREVILLE 
CLANTON 
CORDOVA 

^ANCY  *  '4 
OCUBLE  SPRINGS 
ELBOD 

PALLS  CITY  BLK  POND  TR 
TAYETTE 

fiORGAS 
HALEYVlLLE 
HAMILTON    J  S 
JASPER  *  N 
LAY  -JAW 

"ertz  ponoville  tqwer 
"itchell  0am 
pickensville 
plantebsville  2  sse 

PRATTvlLLE 
REFORM 

TM0RS6Y  Ef^P  STATION 
TUSCALOOSA  FAA  AP 
TUSCALOOSA  OLIVER  DAW 
VERNON 


DIVISION 

EASTERN  VALLEY  0* 

ANNISTON  FAA  AP 
ASHVILLE  <•  *i 
CALERA  2  Sw 
CENTRE  5  SW 
CHILOERSBURG 

CHILOEHSBURG  WTR  PLANT 
GADSDEN 

GAOSOEN  GAS  PLANT 
JACKSONVILLE  2  SW 
LEESBURG 

MONTEVALLO 
PELL  CITY   1  NNE 
SYLACAU&A  I,  NE 
TALLADEGA 
WALNUT  GROVE 


5,96  .*C 


5.09 
b,Qti 
5*41 


7.45 


7.79 
6.04 
6.5<J 


'•1 


u.sd 

12, 6T 
10.0^ 

to, el' 

10,43 

e.iil 

10, 7S 
l«.l^ 
9,3«{ 
8,0^ 


10. 7T  5.1« 


7,21 
11, It 

12,48 
8,86 

9.«1 
12.55 
12. U 
10,39 

7,26 

9.33 
8.96 
10.45 
8.29 
8,54 


6.9^      l,eQ>  l,5e 


8.5«     2,1V  1<2' 


sl     5,51     2.4^  1,04     2.25.  1,26 


,11'-  1,17 
3,4 

1.54 


4.5 
4.2S 
3,85 
3,4« 


5,21. 
5,33 


3,55-  2,38 


3,90-  1,73 


4,661 
4,41 
4.34 

4.6a 

3.3(^ 
5.471.  .03 
4,53- 
4,39 


4, IK-  1,23 


4,84 

4.91 

4,75|- 

5.72 

4.38 


3.80 
5,06{- 


3.63-  2. 

10. 9q 

9.44  3, 

11, H 

10,9ll  5, 

12,31 
12,19 

lO.lli 
10.511 
11.9^ 

10. 6l!  4. 
10.67 
10.55 
8.91 

7.3^  1,26 

12,91 

7,6' 
10.31 

9.0: 
12.11 


9.86  3.81 


4^E11.33|  6.8! 


6.4«  1.14 


13,64  9,26 


10, 2S 

10.99 
12.9ll 
10,77 
9.59 


11.25 
13.70 

9.86 
11.95 

9.271 


10,84  6,22 


10,3tJ 
9,4^ 
8,77 


Ell, 05 
14.89 
15.60 
13,32 
16,151 


11.75 
9.76 
10.02 


9,69  3.67 


9.46  3.27 


8,53  1,80 


10,78 
10,30 
9,02 
12,10 


8,46  2,30 


10,01  3,85 


15,2e( 
11,431 
15,07 
18, 7C  13,25 

12,12 
13.09 
10.89 
12.09  7 
13.96 


13.54  8.59 


7.0«i 
9.24 
12.00 
10.51 


12.15 

12.89 
10.27 
9.69 
8,08 
7,14 


9,57  4,74 


1,81 
1,9^ 
1,85 


3,20- 
1,92] 
3,8«  ,17 


6.68E   1,44-  2.3C 


3,5d 


1.471 
1.27i- 
2.46! 

1.9(^ 
2.48 


2.oy 

2.0^ 


1.6  V 
2.4« 
2.04i 

1.3? 

4.28 

2.06. 

1.93 

1.17 

2.89 


3.5(1 
5.7i 
6.8 


4.5T 
4.49 

6.47 
6.89 


4.69 
E  4.89 
4.34 
3.42 


4.61 
3.86 
4.89 


l,87i.  1.97 


1.77 
3.60 
1.41 


,92 
1,71 
4,46 


3.87 
3,24 
2.38. 


-     .41      1.6|.  1,6< 


S-   1,71  3,7 


6,9i     2,0(      3,9|.     ,2!      2,63.     ,4<  3,9! 


4.97 
3.49 
4.69 
2,88 
4,71 


1,75  4,79 
1.64  5.18 


3.46-  1.75  4 


3.14-  2.1!     2.30.  2.41 


7.57  2.74 


4.2S 
7.0« 
7.5S 
3.3S 
3.22 


1.2^  2.11 


3,8' 
3,6i 
3.6< 
3.01 


4, It  l,3i 


3,81  1,0'. 


4,0i 
3,29 
2,99 
4.29 
4.2^ 

3.96 
4.13 
3.89 
3,8C 
3.66 

4,71 
4.64 
4.9C 
4,2C 


4.7!  i.e< 


3.71 


3.76  1,19 


3.73 
3.69 
4.88 

3.87 
3.97 

4.93 

4,981 
4,68; 
4,02i 
3.771 

4.13 


3.8< 

4,4( 

3.8<. 

4.2i 

4,01^ 

3,4<i 
4,00 
5,03 


5,51( 
3,79 
5.2! 


1.1!      2.9'-  l.O; 


3.9< 
4.3] 
3,01 
4.9! 

2.6 
3.2!l 
3.9? 
3.2! 
4.6! 

3.8 

3.1 

3.68 

3.4! 

4,6C 


3,67 
9.31 
3.99 
3.21 
3.39 

3.19 


2.60 
2.91 
3.81 
3.08 
2.90 

3.06 


3.12-  1,10 


9,0< 

4.3< 

3,61- 

3,9^ 

7,40 


55.9! 
63.1! 

61. 2C  10.21 


64. 2C  19.93 
79. 9i  23.76 
64.84 
94, 4C 


4.4j. 
6.10 
5.04 


4,97 
4.83 
4.08 


5,oe. 

5,0( 
4,3^ 

4,ii- 

4.91 
4.6i- 


66.21 
E  67. 6C 

60.2! 
E  62.75 
E  52.45 


62.61  12.27 


94.13  .92 
66.94 

97.76  4.71 
67.24 

64. 6|  12,27 


61.6! 
69.4! 
68.6! 
94.01 


63.57 
65.61 
70.94 
62.76 


62,33 
E  61.93 

99. oq  3.99 
63.22 

69.19  17.00 


4,81-     .31      6U«C  8.47 


I  99,99 
69.07 
67.23 
62,89 
71,90 

66,24 
71.90 
56.99 
.38^  64.16 
76.40 

.69^  94.58 
70.15 
64.41 
67.60 
72.51 

66,67 
77,69 
69.39 
70.19 
97.38 


4.38 
5.61 


9.35 
3,92 
4,82 
9,68 


9,39 
9,04 

9,10 


69,32 
61,88 
64,93 
72,63 
70,99 

67.16 
99.19 
96.86 
99.41 
:  71,21 


98.89 
62.64 
.99^  60.93 
69,82 
93.91 

94.90 
69.73 
61,70 
93,20 
67.60 

59.23 
63.09 
64.17 
61.33 
62.92 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PIEDMONT  PLATEAU  Oi 

ALEXAUOtR  CITY  »  NE 

ASHLAND 

AUBURN  3  Sm 

CAXP  HILL  2  NU 

DAOEVILLE 

■)ELTA 
4EFLIN 
HlGnTOKEi) 
JORDAN  DAM 
LAFAYETTE 

WAPTIN  0AM 
OPELIKA 

ROCKFORD  2  NNh 
ROCK  MILLS 
THURLOl*  DAM 

»<A0lEY 

YATES  HYDRO  PLANT 


E  8.60 

«.3«  3.83 
7.65 
6,82  1.9C 

8.69 


HEADLAND 
HIGHLAND  HOME 
JACKSON 
LOCKHART 
LOUISVILLE 

lELViN 

•FILLERS  FERRY 
•:ATCHE2 
■jEWTON 
02ARK  6  NNW 

PHENIX  CITY  2 
PINE  HILL 
PUSHMATAHA 
RIVER  FALLS 
SEAL? 

SLOCOHO 
SNO"  HILL 
TMOMASVILLE 
TROY 

WALLACE  2  E 


January 


8.26  3.70 
9.SN  <>.e9 


6.66     2. 35 


E  6.U 
I  6.72 


Fabniary 


CUBA 

E 

5 

8S 

4 

73 

8 

1 1 

16 

03 

2  15 

3  70 

DAYTON 

7 

3., 

65 

' 

■-^ 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

34 

3C 

5 

24 

.26 

1 3. 

.09 

*76 

i  32 

2*83 

FORT  DEPOSIT 

3 

17 

4 

03 

E  4 

78 

6 

16 

,40 

llao 

GAINESVILLE 

i 

71 

3 

87 

8 

94 

13 

07 

1.89 

1.981 

GREENSBORO 

s 

00 

2t 

4 

82- 

.50 

7 

04 

.47 

E 15 

27 

10 

07 

1  83 

2,3< 

HAVNEVILLE 

7 

6! 

5 

18 

2a 

13 

2.31 

L I V INGSTON 

92 

t 

09 

12 

4*6^ 

'MARION  I  N 

t, 

50 

It 

84. 

.31 

9 

41 

2.59 

15 

33 

10 

22 

1)75- 

2.02 

MARION  JUNCTION   1  ENE 

6 

62 

33 

8 

29 

13 

08 

.62 

2.0a 

MARION  JUNCTION  2  NE 

6 

51 

3 

97 

7 

84 

13 

21 

81 

3.45 

4ATHEWS   I  SSm 

7 

13 

5 

24 

4*03 

MIL5TEA0 

E 

7 

Itj 

z 

bt 

5 

09 

,47 

2  J 

.21 

18 

40 

1 3 

50 

2.84- 

85 

MINTER  3  NM 

E 

7 

06 

5 

23 

6 

48 

13 

72 

2.50 

4^00 

MONTGOMERY  WB  AP  F 

,13 

ORRVILLE 

6 

96 

A 

78 

7 

96 

15 

62 

1.05 

2.41 

PERRYVILLE 

E 

5 

42 

A 

9B 

8 

12 

14 

53 

1.58 

2.661 

PINE  LEVEL 

7 

05 

6 

22 

5 

20 

14 

au 

6.63 

1.67 

PRIMROSE  FARM 

8 

26 

2C 

A 

21- 

,0! 

5 

98 

.48 

18 

25 

13 

50 

1.72- 

1.91 

2.01^- 

SELMA 

6 

*7 

2 

IC 

A 

38- 

.5( 

8 

56 

2.48 

14 

69 

9 

15 

1.09- 

2.99 

2.49- 

SUTTLE 

8 

07 

A 

26 

7 

71 

14 

11 

.93 

2.54 

TUSKEGEE  3  S 

8 

63 

A 

3< 

5 

54 

l.OI 

5 

96 

.12 

16 

54 

11 

90 

3.47 

,18 

3.92- 

UNION  SPRINGS  2  NE 

E 

6R 

2 

3" 

5 

55 

.83 

5 

03- 

l.lt 

9 

85 

4 

71 

5.05 

1.6« 

2.83- 

UNIONTOMN 

7 

al 

4 

43 

8 

93 

14 

10 

.77 

2,2« 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

5 

30 

A 

la 

7 

50 

13 

24 

1.73 

4,31 

DIVISION 

40 

2 

08 

A 

75- 

.03 

7 

04 

1.16 

14 

25 

9 

23 

2.01- 

1,67 

3,15. 

COASTAL  PLAIN  07 

ABBEVILLE   1  NNW 

10 

on 

6 

56 

45 

7 

oa 

3. as 

4.42 

ALBERTA 

79 

A 

75 

7 

85 

15 

51 

.85 

3.04 

ANDALUSIA  I  NM 

7 

99 

A 

39 

6 

79 

P 

71 

2.36 

3.95 

BRANTLEY 

52 

1 

76 

A 

09- 

.72 

5 

82- 

.38 

7 

85 

2 

6( 

4,12 

,07 

2.57. 

BREwTON  3  SSE 

7 

*9 

2 

e< 

A 

20- 

.39 

6 

22- 

.04 

10 

65 

4 

75 

4.31. 

,46 

4.09. 

BRUNDIDGE 

7 

51 

3 

19 

A 

42- 

.04 

5 

96- 

,lt 

a 

20 

3 

II 

4.35 

,7! 

4,38 

CAMDEN  3  NM 

6 

67 

A 

61 

6 

56 

10 

67 

2.77 

3,57 

CHATOM  3  N 

E 

5 

15 

3 

32 

7 

64 

E 

20 

5.51 

6,85 

CLAIBORNE 

8 

25 

3 

06 

5 

26 

7 

72 

4.36 

6,74 

CLAYTON 

a 

36 

3 

6! 

A 

76- 

.08 

A 

33- 

1.71 

6 

99 

1 

63 

4.03- 

,02 

4,16 

COFFEE  SPRINGS  2  NM 

6 

20 

11 

6 

80 

2.23 

4 

77- 

1.0( 

a 

27 

2 

75 

4. IT 

,0! 

7,61 

COLUMBIA  1  E 

8 

93 

7 

11 

5 

47 

7 

32 

5.04 

3.3d 

COTTONTON 

a 

211 

6 

36 

5 

59 

9 

72 

5.12 

1.97< 

DOTHAN  fAA  AIRPOPT 

8 

20 

A 

31 

6 

61 

2.03 

6 

62 

l.Oi 

7 

68 

2 

ac 

4,16 

.7« 

2.89. 

ELBf, 

1 

80 

5 

21 

6 

09 

1,10 

6 

72 

.8< 

9 

06 

3 

6( 

2,68- 

1,4a 

1.34 

ENTERPRISE 

8 

67 

5 

75 

5 

34 

6 

72 

5,16 

5,011 

EUFAULA 

a 

61 

28 

6 

16 

1.51 

4 

74. 

1.02 

7 

06 

1 

6( 

4.24 

,23 

2,77. 

EVERGREEN 

42 

3 

93 

7 

31 

10 

95 

5.65 

4.09 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

9 

82 

A 

81 

5 

28 

9 

12 

6.14 

5,78 

FRISCO  CITY 

7 

00 

2 

»6 

3 

57- 

.95 

10- 

.58 

10 

00 

4 

11 

3.64. 

,5< 

5,87 

GENEVA 

9 

38 

5 

A9 

6 

51 

2.20 

6 

61 

.81 

12 

88 

7 

51 

3.60- 

,43 

7,62 

GE09GIANNA 

A 

25 

6 

06 

14 

34 

3.98 

4,42 

GILBERTOmN 

ElO 

13 

5 

13 

9 

21 

8 

21 

2.50 

6.8H 

GREEN  BAY 

8 

96 

5 

27 

5 

89 

7 

67 

4.27 

2,56 

GREENVILLf 

7 

09 

2 

31 

43- 

.51 

5 

54- 

1.40 

16 

48 

10 

93 

3.28- 

l.oe 

3.67. 

.61 


4.43 
4.53- 
3.97 

7.02  2.54 
5.67 

6.66 
6.59 
3.15-  2.04 


5.45 
4.78-  ,36 
4.24. 


10.91 
11.80 
10,74 


8,31 
10.09 
7.64 
7.07 

7,99 
8.85 
6.49 


5.59 
8.69 

9.13  2.61 
t  6.26 

5.93 

6.14  ,51 


5.64 


Apnl 


11.95 
10.70 
17,66  12.51 
14.44 
14.12  8.8C 

8.40 


7.8a 

13.22 
13.22 

13.36 
16.64 
14.49 
12.01 
16.64 


a.Jt     1.75-  1.6« 


11.54 

15.09  9.99 

16.04  11.18 

13.27  8.2^ 


12.36 

13.33  : 
9.26 
6.78  1.32 
8.10  2.92 

12. la 
10.1* 
16. 0»  10.85 
9.89  3.99 


3.91 
2.26 
2.16- 


1.04 
1.35-  2.1c 
2.47-  l.Ae 


1.95.  1.61 


1.64-  2.3! 
3.27 
3.75. 
2.82.  I 

S.TsI 
3.711 
1.4»-  2,26 
3.021.  I 


3.9« 
1.29 
2.61;-  1.7! 
3.52- 
3.24 


3 

33 

7,29 

4 

60 

6,0T 

3 

31- 

.97 

4,95 

A 

3a 

•  ,86 

3 

91 

.23 

2 

60 

6,61 

2 

77 

4.36 

3 

39 

9.7T 

2 

AB 

6.80 

2 

9«^ 

6.64 

} 

94 

.19 

9.76 

3 

92 

7.75 

9 

20 

E  6.01 

9T 

5,88 

9 

90 

9.33 

1 

94 

9.59 

6 

75 

2,42 

3.21 

9 

42 

5,34 

8.69 

3 

90. 

,47 

6.76 

1.12 
1.45 


3.40- 
4,64 
3,05- 
5.02! 


2.681 
5.72' 
3.511- 


1.97 

2,42.  1,92 
2,02-  1,35 
3,49 


Julr 


3,78- 
11.55 
6,80 


2,66-  2.91 
9.20 

4.85 
11.68 
9.93  '. 
6.69 
5.19- 

8.38 


6.82  1.7e 
7.11  1,9( 


6,55  l.Ot 


10,61 
10,10 
12.91 


7.8* 
12.1^ 

5.92 
12.40 

11.471 
7.55 
6.48 


10.75  4.55 


■11.8* 
11.17 
10.96 
12.20 
9.69 

6.79 


8,26  1.7< 


9.24 
6,05 
6,54 
10,961 


August 


S«ptsiBb«r 


.30 
I.IA 


6,00 
3.25- 


4.22 
3,2* 
6,04 


8,36  3,79 


4,1» 

6,07 
4,80 
4,92 
4,811 
2,0^ 

3,00 
3,7» 
2,37.  2,19 
3,03 
2,5*. 

1,50 


3,65- 
6,55 
1.92 
4.4T 


7.23  1.46 


7.65 
5.38 
5.55 


.66 


4.2* 

5,2*  .63 
5,7? 
E  6,42 

3.65-  1.52 

5,01- 
2,70 
3,37 
7,54 
3,12-  2,01 


6,90 


3,83 
11.97 
5,56- 

6.20 
5.56 
5.81 
9.4*. 


2.» 

4.4* 

5.89  ) 
4.62 

4.85  2.6<j  3.28- 


5.11 
3.0k 
5,45 

3,30 


5,9«  l,«l 


5,03 
»,94 
6,11  2.4t 


5.26 
4.81 
9,90 

5.91 
6.63 
5.18 


4,90  1,45 


7,69 
5,56 
7.97 
4.05 


2,7a. 

5.9» 
1.62 
2.25.  1.06 
6.9T 

4.01 
2.20 
3.63 
5.0a 
9.38  1.41 


>.8« 
3,2^ 

4.a2  1.29 

6.11  3.19 

A.aa 

3.91 
3.60 
3.35 
1.91 


3.95  ,7C 


2,87.  1.1! 


3.99. 


.91 
l.A« 


9. 97 
3.29 
3.92 
3.89. 

9.80  1.36 

9.02 
3.16. 
3.69 
:  3.55 

2,20-  2,91 


.98 


5,30- 


,02 


3,70 
2,71 
5,01 
A, A*.  ,19 


4,97 
1,60-  2.10 
3.2»- 
1.96 


9.22 
5.49 
5.03 


1.84 

1.11 


5.71 
1.2* 
3.A4 

2,99 
3,61 
3,52 


4.52 
>,95 
3.9> 
3.10 
4,98 

4.2T  l.OI 
9.64 
4,48 
4,26  1.12 
3.68 


6,97 
9,99 
4.89 


68.01 

71.3* 

74.84  22.46 
76.91 

72.91  19.71 

69.1a 

62.17 
70.48 
70.67 
68.91 

69.1*  19.20 

73.99 

71.06 

69.40 

79.11 

66.89 

79.49  24.02 
81.10  29.86 


6.21  1.39 


70,16  17,76 


3,80 
4,09. 
5.30 
8.63 

4.90- 
4.88 
6.65 
3.31- 


3.49 
2.38 

5.89     4.001  3.81 


1.99     3.46  .44 


4.48 
9.49 
3.97 


6.04 
7.0^ 
6.69 


9.91     1.76  1.74 


4.96 
4.16- 

4,02>  1.09 


4.68 
4,05 
6,95 
7,63 

7,96  9,61 


9,99  1,94 
7,01  9,09 


2,40 
4,09 

A, 41 

1.91 
*.01 

1.81 
1.71 
9.5a 
1.72 


9.18 

4.95 
9,45 
4.42 
4.8* 
9,62 


7,97 

7.11  ! 
7,77  ! 

6,76 

7.12  9.56 
6.10 

;  9.0a 

8.22  9.99 

6,41  4,63 


8,92  3,91 
8,25 

6,30 
19,72  < 
6,00 


!  72.06 
66,61 

64,17  13,92 
:  51,64 
66,16 

64,19  11,82 

69,11 

68,82 

69,26  6,94 
64,09 

99,41 
66,68 

75,77  25,31 
'.  65,96 

64,41  11.72 

64.97 
;  69.97 
71.71 

69.89  20.90 
68.11  16.97 

64.30 

71.47  22.26 

76.90  29.64 
62.11 
59.88 


67.29  16.91 


69.85 
66.97 
68.89 

64.74  10.41 
76.99  16.11 

64.80  12.72 
62.74 
E  71.31 
62.61 

69.60  15.17 
•1.84  28.04 


72.12  19.62 


4,91  1,84 


4,61  2,2] 


4,9* 
4,41 

2.41 


4.91-  1,07 

9,1a  9,00 

4,91 
9.21 
4.11 
6.29  1.00 


8.08  9.18 


1.79-  1.98: 


.09  9.26 
.20  29.91 


.19  12.01 
.02 

.26  9.92 


66.19 

69.01 

67.80  11.87 
58.90 

77.10  28.26 

76.11  21.99 

81.01 
66.87 

69.46  17.11 
68.09.21.7* 


1.76 
1.98 
1.90 


10.95 
1.62 
4.44. 
6.34  1.66j 


81.99 
96.69 

97.18  .99 
64.14  10.19 
67.06 
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Table  2— ContiDued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


May 


July 


mATLEY 

DIVISION 
OULF 

lAY  •AINETIE 

:iTHONELUE 

:OOEN 

•AIDHOPE  2  NE 
^ORT  MORGAN 

iULF  SHORES  P  0 
tOBILE  W3  AIRPORT 
lOBILE 

IOBERTSDAlE   I  E 


7.61  3.15 


5.13 
4.90 
4.98 


1.20 
1.C2 


4.61 
5.49- 
3.27 
5.90- 


22      9.96  4.41 


9.36     3.55     2.59-  2.63     6.97  1.60 


2.73-  1.66 


e.67     4.23  4.24 


14. 4B 
14.11 
12.30 


13.87 

4,23-  3.00]  13.45  7.09 

13.52  7.72 

15,30  9.74 


4.76-    1.96  12.66 


92-  4.10     3,70-  2,49 


4,271. 
1,20- 
4,53^. 


2.52-  2,49     4.5*.  1,30 


9,18     2,35  5,0^- 


9,6T 
6,72 
8,9ll 
7.3i 
t.Tt 


7,19-  1,70 


8,83- 
6,4'^- 
8.8^- 


11. 3& 
6,20- 
4,89. 
6.23-  1.06 


5.56.  2.40 


4.70  1.42 


6,3r  1,41 


3.30 
5.11- 
2,25 


96     3,61-  1,41 


70.33  13,80 


70,84  5,82 


66,79 

63,85-  4,2s 
59.241-  3,41 
73,25  4.86 


68,60  3,40 


Division  averages  In  the 


al   Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    In  monthly   issues . 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

M 

a 
S 

Date 

0 

Date 

Last  spring  mtntmnm  of 

First  fall  minimum  of 

Number  ol  tUy* 
between  dales 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32"  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  ' or 
below 

16"  or 
below 

0 
J 
0 
- 

0 
J 
0 
s 

J 

0 

C4 

0 

0 

0 
J 
0 

h 

9 

— —  

Temp. 

« 

iTemp. 

« 
Q 

0 

5 

Q 

Temp. 

» 

Temp,  j 

« 

5 

Q 

Temp. 

0 

a 

0 
• 

a 

Temp. 

Q 

Temp.  1 

-3 

a 

Temp. 

•    «  • 

NORTHERN  VALLEY 

01 

ATHENS  2 

too 

8>  5ft 

11 

1.19* 

2.2) 

19 

2.25 

19 

3.30 

21 

).)a 

21 

4.  9 

10.20 

11.21 

2' 

11.22 

11.22 

17 

12.  I 

16 

27) 

2)7 

2)( 

194 

BELLE  MINA  2  N 

101 

Sft  * 

10 

1.  2 

2.23 

16 

2.23 

16 

3«)C 

22 

).3C 

22 

)1 

10. 1( 

32 

11.2] 

28 

t  l.2i 

1< 

11-22 

16 

11.22 

16 

2T! 

27) 

2)7 

2)6 

184 

DECATUR 

101 

8-  i 

12 

1.16* 

1.16 

12 

2.23 

17 

3.31 

24 

3.31 

24 

3.)1 

24 

10.20 

31 

11.22 

19 

11.22 

19 

11.22 

19 

12.18 

14 

27) 

2)6 

2  3( 

20) 

FALKvILLE  I  N 

99 

6.23 

10 

1.19 

2.24 

16 

2.24 

16 

3.30 

2) 

3.31 

25 

4.10 

32 

10.  7 

11.22 

11.22 

11.22 

12.18 

1  * 

291 

272 

2)1 

2)6 

180 

FLORENCE 

102 

6.23 

13 

12.19* 

1.19 

14 

2.23 

17 

9.30 

22 

3.30 

22 

4.  9 

30 

10.21 

" 

11.21 

j' 

11.22 

1  j 
16 

11.22 

J  j 
16 

11.22 

^* 

>12 

27) 

2)1 

236 

199 

HUNTSVILLE  WB  AP 

9T 

6.22 

13 

12.18. 

1.19 

13 

2.23 

17 

2.29 

2) 

3.30 

25 

).30 

25 

10.20 

,1 

11.21 

2; 

11.21 

J, 

11.22 

1  ■] 

12.  1 

121 

27)1  266 

2)6 

20ft 

MIDISON 

99 

9.  6. 

1) 

12.19. 

2.23 

16 

2.23 

16 

3.30 

22 

).)0 

22 

4.  9 

31 

10.20 

11 

11.21 

29 

11.22 

17 

11.22 

17 

12-  1 

1< 

282 

27«  297 

236 

19ft 

MOULTON  2 

AP 

101 

9.  4 

12 

1.19 

1.19 

12 

2.23 

18 

3.30 

" 

).)1 

26 

4.  9 

32 

10.10 

32 

11-21 

27 

11.22 

16 

11-22 

16 

11.22 

16 

312 

273 

231 

2)9 

18ft 

MUSCLE  SHOALS  FAA 

101 

8.  ft 

10 

1.19 

1.15 

10 

2.23  18 

3-30 

24 

).)0 

24 

).)0 

2ft 

10.20 

)] 

11.21 

24 

11.21 

^* 

11.22 

2f 

12.18 

131 

27) 

236 

296 

20ft 

nen  market  2 

9T 

8.  9ft 

10 

1.19 

2.23 

14 

2.29 

2C 

3.30 

21 

).)! 

2fl 

4.10 

30 

10.  7 

)j 

11-21 

2  T 

11.22 

11.22 

12.  1 

J  J 

2I< 

267 

237 

23! 

1 10 

RED  BAV 

102 

8.  J. 

12 

12.18* 

1.16 

16 

3.31 

24 

).)1 

2ft 

).3l 

2ft 

11.20 

jl 

11.21 

26 

11.22 

1 1 

11.22 

1 1 

12.18 

1 3 

273 

2)6 

2)9 

REDSTONE  ARSENAL 

6.22 

1.  2 

2.23 

15 

2.23 

- 

15 

3.90 

22 

).)0 

22 

3.31 

52 

10-  7 

32 

11-21 

22 

11.21 

22 

11.22 

17 

11. )0 

1* 

211 

27) 

2)6 

2)6 

RUSSELLVILLE  2 

100 

6.23 

8 

1.14 

1.30 

15 

. 

. 

. 

10.  7 

30 

10-20 

26 

11.22 

17 

11.22 

17 

12.18 

14 

121 

WATERLOO 
ft    *  • 

101 

8.  5* 

6 

1.19* 

2.23 

10 

2.24 

19 

3.90 

21 

4.10 

26 

4.|0 

26 

10.  6 

32 

10.20 

" 

11.21 

24 

11.22 

9 

11.22 

9 

273 

272 

2)6 

19) 

179 

APPALACHIAN 

MOUNTAINS 

02 

AlSERTVILLE  2  SE 

96 

6.23 

13 

1.19 

1.16 

14 

11.22 

1" 

11.22 

11.22 

.7 

BESSEMER  3  SSM 

99 

6.22 

9 

1.19 

2.23 

19 

2.23 

15 

2.29 

22 

).31 

28 

4.10 

32 

10.20 

21 

10.20 

28 

11.22 

2 1 

11.23 

20 

NONE 

274 

261 

20) 

193 

BIRMINGHAM   HB  AP 

99 

6.22 

13 

1.19 

1-15 

13 

2-23 

21 

3.30 

25 

).)1 

32 

10.20 

)2 

11.21 

27 

11-22 

20 

11.22 

20 

NONE 

312 

2731  236 

20) 

BRIDGEPORT  2  N 

100 

6.21 

3 

1.  2 

2.23 

11 

2.29 

20 

3.30 

21 

4.10 

28 

4-10 

28 

10.  8 

32 

10.20 

27 

11.22 

i: 

11.22 

19 

11.22 

19 

27! 

267 

2311  19) 

181 

GUNTERSVILLE 

6.22* 

2.23* 

2.23 

1 1 

2.23 

1 1 

3.30 

22 

).)0 

22 

).)1 

29 

11.21 

3C 

11.22 

23 

11.22 

12.  1 

NONE 

2ti 

231 

2)7 

239 

ONEONTA 

99 

6.23 

6 

1.19 

2.24 

14 

3.30 

20 

3  31 

^ 

).31 

2  J 

4.10 

29 

10.20 

3C 

11  22 

18 

11.22 

11 

NONE 

2)7 

236 

2)6 

SAINT  BERNARD 

80 

11.19* 

8 

1.  3 

I 

11.22 

18 

11.22 

1, 

11.2! 

1( 

12.18 

SAND  MT  SUBSTA  AU 

9S 

6.22 

7 

1.19 

2.23 

13 

3.30 

19 

3.30 

19 

3.31 

27 

4.10 

31 

10.  7 

>i 

11.21 

28 

11.22 

14 

11.22 

14 

11.22 

14 

273 

2)7 

1)9 

180 

SCOTTSBORO 

98 

6.23 

11 

1.19* 

2.24 

16 

2.29 

19 

3.30 

22 

3.30 

22 

4.10 

31 

10.20 

30 

11.22 

16 

11.22 

16 

11.22 

16 

11.22 

16 

27; 

267 

2)7 

237 

193 

VALLEY  HEAD 
ft    ft  • 

97 

6.24* 

.  1 

1.  2 

2.29 

16 

3.30 

19 

3.31 

21 

4.10 

26 

4.11 

32 

10.  6 

33 

10.10 

28 

11.22 

11.22 

11.22 

1 3 

267 

2)7 

2)6 

18) 

118 

UPPER  PLAINS 

03 

ALICEVULE 

101 

6.23 

12 

1.19 

1.15 

12 

2.24 

24 

).)1 

28 

3.31 

28 

10.20 

32 

11.22 

26 

11.2) 

18 

11.2) 

It 

NONE 

274 

27) 

2»6 

20) 

BANKHEAO  LOCK  AND 

DAM 

100 

6*22 

It 

1*16 

12 

2.2* 

11 

2.29 

23 

).31 

28 

4.10 

32 

10.2c 

31 

1 1.23 

22 

11.22 

2; 

12.  1 

20 

281 

267 

2)6 

19) 

CENTREVILLE 

102 

6.22 

7 

2.23 

15 

2.24 

IB 

5.  1 

22 

).)0 

zl 

4.10 

31 

10.20 

30 

11.22 

22 

11.22 

22 

12.  1 

19 

NONE 

266 

237 

193 

CLANTON 

99 

6.23* 

10 

lilt 

1.16 

12 

2.23 

18 

2.24 

24 

).31 

28 

).)1 

28 

10.20 

31 

11.22 

231  11-22 

2  J 

12.  1 

1  ^ 

NONE 

2'! 

212 

2361  20) 

DOUBLE  SPRINGS 

100 

7.22 

8 

1  IS 
* 

2.23 

13 

2.29 

19 

3.31 

24 

4.  9 

211 

4.10 

30 

10.  9 

32 

10.20 

28 

11.22 

11.22 

I] 

11.22 

1 J 

273 

261 

236 

194 

182 

FAYETTE 

99 

6.22* 

11 

2.23 

16 

2.23 

16 

2.29 

2) 

).)0 

25 

3.30 

29 

11.22 

1^ 

11.22 

19 

NONE 

273 

267 

HALEYVtLLE 

98 

8.  i 

8 

2.24 

15 

2.29 

20 

3.30 

21 

).)1 

27 

4.10 

29 

10.20 

29 

11.21 

26 

11.22 

17 

11.22 

IT 

12.18 

1) 

291 

267 

2)7 

2)f 

It) 

HAMILTON  J  S 

101 

6.23 

2 

2.24 

12 

2.29 

17 

3.30 

2) 

4.10 

28 

4-11 

31 

10-  6 

32 

10.20 

27 

11.22 

19 

11-22 

15 

11.22 

1) 

272 

261 

2)7 

19) 

178 

JASPER  *  N 

102 

6.22* 

2.23 

13 

2.29 

19 

3.50 

24 

).)1 

27 

4.10 

30 

10.20 

29 

11.21 

21 

11.22 

1  ^ 

11-22 

19 

NONE 

261 

2)7 

2)1 

193 

PRATTVILLE 

100 

6.20* 

10 

lll9 

1.19 

10 

2.23 

20 

2.24 

22 

).)0 

26 

3.3! 

29 

11.22 

27 

11.22 

27 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

281 

2)7 

23> 

TMORSBY  EXP  STATION 

99 

6.22 

14 

1-19 

1.15 

14 

2.23 

20 

2*23 

20 

).)0 

26 

).31 

r 

11.21 

)2 

11.22 

22 

11.22 

22 

12-  1 

19 

NONE 

282 

27) 

2)7 

239 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

101 

6.22 

12 

1.15 

12 

2.23 

20 

2.29 

24 

).)0 

28 

).)1 

10.20 

32 

11.22 

22 

11.22 

21 

12.  1 

20 

NONE 

282 

26T 

2)7 

203 

TUSCALOOSA  OLIVER 

DAM 

101 

6.23* 

12 

1.16 

12 

2.23 

19 

2.24 

21 

}.)0 

26 

).)0 

11 

10.20 

32 

11.22 

22 

11.22 

22 

12.  1 

11 

NONE 

282 

272 

2)7 

20ft 

VERNON 

102 

6.23 

8 

2.23 

14 

2.23 

14 

3.  I 

2) 

4.  1 

26 

4.10 

32 

10.  7 

32 

10.2C 

28 

11.22 

19 

11.22 

19 

11.22 

15 

273 

2TS 

26t 

202 

ISO 

ft    «  ft 

EASTERN  VALLEY 

0* 

ANNISTON  FAA  AP 

101 

6.22 

12 

1.19 

1.15 

12 

2.23 

17 

3.30 

24 

).)0 

24 

).)1 

30 

10.20 

31 

11.22 

23 

11.22 

23 

12.  I 

19 

NONt 

283 

2)7 

2)7 

20) 

CALERA  2  Sh 

101 

6.21 

1.19 

2.23 

19 

2.24 

19 

3.30 

24 

).3l 

25 

4.10 

30 

10.  7 

32 

10.20 

2g 

11. 2^ 

l4 

11-22 

19 

NONE 

272 

2)7 

20) 

180 

CENTRE  5  S» 

103 

6.23 

I.  2 

1.15 

1 1 

2.23 

18 

3.30 

2) 

}.)0 

23 

4.10 

32 

10.20 

2q 

ll.22| 

le 

11.22 

1  j 

11-22 

11 

NONE 

2  7  3 

2)1 

237 

193 

CHILDERSBURG  WTR  PLANT 

97 

6.22* 

1.19 

2.23 

li 

2.24 

20 

2.29 

21 

).)1 

27 

).)1 

2T 

10.20 

29 

11.22 

22 

11.22 

22 

11.2! 

2C 

NONE 

27) 

261 

tu 

209 

GADSDEN  GAS  PLANT 

too 

6.22 

11 

1.19 

1.15 

11 

2.23 

17 

3.30 

23 

29 
29 

10.20 

11.22 

20 

11.22 

2fl 
20 

NONE 

27) 

237 

2)7 

20) 

PELL  CITY  I  NNE 

99 

6.23 

1.19 

2.24 

15 

2.24 

15 

3.31 

24 

3.31 

24 

4.11 

31 

10.  8 

32 

11.22 

22 

11.22 

22 

NONEj 

• 

2)1 

2)t 

180 

SYLACAUSA  »  NE 

98 

6.21 

1.19 

2.22 

15 

2.23 

20 

2.29 

2) 

).): 

26 

4.10 

30 

. 

. 

11.22 

21 

12.  I 

H 

none; 

282 

267 

TALLADEGA 

98 

6.22 

1.19 

2.23 

12 

2.24 

19 

3.30 

2) 

4.10 

28 

4.10 

28 

10.  7 

32 

10.2c 

27 

11.22 

22 

12.  I 

11 

NONE 

281 

2)7 

193 

18U 

ft    ft  ft 

PIEDMONT  PLATEAU 

09 

ALEXANDER  CITY  6  NE 

99 

6.20 

3 

1.19 

2.24 

16 

2.29 

20 

3.31 

24 

4.10 

28 

4.11 

32 

10.  8 

10.20 

28 

11.22 

2 1 

12.  1 

19 

12-  » 

1  A 

281 

276 

236 

193 

liu 

ASHLAND 

100 

J 

2.23 

2.24 

19 

3.29 

2) 

).)0 

27 

4.  9 

31 

13.20 

11.21 

22 

11.21 

22 

11.10 

IB 

28C 

231 

l>t 

19ft 

AUBURN  }  SH 

99 

6.22* 

10 

1.19 

1.16 

12 

2.23 

17 

2.29 

23 

).)1 

26 

).31 

26 

10.21 

32 

11.22 

26 

12.  1 

11 

12.  1 

n 

NONE 

282 

27< 

2>« 

20* 

CAMP  HILL  2  NN 

99 

6.12 

6 

1.19 

2.23 

15 

2.24 

17 

2.29 

23 

3.91 

27 

4.11 

)2 

10.20 

32 

11.22 

29 

12.  1 

11 

12.  1 

11 

NONt 

in 

271 

1)6 

192 

HEFLIN 

6.22* 

1.19 

2.23 

3.  6 

20 

3.31 

24 

4.  9 

28 

4.  9 

28 

10.  7 

32 

10.21 

26 

11.21 

1 3 

11.21 

13 

11-21 

\  i 

272 

2)9 

199 

181 

LAFAYETTE 

9» 

6.22* 

9 

1.19 

2.23 

3.30 

20 

3.30 

20 

3.31 

2j 

4.10 

32 

10  20 

27 

11.22 

11 

11  22 

IT 

12-  1 

10 

282 

2)» 

2)7 

201 

180 

MARTIN  0AM 

98 

6.20* 

12 

1.19 

1.19 

12 

1.19 

12 

2.  9 

24 

3.31 

28 

11.22 

30 

12-  1 

2« 

12.  1 

2* 

NONE 

NONE 

287 

29k 

245 

OPELIKA 

98 

6.21* 

7 

1.16 

2.23 

16 

2.29 

20 

3-31 

24 

3.31 

24 

4I1O 

)1 

10.20 

32 

11.22 

29 

12.  1 

2L 

12-  8 

20 

NONE 

2»» 

236 

19) 

ROCKFORO  2  NNM 

98 

4.22 

7 

1.19 

2.23 

14 

2.29 

19 

3.30 

24 

}.30 

24 

4.  9 

)1 

10.26 

32 

11.22 

19 

11.22 

1« 

11.22 

1« 

12-  1 

l> 

21^ 

261 

231 

2)7 

200 

ROCK  MILLS 

102 

6.12 

6 

1*19 

2.24 

16 

2.29 

20 

3.30 

24 

3-)l 

25 

4.10 

31 

10.20 

91 

11.22 

22 

11.22 

22 

12.  1 

1« 

NONE 

276 

2)1 

*u 

193 

ft    ft  ft 

PRAIRIE 

06 

DAYTON 

lOl 

6.23 

1.19 

13 

2.23 

20 

2.23 

20 

3.30 

26 

).)1 

)2 

11.22 

29 

12.  1 

20 

12-  1 

20 

12-  1 

20 

NONE 

282 

282 

24« 

2  36 

DEM0P0LI5  LOCK  AND 

DAM 

98 

8-  7. 

1.16 

12 

2.24 

19 

2.24 

19 

2.24 

19 

).)1 

)2 

11.22 

28 

U-22 

28. 

12-  1 

2) 

NONt 

NONE 

281 

272 

23> 

GAINESVILLE 

99 

6.23 

1.16 

13 

1.16 

13 

2.2) 

21 

2.29 

26 

).)1 

)0 

11.22 

2) 

11.22 

2) 

11-22 

2) 

NONC 

to 

NONE 

271 

J7J 

267 

236 

GREENSBORO 

101 

6.22 

1.19 

12 

2.23 

19 

2.23 

19 

3.30 

27 

).)1 

)2 

11.22 

20 

11-22 

10 

11.22 

NONE 

III 

1)7 

HAYNEVILLE 

103 

6.22 

li 

1.16 

14 

1.16 

14 

2.24 

24 

2.29 

28 

3.31 

)0 

11.22 

26 

11.22 

26 

12-  1 

20 

12.  1 

20 

NONE 

320 

Itl 

267 

2)ft 

LIVINGSTON 

100 

6.21 

1.19 

11 

2.23 

18 

2.23 

18 

2.29 

25 

).)1 

)2 

10.20 

31 

U-22 

21 

11-22 

21 

12-  1 

19 

NONE 

212 

lU 

267 

203 

MARION  JUNCTION  2 

NE 

too 

6.22 

1.19 

12 

1.19 

12 

2.2) 

21 

3.30 

26 

3.30 

26 

10.20 

32 

11-22 

24, 

11.22 

24 

12-  1 

1» 

NONE 

321 

271 

2)7 

20ft 

MINTER  3  NM 

100 

6.22 

1.19 

15 

1.15 

19 

2.23 

24 

2.23 

24 

3.31 

}0 

11.22 

26 

11.22 

26. 

12.  1 

20 

12-  1 

20 

NONE 

)21. 

282! 

271 

2)» 

MONTGOMERY  MB  AP 

99 

6.21 

1.19 

19 

1.15 

1 

19 

1 

2.2) 

24 

2.24 

26 

)-)l 

32 

11.22 

28 

11.22 

28 

12.  1 

22 

NONt 

NONt 

1 

282 

Itt 

2)6 

Sea  rsferuice  nolM  following    Suilon  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimiim  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16  '  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

[Temp-! 

Date 

I  Temp.  [ 

Date  { 

[  Temp,  [ 

Date 

1  Temp.  I 

i 

Date 

1  Temp- 1 

Date 

Temp. 

Date 

iTemp. 

Date 

Temp.  ] 

Dale 

E 

E« 

Date 

Temp.  1 

SCLM* 

100 

6-Z3 

16 

1-19 

1-19 

16 

1-19 

16 

2-Z3 

26 

2.26 

28 

J-30 

31 

11.22 

28 

11-22 

28 

12.  1 

23 

NONE 

NONE 

282 

272 

237 

99 

7.  8 

10 

l«19 

1-19 

10 

2-26 

ZO 

2-29 

22 

3.31 

26 

6-10 

32 

10.21 

32 

11-23 

26 

12.  1 

19 

12*  1 

19 

NONE 

281 

276 

237 

196 

lOl 

7»U 

IS 

12-  1 

2-26 

19 

3.31 

27 

3.31 

27 

11.22 

29 

U-22 

Z9 

12.  1 

18 

12.  1 

IB 

NONE 

281 

236 

236 

#    •  • 

COASTAL  PLAIN  07 

ANDALUSIA  1  NW 

100 

6*22 

16 

1-19 

1-19 

16 

2-23 

20 

2-26 

22 

2.29 

28 

6.10 

32 

11.22 

29 

12-  1 

22 

12.  1 

22 

NONE 

NONE 

281 

276 

226 

BRANTLCT 

100 

6*22* 

10 

1-19 

1-16 

19 

2-23 

17 

2-29 

22 

3.31 

27 

6.10 

31 

10.20 

32 

U-22 

22 

U.22 

22 

12.  1 

19 

NONE 

282 

267 

iib 

193 

BREWTON  1  SSE 

101 

6"H 

1-19 

1-19 

12 

2-26 

20 

Z-Z9 

22 

3.31 

28 

6.11 

32 

10.20 

32 

12-  I 

23 

12.  1 

23 

NONE 

NONE 

276 

269 

192 

CAMDEN  3  NM 

100 

6>11 

IS 

1-19 

1-19 

13 

2-23 

20 

2-2S 

20 

2.29 

27 

3-31 

31 

U-22 

26 

U-22 

26 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

267 

236 

CHATOM  )  N 

105 

6«19* 

" 

l.l* 

1-19 

16 

1-19 

16 

2-23 

21 

2.29 

27 

3-30 

32 

1 1.22 

26 

U-22 

26 

12.  1 

20 

12.  1 

2Q 

NONE 

321 

282 

271 

237 

CLAYTON 

99 

6«26* 

16 

1-16 

1-16 

16 

1-19 

18 

2-23 

26 

2.26 

28 

3-Jl 

29 

11-22 

27 

U-22 

27 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

272 

236 

DOTHAN  FAA  AIRPORT 

2.26 

26 

12-  1 

281 

ENTERPRISE 

102 

j'jj 

19 

1-19* 

NONE 

1-19 

19 

2-23 

26 

2.26 

26 

3-  6 

30 

U-22 

28 

U-22 

28 

12.  1 

23 

NONE 

NONE 

282 

272 

261 

EUFAULA 

100 

1-16 

13 

2-23 

19 

2-29 

26 

3.31 

29 

3-31 

29 

U-23 

27 

NONE 

NONE 

237 

EVERGREEN 

9* 

6*26* 

\\ 

1-16 

19 

2-26 

19 

2-26 

19 

2.29 

27 

3-31 

29 

n-22 

28 

U-22 

28 

12.  1 

21 

NONE 

NONE 

281 

267 

236 

FRISCO  CITY 

100 

6*21* 

1-19 

16 

1-16 

20 

2-23 

21 

2.26 

26 

3-31 

32 

11.22 

26 

U-22 

26 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

272 

236 

GENEVA 

99 

6«12* 

|« 

1-19 

16 

1-16 

19 

2-26 

26 

2.29 

27 

3-31 

30 

11.22 

30 

12-  1 

23 

12-  1 

23 

NONE 

NONE 

281 

276 

236 

GILBERTONN 

9S 

8*  4* 

2-23 

19 

2-23 

19 

2-29 

23 

3.27 

28 

6-10 

32 

10.20 

30 

U-22 

27 

12-  1 

21 

12.  S 

20 

NONE 

289 

276 

260 

193 

GREENVILLE 

9« 

6*21* 

I'.ll 

NONE 

1-19 

IS 

2-23 

22 

2.26 

29 

3-30 

32 

11.22 

27 

U-22 

27 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

272 

237 

HEADLAND 

9( 

II 

NONE 

1-19 

19 

1-16 

22 

2.26 

28 

3-31 

31 

11-22 

28 

U-22 

28 

12-  1 

22 

NONE 

NONE 

320 

272 

236 

HIGHLAND  HOME 

101 

6*23 

j7 

1-19* 

NONE 

1-16 

19 

2.23 

22 

2.26 

29 

3-31 

31 

11-22 

27 

U-22 

27 

12-  1 

20 

12.  1 

20 

NONE 

320 

282 

272 

236 

LOCKHART 

TO 

1»25 

10 

1-19 

NONE 

1-19 

18 

NATCHEZ 

99 

6-21 

10 

1-19 

2-23 

16 

2-23 

16 

2.29 

23 

- 

- 

10-20 

30 

U-22 

26 

12-  1 

20 

12.  1 

20 

NONE 

282 

276 

- 

- 

OZARK  6  NNW 

100 

ill* 

1-19 

19 

1-19 

19 

2.12 

23 

2.26 

28 

3-27 

32 

U-22 

27 

U-22 

27 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

293 

272 

260 

PHENIX  CITY  2  NNN 

9a 

6al6* 

la 

NONE 

1-19 

19 

1.16 

21 

2.26 

26 

3-31 

29 

U-22 

28 

U-22 

28 

12-  1 

22 

NONE 

NONE 

320 

272 

236 

PUSHMATAHA 

102 

1-19 

10 

2-23 

17 

2.29 

26 

3.27 

28 

3-31 

31 

U-20 

31 

U-21 

26 

U-21 

26 

12.  1 

20 

NONE 

282 

266 

239 

236 

SEALE 

96 

ill? 

1-19 

10 

2-23 

19 

2.29 

26 

3.31 

26 

3-31 

26 

U-22 

29 

U-23 

28 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

276 

237 

236 

THOMASVILLE 

99 

lul 

I? 

1-19 

19 

2-23 

19 

2.23 

19 

2.26 

26 

3-31 

31 

U.22 

26 

U-22 

26 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

272 

236 

TROY 

99 

6«21* 

NONE 

1-19 

19 

2.23 

23 

2-26 

28 

3-31 

30 

11.22 

26 

11-22 

26 

12-  1 

21 

NONE 

NONE 

282 

272 

236 

whatlcy 

•    •  • 

101 

2-23 

16 

2-23 

16 

2.29 

26 

3.31 

28 

6-10 

32 

10.20 

30 

U.22 

27 

12.  1 

21 

12.  8 

20 

NONE 

289 

276 

236 

193 

GULF  Ot 

BAY  NINETTE 

9T 

9>  i» 

la 

i-i* 

NONE 

1-16 

18 

2.23 

23 

2.23 

23 

2-26 

30 

U.22 

28 

U.22 

28 

12.  1 

26 

NONE 

NONE 

282 

273 

272 

CITRONELLE 

101 

S.27 

17 

12-  1 

NONE 

1-15 

19 

2.  8 

26 

2*23 

26 

2-29 

30 

11-23 

31 

U.26 

28 

12.  1 

17 

12-  1 

17 

NONE 

321 

297 

279 

268 

COOEN 

97 

9.  2< 

20 

2-23» 

NONE 

2-23 

20 

2.23 

20 

2-26 

28 

2-29 

29 

U.22 

SO 

12.  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

267 

PAIRHOPE  2  NE 

97 

6.22 

IS 

1-16 

1-19 

20 

2.23 

26 

2-26 

28 

2-29 

31 

U.22 

30 

12.  1 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

281 

267 

FORT  MORGAN 

9* 

9-  I 

26 

1-16 

NONE 

NONE 

NONE 

1-16 

26 

1-19 

32 

12.  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

321 

MOBILE  MB  AIRPORT 

9< 

9-  2 

20 

1-16 

NONE 

1-16 

20 

1.19 

22 

2-23 

26 

2-26 

31 

11.22 

29 

12.  1 

26 

12.  1 

26 

NONE 

NONE 

321 

282 

272 

MOBILE 

9« 

9«  6« 

20 

1-16 

NONE 

1-16 

20 

1.19 

22 

1-16 

29 

2-23 

29 

U-22 

30 

12.  1 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

173 

ROBERTSDALE  1  E 

9) 

6-22 

19 

1-16 

NONE 

1-19 

20 

1.16 

23 

2-26 

26 

2-29 

29 

U-22 

30 

12.  1 

26 

12-  1 

26 

NONE 

NONE 

320 

281 

267 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

PIEDMONT  PU»TEAU  05 

MARTIN  DAM 

PRAIRIE  06 

EVAP 

DEP 

WIND 

1191 

B  2.23 
1329 

B  3.92 
-  .01 

1500 

B  5.11 

985 

6.17 
1040 

5.10 
684 

B  5.28 
-  1.37 

665 

B  5.11 
-  .60 

785 

B  4.89 
-  .40 
1255 

4.18 
.09 
1285 

B  3.03 
.52 
675 

2.15 
.17 

871 

12265 

DEMOPOLIS  LOCK  AND  DAM 

EVAP 
DEP 

B  2.70 

B  4.81 

B  5.64 

6.70 

7.25 

6.34 

5.46 

6.39 

B  4.29 

B  2.70 

B  1.91 

GULF  08 

WIND 

MAX 

MIN 

1890 
59.5 
38.1 

2085 
56.6 
36.8 

2458 
68.2 
44.3 

1567 
81.1 
57.5 

1233 
90.5 
62.6 

949 
68.3 

988 
70.7 

599 
72.2 

1328 
55.0 

1595 
75.5 
51.0 

1291 
71.4 
49.7 

1875 
61 .8 
43.4 

17958 
55.1 

FAIRHOPE  2  NE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

B  1.84 
-  .11 
1105 

,B  2.46 
.12 

1548 

B  4.78 
-  .19 
1116 
85.4 
50.6 

6.91 
.64 
811 
94.0 
66.3 

B  7.00 
.78 
591 
97.4 
72.0 

B  5.97 
.13 
688 
96.3 
74.2 

8  5.57 
-  .22 
625 
97.5 
74.5 

4.86 
.39 
454 
91.9 
69.2 

B  3.75 
-  .02 
887 
81.5 
55.3 

B  2.72 
.32 
621 
74.7 
55.2 

B  1.91 
.28 
1095 
65.5 
48.3 

See  reference  notes  following    Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


ABBEVILLE  1  NNH 
ADDI SON 
ALBERTA 

ALBERTVILLE  2  SE 
ALEXANDER  CITY  6  NE 
ALICEVtLLE 
ANDALUSIA   I  NW 
AHNISTON  FaA  AP 
ARLEY    3  S 
ASHLANO 

ASHVILLE  »i  W 
ATHENS  2 

ATMORE  STATE  FARM 
ATmORE  1  SW 
AUBURN  3  SW 
AUTAUGAVIULE  3  H 
BANKHEAO  LOCK  AND  0AM 
BAY  MINETTE 
BELLE  MINA  2  H 
BERRY 

BESSEMER  3  SSW 
BEXAR 

BILLINCSLEY  1  SE 
BIRMINGHAM  WB  AP 
eOAZ 

BRANTLEY 
BREWTON  »  SSE 
B.tlOCEPORT  2  H 
BROOKWOOO 
BRUNOIOGE 

CALERA  2  SW 

CAMDEN  3  NW 

CAMPBELL 

CAMP  HILL  ?  NW 

CARBON  HILL 

CENTRE  5  SW 

CENTREVILLE 

CHATOM  3  N 

CHILOERSeURG 

CHILDEBS8URG  WTR  PLANT 

CITRONELLE 

CLAIBORNE 

CLANTON 

CLAYTON 

COOEN 

COFFEE  SPRINGS  2  NW 
COLBERT  STEAM  PLANT 
COLLINSVILLE 
COLUMBIA  1  E 
CORDOVA 

COTTONTON 
CUBA 

DAOEVILLE 
OADEVILLE  2 
DANCY  4  N 
DAYTON 
DECATUR 
DELTA 

DEmOPOLIS  LOCK  AND  DAM 
DOTHAN  FAA  AIRPORT 

DOTHAN  A  W 

DOUBLE  SPRINGS 

ELBA 

EL  ROD 

ENTERPRISE 

EUFAULA 

EVERGREEN 

FAIRHOPE  2  NE 

FALCO  OPEN  POND  TOWER 

FALKVILLE  ]  N 

FALLS  CITY  BLK  POND  TR 

FAYETTE 

FLORENCE 

FORT  DEPOSIT 

FORT  MORGAN 

FORT  PAYNE 

FRISCO  CITY 

GAOSDEN 

GAOSDEN  GAS  PLANT 
GAINESVILLE 

GARDEN  CITY 

GENEVA 

GEORGIANNA 

GILBERTOWN 

GORGAS 

GREEN  BAY 

GREENSBORO 

GREENVILLE 

GREENVILLE  2 

GULF  SHORES  P  0 

GUNIERSVlLLE 

6UNTERSVILLE  IVA 

MALEVVILLE 

HAMILTON  3  S 

MAYNEVILLE 

HEADLAND 

MEFLIN 

HIGHLAND  HONE 
HIGH TOWER 
MOOOES 


Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainaael  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Temp 

Precip. 

d 
« 

u 

4 

SI  39 

•9  15 

0063 

0: 

tMNSTON 

2 

3A  13 

67  11 

79! 

0140 

07 

WILCOX 

I 

52  14 

87  2* 

179 

OlAB 

02 

MARSHALL 

12' 34  14 

66  10 

1140 

39 

0163 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  *9 

85  52 

660 

22 
7 

one 

PICKENS 

13 

33  07 

68  07 

1*0 

0252 

Ol 

CO" 1 NGTON 

31  19 

66  30 

260 

27 

1  0272 

CALHOUN 

i  • 

33  35 

6*  51 

999 

18 

0336 

03 

WINSTON 

2 

34  04 

67  13 

900 

0369 

05 

CLAY 

'  11 

33  16 

69  51 

1050 

8 

i 

'  0377 

04 

7 

33  51 

990 

0399 

01 

LIMESTONE 

12 

34  48 

66  5^ 

720 

10 

0402 

07 

ESCAMBIA 

6 

31  10 

67  29 

300 

21 
1 

07 

ESCAMBIA 

8 

31  01 

87  31 

294 

0»22 

05 

LEE 

11 

32  34 

85  31 

730 

79 

04*0 

03 

AUTAUGA 

1 

32  26 

86  41 

200 

0505 

TUSCALOOSA 

2  33  29 

87  20 

280 

9 

0*83 

08 

BALDWIN 

87  47 

266!  AO 

065* 

01 

LIMESTONE 

12 

34  a'i 

86  93 

0T4S 

03 

FAYETTE 

2 

33  40 

87  36 

4$j 

07*7 

02 

2 

33  22 

0790 

03 

MARION 

13 

34  10 

88  01 

0823 

03 

AUTAUGA 

1 

32  39 

66  42 

42C 

0831 

02 

JEFFERSON 

2 

33  34 

66  45 

620 

27 

21 

0957 

02 

MARSHALL 

2 

34  13 

66  10 

2* 

1069 

07 

CRENSHAW 

6 

31  35 

86  16 

39 

1084 

ESCAMBIA 

6 

31  04 

87  03 

90 

1099 

JACKSON 

12 

34  56 

85  4* 

69 

1143 

03 

TUSCALOOSA 

2 

33  16 

87  17 

* 

1176 

07 

PIKE 

* 

31  43 

65  49 

39 

1266 

04 

7 

33  09 

69 

'  1301 

07 

WILCOX 

1 

32  02 

87  2C 

4 

1315 

07 

CLARKE 

13 

31  55 

67  59 

93 

1324 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  50 

85  41 

680 

16 

16 

1377 

03 

WALKER 

7 

33  54 

87  32 

26 

1512 

CHEROKEE 

34  06 

6*  45 

9 

1520 

03 

BIBB 

3 

32  57 

87  06 

48 

1566 

07 

WASHINGTON 

13 

31  30 

se  I* 

16 

'  161* 

04 

TALLADEGA 

7 

33  IT 

66  22 

26 

04 

TALLADEGA 

7 

33  17 

66  20 

6 

1685 

OB 

9 

31  05 

77 

1 

1690 

07 

MONPOE 

1 

31  32 

87  31 

13 

1694 

CM I U TON 

32  51 

86  38 

980 

72 

72 

1  1725 

07 

PARBOUR 

I 

31  53 

85  2a 

996 

9 

37 

1  1803 

08 

MOBILE 

30  23 

88  13 

B, 

:  1807 

07 

GENEVA 

* 

31  11 

65  56 

*2 

I8J9 

01 

COLBERT 

12 

34  44 

67  50 

[  1849 

02 

DE  KALB 

7 

3*  15 

65  92 

27 

1  1865 

HOUSTON 

31  17 

65  07 

65 

29 

1  1940 

03 

2 

33  46 

67  11 

62 

RUSSELL 

32  09 

6 

2079 

06 

SUMTER 

13 

32  26 

86  29 

25 

2119 

05 

TALLAPOOSA 

11 

32  49 

85  4* 

760 

52 

2124 

05 

TALLAPOOSA 

11  32  90 

6*  46 

730 

7141 

03 

PICKENS 

13 

33  04 

86  17 

99 

2188 

06 

MARENGO 

13 

32  21 

87  39 

2* 

2207 

01 

MORGAN 

12 

34  3* 

86  96 

86 

223* 

05 

CLAY 

11 

33  26 

6*  42 

8 

2245 

06 

MARENGO 

13 

32  31 

87  50 

14 

8 

2372 

07 

HOUSTON 

* 

31  14 

89  26 

321 

*7 

2377 

07 

HOUSTON 

* 

31  13 

2386 

WINSTON 

2 

34  10 

87  2* 

6' 

25771 

COFFEE 

10 

31  25 

86  04 

195 

37 

2632i 

03 

TUSCALOOSA 

13 

33  15 

87  48 

2*2 

2670 

07 

COFFEE 

5 

31  19 

85  51 

360 

9 

2727 

07 

BARROUR 

31  52 

85  09 

207 

81 

61 

2758 

07'  CONECUH 

6 

31  26 

66  *6 

220 

* 

2813 

08 

BALDWIN 

9 

30  33 

67  93 

23 

47 

47 

47 

2632 

07 

COVINGTON 

9 

31  06 

66  33 

232 

16 

26*0 

01 

MORGAN 

12 

34  22 

66  54 

630 

• 

26 

03, 

WINSTON 

2 

34  04 

6*0 

24 

2883  03 

FAYETTE 

13 

33  41 

87  *0 

370 

30 

39 

2971) 

01 

LAUDERDALE 

34  4S 

87  41 

978 

9 

9 

3024 

06 

LOWNDES 

31  59 

86  35 

901 

69 

30351 

08 

BALDWIN 

30  14 

88  01 

10 

16 

2* 

30431 

02 

DE  KALB 

34  27 

85  43! 

934 

23i 

31U5' 

07 

MONROE 

8 

31  26 

87  24 

410 

16 

39 

315l' 

ETOWAH 

34  01 

86  00 

570, 

61 

3154 

04 

ETOWAH 

7 

34  01 

66  00 

565 

12 

12 

3160 

06 

SUMTER 

13 

32  49 

88  09 

130 

28 

3200 

02 

CULLMAN 

2 

34  01 

86  45 

900 

24 

3255 

07 

GENEVA 

5, 

31  02 

65  51 

107 

27 

40 

3271 

BUTLER 

31  36 

86  44 

289 

9 

3308 

07 

CHOCTAW 

13 

31  53 

88  20 

126 

7 

7 

3430 

03 

WALKER  1 

2 

33  39 

87  13 

300 

28 

3496 

COVINGTON 

10 

31  ii: 

96  17 

260 

11 

3511| 

06 

HALE 

2 

32  42 

87  36 

220 

66 

97 

3519 

07 

BUTLER 

6 

31  50 

66  38- 

63 

66 

3*24! 

07 

BUTLER 

6 

31  50 

66  36 

420 

3*59; 

08 

BALDWIN 

9 

30  17 

67  4)j 

8 

16 

3573 

02 

MARSHALL 

12' 

34  20 

86  19 

976 

11 

11 

3578 

02 

MARSHALL 

12 

34  22 

86  17' 

609^ 

22 

3620 

03 

WINSTON  1 

2 

34  14 

87  37| 

910, 

28 

2B 

3645 

03 

MARION  1 

13 

34  06 

87  59| 

916> 

5 

27 

374«' 

06 

LOWNDFS  1 

1 

32  11 

86  36 

180 

7 

26 

3761 

07 

HENRY 

* 

31  21 

85  20 

370 

19 

19 

3775' 

05 

CLEBURNE 

1 1 

33  39 

85  36 

690 

9 

9 

3816i 

07' 

CRENSHAW 

6 

31  57 

66  I9I 

59* 

73 

73 

38421 

05 

CLEBURNE 

11; 

33  32 

65  24 

117* 

i 

21 

3699 

01 

FRANKLIN 

1 

13 

34  20 

67  56 

6** 

1 

27 

Opeiud 
or  closed 
during  yr.  j 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 

1  2  5 

1  2  3 

12  9 

1  2  9 


1  2  9 

1  2  S  C 

1  2  9  C 

t  2  9 


12  3 
1  2  3 
1  2  3 


12  3 
1  2  > 
1  2  3 


1  2  9 
1  2  9 
1  2  3 


1  2  3 

1  2  3 

1  2  3 

2  34 


1  2  3  C 

12  3 

1  2  3 

1  2  9 


Station 


LE  2  SW 


HUHTSVILLC  WB  AP 
JACKSON 
JACKSONVlLi 
JASPER 
JORDAN  OAW 
LAFAVETTE 
LAV  DAM 
LEEDS 
LCCSBURC 
LIVINGSTON 

LOCKHART 
LOUISVILLE 
MADISON 
MAOELLA 
MARION   1  N 

MARION  JUNCTION  1  CHE 
MARION  JUNCTION  2  Nt 
MARTIN  DAM 
HATHEHS  1  SSW 
MCLVIN 

MERTZ  PONDVILLE  TOWER 
MIDWAY 

MILLERS  FERRY 
MILSTEAD 
MINTER  3  NW 
MINTER  4  NW 
MITCHELL  DAM 
MOBILE  WB  AIRPORT 
MOBILE 

montevallo 
montgomery  wb  ap 

HOULTON 
MOULT ON  2 

MUSCLE  SHOALS  FAA  AP 

NATCHEZ 

NEW  BROCKTON 

NEW  MARKET  2 

NEwTON 

ONEONTA 

OPELIKA 

ORRVILLE 
OZARK  6  NNW 
PAINT  ROCK  2  N 
PALHERDALE  2  W 
PELL  CITY  1  NNE 
PERRYVILLE 
PETERMAN 

PHENIX  CITY  2  NNW 
PICKENSVILLt 
PINE  HILL 

PINE  LEVEL 
PLAHTERSVILLE  2  SSE 
PRATTVlLLE 
PRIMROSE  FARM 
PUSHMATAHA 
RED  BAY 

REDSTONE  ARSENAL 
REFORM 
RIVER  FALLS 
RIVER  FALLS  2  NE 

ROHERTSDALE  1  E 
ROCKFORD  2  NNW 
ROCK  MILLS 
RUSSELLVlLLE  2 
SAINT  BERNARD 
SAND  Ml  SUBSTA  AU 
SAYRE 

SCOTTSBORO 

SEALE 

SELMA 

SLOCOMB 
SNOW  HILL 
SUTTLE 

SYLACAUGA  4  NE 

TALLADEGA 

THOMASVILLE 

THORSBY  I  SW 

IHORSBY  EXP  STATION 

ImiRLOW  DAM 

TONEV 

TRAFFORO 
TROY 

TUSCALOOSA  FAA  AP 

TUSCALOOSA  OLIVER  DAM 

TUSKECEE  3  S 

UNION  SPRINGS  2  NE 

UN ION TOWN 

VALLEY  HEAD 

VERNON 

WAOLEY 

WALLACE  2  E 

WALNUT  GROVE 

WARRIOR  LOCK  AND  DAM 

WATERLOO 

WEST  BLOCTON 

WEIOMPKA 

WMATLEY 

WINFIELO  2  SW 

YATES  HYDRO  PLANT 


County 


01  MADISON 
07| CLARKE 

04  CALWKIN 

05  WALKER 
09  ELMORE 

05  CHAMBERS 
0)  CHlLTON 
0?  JEFffRSON 
04  CHEROKEE 

06  SUMTfl) 


COVINGTON 
BARBOUR 
MADISON 
JEFFERSON 
PERRY 
DALLAS 
OALLAS 
05]  ELMORE 
061  MONTGOMERY 
07j  CHOCTAW 

03  BIBB 
06  BULLOCK 
07,  WRCOX 
06;  MACON 
06  DALLAS 
06:  DALLAS 
03;  CHILTON 
08  MOBILE 
08  MOBiLt 
04,  SHELBY 


35*0  06| 
9625[  01 
5639'  01 


MONTGOMERY 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

COLBERT 

MONROE 

COFFEE 

MADISON 

DALE 

BLOUNT 


M«)  06  DALLAS 

^218  07|  DALE 

i226  02i  JACKSON 

1246  02  jEFFtRJOJ 


I  07  MONROE 
I,  071  RUSSELL 
'  01'  PICKENS 
'  07  WILCOX 

i  06  MONTGOMERY 

j  03  AUTAUGA 

'I  03  AUTAUGA 

06  MONTGOMERT 
'  07  CHOCTAW 

j  01  FRANKLIN 
01  MADISON 
03'  PICKENS 

07  COVINGTON 
07  COVINGTON 


7157, 
7207| 
72821 
73041 
7328 
73661 


06'  BALDWIN 
09  COOSA 
05  RANDOLPH 

01  FRANKLIN 

02  CULLMAN 
02  DE  KALB 
02  JEFFERSON 
02  JACKSON 
07  RUSSELL 
06|  OALLAS 


I  7*76  ot: 

I  7620  07l 

I  7963  06 
7999  04 
6024  04 

I  6178  07 

j  6204  03  CHILTON 
82091  05  CHILTON 
8215,  0*  ELMORE 
8259  OJ  MADISON 


GENEVA 
WILCOX 
PERRY 
TALLADEGA 
TALLADEGA 
CLARKE 


8281 


6385 
8*03 
6438 
8*46 
8469 
8517 
860* 


8637  07  ESCAMBIA 
8646'  04  ETOWAH 
I  86731  06  GREENE 
I  8666'  01  LAUDERDALE 
'  8809|  0  3  BIBB 
I  66591  0*!  ELMORE 
i  666?:  071  CLARKE 

8996!  03  FAVETIt 
I  9109  09  ELMORF 


02  JEFFERSON 
07,  PIKE 
03,  TUSCALOOSA 
Osj  TUSCALOOSA 
061  MACON 
06!  BULLOCK 
06'  PERRY 
02  Of  KALB 
0  3  LAKAR 
5  randolph 


1>1  32  19I 

*  91  01 

9i  31  *S 

12'  3*  42| 

3  3)  301 

2  12  36 
)'  92  27 
3|  37  26 

11  92  40 
11  32  19 
13  31  96 

3  32  59 

4  32  04 
1  32  0* 

11  12  27 
r  12  06 


86  99 

87  9) 
•9  46 

87  16 
66  15 
•9  24, 
86  It 
86  33 
89  46 

88  111 

I 


66  49 

86  91 

87  18 
87  19 

87  13 
89  9* 

86  01 

88  27 

87  20| 

89  92' 
87  22 
89  94 

67  0) 

87  0) 
66  27 

88  15 


Years  of  Opaowl 
record  wcJo*^ 
|duiino  yr. 


9  30  41  88  I 
3  33  O61    86  92| 


14  5 

31  20 
39  97 

32  96 


66  24 
8T  17 

67  18 

87  )7| 
67  161 
89  96 
86  26 
89  36 
86  29 
89  29! 


1  92  18:    6T  W 

31  9I|    89  41 


12  34  42: 
2'  33  44; 
7  33  36 

3  32  36. 
1  31  99 

4  32  SO 
19  99  13 

1  31  99 

6  32  04 

1  32  97 

1  92  28 

1  32  16 

13  32  12 
12  94  26, 
12  34  39 
19  93  23 

6  31  22' 

6  31  22| 

9  30  92 

7  32  94 
4  33  09 

12  34  31 

2  34  12 
12  94  17 


66  20 

86  41 

86  16 

87  09| 

87  16| 
89  Oil 

88  16 

87  961 

86  04! 

86  94' 

86  261 

66  19 

88  21 
88  08 
86  36 


'  19 


11 


99  49 
34  41 


9;  31  07I 

li  32  OOi 

3'  32  )2l 

71  39  12 

93  27 

31  99 

32  94 
92  93 
32  92 

94  94 


65  58 

66  96 

86  03 
85  to 

87  00' 

65  36' 
87  01 
87  11, 

66  12 


a  I  I'll 


260     74  74 


87  40;      199:    99  99 


860  12  12 
802     58  98 


619,    62  83 

390,  11'  11 
147    69  89 


12 

2  99  49 

10  91  49     89  99I 

2;  99  14'    87  97| 

2  33  19' 

11'  32  23,    89  99| 

6'  32  09     89  43 

1  32  261  87  3l| 
7  )4  34    69  37| 

19  39  45 

11  93  08    89  34j 

6  31  19 

2  34  ( 
2  92  47| 

12;  94  59' 

9  99  07 

7'  92  33 

19'  91  99     67  43 

19  93  99:    87  9^ 

II  92  94     89  94I 


170    89  86 


86  19' 

87  90 

88  04; 
87  07 


12  9 
12  9 

'121 


I  1  2  9 

;  1 2  s 

1  2  9 


I  2  9 

.12  3 

12  3 

1  2  9 

1  2  9 

IT 
111 
1 1 J » 
1 1 » > 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  Alabama  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station,   Dannelly  Field,  RFD  2, 
Montgomery,  Alabama   36108,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Mm  m 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B         Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

H  Thermometer.*!  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data, 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  35  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office  Washington 
D.  C.  20402. 


NEW  NAME 
ROCKFORD  2  NNW 


CHILDERSBURG 
ELBA 
ONEONTA 
OZARK  6  NNW 
ROCKFORD  2  NNW 


CHANGES    IN   STATION  NAME 


FORMER  NAME 


SAYRE 
SELMA 
VERNON 
WETUMPKA 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

EQUIPMENT  MOVED  0.2   MILE  N 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED   1.0   MILE  NW 
EQUIPMENT  MOVED  0.6  MILE  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  2.0  MILES  NW 

EQUIPMENT  MOVED  0.5  MILE  S 
EQUIPMENT  MOVED  75  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  1.0  MILE  N 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  2.4  MILES  W 


DATE  -  1964 
AUGUST  18 


JUNE  25 
JULY  1 
JUNE  22 
AUGUST  7 
AUGUST  18 

JANUARY  II 
APRIL  27 
SEPTEMBER  22 
SEPTEMBER  11 
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